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পণ ভরবে নন: ॥ 


জ্ৰজনাশ্ব-শসাশা 


সদানন্দনয়ি মা, করুণাময় গুরুদেব ! 
সঙগনন্দময়ি সা, করুপানয় গুরুর ৷ 
সদানন্দময়ি মা, কক্ণানয় গুরুদেব ৷ 


বঙগা হঢ| হি ধন্য গ্রানি্ঁদতি ভারত £ 
অনুমথানমধর্ম্মপ্ত তদাদ্থালং স্দানাহন এ 
পরিয়াণায় সাধূনাং বিনানায় চ €রহান। 
ধৰ্মসংস্থাপনার্থায় সন্ভবানি খুগে মুখে ॥ 


ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবার ওগ্ভট আনি ঘূগে ঘুগে দেহ ধরণ 


করি। শ্রক্ধা বলিলেন 


জতিশ্বহাদিতং ধৰ্ম্ম খে! নাচরতি সৃঢ়ধী: | 

শুনঃশেকেন নৃনং স ভবান্ছিং তর্ত,মিচ্ছতি ॥ 

ধরল মিদং সর্ব ধন্সূলং ছনার্দন: । 

বর্সেণ নীয়তে ত্মাৎ শ্বূলং প্রতি মানব: ॥ 

অগ্পমেব পরো বর্ষে! হেন গো! ভবেন্ধরিঃ। 

হেন ন প্রাপাতে বিষ্ণু: স ধর্দো। মূলবিচ্যুত:9 
(বৃহদ্তরক্ষদংহিভা, ২য় পাদ সপ্তদ অধ্যায় ) 





জ্ীওরীীভা ল্রাম্মলাতন ওক্লান্্রনাগ্রন্বহিিতু 
শ্রীমন্মহধিবেদব্যাদপ্রণীতম্‌__ 
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সবকাবনতোদযেৰ অথাগ্কালা এই পুস্থত শলা 





হম সর EL 


যৃগ্ম-সম্পূজক 
মহামহোপধ্যায় শ্রা্৷আপদৃতর্কাচার্য্য ন্চ ভীজাডাবভঠ।চাহ্যজ্যাযতীর্থ 

দহ-সম্পুজক দঙ্ঘ 

আক্যামাশগ্ব বিস্তাচ্ৰণ জ্নাবারণ গোস্ধামা কাদাগাধা 

ইবঘুলাগ এাপা-নযাকবণতীথ পুহরিনাপায়ণ হর্ক-বেদারা্হণতীথ 

শ্ীঃাদরছল কাবা-াকসদ তীর্থ 
দ্রতাতিকাতরী £_ যুগ্ম-তর্স্মাকিন্তর ৫. 
জ্রীসত্যধৰ্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ কিছুর বিমান 
. (অয়গুরু সংস্রদায় ) ডা: খ্ীজডেপ্নাথ দে 
এমবি, ডি. ও. এম.. এস্‌ 

-কার্য্যাত্রর ৩ 


জঁ সি, বিধানদরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিক।ভা-৬ (ফোন =: ৩৬-১৭১৮)- 


[ বাৰিক মূলা সডাক ১৫*** টাকা পড়ি সাধ্য ১৫ টাকা] 


নিয়মাবলী 


১। সাধাশাশ্ন শান্রতন্থমন্প মাসিক পত্র । প্রতি মালে ইহার ১টি সংখা? প্রকাশিত হয়) 
আবাচ ( দুন-দূলাট ) মাসে হইতে ইহার বর্ষার । বাছিক গ্রাহৃকদূলা ভাবত এ পূর্ববঙ্গ 
লডাক ১৫১, প্রতি সংখ্যা ১৫* নঃ পঃ; অন্তত বাৰিক লঢাক্ ১০৯, প্রতি 
সথ্যো ২১০, মাত্র। গ্রাহকসূলা আশ্রম দেয় । 


২। এই মাসিকপত্রে মন্ধাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজ্াপতি-স্মতিপ্রভৃতি যচ তুর স্মৃতিগ্রন্থ, 
বাল্ীকি-রাদাঘণ, ্রীবিষুপুরাণ ও ভ্রীমন্তাগবত প্রকাশিত ভটয়ার্ধে। বর্তমানে মঙহ্গভাতত, প্রকাশিত 
হইতেছে । তাহার পর যাবতীয় আর্ধাশান্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত চটবে। 


৩) হাসিকপত্র-সংক্রাস্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পৃপ্তক আর্ধাশান্তর, 
জীদীন্কারাম বৈদিক লপাবিষ্ঠালয়, ৭1১, পি, ডব্লিউ, ভি, রোড কলিকাত।-৩) এই ঠিকানায় 
জালাটতে হটবে। কেবল অর্থাদি ও মালিকপত্রের প্রাপ্বি-সপ্র।প্রিবিধয়ক পচা "সঞ্চালক 
মার্যাশাগ্স, ৩৮লি, বিধান সব্ধী, কলি কাত।--৬" এট ঠিক'নায় পাঠাইতে ঠঈবে। 

মনি-অর্চার কুপন ও পত্াদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গাহকনগরর শুন্পঠভাবে 
অবস্থা লিখিতে হবে । ঠিক্ানা-পরিবর্ঠন পূর্ববর্তী বাংলামালের সধে। অবশ্য ছালাতে হইবে । 


91 গ্রাহবগগের পত্-লিখিত নির্দেশ শমুযায়ী সকল ব্ঃখগ্। শীট গ্রহণ করা হয় 
কিন্ত প্রয়োক্ন না ননে করিলে পত্রের উদ্ভব দেওয়া হয় না। পণ্রের উত্তর লাশ। করিলে 
পত্রদাতা জবাবী-পরর ( রিল্লাইক্কার্ড) পাঠাঈটবেন। 


৭) আাধাশাছের পুৰাতন সংখগুলি একজে ডাকে পাঠাইবার নির্েশ থাকিলে গ্রাহ কগণকে 
পাঠাবার ডাক-মাশুল লবশ্যট দিতে তবে । কার্যালয়ে মানিয়া বা ড।কঘোগ বাতীত অন্ত কোন 
উপায়ে গ্রতণ করিলে তাচ। দিতে হষ্টবে না। 


৬। উল্লিখিত ৩৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হুইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন 
দারিদধ গ্রন্থ? কর] সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিদ্থাইয়া আছে, তাহা পূরণের চেষ্টা চলিতেছে । 


সম্পৃছক_ ছাধ/শাস্র 


r 
1 


ক 


জা 


A 


চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[ নারদেন নাগ্রাপষ্টাণাকস্য সনীপে ও্ুনবেন সহ মাতচলিকক্ায়। বিন!হ-প্রস্ত।বসোখ।পন 
লহ নাতলেরি০দবিখে গমনম, সুধা দীর্ঘাগুত্াশ্রিত, স্বনধ-প্ণকেশ্যোনিবাহশ্চ ] 


(ক উৱাচ 
আাওলেবচনং ক্ষাঘা নারদে। মুলিলবস:। 
অব্রবীক্গাগরাঞ্খানস।ধ1+ কুরুনন্দন ৪) 

__ নারদ উবাচ 

স্থতোহয়ং মাঙলিনান শক্রুন্ত দয়িত: স্বহ্যং । 

শুচি; শীলগুপোপেতস্তেজন্রী বীধাসান্‌ বলী ॥ ১ 

শত্রস্তায! লখ। চৈণ মন্ত্রী সারধিরের চ। 

আগ্ান্তরপ্রভাবশ্চ বাসবেন বাণ রথে ॥ ১ 

অগ্ুং হুরিসচাশ্রেগ যুক্ত: জৈহ ₹’খাত্তমত । 

দেবাস্থরেমু যু:গ্ধধূ নলৈব নিরচ্জনতি ॥ ৩ 

আনেন বিভ্রিতানক্ৈগোর্াা: দি বাস: ॥ 

আনেন বলভিং পূব প্র্নতে প্রচদাত ॥ এ 

চতুরধিকশততম অধ্যায় । 

[না॥দ কর্তৃক নাগরাত আদ।কের নিকট নখের সন্ধিত 
দাতলিয ক্সার সিবাছের প্র্থান উত্থাপন, নারদ, স্বমূগ ও 
আধ।/কের লহিত মাতলির উত্তের নিকট গমল, স্চুখের দীরাধুত 
প্রা এবং হুদুখ ও গুণকেনীর বিবাত। ] 

(কর ধলি।লন,_কুঈনন্থন! ঘাত্লির বাকা শুনিষা দূনি- 
তেও নারদ লাগর।জ আহাককে পলিলেন। ) নারদ বলিলেন, __. 
নাগরাঞ্ ! ইনি উক্ের প্রিঘ দখ। 9লারখি ছাঙুলি। ইনি 
পাৰিত্ৰচিত্ত,, লংস্বভ।ৰবিশিষ্ট ও লমপ্ত দদ্‌গণে |গড়ষিত। ইনি 
তেনব্বী ও বল-পরাক্রমশালী ॥ ১ 

ইনি ইত্রের মিত্র, মন্ত্রী ও লারশি। প্রতোক হুদ্ধেউ ইনি 
ইতর সহিত অবস্থান করেন। হার প্রচাৰণ্জ ইংশ্রের 
অপেক্ষা দান (কষ) নহে ২ 

ইনি দেৰায়র-দু্ে লহশ্র অশে হোত চেধরাজের বিশ্রয- 
নল লো) রখকে মনের সন্রাহুলারে ( লঞ্চালন ও) নিধ্রণ 
ক্ষরেন॥ ৩ 

ইনি নিজ অশ্বদ্বার়া থে শরুগণকে জয় করেন, তাহাদিগকে 
উত্তরও নিজ বাহধলে পরাজিত করিয়া খাকেন। প্রথমে ইছার 
দবার। প্রন্থত হইলে পর বলান্রবিনাশী উত্রা শত্রগণকে প্রহার 
করেন ॥ ৪ 








[তদ-হুমৃতারধ।কৈঃ 


অন্ত কল্ত। বণারোহ্া জপেণাদদৃশ্ী ভুবি। 
সতাশীলগুণোপেতা গুণকে নীতি বিজ্রুতা ॥ ৫ 
ত্যাস্ত যসরাচ্চ্রতগ্ৈল্যেকাননরছ্বাতে। 

স্বমূখে৷ ভবত: পৌত্রো রোচতে হুহিতু; পতি: ॥ ৬ 
যদি তে বেচতে সম।গ্‌ হুজগোত্তম মা চিনম্‌। 
ক্রিযুতামাধ্যক ক্ষিপ্ৰ: বৃদ্ধি: কল্তাপরিপ্রহে ॥ ৭ 
বা বিষ্ণুকুলে লক্ষ্মীগথ। সাত বিভাবসোঃ। 
ফুলে তব তথৈবাস্থ গুণকেণী গুনধামা ৪ ৮ 
পৌৱস্যার্থে তবাংস্তন্ম?2 ঘণকেনীং প্রতীচ্ছতু। 
সদশীং প্রতিরপস্ত বালবক্চ শচীমিব ॥ > 
পিতৃহাননপি হেন: গুণতে! বরজামে । 
বহুমানাচ্চ ভপত স্তুথৈ? 





+1420 ৮৪১৯ 


ধার এক একক কগ নাউ, মাহা কণের তুলনা এ 
ইমগুলে পাচা বাং = তাহার নাম তকে) লে লতা, 
লংগ্চার এ চ্ন্গুণে হিম তই 8 

শেৰোপঘকাস্বিমান নাগবা?। হট মাতলি অতিশত যা, 
লচকারে কষ্টার ছি এর অন্্েগণে হত $34) তিন লোক 
বিচরণ করিতে করিতে এখানে সদ উপস্থিত হাছেন। 
আপনার পৌর হদূ্+ হবি (5৯ করার হোগা পতি্ধপে 
মনোনীত করিঘাছেন। ১ 

নাগপ্ড্ আথ।+ ৷ দক আপনা র4 এই দ্ধ উৰস বলিয়া 
আতিপ্রেত হয়, তবে সঙ্গ 8514 কন্তার বিবাহের জস্ক মতি 
স্থির কঙ্চন॥ ॥ 

যেছপ ভগবান ইৰিকূর শুতে পক্ধীদেবী ও অরির গুছ 
্বাছাগেরী শোড। পাপত ৮৭, পেন শ্ৰন্ধ্ী গুণকেনীও আপনার 
কুলে সুশোডিত হউক ৪৮ 

অতএব আপনি ক্দাপনার পৌত্রের জপ্চ গুণকেলীকে প্রন 
করুন) বেস্কপ শচীহেলী চল্জের অন্ধলা, সেইন্কপ আপনার 
স্বৰোগা পৌ হদুখের যোগ) এই শুণকেনীর > 

আপনার ও এবাবতের প্রতি আমাহের ভরে বিশেষ লক্থান 
আছে এবং এই হুদৃগ্ লঙ্গাচার, শৌচ ও ইঞ্জিবপংযদাছি 
গুধাবলিতে বিকৃত, সেইজন্র হদুখ শিল্ুদীন হইলেও আমরা 
ভাতার শুণের দন্ত তাঁহাকে বরণ করিতেছি । 


৩৩৯০ জাধাশাস্ট [ উদ্োপগর্বধ 
্বদুখস্ত ভবৈশ্চৈর ঈল-লৌচ-দবাদিভি: | হেন হর্ষ: প্রনয্টো মে স্বপর্ণবচনেন বৈ ৪ ১৭ 
অভিগন্য য়ং কন্তামদ়ং দ/হুং মুত: ৪ ১১ ক উবাচ । 
মাতলিস্তন্ত সন্মান: কতু ম'হ ভবানপি । মাতলিন্তত্রধীদেনং বৃদ্ধির কৃত. ময়! ॥ 

কন উবাচ ॥ জামাতভাবেন 33: সুমুধন্তৰ পুত্র: ॥ ১৮ 
স তু দীন: প্রস্তষ্টশ্চ প্রাহ নারদদার্যাক: ৪ ১২ সোহয়ং ময়) চ সহিতে৷ নারদেন চ পত্পগ: । 
আধ্যক উবাচ । ত্রিলোকেৰং সুরপত্ং গছ! পশ্যতু বাসবম্‌ ৪ ১৯ 
বিরমাগে খা পৌতে পুত্রে চ নিধনং গতে ॥ শেষেশৈবান্ কার্যোদ প্রজান্তামাহমারুখঃ। 
কছমিচ্ামি দেবে গুণকেনী: সাং প্রতি ॥ ১৩ স্থপপন্ঞ বিথাতে চ প্রয়তিদ্বা/ম সম্ভম ॥ ২০ 





ন মে নৈতদ্‌ বহমতং মহধে বচনং তর । 

সখা শত্রন্ত সংযুক্ত; কন্তায়ং নেশ্সিতে। ভবেং॥ ১৪ 
কারণস্ক তু দৌধলাচ্চিন্বয়া নি মানলে । 

অন্য দেহকরবা।ত মম পূযে। লহ16।ত॥ ১৫ 
ভক্ষিতে! বৈনতেয়েন ছু:ধ।ঠাস্কেন বৈ বচন 
পুনরের 6 তেনোক্রং বৈনচেছেন গল্চহা । 
মাসেনাক্কেন প্বৰুথ: ভক্ষ্য ঈতি প্রত়ো 1 ১৬ 
ফরবং তথা তদা 'ভবিত। ডালীনস্ত্য নিশ্চফন। 





এ মালি সব হা$0। +: +: ক বতে উতত। অলনিও 
ইহাকে ঘখোচিত সক্মান জান ক$ন। ওত বলিলেন -কুক্নন্দন। 
তন নাগরাজ্জ শার্ঘাক ৩শএ 5: শীলগংবে নারচ্কে 
বলিলেন ॥ ১+১২ 

আধাৰ ধলিলে5-_দেছদে ' অমর শত নিন তইছাছে এবং 
শৌত্রও সেইভাবে সতু!কে বরণ কাঁঃতে ধাইতেডে : অতএব মাছি 
শশকেছীকে বধৃষ্ধণে হরণ করিবার ইচ্ছ: কিঠপে করিতে পারি 2১৩ 

হর্ষ! আমার নিকট আপলার এঠ (বিলাঠ-প্র্থাবলক্থলিত) 
বাকা বহু লন্মালমুক্ত নয, এনন কম| নচে এবং নাতলিও ইল্পের 
লদন্ধযুক সা; সুতরাং ইনিই ব ক।$ার প্রিয় ন। হটৰেন 138. 

কিন্তু হে মাননীন্ব নহ্থামুনে! ( বৃতাবরণে ইচ্ছুক এই) 
কারের 'দর্বলতার আমি চিন্ত!মদো পতিত ছইলাষ। 
হচাতের্খবিন্‌ | এই বালকের লিতা, যে আনার পুত্র ছিল, 
তাহাকে গর ভক্ষণ করিছাছে। এট দুঃখে আহর] লকলে 
পীড়িত । পরতো) হন গঞ্চড় এখান তঈতে চলিয়া হাটতে ছিল, 
তক্মন লে বলিয়া রিয়াছে যে, আমি দ্বন্ত বালে হদুখকেও তক্ষণ 
করিৰ। অবন্তই ভাবার এট কপ: প্রতিপাহিত টবে: কারণ, 
পঙ্চড়ের সিদ্ধান্তকে আহয়। ডানি। গঞ্চডেহ লেঃ বাকো 
এাদার আনন্থ ও ন্ট হয়া লিয়াছে | ১৫ ১১ 





হুদুখ্চ নয! সাধ দেবেশ মভিগচ্ছতু। 

কাধ্যসংদ।ধনাখায় সথস্থি তেহস্ তৃগম ॥ ২১ 

ততন্তে স্বমুধং গৃহ৷ সব এব নহীজস: । 

দদৃক্ত: শক্রমামীলং দেখছ সহাছাভিম্‌ ॥ ২২ 

সঙ্গত! তহ ভগবান বিারালা্চঠ 

তত স্তং সধনাচধে) মাতলি: প্রতি ॥ ২৩ 
বৈন্শপাচন টুৰাচ । 

ততঃ পুরস্পব বিধ্ুকবাড 3ণনেখতর ॥ 

অমৃ তং দীয়ডাননৈ কি সন: ॥ ১৪ 

















কথ বলিলেন, -৩. কক্ষে বাদলেন, আদি 
এবি বুদ্ধি ছাপার একটি স্বর সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনার 
পৌহকে আমি জাৰাতাত্বপে বদ করিছা লটাছি ॥ ১৮ 

অতএব নাগধুমার আনার ও নারদের সহিত ভ্রিলোকাধিপতি 
ইঞ্জের নিকট বাচর। তাহাকে দশন কক 1১৯ 

গক্ষনবে্! তারপর আমি অবশি্ কাধ্যদ্ধার] ইহার 
শাঙবিষ্ধ জানিতে পারব এবং 8816 [বিশেষ চেষ্টা করিব যে, 
গঞ্ষঢ় মাহতে ইহাকে নিহত করিতে না পারে এ ২২ 


নাগ্রাজ ! শাপনার কল।া৭ হউক । হমুখ স্বীর অভীষ্ট কাধ 
সিদ্ধির জয় লামার লহিত দেবরাজ হজের নিকট গমন 
করুক ৪২১ 

তারপর সেট সব নচাতেরবিগণ হদুখকে লঙ্গে লাইগা স্বর্গের 
সিনে বিড, পরমঞ্চাডিদান্‌ ধেবরাঞ। উসকে দর্শন 
করিলেন (২২ 

নৈবধোগে তখন পেখানে চু্থ চগবান্‌ জবিদুও উপস্থিত 
ছিলেন । তারপর দেবি নার” মাতলির লিত দ্মবদ্বমূক সমগ্র 
বুযাস্ত বলিঙেন ॥ ২৩ 

বৈশল্পাযন 


ধন মাও 





এলিলেন, আননেক্ছ !  তদনন্কর ভগবান 


Pe 


প্াধিকশতহনোহলাযঃ ) 


মাতলির্নারদন্ডৈব গ্ুমুখন্ৈ বাদক । ‘ 


লন ভব; কামং কবলে আরবি হন ॥ ১৭ 

পুরন্দরোহখ সকিন্ত। বৈনতেয়ণরাক্রমন। 

ৰি্ধুমেবাত্বীদেনং ভবানেস দিতি ॥ ১৬ 
বিুঞ্চঝাচ 

ঈশ্বর সর্ধলোকানাং চরাণাৰচরাশ্চ যে ॥ 

বয় দতমদন্তং ক: করুনু২সে হিলো ॥ ২৭ 

প্রাদাচ্দক্রন্ততন্তশ্ৈ পদ্রগাথালঞ ভন 





আবিছ ভুবনেশ্বর ইঞছে বললেন, দেও | তুছি হদ্পন্ে 
শত প্রধান কর এবং তাচাকে দেএগপতুল। ক্র ॥ ২৪ 

বাপর ! এইকপে মাতলি, নায়” * হ্ন্খ-_উছারা সকলে 
তোষায় ইচ্ছাছুলারে অত পাদ: [40পের অভীষ্ট হনোরণ 
পূর্ণ কক ॥ ২৫ 

তখন দেবরাজ দ্র গঞড়ের পরা€নের কখ। চিন্তা করিল 
ভগবান্‌ ীৰিষুকে বলিলেন, -অপেনিঃ উহাকে পরমানু প্রদান 
বন্ধন ॥ ২৬ 

ভগবান বিষ্ণু বলিলেন,--শ্রচাবশালী 821 তুমি এই 

দস্থহধি পতলাহহ্রী দংছিত। 





বিদহলাহত ও 


ৰাংলিঃ 


হর মনত বেধযক চতুরবৰিবপততম গাছের অত তদ সন 


নাৱৰ ৬৬০১ 


ন ব্েননযৃ ইপ্রাশং ৮-1৫ বলুএই। ॥ ১৮ 
লক্ধ। বরং '$ হুদুখ; সরবুধ; সহূব হ। 
কৃতদারে। বঞাকান: জ্রগান চ গৃহান প্রতি ॥ ২৯ 
নার্দস্বার্য।কশ্চৈব কৃতক।যো মুদ। যুতৌ। 
অভিজ্জপ্মত্র 516] দেবরাঞ্জ: সহাত্যুতিম্‌ ॥ ৩* 

ইতি খ্রীৰহাডারতে শতসাহ্রা।ং সংহিতায়াং বৈষ্টাসিকা।- 
সুস্োগপর্ধণি শুগবদ্যানপবণি মাতলিসরান্থেহেণে 

চতুরাদকশ ১ লোইবাায়: ॥ ১-৪ 


ব্বগতে দত 501১৫ ভা এ), 5121দের সকলেরই ঈশ্বর । 
তেযোর প্রগন আদূংক (5 অহঃএ করিতে লছেপ করিবে | ২৭ 

তখন ইচ্ছু লেট নাগকে উদ্থন আঘু প্রান করিলেন, কিন্ত 
ৰল ও বৃত্তাহ্রনালী 82 ত।' জা করিলেন না॥ ২৮ 

ইজ্জের বর লাও করিত দোতুৱ হট উঠিল। 
নে বিৰাছ করিবার ইচ্ছা ৬ গমন করিল ২৯ 

নার ও আহক উহ ৮5৮৩7 হর সটাতেজী দেহরাড 
উশ্রকে অর্চন: করত আন নদ মনে নও বি স্থানে চলি 
হাটলেন ৪ ৩৫ 


















ৰ দর 





A) 








মা চারতের উদদোগ দল ত 


পঞ্চাধিকপততমোইধ্যায়ঃ | 


{ গ্ীভগবত। বিষুন। গরড়সা গর্বনাশ ছৰোধনেন কণ নুনেকপদেশসবননন! চ।] 


কণ, উবাউ। 
গর্ত গুলাব ধথাবৃ য়ং মহ(বল: 
আায়ুরপ্রেদানং শক্রেণ কত: নাগষ্ঠ তারও ॥ ১ 
পক্ষযাতেন নহত। রুদধবা ডরিতুখনং খগঃ 
॥ স্বপর্ণঃ পরম্ুদ্ধো বাদবং লমুপাস্রবং ॥ ২ 


গুড় উবাচ 
ভগবন্‌ কিমণভাংনান কুকি! গ্রতিচতা মম । 
কামকারব€ং দা পুনণ্চলিতবানসি ॥ ৩ 
নিসর্গাৎ সবছ্তান।ং সবইতেবরেশ মে । 
আহারে বিচিতে) ধাত কিমথং বাধ্যতে য় ॥ ৪ 











পঞ্চাঘিকশততম অধ্যায় ৷ 
[বকবক গড়ের গর্যডঙল এবং কথদুনির 
১ অবংছেল। কর।। ) 

কমি .খলিলেন”_তারত! মহাবল পড় এই নহ 
মৃততান্ত ঘখা্খ*পে শুনিলেন হে, ইজ সুদ্বনাগকে দীর্ঘ প্রধান 


করিয়াছেন ॥ ১ 
ইহা শুনিষ্থাই আকাশচারী গরুড় পতান কুস্ধ হই) নিও 


পক্ষের প্রচণ্ড বাধতে ত্রিছুদনকে কম্পিত করিতে করিতে ইন্ের 
লিফট ধাবিত হই আসিলেন ৷ ২ 


গক্ড় ৰলিলেন,_ভগৰন্‌ ৷ আপনি অবজ্াতরে, জামার 
জীবিকার কেন বাধা সহী করিঘাছেন? একবার আাকে 
আমার ইচ্ছাছলারে কাদ। করিবার বর দান করিম! পুনন্থায তাং! 
হইতে কেন আপনি বিচলিত হইলেন ৩ 

লন্ত প্রানীর ঈশ্বর বিদ্যতে লকচল প্রাধীদিগের বির সময 
আমার আহারের বাবস্থা করিও। দিথাছেন। আপনি কি কারণে 
তাহাতে বাধা ব্রি করিতেছেন ৪ 


বৃতন্চৈহ মহানাগঃ স্থাপিড: দমচুষ্চ মে। 
অনেন চ দয়া দেব ভর; প্রলাধো মহান্‌ ॥ ৫ 
এডশ্মিস্ত তথাস্ুতে নাক হিংসিহুসুৎলহে ৷ 
ক্রীড়সে কামকারেপ দেবরাজ হথেচ্ছকম্‌॥ ৬ 
লোহহ: প্রাণান্‌ বিষোক্ষাসি তথা পরিজন) মম । 
যেচ ভৃত্য মম গৃহে মীতিদান্‌ ভব বালব ॥ ৭ 
এতচ্চৈবাহ্মৰ্মি বৃঢশ্চ বলবৃত্তহন। 
তৈলোকলসোশ্বরে যোহহুং পরভৃতাধনাগত: ৪৮ 
নি তিষ্ঠতি দেবেশ ন বিষ্ণু ক।রণং হম। 
তৈলোকারাজ রাঙজাং হি কি বাসব শাস্বউস্‌॥ ৯ 
মালি দক্ষস্ত স্বৃত৷ জননী এশ্যপঃ পিতা ॥ 
আহমপ্যুংসহে লোকান্‌ সনস্থাদ্‌ বেঢ়নপ্জস। ॥ ১৫ 
অসস্বং সন্তান: মমাশি ধিপুলং বলন্‌। 
শৰে? আমি লেট মচানাগকে আমার তচোওনর জও রর 
করিয়াছি এবং ৪। চে? 5 নিশ্চিত করিয়াছি । চার থার। 
নয আমার বিশাল পরিবারের ৩৫৭ পোহণ করিতে চাই ৪ 
ও নাগ দন চীথাদৃ 5ইব' গেল, চলন আনি 5্থ।লে উচার 
পরিবতে অগ্তকে হিংলা ( বিচার করিতে পারি এ দেবরাঞ। 
খাপনি গ্বেজ্ঞাচারের বক্ষ বাবার করা আীডা 
+রিতেছেন ৬ 
বালব । এখন আনি পতল করব) আদার পরিবারের 
মনো এবং গত যে সন্ত 565 পোধন যোগ! প্রান আছে, 
তাহারা ভোজনের অভাবে প্রাণ হারাবে এখন আপনি 
[কক দন্ত খারুন ৭ 
বল ও বৃত্াস্রবিনাী দেবরাজ । আমি এজন বাবছাররই 
যোগ) ; কারণ, তিন লোকের পালন করিতে লমর্গ হই ও আছি 
শপরের লেব করিবার অঙ্গীকার $(র্াছি ॥৮ 
দেদরাছ ! ত্রিনোকাদিপতে ৷ আপনি থাকিতে ভগবান 
নবিষ্ণুও আছার জীনিকারোস ক(রবার কারণ ছইতে পারেন না 
বংগৰ! হেছেতু জিলোকের রা1ঞ/তার আপনারই উপর বর্তমান 
আছে ॥ও 
শাদা হাতা দক্ষপ্রঙ্গাপতিএ ফণা, আদা পিউ) নং কন্তপ 
এবং আমিও অনায়াসে সস পোক্দমূচের চার বহন করিতে 
দ্মর্খ 1 ১০ 
আদার মপ্ো দেটরপ প্রকৃত বুল বিমান জাত, হাত। লন? 











স্বাধাশাপ্ 


[ উদ্চোগপর্্ব 





লে স্থদহং কৰ্ণ কতং দৈচেছবিগ্রতে ॥ ১১ 
শ্রতী: শ্রুতলেনশ্চ বিবন্ৰান্‌ গোচন।মৃথ: । 
প্রস্থ: কালক।ক্ষশ্চ মণ ছিতিজা ভতাঃ ॥ ১২ 
" বং তু ধ্বজন্থানগতে| ঘতাং পরিচরামাহম । 
বহ্থামি চৈবাহুঞ্জ: তে তেন মামবমন্যসে ॥ ১৩ 
কোহস্গো ভারসহে। হস্ত কোইস্তোইস্তি বলব্তরঃ। 
মন্সা যোহহং বিশিষ্ট? সন্‌ বহ।মীদং সবান্ধবদ্‌ ৷ ১৪ 
অবজ্ঞা তু হং তেইভং ভোভ্রনাদ ব।পরে!পিত;। 
তেন দে গৌরবং নষ্ট: ঝকতশ্চাল্মান্চ বালব ॥ ১৫ 
জদিতাং ধ উমে জাত বলনিক্রমশালিনং । 
বমেহাং কিল সহেহাং বলেন বলং: ॥ ১৬ 
লোহহং পক্ষেকদেশেন বহামি রা: গতক্লঘঃ । 
বিমৃশ বং শনৈস্ঠ।ত কো গর এলবানিতি ॥ ১৭ 
 হকছে শাসনত ইতাও ৮৬ করেতে পম হইতে না 
আমিও গ্তৈগণের দহি? ছু গড হলে তাহাতে দক্কা- 
পরাক্রম প্রকাশ ক1৪॥ ১১ 
আমিও শ্াততী, শংলেন, সান, রোচনাদূহ, প্রত ও 
কালকাক্ষনামক দৈত)গণকে এস করিত & ০২ 
তঙালি আছ যে এদেএ ধর: এাকিয়া প2কারে আপনার 
কন আত। নীবিষ্ণুঃ দেহ ককি ৫ 121 45৭ কি, লেটজন্ুই 
আপনি আমাকে অবঙ্ঞ। করিয়াছেন ॥ ১৩ 
আমি ঝতীত র কে আছে, ঘ। গধান্‌ বিষ্ণুর 
শুক্র ভার বচন করিতে পারে? সম৷ অপেক্ষা অধিক 
বলবান্‌ কে আছে? আমি লক্জাপেক্ষ। [এ শক্তিনালী হইযাও 
বন্ধু ৰান্ধবগণের লণ্তি এই ভগবান এবছর তার বহন করি ॥ ১৪ 
বালন ৷ আপনি আমাকে অবসানএ। করি৷ থে আমার 
তোজন হতে আদমকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাত অন্ত আা্যর 
সমস্ত গৌরব ১8 হইয়। গিবাছে এবং টতার কারণ হইলেন 
আপনি ও গীতি ॥ ১৫ 
নিফো! অহিতি? গঞ তর তে দে ল্য বল ও শরাক্রমশাদী 
বেৰত উৎশয হইঝাছেন, ইহাদের দকলের মণে। বল ও পরনে 
আপনি? সর্যহাপেক্ষা অনিক শক্ষিণানী । ১৬ 
তাত! আপনাকেও আমি আনার পক্ষের একছেশধারা 
বচন করি, তখন সামার কোন শ্রম চর না। সুতরাং ক।পনি 
শান্ধচিরে বিচার কঙন_এসন কে সর্কাপেক্ষ। অধিক 
বলবান? ১৪ 




















পক্ষাবিকতাতমাহল্াহ: 


কণ, উবাচ 
স তস্ক বচনং হু খগান্োদর্কগাকণন। 
অক্ষোভাং ক্ষোচনন্তাক্ষ)সূবাচ রখচক্রুহুৎ ॥ ১৮ 


গরুযন্‌ মন্তসেইইস্থানং বলবন্তং সৃত্যলম্‌ । 
অলমন্মংসমক্ষং তে ঝোতুন। ্থালস গু | ১৯ 


বলোক্যদপি মে রৃতস্বঘশ ক্ৰং দেহধারণে। 
অহুমেবাস্তনা্বানং বছামি হাক ধারা 
ইমং ভাবগ্রমৈকং ৰং বাছং লঞোতরং বহ । 
বস্তেনং ধারয়স্তেকং সফল: তে (বিকথিতন্‌ ॥ ২১ 
ততঃ ল ভঙগবাংস্তন্ত স্থন্দে বাহুং সম|লঞ্জং ? 
নিপপাত স ভারার্ডে। বিহনলে| নে তল: ॥ ২২ 
বাবান্‌ ছি ভ।রঃ কৃংস্রায়া: পৃথিব।া: পরতৈ; সঙ । 
একস দেহশ।খ।ঘ। স1বদ্‌ ভারমনগ্ঠত ॥ ১৩ 
নকেলং ঈীড়াাম।স বলেন 4লববুখ: । 


ততে। হি ভীবিতং তস্য ন বানানশদচ়ত; ৪ ১১ 














কর ঘলিলেন,_-র৯ন্‌ | গকডের এট বাক। 5৪৫ এক 
পরিনতি উপস্থিত করল এট কথা ইনি) চজপানি আবু 
কোনকপেই ক্ষুদ্ধ ৪৭ ন) ছিলি (দেচ গকচকে সু করতে করতে 
ধলিলেন--গকম্ধন ! তুমি তো আহা চকল, পি তুমি 
লিজেকে অধিক বলদান্‌ বপন সনে এ । অ০%। আছর 
লক্ষুখে তৃখি কখনও একপ আম্মু প্রপংল' কারও =| । ১৮-১৯ 

সমগ্র ত্রিকুবন হিল হাও আমার পরাঝক বচন করিতে 
অধ । আমিই আহার খায়৷ আংদাকে 
তোমাকেও বারণ করি ॥ ২, 








ন করি এবং 


আচ্ছা, প্রথমে তুমি সামার কবল (কণ হৃন্বের ভার বহন 
ফর়। ছদি তুমি এই একটিনাহ হাতকে ধারণ করিতে পর, 
তবে তোমায় আত্মগ্রণংল। ল্ল তউবে ও ২১ 


এই কৰ দলিয়৷ ৪গবান্‌ এৰিক গকড়ের স্কন্ধে নিের ক্ষিণ 

্ স্করিলেন। তখন তাকার ভারে পীর ও বিছংল 
বদ লিপস্িত্ত হইলেন এবং চেতনাও নই হই 
মাইল (বহি; 


পৰ্বতসমূহ লহ দম্পৃ পৃথিধীর ধত ভার হইতে পারে, তত 
ভারই একটিমাত্র বাহুতে আছে, তখন পড় এইযপ ছলে 
করিলেন ॥ ২৩ 


আতিশদ্ধ বলশালী ডগরযান্‌ অত গকুঢ়কে বলপূর্বাক পীড়িত 
ফরেন নাই, ভাই তখন তাহার প্রাশনাশ হব নাই ॥ ২৪ 


মহাভারল 


সাস্থান্ত: হ্স্তকায়স্ঠ বিভে হা বিল: বগ: । 
মুমোচ পত্রানি তদ। গুরু চার প্রপীডিতঃ ॥ ১৪ 

স বিদ্ধ শিরল। পক্ষী প্রণমঃ বিশহান্ত; ॥ 
বিভেতা বি্বালে। দীন; কিপি'ৰ বচননত্ৰবীং ৪ ২৬ 
ভপবলে ।কসারন্ক দদুশেন বপুদত! । 

ভুৱন ব্বৈবুক্ৰেন নি্পিটোইন্ম অহীলে ॥ ২৭ 
কষস্ধমর্থলি নে তেন বিংবগস্থাচচেতদ: ৷ 
বঝল্দাহবিদপ্তস্ত প[ক্ষণে৷ ধবঞ্জবালিনঃ ॥ ২৮ 

ন হি জ্ঞাত: বলং দেব মচ! হে পরমং বিভে।। 
তেন মঞ্চে হহং বাধানয ঢুনে। ন সমং পরৈঃ ॥ 
তঙ্ম্পক্রে স ভগবান প্রসাদং বৈ গরুদ্থাচ)। 
নৈবং সয় ইতি পেগাং হপা তৈননুবাচ হ ॥ ৩০ 
পাদাড.গুগেন চিক্ষেপ সুমুখ: গকাড়োরলি ॥ 
ততঃ প্র সহ চলেন বত 1 ৩১ 











লে বার শ৯ইর হারে পাচত ইহ! গউড দুখাহথার 
করিছ। ফেললেন, তার সঙ্গানত লিখিল হটহ। হাউল। তিনি 
অচেতন ও বিল হঠ৯ সং “ক ম:১4 $-471 দেঁলিলেন ।। ২৪ 

তনস্থর শঠেছন ও বল ১55 








পুত পক্ষিরাজ গকুচ 
ভগবানৰ হ্রাব্ঠ৫ হ১৫নে প্রণাম কারিণেন ও চানচাৰে কি 
বলিলেন ॥ ২৬ 
চগৰান্‌ লংলাৱের 5 
হাতাকে আপনি স্ব।৪'বক 
তাহাত্ার) নিশি 58৬: = 
ছে? 







দল আপনার এই বাক, 
[বার উপর গাশিধাজিলেন, 
ছু হঠ হইছি) ২৭ 
আমি আপনার ধা জিত এক লাধায়ণ পন্দী 
আছি এখন আপনার বল ও তেজে দড হট] বাকল এবং 
শচেতনপ্রাথ হট) পন্ডিচাছি। আও 
কন ॥ ২৮ 

হেব! আমি আপনার পরম হল সম্বন্ধ কিছুই জানি ন।। 
ৰিত্যো!{ লেইজস্স আদি [নজর বল ও প্রাক্তরমকে অপরের 
লঙগান বলিয়া মনে করি ন! ( ৩161 হইতে অধিক বলিয়া দন 
করি ) ৷ ২৯ 

গড এই কৰা হলিলে পর কগধান্‌ ঈীবিফু ভাছার উপর রুপা 
করিলেন এবং প্রেহসহকারে বলিলেন,_তুসি পুনরায় কখনও 
এন্প গর্মম প্রকাশ করিবে না ** 

রাজেশ তারপর ডণবান্‌ শীবিফু নিজ চরগের অনু 
অগনিস্বার। হুদ নাগকে উঠাহীথা গঙডের বঙ্গ-স্থলে স্থাপন 








সাদার অপরাধ ক্ষমা 


৩৩০৪ 


এবং বিজ্ুধলাক্রা্ছে। গবনাশমুসাগ?: 

সরুড়ো বলবান্‌ রাজন্‌ বৈনতেয়ো মহাবশাঃ ॥ ৩৯ 
ক উবাচ। 

তথা ত্বমপি গাদ্ধারে যাবৎ পাত্হ্তান্‌ রণে॥ 

নাসাদয়লি ভান্‌ বীরাংস্তাবজ্জীবসি পুত্রক ॥ ৩৩ 

ভীম প্রহরতাং জেষ্ঠো বা়ুপুতত্রে মহ্হাবল: ॥ 

বনজ্করেম্ত্রন্থতো ন হল্চাভাং তু কং রনে ॥ ৩9 

বিসুর্াশ্চ লক্র্চ ধর্মন্তৌ চাশবিনাবুভৌ। 

এতে দেৰান্বয়া কেন হেতুন। বীক্ষিতুং ক্ষ; ॥ ৩৫ 

তদলং তে বিরোধেন শমং পচ্চ পান 

বাস্থদেবেন ভীর্থেন কুল: রকিত্ুম্ঠপি ॥ ৩৬ 

প্রতযক্ষদশখ সধস্ত লারদে ইয়ং মহাতপাঃ। 








করিলেন। সেই লমর চট্তেট গৰু সর্কাদ। সেই দ:প্র সঠিতট 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ 

রাজন! এইকপে মহাৰথী হল যান বিনতাএন্দন 2 ভগবান 
শ্রবিষ্ণর বলে আজান চটব। মঃস্থারশ্র হ2৮চিলেন । ৩১ 

কদনুনি বলিলেন, _গান্ডারা4ন বং?. হতেন] অটতণে 
নিও ধর্ষণ না রমিত বীর পাণ্ডলেণের মুনীন চট ডেড, 
"খৰ জীদনদার্ণ করিতে লক্ঈীন হঃতে 

সহাবল ভীম বোঞ্ধাদিগের নো 228 5 বাছুর পুজ এবং 
অর্জুন ইত্তের পুর। ৪৪1৫! 2০.৭ ততে কোন্‌ বাকিকে =| 
বিনাশ করিযে ৩৪ 

ৰিষ্ণু, ৰায়, ইত) ধৰ্খর।ত হম, ও 2৮ অব্বিনী কুমার -এই 
লকল। দেবতাই তোমায় বিহঙ্জে। ঢুবি কি কারণে এই 
ছ্বেগণূকে দেখিবার লাঙল করিতে প্যর ? ৩৫ 

হারসুদার | সুতরাং এট দিরোগে তোমার কিছুই লাভ 
চইবে না। তুমি পাওষগশের পঠিত সন্ধি স্বপন কর। তগবান্‌ 








আহাশা 


{ ইচ্চোগপর্ক 


মাহহু/ল্ট উদ) বিষ্ণো; দোইযং চক্রগদধর: ॥ ৩৭ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

হুধ্যোৎনস্ক গুচ্ছ নি:শ্বসন্‌ ভূকুটীমুখং ৷ 

রাখেক্সমভিসন্তেক্ষা জহাস প্বনবং তদা ॥ ৩৮ 

কদঘীকৃত্য তদ্‌ বাকামৃযে: কথন দুর্মতি:। 

উর গজকরাকারং ভাড়ছিদদব্রবীৎ॥ ৩৯ 

হখৈবেশ্বরসথষ্টোহশ্মি বদ ভাবি যা চ মে গড়ি; । 

তথা মহর্ষে বর্তামি কিং প্রলাপ: করিপ্তুতি ॥ ৪০ 


ইতি ক্ীমঙ্গাভারতে শতলাহশ্াং সংহিতায়।ং বৈয্লাসিক্যা- 
মুগ্ধোগপর্বশি ভগরদ্ঘানপর্ধণি মতলিবরাদ্েঘণে 
পঞ্চাপিকশততনো। 


উফকে সহাকপে পা! 
অন্ত লে চও॥ ৩৯ 

এই মচাততপদ্বী এব? দে? গ্মচ চগহান দিবিষ্ণুর্ যাহা 
প্রতাক্ষচাবে ৮শন করিমাছিলেন। পেট চক্র 5 গঙগাধাণী 
দীবিভুই্ট ০৩৪ ৩৭ 

বৈপম্পাধন বলিলেন,_জলমেত্য । কংচুনির এই কখ। শ্রবণ 
করত সেচ দম ঢুখোদন ২4টি করছ চীখখাস ছেলিতে 
কেলিতে রাদানন্দল কণের দিকে তাকাইত। ইদ্ছে;দ্বরে হান্ট 
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ 

সেই ভর্তি ভুর্ধে/পন কৰনলির নাক) অবচেল। করিছ) নিজ 
হস্থিশুততুল ক্রমতুল চজ্ঘাদেশে চগ্রহাড়না করত এই কথা 
খলিজেন ॥ ৩৯ 

যহথে! :বিঘাত। আমাকে বেঝুপ শাদী ফরিয[ছেন, ঘাং। 
ববনতস্তাবী চইবেই এবং আবার হেয়প অবস্থ, আমি তার্সারে 
কার্য) করিতেছি। আপনারা কেন এই প্রলাপ বাকা 
বলিতেছেন ॥ ৪* 














ভাসা বেৰব্যাসগ্রনীত লতমাহত্ী পংহি। হচাতারতের উক্ধোগপর্বাঘর্দত পীতবধ্যানপর্কে। সাতলির বর-অদ্বেণবিধক 


পচা দিকশততম অধ্যান্ের অনবার সনাপ্ত। 


টি 





নিজ কুলকে রক্ষা করিবা৷ 


bl 


ষড়ধিকশততমোহব্যায়ঃ। 
[ছর্ষেযাধনং প্রবোধয়ত। নারদেন “বশ্ররাজসা বিশ্বাথিঅপরীক্ষাঢা বিশ্বমত্রদদাে গাগবদা ুবদক্ষিণাং দাতুং 
আখনান্মপহঠকাগ্িতাদ্াস্ড বর্ণনন ] 


ছলমেঞ্জ় উবাচ । 
অনর্থে জাতনির্বন্ধং পসার্থে লোডমোহিতম্। 
'বনার্যাকেখভিরতং বরণে কৃতনিশ্চয়ম্‌ ॥ ১ 
জ্ঞাতীনাং ছুঃখকর্তারং বন্ধ নাং শোকবর্মনন । 
সুহ্ৃদাং ক্রেশদাতারং তবিযিতাং চর্যবর্ণনম্‌ ॥ ১ 
কথং নৈনং বিমার্গস্থ: বারয়দীত সান্ধবাং । 
সৌন্ধদাদ্‌ ব। বং পিন্ধো ১গবান ৰা! পিতামহ ॥ ৩ 
বৈশম্পায়ন সাচ । 
উক্ত: চগবন্তা বাক্ামক্তং ভীছেণ ছং ক্ষমন। 
উজজং বচবিদং চৈল নাবদেনাপি হচ্ছ এ ৫৭ 
নারদ উবাচ 
ছন্নতো বৈ পুহচ্ডে।ত। পর্ণ ভশ্চ তিতঃ শহ্ধং। 
তিষ্ঠৃতে ভি নন্দ যয ন পদস্থ তিডতে ॥ ৫ 


যড়ধিকশততম অধ্যায় । 

[ হুৰোোবনকে প্রবোগ ধান কৰিতে করতে নারদ করুক 
খর্দয়ানের বিশ্বামহকে পরীক্ষ) এবং গযলবকঝক বিশ্বামিজের 
নিকট ওর দক্ষিণ ঘা৬।র ৮১18) বর্ন ) 

জনমঞ্জের যলিলেন,_-নুনে! ছুদে সনের অনখকর কাছে! 
অধিক আগ্রচ ছিল। পরের ৭ অতাস্ব লোড বাকা 
তিনি মোচিত চট পড়িযাচিলেন। হুর্জনগণের উপরই 
গাছার শন্জগাগ ছিল৷। তিনি দড়ুবরণ ফ্রিতে দুনিশ্চ 
হবযাছিলেন। তিনি জাতিগণের হুঃখধায়ক ও বন্ধুবর্গের 
শোফবর্চক ছিলেন। তিনি হুহদ্গপণঞ্ষে কঃ দিতেন এবং 
শঞ্রিগের হর্ধবর্ঘর খরিতেন। এইতপ কুপখে গযলকারী এই 

[নৰে তাহার বন্ধুগণ কেন নিবৃত্ত করেন নাই | ফোন হত, 
স্বেহণযায়ণ বাকি অথবা! পিতাষ? ভগবান্‌ ব্যালষেব তীছকে 
লৌছার্ঘব্পতঃ নিথেধ কয়েন নাই কেন? ১-৩ 

বৈশষ্পান্ন বলিলেন, রাজন) ভগৰান্‌ ৰোদৰ্যাসও 
স্ষ্যোষনকে ছিতোপছেশ করিয়াছিলেন ভীশ্বদেবও তাহাকে 
খা! উচিত ও কর্তবা, তাহা বলিষাছেন এবং যেবধি 
নারধও তাহাকে বহপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। ( আৰি 
নেই লছত্ত হলিতেছি ), তুমি নেই লৰ শ্রবণ কর 1 ৪ 


নারদ বনিলেন,__চিডাকাচ্ছী শ্হৃল্রে বাকা বে মন দিদা 


৪১৪ 


বরুবগ ৰ আবন্টান কলে = 


শ্রোডবাৰশি প্যানে পুহ্ৃদাং কুকুমন্দ্ন ॥ 

ম কর্তবাম্চ নির্যন্ধো নিছে৷ তি স্দাকণ: ৪ ৬ 
তাপুধদাররস্থীননিহিাসং পুত্রাতনম্‌। 

ধা নিৰ্বন্ধত: প্রাপ্রে গালবেন পরাঞ্য়: ॥ ৭ 
বিশ্বামিত্রং তপ্ত: জর্মো জি রাস! পুবা। 
আভ/গচ্চং দ্ৰঘং ভা এশিটে। ভগবা9িছিং ॥ ৮ 


সপ্ুষীণাহঙ্গাতমং বেশনান্।য় ভাবত। 





পরমা দু 


সঙ্গ জেন 





আপ পৃষ্ঠাহ্ন বস" হিশ্।নতোহপু।পাগনং ॥ ১১ 


শ্রণণ ক' 






কৰ 





কুজ্ন্ন 
হদৰ্গণের 
কোন একটি দি 
পৰিণাম শতি ছা 

এট বিচ 





ন বিমার 
আব শ্রা কবা 


এখন নি 
। আতৰ ডুমি 
না. কারণ, উতর 





কাশির 








1» 
ডী পুদদগণ এসাদন পুরাতন উৎচরণ দিং। 
থাকেন, হাহ! ধারা বুঝা! বাং ০, ১৯ছি গালখ ॥কারিত। ব' 
দুযাগ্রচবশত: পরাদ পাগ চষ্টচাচিলেন ॥ ৭ 

পূরাকালের কথা - দাক্ষাৎ দন্যরা॥ মতি চগৰান্‌ বশিধের 
জল বারণ কৰিব| তপশ্যান্রিত বিশ্বামিযকে পরীক্ষ। করিবার 
জন্য তাহার নিফট গমন করধাছিলেন ॥৮ 

ভারত ॥ দ্ধ লগ্ুদিগণের মধো একের ( বশির) বেশ 
ধারণ করত ক্ষুধা পেত ছটা চোদনের ইচ্ছান্ধ বিশ্বানিতের 
শাশ্রঘে আদিলেন ॥ ৯ 

বিশ্বামিত্ৰ তখন অতিশছ রাগ্রতার সচিত তাহাকে উত্তম 
ভোজন দিবার উদ্দেশে হ"১কারে চক পা করিতে ব্যায় 
করিলেন; কিন্।ু আতিধিত্র ততার ওর প্রতীক্ষা করিতে 
শারিলেন না ॥ ১৭ 

মথন তিনি অন্ত '£শস্বিগণ + $ক প্রত আছ চোৰন করি৷ 








[ উদ্লোগপর্কং 


৩৩০৪ আধাশান 
ভুক্ং মে তিষ্ঠ তবে বমিত্াক্কা। ওগবান্‌ ঘযৌ। বিশ্বাহিত্রন্থ শিশ্ম্ত গালবস্স তপস্বিন:। 
বিশ্ামিত্রস্ততো রাজন্‌ স্বিভ এব মহাছু)তি; ॥ ১৯ শুক্ঞযয়া চ ভা চ প্রীতিমানিতাবাচ ত ॥ ১৯ 
ভক্তং প্রপ্হ্ন মূত্র বৈ বাহড্যাং সংশিতব্রত: অন্থচ্জাতো! ময় বংস হথে্ং পচ্ছ গালন। 
স্থিত; স্থাণুরিবাভ্যাসে নিশ্চেষ্টো মারুতাশনঃ ॥ ১৩ উত্বাজ: প্রত্থাবাচেদং গালবো মুনিসন্তদম্‌ ॥ ২৭ 


তন্তু শুজবণে বন্ধমকরোদ্‌ গালঝে। সুনিঃ। 

গৌরবাদ্‌ বনুদানাচ্চ হার্ছেন প্রিয় কামায়। ৪ ১৪ 

অথ বর্ধশতে পূর্ণে বর্ম: পুনরুপাগমত। 

বাশিষ্ঠ: বেশমাস্থাব কৌশিকং চোজনেণ্সয়া ॥ ১৫ 

স দৃষ্ট! শিরা ভক্ত: গ্রিয়ম।ণং মঙ্গবিণা ॥ 

ভিত! বায়ুভক্ষেণ নিশ্বামিত্রেণ ধীলতা ॥ ১৬ 
প্রতিপ্ৃস্ব ততো ধর্মস্বথৈবোল্: তথ। নবম। 

ভুক্ত! গীতোংশ্মি বিপ্ৰে তু বা স সূনির্গত: ৪ ১৭ 
ক্ষত্রভাবাদপগাতো প্রাহ্মণহনুপাগন়্: । 

ধর্মন্ত বচনাৎ শ্রী বিশ্বা 





নেবার জন্ম উপস্থিত চটলেন। ১১ 

লো ভগবান ধর্ম ‘আমি “ভাল করিতঠডি, এখন তুছি 
অবস্থান কর এই কখ) বলি) গলন করিলেন। রাজন! তখন 
মচাত্েজন্বী বিশ্বামিত্ৰ সেট অবস্থা 'ডাটবা রতিলেন। ১২ 

কঠোর ব্রতপালনকারী বিশ্বানিছ 5 তাতে ভোগন পাত্র 
ধরিয়া মস্তকে স্থাপন করত আশ্রমের নিকট পড়েও কাষ নিশ্চে 
চা টাকাই) রহিলেন। তখল তিনি কেবল এাধ্ট আচার 
করিতেন ॥ ১৩ 

নেই সময তার প্রতি গুকুবৰুদ্ধ, নিশেষ আদ্র-সম্মান- 
ভাব ও প্রেম-তক্তি খাকান ডাঙার প্পত!র স্বন্ত গালবদূনি 
ধরসছকারে কার সেৰা-শুশ্রধার নিরত খাকিলেন। ১৪ 

তারপর শত বধ পূর্ণ চ্টলে পুনরায় ধর্্মন্যে বশিষ্টসুনির 
বেশ ধারণ করিয়া ভোঞনের টকা! বিশ্বামিত্রদূনির নিকট 
আগফন করিলেন ১৫ 

তন তিনি ছেখিলেন,--পরম বুদ্ধিমান, মছি বিশ্বামিত্র 
বাহু পান করিয়া সন্তকে তোজনপাত্র ধায় করত দরড়াইযা 
আছেদ। ইছা দেখিয় ধর্ঘদেদ লেট ভোজন গ্রহণ ফরিলেন। 
লেট অয তঙ্বন স্ব: প্রস্তুত অন্যের শ্বার উন) হটরা বাটল। 
তামা ভোজন করত তিনি বলিলেন, ত্দ্ধধে। আমি তোমার 
উপর অভাব প্রল্গ চটঘ্বাছি। এই কথা বলিখ! দুলিবেশখারী 
ধপ্দদেব চলিয়। ঘাটলেন ? ১৮-১৭ 





শ্রীতো মধুর! বাচা বিশ্ব।দিজং মহাছ্যাতিম্‌। 
দক্ষিনা: কা? প্রবচ্ছামি ভবতে শুক কর্মণি ॥ ২১ 
দক্ষিণাভিরুপেতং ছি কর্ম সিধাতি মানদ। 
দক্ষিণানাং হি দাত। বৈ সপবৰ্গেণ ঘুজাতে ॥ ২২ 
হর্থে ক্রতুফলং তদ্ধি দপ্গিণা লান্তিষচাতে । 
কিমাহরাষি ধর ত্রবীহু ভগবানিতি ॥ ২৩ 
ছানানতেন ভগবান্‌ জিত; উষ্গযণেন বৈ। 
বিশ্বামিজনমলকূদ গচ্ছ গচ্ছোচাচোদহ ॥ ২৪ 
অলকৃদ গচ্চ গচ্ছেতি নিশ্বামিরেণ ভাষিডঃ। 
দানীতি বগশে। গালবঃ প্রতাতাঘত ॥ ২৫ 


বিশ্বামি 













ক্ষত্রিত্ব হইতে নৃক্ষ 5ঃং। ত্রাদ্ধণহ ৭15 ক. 
ধর্মের ধচনে লেই দমন স্তি দাও করিখাডিলেন। ১৮ 

বিশ্বামিত্ত নিও শিপ তপন্বী গালবনুনির শুশদ| ও চকিতে 
দন চৰা এট কথা বলিলেন ॥ ১৯ 

বৎস গালব ৷ এখন আমি তোমাকে অভ দিতেন, তুমি 
ধেগানে উচ্ছা গমন করিতে পার। ক্রিনি এটন্ধপ আধেশ 
করিলে পর গালবদুনি প্রীত হব) যুব বাক্যে হছাতেনন্বী 


সুনিশেষ বিশ্বামিত্র্কে উঠা ছিজঞাল। করিলেন_তগবন্! আমি 
আপনাকে গুক্ৎক্ষিশাকপে কি প্রদান করিব 7 ২৯২১ 


গান ! কারণ হক্ষিশাদুক কর্মট সর্ষায় লফষল তছছ এবং 
হ্গিশাপ্রধানকার পুরুষই নিছধিলা5 করতে দদখ হয় ॥ ২২ 


হৰ্দিলাদাতা হস্ই হর্গে হজের কগ লাভ করিদ্ব। থাকে। 
শাস্তে দক্ষিনাকেই শাড়ি রথ বল। হটঘাছে। অতএব পরদনুর্য 
গুদের! আপনি বলুন গুরুঃস্মিনান্পে কি লইয়া আসিব 1 হও 

গালবদূনির সেবা-শুশ্রবায় ভগবান বিশ্বাসিত্র গতর 
বশীকৃত হটহাছিলেন, দেটহেডু তিনি বারংবার তাহাকে 
বলিলেন, আচ্ছা, হাও, দাও -৪চ। বলিয়া ঠাচাকে থাইযার জন 
প্রেরণ! দিতে লাগিলেন ॥ ২৪ 

তিনি বারংবার “হা. ধাও' এইজপ বলিলেও গালবদুনি 


সগ্তাধিকশতঙনোহধ্যাচ:) 


নি্বন্ধতন্তু বহুশে| গপবস্ত ৩পন্ৰিন: । 
কিিদাগতলংরড! বিশা(খহোহ রবী দি 








বছবরে আগ্রচলৎকারে বলিতে লা।গণেন-_(পনাকে গর 
ধন্দিশাণে কি প্রদান করিব ] ১৫ 

তপস্বী গালব গুরুদক্িন। প্রানে বরবার আগ্রচ প্রকাশ 
খাকিলে বিশ্বাগিত্রের কিছু ছে? উপস্থিত হইল , তধন তিনি 


বঙ্থাতারতষ্‌ ৩৬৭ 


এককত; শ্টামকর্ণানাং হয়ান।ং চ্বচলাথ্‌ । 
আষ্টৌ শতানি মে গেছি গল গলপ না! চিরম্‌ ॥ ২৭ 
ইতি শ্রীমহা ভারতে শতস।হশ্রা: সংহিতাক্কাং বৈন্তাসিক্যা- 
সুস্তোগপর্বনি ভগবদ্যানপর্ধণি গালবচরিতে 
যড়ধিকশততনোহধ্যায়; ॥ ১০৬ 
এই কথা-গালবনুনিকে বলিলেন ॥ ২৯ 
তুছি আমাকে চ্রতুল। শ্বেতবৰ্ণ এন্ধপ আট শত পশ্ব প্রধান 


কর, দাতাদের কর্ণের একভাগ শ্রামবর্ণ হঈবে। যাও, বিল 
করিও না। ২৭ 





দ্দর্ছদি পেদ/পপ্ুসিত =তলাচত্রী লংহিতা মহাভারতের উল্সোগপৰবাস্থগ ত = ১গবদ্‌-ঘানপৰ্কেৰে 


গালসচিও 





৭+ দড়দিক শততন 


অন্যারের অভুবাধ লাল । 


সগ্তাবিকলততমোহব্যায়ঃ। 


{ বহধি-গালধস] চিন্তা, তন্ৈ গকড়দ/াস্বাসদানপ' ] 


এর উপ 
এবমুক্তন্তদ। তেল বিশ্বানিতেন পাঠা । 
নাস্তে ন শেতে নাহার: কুখচত পালবস্থদ। ॥ ১ 
স্বগান্থিফুতো হখিণ শিউদ্তাশে। কপিবাডল: । 
শোচমানোই (তমা স দ%ন।ন*চ মানা ॥ 
গালবো হুঃখিতে। গুখ1দ িললাপ স্ুযোধন ॥ ২ 
কুত্তঃ পুষ্টানি মিত্র(ণি কুতে।হখ। লৰয়; কহ । 
হয়ান।ং চন্রশুওন।: শতাক্সাষ্টী কুতে সম ॥ ৩ 


কুতে। ৰে 5হাপলে শ্রাা বধ শক কুতশ্চ নে। 
শ্রন্ধা মে জা4৩%।পি ৮৪! কি: জীবিতেন দে ॥ ৪ 
অহং পারে সন্ত পাপা বা শপ্রম্পপ্নাং। 
গ্কান্থানং [বুনি কি ফল: ভাবিতেন মে ॥ ৫ 
অধনঙ্তার্ক হাব ও বিবিসের ফলৈ:। 

হণ: দারযনণেস্ক কহ: এুখননাহতা ৪৬ 

বহ্ধদা: হি ধন: 8৮০ কহ: প্রবয়মীন্সিহহ। 
প্রতিক হু মশক্রস্য ডঃ বভা্রণ: বরা 














সপ্তাধিকশততম অধ্যায় । 
[ ঘচৰি গালবের 1৯% এবং গঞড কক তাহাকে আগ্ছাল 
আদগান। ] 
নারদ হদগিলেন, রন! পেট পনর পরম জানী ধিশ্বাদিক্ 
এই কখ। বলিলে গালবদুঃন তখন হততেঃ চিনতাম হইয়। 
কোথাও বলিয়া খাকিতে লারিলেন না, শঙ্ধন করিতে পারিলেন 


bY 


ন। এৰ্ং তোৎনও করিতে পারিলেন ৭৪ ১ 

তিনি শ্বোক ও চিন্তার নিম হইয়া পড়ায় তাহার শরীরের 
বর্ণ পাতু হইয়া) ঘাইল । তিনি চিন্বাছ এমন উশ হই! 
পাড়িলেন যে, তাহার শঙ্গীরে কেবল পান্থ ও চন্দই অবশিষ্ট ছিল। 
ছণ্যোঘন ! অতিশত শোক প্রকাশ করিতে করিতে এবং চিন্তাত্প 
অদ্নিতে দদ্ধ হইতে হুইতে দুখিত গালবদুনি দু:খের সহিত 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২ 


আদার একপ মিত্র কোখার, হিলি বনে পুর? কোথা 


ত আছে? এবং কোবাৱে 
আমি চজ্রতুল৷ হেতবর্ণ আনত আহ পাচৰ 7 ৩ 

এই শবস্থানথ আমার ভোজনে কচ করণে হইছে? সথখ- 
ভোগের ইচ্ছা (কাব আলদিবে। এবং এই জীবনেই বা 
আদার আর কি ভ্রধোজন 7? এট জীবনকে সুরক্ষিত করিবার 
জন আদার হে আগ্রহ চিল, উচ।ও এট হই সিধাছে॥ ৪ 

আমি সঙগুহের পরপারে কিংবা পৃথিবী হইতে বনধমূরে যাই 


এই শরীর পরিত্যাগ করিব । আমার বাচিয়া! খাকিছাই ঘ! কি 
লাভ হইবে ? ৫ 


থে ব্যাক ধনহীন, বাহার অভীই মনোহৰ সিদ্ধ হয নাই এবং 
ৰে ব্যক্তি নানাহ্রকার শুচ কণবঙ্কল লাতে বঞ্চিত ছইয়। কেবল 
শ্বপের তারই বহন করিতে খাকে, এরূপ ঝাকি বিন! উদ্ধবে 
আীবনযারণ করাতে (কি স্বখলাত হইবে? * 

হে বাক্তি ইচ্ছাহুসারে স্ীতিপূর্ণ সৰ্ধ স্থাপন করিম ঘুষদ্‌ 
গণের ননভোগ করত ওাহাদের প্রতু/পকার করিতে অদমধ 


আমার আন্ত বহ ধন পশু 








৩৩০৮ 


প্রতিক্রুত। করি্যোত কর্তবাং ত৮কুবউ: । 
মিথ্যাবচনদদ্ধস্ত উষ্টপূ্তং প্রণক্ততি ॥ ৮ 

ম ক্রপমন্বতন্তান্তি নাশতঙ্তান্তি সম্ভতি: ৷ 
নান্ৃতন্কাবিপত্যঞ্চ কুত এব গতি: শুভা ॥ ৯ 
বুদ্ধ; কৃতন্ত হশঃ কৃত: স্থানং কৃত: হুখম্‌। 
অন্ধের: কতক্পো হি কৃতত্রে নাস্তি নিচ্তি: ॥ ১০ 
ন জীবতাধন: পাপ: কৃত; পাপস্ক তম্থণম্‌। 

পাপো ক্রবনবাছে।তি বিনাশ: নাশয়ন্‌ কৃতম্‌ ॥ ১১ 
লোহহং পাপ; কুতব্ব*5 কুপণশ্চারুতোপি চ॥ 
গুরোধঃ কতকায।: স'স্বং ক'বোনি ন ভাবিতন ॥ ১২ 
লোহহং প্রাণান বিনোক্ষণনি কহ যঃ নন । 








হয়, লেই ৰাক্ির জীবনদাণে ক?। অশেস্ষ। চষ্ঠাবরণ করাই 
ভাল ॥ ৭ 

বে বান্ধি করিব! ৩৪ কধা বাধ একোন কাতা করিবার আচ 
প্রতিজ্ঞ! করিনা খাবে, কৰ বাং অনার দে কণ। পালন 
করিতে পর লঘদ ১% না, নিধা151হদ5প আরতি ৮৬ লেট 
বাকির দেবপৃঞ্ধাদি ৪8 কত কাপদননালি পু কাছ নই 
চারা বা ৪৮ 

লালুক যযত্কের কবল আদ 8৫ এ মিখগাবাদী মকর 





লঙ্।নলাই ও না, লত।চ়।ত প্রদাহণা করতে পাবে না, কুতক্গাহ 
তাছার ভা গাপ্রাপ কতপে হঠবে 1৯ 

কত্ত বাজবে সণ কোথায়? ত) সাধ্য শিশ্বালের 
যোগ্য নছে। রুতা ঝাকি কোনরপেই নিযুতিলাড করিতে 
পারে নাও ১০ 

হীন ও পাপী ব/ঝির জীবন প্রকৃতপক্ষে জীবনই ন্। 
পাগী। বরে স্বীর কুট্যাছির পোধণ বিক্ণপে করিতে গাৰিবে | 
পাপাত্ম! পুরন নিঞ্জ পুলা-ক্ণসমূত নাশ করিতে করিতে প্বরংও 
নিশ্চিত নৱ হইয়া বায ॥ ১১ 

শামি পাপী, কৃতর, কুপণ ও মিধ্যাৰাদী। থে আদি গুরুর 
নিকট রুতকাধ্য হইয়াছি, লেট আমি গুরুকে ওুরুদক্ষেণা প্রদান 
শরিবার যে প্রতিক করিয়াছি, উহা আমি পুরণ করিতে 
পারিতেছি না ॥ ১২ 


আহাশান্ 


{ উদ্ভোগপব 


অধিত। ন মা কাচিং কতপৃৰ। দিবৌকসাম্‌ । 
মানন্তন্তি চ মাং সবে তরিদপা যদাসংস্তররে ॥ ১৩ 
অহন্ত বিবুধশ্রেষ্ঠং দেব: ভ্রিতৃ€নেশ্বরমূ। 

বিষ্ণুং গচ্ছামাহং কৃষ্ণং গতি: গতিমতাং বরম্‌ ॥ ১৪ 
ভোগা বন্মাৎ প্রতিষ্ঠস্বে খাপ! সবান্‌ সুরাসুরান্‌ ৷ 
প্রণতে। জষ্টুমিচ্ছাছি কফ: বে।গিনমবায়ম্‌ ॥ ১৫ 
এবমুক্তে সহা তস্য গরুড়ে৷ বিনতাক্জঃ । 
দর্শয়াদাস তং প্রাহ লহ প্রিয় কমায় ॥ ১৬ 
সুছছদ ভবান্‌ মন নও; সুহৃদাঞ্চ মত: সুত্ৃং। 
ঈপ্নিতেনাওলাযেন যোক্তবে। বিভবে সতি ॥ ১৭ 
বিভবশ্চান্তি মে বিপ্র বাদবাবঝাভো। দ্বিজ । 
পৃৰ্মকব্বচ্থৰু কৃত; কানশ্চ তেন মে॥ 








অতএব আমি কোন বিশেষ কহত করিছ। আদার প্রাণ পরি- 
তাপ করিব। আমি পূৰে চেবগণের 'নকড চ3তে ও কোন কিছু 
প্রাখন। করিনা । সকল ধেবতাট ঘজে আমার সমাহর করি 
খথাকেন। ১৩ 

এখন আমি ড্রিঞবনের পতি, দেবতালেত এবং লকল গ্রাীরই 
সঙ্ীজে আতপ সদ্ছিগানন্ুখন চসএান্‌ ইবিষু॥৫ শশা 
হইলাছ ॥ ১৪ 

ধাতার করশায সমন দেব) ও অনগগণ হখেই চোপপ্রাথ 
হইয়াছেন, লেই অবনাসী খোর ইবিছুকে আম প্রদাহ করম 
তাহার জশন কামশ। করিতেছে ॥ ১৫ 

গালৰ এই কখ। গিলে ঠাহার লধা বিনতানন্দন গড় 
তান্ধ প্রলয় হই ঠাহার ভরি করতে তষ্ই। করত গালবছূনিকে 
ধর্শন দান করিলেন এবং বলিলেন ॥ ১৯ 


গালৰ! তুখি আমাএ প্ৰিয় পুহত এবং আমার সুদ্ধদ্গণেরক 
তরি হধৎ। দের কর্ডবা হুইণ--যদি তাহার লিট ধন” 
বৈভব খাকে। তবে উহার নিজ বদের অভীই ষনোরখ পূর্ণ 
করিবার হুর উত্তোগ কর)॥ ১৭ 


বাশ! আমার লর্বাশ্ে্ বেচৰ হঈলেন-_ধেবরাজ ঈত্তের 
কনি ভাত। ভগবান ওীবিষ্ণ। আদি পুৰে৷ তোমার বিষ 
তাহার নিকট নিবে*ন করিয়াছি এবং তিনি আগার এই প্রার্থনা 
স্বীকার করত আনার ননোএং পূর্ণ করিছাছেন ॥ ১৮ 


অগ্াবিকশতহানোহবাায, ! 


স ভবানেতু গচ্ছাব এয়িন্যে থা: যথা ধুধম। 
দেশং পারং পৃবিবা। ব! সল্ট পরলে না চির ॥ ১৯ 
অতএব চল, আছ! চুইদনে গমন করি। গালঘ! আদি 
তোমাকে হখের লহিত এরপ বেশে লা হাইব, ধাহা পৃথিবীর 
ভবস্থহৰি বেধব্যালপ্রমীত শতলাহল্রী সংহত) 
পলবচরিতবিধহক  সন্তািকশতজদ 


নহাডারতৰ্‌ 


ee 


ইতি জ্রমহাভারতে শতসাহ প্রা: সহি হায়, বৈয়াসিকযা- 
সুস্ভোগপবণি '৩গবদ্ঘানপবণি গালবচরিতে 
সপ্ডাধিকশতঙনোংধ্যায়; ॥ ১৭৭ 
অন্তর্গত, বধচ লনূত্রের পরপারে স্থিত। চল, বিল 
করিও না ॥ ১৯ 


হহাতারতের উদ্বোগপর্।স্বগত শীউগবদ্যানপর্কে 
অধ্যাবের অঙ্ছবাছ সনাপ্ত। 


অফ্টাবিকলততমোহধ্যায়ঃ। 


স্থপর্ণ উবাচ । 
অন্থশিষ্টোহশ্থি দেবেন গালবাডাতঘো/নিল। ॥ 
জ্বহি কামং হু কাং য।নি ৬্ট প্রথলতো। দিশিম্‌ ॥ ১ 
পুর্বাং বা দক্ষিণ।ং বাচনথৰ। পশ্চিনাং দিশন। 
উন্তয়।; বা দ্বিঞস্মে্ট কুতে। গচ্চানি গালব ॥ ১ 
যন্তামূদয়তে পূব: সবলোক ্রতাবন: ॥ 
সধিতা ঘত্র সন্ধা: সাব্যানাং ৰঠতে তপঃ ৩ 
যন্তাং পূৰং মতিধাতা যয়া ব্যান্তনিদা পরগহ ৷ 
চক্ষুতী ঘত্র ঘন যএ চৈধ ওত: ৬ ৭ 
কুতং বতো তং হব|: সপে সবতোদেশন্। 
এতদ্‌ ারং দিজশ্রেও দিবস তখাববন; ॥ ৫ 


অ্লাধিকশততম অধ্যায়। 


[ গজকককৃক গালবের নিকট পূরবাদকের বালা। ] 

ন্বপর্ণ (গড়) বললেন, _গাপব ! অনা।জছেৰ ভগবান 
হ্রবিষ। আমাকে আদেশ করছেন বে, খান তোমার লহাতা। 
করি। অতএব তুমি নিঞ্জ ইঞছ12ল(ণে বল-_মি প্রথমে কোন্‌ 
[ৰে গমন করিব? ১ 

দিতে গালব ! তুমি বল, আছি পুত, পশ্চিঘ, উতর ৰা 
দক্ষিণ কোন্‌ দিকে (তোমাকে লট) গমন কৰিব ] ২ 

(শ্ৰবন | যেদিকে লমণ্ড অগংকে উৎপন্ন ও প্রতাৰিতক্ধারী 
অগৰান্‌ হুষেব প্ৰথম উদদিত হন, বে দিকে সন্ধ্যার সমত সাযাগণ 
তপন্ত। করেন, থে দিকে ( গাঘরী দশ দার) প্রথমে এই বদ্ধ 
উৎপ হয়, দাহাছার লম্পৃশ জগৎ পরিব্যাধ, হের দুগল লেজ" 
দ্বরূণ চত্র ও সুধা প্রথযে বে দিকে উদিত হন এবং (প্রা্থশঃ 
পূর্যাদুধ হইয়া ধশমছান করা হর বলিদ্ধা ) হেশিকে ধন্ধ হএ্রতি্রিত 


[ গালবসনাপে গরুড়েন পূর্ববদিনে। ধর্ণনন, ] 


অত্র পূর্ব প্রস্থতা। বৈ দাক্ষায়ণ।: প্রজ্ঞা; স্তিত;। 
বন্তাং দিশি প্রবৃন্ধ/ণ্চ কক্তপসাখসবা: ॥ ৬ 
মদোমূলা শুরাণাং আয়ত শড্রোংতাখিচাত ) 
স্বর্রাঞ্যেন বিপ্রষে দেবেণ্চাত্র তপশ্চিতন॥ ৭ 
এতম্থাং কারাদ একচন পৃবেত্যোধা দি গুচ্যতে । 
যন পূব হরে কালে পৃবনেবাগুতা সুৱৈ ॥ ৮ 
অত এব ৯ সংবেধ।: পূৰানাৰ!: প্রচক্ষতে । 

পূৰং সবাণি কায্যানি দৈবা!ন ভখনীপ্নতা ॥ ৯ 
অর বেদান ৪গো পূব: 'তগবাল্লোক ত!বনঃ । 
অন্রৈৰোও। সবিতাস্যং সাবিহা এক্ধবাদিযু ॥ ১০ 


আাছেন ও ছে দিকে পাবর চ'বহ 57৭ করিলে শর কমাহতি সন্ূণ 
অগ্ত ছিকলদুছেও বদি 55৫ বাকে, এত লেট পূৰ দিক্‌ ; ইচ। 
ছিন ও পৃৰ্যমাগেঁর ছা45শ ॥ ৩৫ 

এইহিকে প্র্াপতি ৮ক্ষের আপাত শ্রুতি বন্তাগব লর্বপ্রথষে 
প্রমাবক্কে উত্প করিহাছিলেন এবং এই দিকেই প্রজাপতি 
কণ্যপের আন্মন স্কানগণ বিত হচ ছিলেন ॥ ৯ 

অক্ষরে দেবতাগণের পব্মমার যূলগ্থ।ন হইল এই পুরা দিক্‌। 
এই ছিকে ₹একে ধ্বেরোতে। অিবক কর হইদাছিল এবং এই 
দিকেই দেবতারা তপন্তা করিযাছিলেন। ৭ 

আঙুল! এই লৰ কাঃপেই এই দিক্কে “পূৰ্ব” দিক্‌ বলা 
হয; কারণ, বহ পূর্বকালে প্রথমে এই ধিক্‌ দেবগণকর্তৃক আবৃত 
ছিল, অতএব ইহাকে শকণধিবের আছি দিক্‌ বলা বৃছ। পথে লাও 
করিতে ই্দুক ব।ক্রিণাত্রেরই দেবলসগ্কী লমন্ত কাবা প্রথসে এই 
দিকেই কর। কর্ঠবা ৫ ৮-2 

লোকটা ভগবান্‌ ক! প্রথমে এই দিকেই বেদলমূত গান 


৩৩১০ 


অন্ত দন্তানি শুলে।ন যঞ্'বি [এ০সন্জন 

অত্র লন্ধবরঃ লোন; এুরৈঃ ক্র হু দীয়তে ॥ ১১ 
অত্র তৃপ্তা স্বতবহাঃ স্ব।ং ঘোনিসুপ হইতে । 
অত্র পাতালমাস্রিত। বরুণ: শ্রিয়নাপ চ ॥ ১২ 
অত্র পূৰ্ষং বশিষঠন্ত পৌরাপস্ত ছিপ ড ॥ 
স্থতিশ্ৈৰ প্রতিষ্ঠা চ নিবনক প্রকাশতে ॥ ১৩ 
ওস্কারস্যাত্র জানে তয়ে! দশতীদশ। 
পিবস্তি মুনয়ো যন্ত্র হবিধামং শ্ব ধৰপা: ॥ ১৭ 
প্রোক্ষিত| ধর বচবে। বরাহাছ। মৃগ! বনে? 
শত্রেশ বন্রভাগাথে দৈবতেযু প্রঞলিতা: ও ১৫ 


[ উদ্চোশ পর 


অব্রাছিতাঃ কুতষ্কাশ্চ াগধাশ্চানুর্চ যে। 

উদযংজান্‌ ছি সরধান্‌ বৈ ক্রোবাদ্ছস্থি বিভাবন্ঃ ॥ ১৬ 
এতদ দ্বারং ভ্রিলোকগ ব্ব্দষ্ঠ 5 স্ুখস) চ। 

এ পূর্ব্যো দিশাং ভাগে! বিশাখোইত্র বদীলূসি ৪ ১৭ 
শ্রিচ্ং কারা হি মে তল্য হসাশ্মি বচনে স্থিত; 1 
জ্ঞহি গালব বালাৰি শৃণু ঢাপ)পরাং দিশম্‌ ॥ ১৮ 





তি প্রীনহাভাএতে শতসাহ শ্র/।; সংহিতান্লাং বৈদ্লাসিক্যা- 
মুস্তোগপধনি ভগবদ্ধানপবণি গালবচরিতে 
অষ্টাবিকলতঙ/নাতহ)য়; ॥ ১০৮ 











করিহাছ্িলেন এবং লবিত1৮েব ত্ক্থবাচী নুনিগণকে এই দিকেই 
লাষিরী মতের উপধেশ করিয়াচিলেন॥ ১৯ 

দিতো! এট জিকেত সৃখাজ্েহ মহদি লাজবধাকে শুর- 
ব্ূযেছেন। মগ্রসদূচ প্রান করিযাভিলে এই দিকে দেবগন 
নানাৰিদ ধৰে৷ লেট লোমরল পান করেন, হাত সঠাচার। বরস্তধপে 
প্রান হটরাছিলেন ৷ ১১ 

এই দিকে খজদ্থারা পিগ অত্রাগণ নও মোনবকূপ জলকে 
উপকোগ ফরেন। এড "+ বকছে পালের আশ্রয় লতা 
লশ্মীকে লাঙ করিথা ভিলেন ॥ 

মিজপ্রে্ট] এই দিকে পুরাতন মঃদি ধাশতের বিহাৰ 
হউযাছিল। এচ টিকে তিনি এত: | সপ্গুদিগনহগো স্থান ) 
লাচ করিদ্বাডেন এবং এচ বিকেই তাহাকে ননির অভিশাপে 








দেহত্যাগ করিতে চঃচাছিল ॥ ১৩ 
এই দিকে প্রপব খাত বেদের স৪এ শাধাসদূত প্রকটিত চত 
এবং এইবিকেট ধূদপায্ী ম$লিগপ চবির ধূনপান করিতেন ॥ ১৪ 
প্রদষহদি বেদধ্যাদহন্টত শতলাঃন্রী লংহ্ত৷ 
সালবচরিত!বিধরক অক্টাধিকশততদ 


আই দিকে দেবগন চলর বজভাগের লিঞ্ধির জন্ট বনে 
বরাহ।দি ছিংস্র পশুদিগকে প্রেক্ষিত করত থেবগণকে লমর্পণ 
করিয়াছিলেন ॥ ১৫ 

এই দিকে উদিত 5৯৭। উপবান্‌ দধ/দেৰ হারা অপরের 
অহিত কে হে পক্ষণ নহ কত এবং াহার। যেবগপের 
বিয়োধী, তাহাদের লৰলকে ফোধপুকরক (বিন করেন (তাহাদের 
আৰু ক্ষীণ করিয়া! দেন )। ১৬ 

গালব! এই পূৰথদ্ক্‌ তাগ (ত্ৰলোক, স্বগী ও সুখেরও দার- 
ব্বত্শ। তোমার ঘৰি ইচ্ছা 58, তরে আদর। প্রথমে এই দিকেই 
প্রবেশ কার ॥ ১৭ 

আম ধাছার ছাজা4 অধীন, সেঃ ভগবান বিষ্ণুর [প্রত 
কাথ। কর। আমার অবশ।ই কথা, অতএব হে গালব! বদ 
আছি কি পুৰ দিকে গদন কি 1ক:গ। তুদি অপর কোনদিকের 
বর্ণনা শ্রবণ করিবে? ১৮ 
মহাভারতের উদ্যোগশবং।এগঁত ইইডপবদ্যানপর্কে। 

অধ্যা্থের অঙুযাধ সমালু। 


লবাধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
[ দক্ষিণদিশো বর্ণনস, ] 


স্থপর্ণ উবাচ । 
ইয়ং বিবন্বতা পূর্ধং শ্রৌতেন বিনিন। কিল। 
গুরবে দক্ষিণা দত দক্ষিপেছাঢ্যতে চ দিক্‌ ॥ ১ 
অজ্ঞ লোকক্রযল্যাস্য পিতৃপক্ষ: প্রতিষ্ঠিত; । 
অঙ্োম্মপাপাং দেবানাং নিবাস: শ্রয়তে ছ্িজ ॥ ২ 
অর বিশ্বে সদ! দেবা; পিতৃভি: সার্মনাসতে । 
উজ্যমানাঃ শ্ব লোকেধু সম্প্রাপ্তান্তল৷ ভাগতাম্‌ ৪ ৩ 
এতদ্‌ দ্ধিতীয়ং গেবসা ত্বারমাচক্ষতে বিজ ॥ 
ক্রটিশো লবশস্চাপি গণ)তে কালনিম্গঃ $ 9 
অত্র দেবর্ধয়ো নিত্যং (পড়লো পর্য়স্তপা। 
তথা রাজ্য: সবে নিবসন্তি গতবাপা; ॥ ৫ 





নবাধিকশততম অধ্যায় । 
[ ॥ক্ষিণ |৮কের বানা । ] 

গরু বলিলেন,_গাল1 এ কণ' প্রলিন্ধ আছে হে, 
পূর্ব্জালে ভগবান, দাতের বলো হিনি ব্বগ্ুলারে ধর কট 
শাচাধ। কাপে ॥?ব্ৰিণাকপে এড টিক চ৪:ন করিয়াছিলেন, 
লেট হেতু এই ছিকের নাম দিক তইদাছে ॥ ১ 

বন্ধন! ত্রিলোকের পিতৃগণ এই কেট পরতিঠিত আছেন 
এবং উিদ্বপ' নামক (হেবগণ এট চিত বাল +৫4- উচ্চ শুন। 
ঘায়।॥ ২ 

শিরগণের দহিত বিশ্বে-চ্ৰেগণ ল’, দক্ষিশ দিকেই ধাল 
করেন। ইছার। সকলে লমন্ড লোকে পুিত হা শ্রাঞ্চে 
পিতৃগণের লদৃশ ভাগ প্রাপ্র চন ॥ ৩ 

ছে বন্ধন] পণিতগণ এই এক্গিণ স্কিকে ধৰ ঘেবতার 
বিতীয খাররণে বর্ণন! করিাছেন। এট দিক্েট চিত্রগুপ্ত 
্রশ্ঠত্তি কটি” ও ‘লব’ আছি সদ্থোতি-পৃন্থ কালাংশের উপর 
দু্ি রাখি! প্রাণিধিগের আগ নিশ্চিতকূণে গণন। করব! 
থাকেন ৪ 

দেবদিগণ, পিতৃলোক্ষনিষাদী আছিগণ ও সমস্ত রাজবিবৃন্ধ 
ছুঃখ-শূর্ত হই সমা এই দিকেই বাস করেন।॥ « 

বিছলে৷ ৷ এই দিকেই ( অবস্থান করত চিত্রগুপ্ত প্রতৃতির 
দার দর্য়াজের নিকট প্রাণিরিগের ) দশ, সত) ও সান্াণ কর্ণ 
লগত নিবেদিত চছ॥ মৃত প্রানী ও তাহার বৰ্ণ এই ফিকৃকেই 
আশ্রন্ধ করে। ৬ 








অত্র বর্মশ্চ সত্যক্ক কর্ম ভাত্র নিগঞ্তে । 
গ্ষডিরেহা দ্ি্ঞপ্রেষ্ঠ কর্নণামবসারিনাহ্‌ ৷ ৬ 


এবা দিক্‌ স! ব্বিজ্শ্রেষ্ঠ যাং সব: প্রতিপগ্ততে । 
বত! ৰ্বনববোৰেন শ্ুপং তেন ন প্বাতে ॥ ৭ 
নৈখ্ধ তানাং সত্ৰ বহুন্তত্র বিদ্ধ । 
সৃষ্টানি প্রতিকৃলানে ডবযাপুকুচান্ভতি ॥ ৮ 
অত্র মন্দসকুতেল বিপ্রধিদদ্্পে চ। 

গাযছি গাপ গন্ধব।স্চিত্বন্দিচর!। দিজ॥ > 
সত্ৰ সানানি গঃ 
গারো গত; 






গনি বৈৰতঃ । 
নো লং গত: ৪ ১০ 


তে দ্বিচশ্ৰেষ্ঠ। 


ত লেই 
পারিকেট হাটতে তবে 
থাকে, সেই বলের লতি তকে গম 


দিক, ৰে দিকে 





ওঠ ৮৯+ ৮৮৭ অঙগানাদ্ধকারে আব 
ক হান্ধলাও ৭ 
কৃলহগহ ও জর আচরণ 
পরাদ্ধল ১ সঙশ্র 413৮ এয করি51৩৭, হাঙাছের ৪শশ 
অশুঞ্চচিক /কিগণত পা 

অন্ধন ! এইদিকে পতকদগণ সপরদর্পতের কুঈলদুছে ও 
ব্রন্ধবিগণের অ'শ্রমগ্মূে মন কে আকত্ণকারী বত 
গ্যাখ| গান করেন । 2 

পুর্বাকালে ক ঠা বেত গারাচতে শামগান শুনিতে 
শুনিতে নি ষ্ট, সহী 4 বাৎ। চুক চয় বনে গদন 
করি্াদ্ধিলেন ॥ ১ 


* এক পদ রাজা খৈবাই নয কতা রেবতী বিবাহের 
ময় বর অঙ্গলঙ্জান করিতে করিতে ব্রচ্জার নিকট গমন ফরিবা 
ছিলেন। লসেধান হতে £ত]াবন্ত করিবার লঘৰ তিনি 
দন্মরাচলের পুশ! প্রদেশে গদ্ধকাগণের লাঘগান শনিলেন এবং 
কিছুক্ষণ? অবস্থান করিলেন। লেশানকার কিছুক্ধালই ময়স্ত- 
লোকে দীর্ঘকালতুল। ছৰ। রাড। দসন ছিরিখ। আলিলেন, 
তখন, পত)দুগ ও জেতাদুগ গত হসঈছ। দ্বাপরহুগের অন্তিদভাগ 
উপনীত হইছে । দয়ী ও পাঞবারের সঙ্চল লোকই সৃত্া- 
কবলিত । তখন তাহার রাছানী কুপস্থলীতে ছিব) স্বারকাপুরী 
স্বাশিত হকাচে ॥ রাজা বৈবত নিও ক্ষন রেবডীর সচিত 
বলরাঘের বিবা্ দিই) তশক্তার ন্ট বনে গমন করিলেন । 





ছিঃগা্ধন । ষ্ঠ: এত চকে ক 








ছকে ৮ 














৩৩১১ 


অত্র সাবদিনা চৈন চবক্ৰীতাচূল চ। 
সর্ধ্যাদ! স্থাপিত| প্রক্ষন্‌ ঘাং সখ নাতিবর্ততে ৪১১ 
অত্র রাক্ষলরাজেন পৌলস্তোন মহাম্মনা ॥ 
রাবপেন ভপম্চীন্ঘ? হুরেচ্যোহমরতা বৃতা ॥ ১১ 
অত্র বৃত্তেন বৃত্রোহপি শক্ত শক্রবশীন্সিবান্‌। 
অর সর্বাসব: প্রাপ্তাঃ পুনগক্ষস্থি পকুধা ॥ ১৩ 
“ত্র ছক্কুতকর্ধাণো লরাঃ পচ্যশ্ি গালব ॥ 

অত্র বৈতরমী নাম নদী বিহবণৈকত্ি। ? ১৭ 
অত গলা স্বসাং তৃ:গস্য।সং প্রপন্ভতে । 
অভ্রা়তো। দিনক: স্ববসং ক্ষপতে পয: ॥ ১৫ 
কাষ্ঠাং চাসাঙ্ম বাশিগীং হিএএংলডতে পুন) 
মত্রা্তং গালব পূর। শ্রদা?: পিচি ঘন ॥ ১৬ 
লদ্ধবান য্য্যমানৌ দৌ ৃৃহন্যৌ গ্-কচ্াপৌ। 





ক্ষ! এটচিকে আগ একো হ্রদ হের 
গতির অর্থা। ( সীমা) স্বাশিয় জারির, আই দাতের 
কদনএ উরান বেন এ! । ১১ 
পুলপ্তারাশোৎপক হঠাত বাক্ষরছি বলল এট দিকেই 
তপক্সা করিয়। চেংগণের নিকট 58: আরা তএচার সব লা 
করিযান্ধিলেন ॥ ১১ 
এইদিকে লংঘটিত ঘন স্রাব পোহাছ উর শাহ 
ভাইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে ঘি: কল টির প্রা পুনরায় 
(প্রাণ, অপান, লমান পান এ 215 “8 ভাগে বিছক্ 
উর] দায় ( অর্থাৎ প্রাণী নৃতন (॥৪ পাত সরে ॥1 ১৩ 
গালৰ! এট ছিকেট পাপাচহণকাবী নশত্থগণ নরকারিতে 
পাক হইতে খাক্ষে। এট পাক্গণ চিনে? লে দৈতরসী নদী 
আছে, যে বৈশ্যয়নী নরকের অপিক্কানী পালিগণের দ্বারা 
পরিধৃত ॥ ১৪ 
ময়র এট দিকেট ঘাট) শ্বথ এ ও:খের অন্বকে পাটা 
খাকে । এই হচ্ছিণ দিকে প্রত।।বৃ় ৪ঈলে ( অর্থাৎ উনাদের 
পৱ্বিমতাগে আদি। দক্ষিপানের প্রারত্তে হখন বর্ষ। খাতু অবস্থান 
ফরে, তন ) পর্ম্যদের প্রস্বাতু জলের বর্ধণ করেন ই ১৫ 
পুনযায় বিষদুনিসেবিত্ত উররদিকে বাটৰ (অর্থাৎ 
উদ্বরাযণের প্রার্তে বদন দিত সু থাকে, তপন ) তিনি ছিষ 
ভমস্নতৰি বেদ্বযাদ্প্রটীত শতলাচঘ্ৰী লংতিতা 
পালযচরিযবিহ।ক  =বাদিকশততম 









স্রার্মাশাপ 


[ ই্োগপর্কা 


অত চক্রধছনাম সৃ্ণাক্চাতে! মহারকি: ॥ ১৭ 
বিছধ্ং কপিলং দেবং বেনার্ডা: সগরাস্বজ্রা; । 
অত্র সিদ্ধা: শিবা নাম ত্রাক্মণা বেদপারগা: ॥ ১৮ 
অধীত্য সকলান্‌ বেধাল্লেভিরে মোক্ষমক্ষতনমূ । 
অত্র ভোগবতী নম পুরী বাস্থৃকিপালিতা ॥ ১৯ 
তক্ষকেণ চ লাগেন তধবৈরাবতেন চ। 
অত্র নির্ধাপকালেহপি তম; সম্প্রাপ।তে মহৎ ॥ ২৯ 
অভেসং ভাস্করেণাপি স্বঘং বা কুক্চবন্ না। 
এষ তন্যাপি তে মাৰ্গ: পবিচাখান্ড গালব । 
আহি মে যদি গশ্থঝং প্রতীতীং শৃণু চাপরাম্‌ ॥ ২১ 
উতি ভীমগাভাবতে শাতসাত সু]: সংতিতায়াং নৈঝসিক্যা- 
মুঞ্জোগপৰণ তগবসগানপবাণি গালবচবিতে 
নবাধিকশঠুও 





করেন । গালের গুণ 
অত) কাত ইইত। চিঙ্গ বত 58. সথয এগ শিকেই ছুট 
বিলাপ তাত গঞ্চ এ কস্টতক পরস্পর মুত অবস্থায় অমি 
লাভ করিয়াছিল; ॥ 
লে ডেজস্থী মহৰি কন 2৪ উদ উৎস নাদক 
চেকেহ বান করেন, হাতকে লকল লোকেছ "কাপলংেৰ" 
বলি কা । 818 দগবণুযাণকে 5শটতৃ করিয়ছিলেন॥ 

এইদিকে শব! লে হলা সক হাস্নগণ বাদ করেন, 
ধাচার দকলেঠ বেছে পারত প €চায। লকলে 
লফগ্র ব্গেকে অধাযন পরত (জান ॥২। ) অক্ষর মোক্ষ-্রাপ্ত 
হুইযাছিলেন ॥ 

এই দর্গিণ (কেট সর্ণহাজ ঝাহুকি গড়ক পালিত এবং তক্ষষ 
ও একান্ত নাগবারা হঃ;ক্ষত তোগবতী। নামক নগরী বিস্ধমান ॥ 

সুর পর এই দাক্ষণ দিকে গমনকারী প্রাশিগণকে এয়প 
তর্ধর অন্ধকারের গন্থ্টীন হইতে হ্য়; ঘাত লাক্ষাৎ অগ্নি ও 
দর্য্যযেৰ ক্ৃকও জনে ॥ 


গালৰ! তুমি আমার খারা পরিচধ।। প্রা হইবার ( আমার 
সেৰা প্রহণ করিবার ) ঘোগা, সেইজন্ত তোমাকে এই ॥ব্দিপ মাগ 
সম্বন্ধে লব কিছু বলিলাম; হদি এইদিকে দাইতে হয, তৰে 
“আমাকে বল অধ! পাশ্চিদহিক্ষের বর্ণন। শ্রবণ ফর $ ২১ 
ঙ্গাভারতের উদ্ভোগপর্বাস্বগত পডপবদ্য।নপর্কে 
বব্যায়ের অধ্রবাদ সনাধ। 














লেপ) 


দশাধিকলততমোহধ্যায়ঃ ৷ 
[ পশ্ডিম-দেশো বৰ্ণনহ । } 


স্থুপর্ণ উবাচ ॥ 
ইয়ং দিগ, দদ্নিত। রাচ্গো। বরপশ্ত হু গোপাতে:। 
সা সলিলরাঝান্ত প্রতিষ্ঠা চাদিরেব চ॥ ১ 
অত্র পম্চাদহঃ সু্ঘো! বিসর্জয়তি গা? স্বজন । 
পশ্চিমেত্যভিবিখ্যাতা দিপিয়ং খ্িগজসভম $ ২ 
যাদসামত্র রাছেন সলিল চ ছুয়ে ॥ 
কল্মপো ভগবান্‌ দেবে। বকণং ন্মাচাহেচযুং॥ ৩ 
অত্র গীঘ্বা সমস্তান্‌ হৈ বরুণস্ত রসা:স্ব বট । 
জায়তে তরুণ; লোন: শুক্রক্ঠাদৌ তনিশ্রচা ॥ 9 
অত্র পণ্চাৎ কৃত! দৈও।। বাথনা সংযতাস্তদা । 
নিংশ্বলন্টে। মতাবাঠৈরদিত।: প্রযুপুদ্জি॥ ৫ 
অন্তর সত্য: প্রদয়িন: প্রতিগুদ্বতি পৰত: । 
জত্তো নান ঘঃ সঙ্গ পশ্চিমা প্রতিদপূতি॥ ৩ 


দশাধিকশততম অধ্যায় । 
[ পশ্চিৰ দিকের বদনা ] 

গড় বলিলেন,_এট লঙ্গুপে মে নিক দেবো হাইতেডে, ই 
ছলাধিপতি দিকপাল রাও] ৭ছণের সা কিম এট দিক ভাঙার 
শাশ্র ও উৎপস্চি স্থান 1 ১ 

ঘ্বিছত্রেষ্ট। দিনের পশ্চাতে অর্থাৎ শেলে ৃধাদেন শব্ধ এই 
দিকেই নিজ কিরণরাজি বিপঞ্জন করেন, লেটচেছু এই দিক 
‘পশ্চিম’ দিক নাৰে (বিখ্যাত ॥ ২ 

পুরাকালে চগবান্‌ কপ্তপ অন-ছস্তগণে আধিশত্ত) ও জলের 
রক্ষা করিবার জয় এই খিক্েই বকশক্ষে আদিত্বিক 
করিয়াছিলেন ॥ ৩ 

অন্ধকাত্নাশকারী চন্র ধর্ষণের নিকট খাকিছা ছত প্রকার 
দুণ রলসমূহ পান করত শুক্র পক্ষের প্রতিপত্তিধিতে এই 
দিকেই নূতন ধারণ করিয়া উন্নিত হন 1 ৪ 

বন্ধন! পুরান্ধালে বাঢুদেষ স্বীধ তীব্র থেগে এইদিকে যুদ্ধে 
দৈতাগনকে এরূপ পরাঙ দুখ, আবদ্ধ ও চিত করিয়াছিলেন দে, 
তাহাতে দৈতার। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঘরাশান্বী 
হইছিল । ৭ 

এই দিকেই অণ্ডাচল পর্কাত আছে, খে পবা নিজ সীতিপাত্র 

৪১৫ 


অতো! রাত্রিশ্চ নিষ্া চ নির্গতা দিবসক্ষয়ে। 
জাতে জীবলে৷কস্ত ছাতু মধমিবামুষঃ ৷ ৭ 

অন্তর দেবীং দিতিং শৃপ্তামাত্ প্রসবধারিষটীম্‌। 
বিগরামকরোচ্ছক্রো হত্র জাতে! মরুগসণঃ ॥ ৮ 
অত্র বূলং তিমবতে! ন্দরং হাতি শাশ্বতম্‌। 
আপি বর্ষস্াশ্রেণ ন চাশ্যান্যোহধিগ্যাতে ৷ ৯ 
অত্র কাক্চনশৈলস্য কগ্চনাপুকহদা চ। 
উদধেস্বীরমালাঘ শ্বরতি: করতে পয়ং ॥ ১০ 
অত্র মধো লমুহদা কবন্ধ: প্রতি ্যুতে। 
শ্বতালোঃ সুর্দাকওস্য লোন-নবধোঁ জিদাংসতঃ ॥১১ 
শুবর্ঘশিরসে।৮প্যতর হবিবোন: প্রগা়তং। 
অনৃশ্তল্য। প্রমেয়স! শথতে বিপুলো ধ্বনি; ॥ ১২ 


দর্থাদেবকে প্রতিদিন গহণ করে 
(পাচ) দক্ধাৰ প্রলার হয ৯ 


তই চিল ₹ট?েট পশ্চিছ 





দেৱ ছেতু এই দিক হইত তিনের শেলে প্রাণিজ্গতের অর্থ 
আন 5১৭ করিবার +%ঠ হেন বাৰ এ নিচ প্ৰকটিত ৪1৭ 

এট দিকে রাত ইশ নিহিত) গঠবাতী দিতিছেবীর 
(উদর প্রবেশ করত 1814) গা উচ্চেধ করিয়াছিলেন, ঘা 
হটতে বঙ্দ্গণেত উতপতি হাচিল ৪৮ 








এট দিকে তিমালদের দূ এগ সঙ মন্খ্রাচল পধন্ব বিকৃত 
ছইখ। উচাকে “পণ কৰি৷৷ আভে। পত্র ব09 চহা অপ 
(শেষ লীমা ) পানা ধা না। ৯ 

এই পশ্চিনদিকে হুবর্দননধ পাত দন্দ্রাচল এবং সবর পড়ে 
হুশোভিত ক্ষীরলাগর স্তীর পথান্থ হাট দু॥তিছেৰী স্বীয় তু 
নিঃস্বত করেন ॥ ১. 

এই পশ্চিঘদিকে সদৃহঘখে। সুধাতুল) তেজশবী রাহ কহ 
দেখা খাছ। এই হাহ সখা ও চঞ্জকে নিহত করিতে লা 
অস্থিলাধী ॥ ১১ 

এই দিকেই শিক্ষলবর্ণ কেশ-হশোভিত, অপ্রমেদ প্রভাবশালী 
ও আদৃশ্যছথহি দুনিব্ব অুহবৃশিযা সামসান করেন) তীয় সেট 
লাদগানের বিপুল ধইলি এখন শুন। ছা ॥ ১২ 


৩৩১৪ 


ত্র ধ্বজবতী লাম কুমারী হ্ররিমেবল; ৷ 

আকাশে তিষ্ঠ তিষ্জেতি তন্থৌ সৃহ্যল্য শাসনাৎ ॥ ১৩ 
অত্র বায়ুস্তথা বহিরাপঃ খং চাপি গালব। 

আছিকং চৈব নৈশঞ্চ ছুখং স্পৰ্শ বিদুঞ্চতি ॥ ১৪ 
অতংপ্রভৃত্ি সূর্য্যস্য তিষাগাবর্ততে গতি; ॥ 

অত্র স্বযোতীংবি সর্ধাপি বিশল্ত্যাদিত)ন শুলম্‌ ৷ ১৫ 
অষ্টাবিশেতিরাত্রক চঙ.ক্রম) সহ ভালুনা ) 
নিল্পতনতি পুনঃ সর্ধাৎ লোমসংহোগযোগত; ॥১৬ 
অত্র নিত্যং ্রবস্থীলাং প্রভবং সাগরো দঃ ॥ 

অত্র লোকন্বপ্নল্যাপত্তিন্তি বরুণালয়ে ॥ ১৭ 


আৰ্য্যশা 


{ উদ্তোগপৰ্ৰ 


অন্ত পইগরাজসযাপ/ন বস) {ন বেশনম্‌ । 
অনাদিনিধনস্যাত্র বিষ্ণো; স্থানমূত্তমম্‌ ৷ ১৮ 
অস্জানলঙখস্যাপি পবনসা নিবেশনদ্‌ ৮ 

মহ্র্ষে: কল্তপসাত্র দারী9স্য নিবেশনম্‌।॥ ১৯ 
এব তে পশ্চিমো মার্গে। দিগ দ্বারেদ প্রকীতিভঃ। 
ত্রহি পালব গচ্ছাবে। বৃদ্ধি: কা স্বিসতম ৷৷ ২০ 


তি স্রীদহাভারতে শতদাহত্র্যাং সংচিতায়াং বৈয়াসিকা- 
মুভোগপর্ধনি ভগবদ্ধানপর্ধাদি গ/লবচরিতে 
দশাবিকশততামোইধাায়: ৷ ১১০ 








এই দিকে ছরিযেখাদুনির কুমারী কগ। ধ্বঞ্ণাী দাদ, করেন, 
দিনি স্বধাদেবের *গাডা5" 'দাচাএ” একশ আজাদ আকাশেট 
অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২ 

ছে গালৰ! বাধ, স্বপ্ন, গল 9 আকাশ_টতার। গলে 
এই দিকে রাজি ও গিনের গুগুল সপন পরিতাগ কৰিয়া পাকে 
(অর্থাৎ এট দিকেই টচাদেন সপ তল চহ )। ১৪ 

এট দিক চটতে দুদের তিক গতিতে পারকম। আব 
করেন। এট পিকে দশন বে ০দনও ৭ং/মহলে প্রবেশ 
করে। ১৫ 

অতিজিৎপঃ অরাবিংশন্ি (১৮) নক প্রত) অরা- 
বিংশতি দিবল দুধের দণ্ঠত বিচরণ কৰিতে গায়তে অথাৰ্তাৰ 


পর পুনৰান সৰ্ঘ্যমণ্ডল ৪৯তে পূৰক হইয়া ৰাৱ ॥ ১৬ 

এষ পক্চিদছিক্‌ ছইতে৯ এতাগশ ব্ৰপিকাংশ নঘীই উদ্কৃত 
হইবাছে, ঘাগ(ধের দলে পূর্ণ চয়। অটদিকে বরণালনে 
ত্রিক্বনের উপযোগী ০লবাশি লারুত আছে ॥ ১৭ 

এটগিফে নাগৰাকচ অনগ্থেধ গাল ভবন আছে এবং এইদিকে 
অন।চি-নিংন ভগবান পবিষ্ণর লাগা) স্থান আছে॥ ১৮ 

এদিকে অব্রিলেণের সঙ! বব নিসানস্কান আছে এবং 
বধী চিনন্দন বদি ক্গপেখ আতনও এই পিকে আচে ॥ ১৯ 

ছিতপ্রে্ঠ গাল1। একলে আমি তোঘাকে সংক্ষেপে 
দ্ক্সদৃত্ের সবারহুককপ পশ্চিৰ নাগের কণা বলিলাদ। এপন বল, 
ডোবার ঘতি কি? ॥ কোনতিকে ছার } ২০ 

















ওনক্ষচদি বেদযাদহটিত পাঠশাতজী লংতিতা মহাভারতের উ্লোগপর্কান্বগত দিচগবৰ্যাএ-পে গলবচরিত বিধক 


দশশিকশততদ 


অধ্যায়ে॥ ব্বহখাদ সথা্। 


একাদশাবিকশততমোহব্যায়ঃ| 
[ উত্তর-দিশো| বর্ণনম্‌ । ] 


স্থপর্ণ উবাচ । 
হন্মাহাধাতে পাপাদ্‌ তন্মাি:শ্ৰেয়সোহ শু তে। 
অস্থাদুতারপবলাছতরেতাচাতে ভিজ ॥ ১ 


উন্তরস্য হিরপ্যদ। পরিবাপশ্চ গালব। 
মাৰ্গ: পশ্চিম-পূর্যাভ।।ং দিগ ভাং বৈ মধ্যমঃ শত ৪ 





একাদশাধিকশততম অধ্যায়) 
[ উন্নরদিকের দর্বনা। ] 
পক? বলিলেন, ক্ষণ এই পৰে ঘটলে সাহৰ পাপ ৪টতে 
উ্তারিত ছয় শর্শ।ৎ উদ্ধার হল দার এবং লে কল।াণমহস্বগাঁর 
সুপ উপতোগ কলে, "আহ হব হই উিয়ারত হল হইত ঘর্প।ৎ দংলার- 


সাগর হইতে উদ্ধার করাইবার সাদ্ধবশওঃ এই দিকের নাদ 
হুইল উত্তর দিক্‌ ৪১ 

গালধ! এই উত্তর খিক উৎকু হবর্ণ।ছি নিনিপদূছের মিঠান। 
(লেইছন/3 ইহাকে উত্তর পিক বলা চত) এই উত্তর দার্ণকে 
পশ্চিম ও পূর্দ এট উচম দিকের মাসী বল। হইঘাছে ॥২ 


একাদশাধিকপতাঙনো। 





নাথ) 


অস্যাং দিশি বনিগায়াদু্বামাং ছিগবত। 
নালৌম্যো নাবিধেয়ান। নাগ বলতে 
অজ নারায়ণ: কৃকে। জিফ্ণুশ্চৈব নরোম: । 
বদর্যামাজদপদে তথা ত্রক্ষ। চ শাশ্বত: ॥ 9 
অত্র বৈ ছিদবংপৃষ্ঠে নিভামান্তে মহেশ্বর: ॥ 
প্রকৃত্য| পুরুষ; সাধ; বুপান্তাপ্রিসযপ্রত; ॥ ৫ 
নস দৃশ্গে৷ মু থা দেবৈ: সবাসবৈ; 1 
গন্ধর্ব-ক্ষ-লিদ্ধৈর্যা নর-নারায়ণাদতে ॥ ৬ 
অত্র বিষ: সহস্রাক্ষ: সহএটরপোইবায়ঃ। 
সহত্রশিরসং স্ীমানেক: পশ্যতি বায় ॥ ৭ 
আআ রাজোন বিগ্রাপাং চহমাশ্চা হাধিচ/৬ ॥ 
অত্র গঙ্গাং মহাদেব: পতন্থীং গগচ্চ তাম ॥ ৮ 
প্রতিগৃম্থ দদৌ লোকে মাগুধে ভ্রক্থবিত্তর। 
অত্র দেবা! তপন্তপ্তং মূহগরপরীপ্পঘা । ৯ 
হে দ্বিজে! এর গৌরবশালিনা দিকে একস কোন নাহৰ 
বাস করে না, বাহার প্বগাৰ লৌম| এরর, তে লিঙ্গের মনকে 
ধৰীকৃত করে নাই এবং বে গ্থের পালন করে নাট ॥ ৩ 
এইদিকে বছারকাশ্রমতীথ বিনা আছে, দেখালে 
লচ্ছিদানন্ত্বরণ জীনাগাদণ। বিদ্ুঞসীন নর $ সনাতন বন্ধ 
বিরাজিত ব্মাছেন ॥ ৪ 
এই উত্তর দিকে ছিমালছের শিবে গ্রণরকালান ন্মাতৃল) 
তেঙন্বী অন্রধ্যাদী ভগবান্‌ মহেশ্বর 5গ্ৰতী উম।এ সহিত নিত) 
নিবাল ফরেন ৪ ৫ 
= এই তগবান্‌ দহেশ্বরকে নর ও নারায়। ব্যতীত আর কেহই 
ধর্শন করিতে পান ন।। সম মূনিগণ, গন্তর্ক, ঘক্ষ, লিন্ধ বা 
খেববৃন্বের লহিত ইন্ও তাহার দর্শন পান নাও ৬ 
এখানে একমাত্র সহত্র নান, লহশ্র মন্বক ও লহশ্র চরণবিশিষ্ট 
অবিনানী জীসান্‌ বিচুই লেই মাছাখি্টিত দহেশ্বরের লাক্ষাঙ দর্শন 
লাভ কয়েল ॥ ৭ 
এই উত্তর দিকেই চ্দের হিশরাঝপণে অভিনেক হইছাছিল। 
বন্ধজগণতো্ঠ গালব] এখানে আকাশ হইতে পতিতা গা 
বেবীকে মহাদেৰ নিজ যন্ডকে ধারণ করিছা দহুস্থূলোকে ত্যাগ 
ফরিদ্বাছিলেন ॥ 
এন্থানে পার্জতীদেবী ভগবান মহেশ্বরকে পতিরূপে লাত 
করিবার জনত তপস্ঠা করিবাছিলেন এখং এট দিকেই ছহাদেবঞ্ছে 
কামঘোহিত করিবার টগ্ছা করিয়া কাদদের প্রকটিত হই 








আঙাভারতম 


অত্র কারশ্চ কোধন্5 ইশলন্ডোন। ৬ সন্বতু:। 
অহ রাক্ষস-হক্ষাণা: গক্ষবীণাগ্চ গালৰ 9১০ 
আ(ধিপিতোন কৈলাসে ধূনৰে।2প৷ভিবেচিত: । 
অত্র চৈত্ররথং রম্যমন্্র বৈবানলাশ্র' 
অত্র মন্দাকিনী টব নন্দরশ্চ বিজন ত । 

অজ দৌগন্ধিকন: নৈক’ হৈএভিৱক্াতে ৷ :২ 
শাছ্ধলং কদলীস্কন্ধনত্র সন্তানক নগ।;। 

আতর লংযননিত।।নাং সিদ্ছানাং দ্বৈরভা(রপাহ্‌॥ ১৩ 
বিষানাক্ষনু্ধপাণি কানতোস।।নি গালব ॥ 

অত্র ডে বয়: সপ্ত দেবী চাব ্ধ হা তথ। ॥ ১৪ 
অঞ তিতি বৈ ব্ৰাতিএ€(স।। উদ: সমত: 
অন্ধ হগ্রং সমাসা9 ধন! পাতা পিতামহ) ॥ ১৫ 
ছোতীযাধ চন্ৰ-সুযেো ১ পৰিব 
অত্র গঙ্গাবত ৭4 





১১ 














গদি ওন 1 ১৬ 
২ কানের উপর কোপ প্রকাশ 
করিাছিণেন। পেগ মত গিখিবয% হিমালত ও উদাদেৰীও 
এথানে উপস্থিত ভিপেন (ভাবে ইহার একমনে একছে 
সমেত ইউসাছিলেন :) 

গালৰ! এইদিকে কৈললপ চে 0৮ ধক্ষ ও গন্ধগণের 
উপর আশিপৃত। করিবার ৮৭) দনদাতা হুবেরের অতডিবেক 
হইছাছিল। এই উত্তৱ্দকেহ বামনয় এ বন আছে এবং 
বৈধ্বানদ থ্চথিগণের আশ্রম আছে ৮১১ 

চে ছিছশ্রেঠ! এইদিকে নপাকিনা নদী ও মন্দরাচল 
বিশ্ুহান আছে। এটনিকেট রাক্ষসগণ গৌগঞ্চিক বলকে রক্ষা 
করছ! খাকে ॥ ১২ 

এখানে হরিছ্বর্ণ ঘাসে শরিপৃণ কদলীবদ আছে এবং এখানেই 
কক্ষ সুশোভিত পাছে। গালব' এই দিকেই পদ) সংঘদ- 
নিশ্ষমপালনকারী স্বদ্ধন্ধবিচাগী পিন্চগণশে ইচ্ছাহুলারে ভোগা 
হন্তুসদূছে পরিপূর্ণ যনোমত বধ বিছানও আছে। এইদিকে 
আ্থতী দেবী ও প্রলিঞ্ দণ্রমিগণ প্রকাশিত আছেন ৪১৩-১৪ 

এই হিকেই থাতী নক্ষত্রের নিবাদ স্থান আছে এবং তাছার 
উদ এই দিকেই হয়। এই দিক্ষে পিতামহ রদ্ধা। ঘজাছঠানে 
প্রবৃ হই লিমিতভাষে বাল করেন ॥ ১৫ 

সক্ষ্রসদৃত, চহ্গ ও দুহ। দর্বাহ। এই থিকেই পরিজ কৃরে। 
স্বিজত্রে্। এইদিকে ‘বাম’ নাষে প্রলিন্ধ লতাবাদী যহাত্মা 
দুনিগন দগগামহা্থার রক্ষা করেন। উদ্ধাগের দৃতি, আকৃতি 


Told লে মং 





৩৩১৩ 


থাস। নাৰ মহ1স।নো মুন; সঙাবাদিন: ৷ 
ন তেঘাং জ্ঞায়তে দৃতিনার্কতিন তপশ্চিতম্‌ ॥ ১৭ 
পরিবর্তলহহ্রাণি কামতোঞ্যানি গালব। 
হঘ! বঘ। প্রবিশতি তন্মাং পরতরং নর; ॥ ১৮ 
তথা তথা দ্বি্্েষ্ঠ প্রবিলীয়তি গালব । 
নৈঙৎ কেলচিদন্তেন গতপূবং দ্বিবত ॥ ১৯ 
তে নারায়ণ দেবং নরং বা জিফুমবাযন্‌। 
অত্র কৈলালযিত্যউং স্থানমৈলবিলস্ত তং ॥ ২৯ 
অত্র বিদ্থাংপ্রচ। নাম জদ্রেইপ বাল দশ । 
অত্র বিজুলদং নান ক্রনত। বিদ্চুনা কৃতন ॥ ২১ 
জিলোকবিক্রমে পক্ষ ওবা: দিশন।প্র 2: 
অজ্ঞ রাজা মরুৱেন যেনে: দিজো হন ॥ ১১ 
উৰীরবীডে [বগ্রষে খত ৪17 দর । 
জীনৃততাত বিগ্রযেকপ তে মায় 
ও লকচিত তপক্তার বারঘাণ ০১৪ আনতে সম ৭৫ । 
ইহারা লঙ্ত দুদা্কাল পচ আগ টাডাগলারে ভোগ করেন। 

সিত্রে্! মগ হত হত গগ্মহাত্থার দিয় গ্রে গন 
করিতে খাকে, দে তত তত পেব'নকার ঠিমবশি মঙ্থো লীন 
হইতে ঘাকে। বিজোভম গালৰ । পকাৎ শগণ!ন্‌ নারাংণ ও 
বিজ।দীন খবিনানী নচান্ত। নব 15৩ আগ কোন মু পূর্বে 
কখনও গদ্গাদহাত্থার 5৩ বদ হাতে পারে নাই। এট 
দিকেই কৈল!দ পর্বত আছে, হাই; কুরেরের স্থান বলিং। কখিত 
হইয়াছে ১৬-২০ 

এইদিকে বিছ্যাৎপ্রচা নাৰে প্রলিঞ্চ দল অপসর| উৎপর 
হ্ইদাছ্ধিল। অন্‌! ত্রিলোককে নি পচ্ছারা পরিষাপ 
করিবার সম ভগধান্‌ আবিক পরলে এট দিকেই পবস্থাপল 
ক্রিযাছধিলেন। উত্তরদিকে আবিকুত লেই পহচিছু অস্তাপি 
বিরাগমান আছেন। কিম! আ্ষথে। এই উত্তর দিকেই 
যেখানে তুর লরোবর আছে, লেই উনরবীদ নাদ স্থানে 
রাজা যকত ধল করিদাছিলেন। 

এইরিকে বন্দি বায জীনতের লাগুখে হিযালছের পবিত্র 
ও নিধন দ্রর্ণনিধি ( গোনার খনি ) প্রকটিত হইয়াছিল । 











গাপব! 


আংগ।শাস্ 


1 উল্লোগপন্ৰ 


দাক্ষাক্ষিমবত; পুপো। বিল: কনকাকরঃ। 
ব্রাক্মণেষু চ বং কৃতশ্রং বং কৃ! ধনং মহৎ ॥ ২৪ 
বব্রে ধনং নহবি: স জৈমূতং তদ্‌ ঘনং ততঃ । 
অত্র নিত্যং দিশাম্পাল।; লায়্্রাতদ্বি্ধভ ॥ ২৫ 
কল্ত কাধাং কিমিতি বৈ পরিক্রোনস্তি গালব। 
এবমেবা দ্বিজশে্ঠ গুগৈরক্ষৈদিন্তন্তরা ॥ ২৬ 
উত্তরেতি পরিখ্যাতা সর্ধকর্ন্্ চোত্তরা | 
এত] বিস্তরশস্তাত তব সঙ্ধীতিঙ! দিশ: ॥ 
চততঅ্রঃ ক্রমধোগেন কাম/শাং গস্তমিচ্ছসি ॥২৭ 
উদ্ভতোইহইং দ্বিজশ্রে্ তব দণয়িতবং দিশ:। 
পৃথিবীং চাবধিলাং প্রক্জাকস্থাদারেহ নাং দ্বিক্ছ ॥ ২৮ 
ইতি স্্রামহ1 ভারতে শঙসাই শ্।।: সংহিতায়াং বৈয়্।সিক্যা- 
সুঞ্জেগপধাণ ভখবদ্যানপথনি গ।লবচরিতে 
একাদশ।ধিকশউতামোরধয়। ॥ ১১১ 


শে সণ শাল পনরাংতকে তান একগগণের মধে। 


বিভাগ করিত হদান করত তাহার দধ্ব।বচার করিয়াছিলেন 
এবং তখন তিনি এ্াখণগণেঃ 5 2ইতে এষ বর প্রার্থনা 
করিযাছিলেন বে, এট ₹এ মামার নানে প্রদিক্ধ হউক। পেই- 
হেতু এ হন “হৈদৃত" নামে পপি তঠরাতে। 

বি্রতেষ্ঠ গাণব। এখানে গ্রতিন প্রাতঃকালে ও 
লক্ধাকালে লদপ্ত ধিকৃপাণগণ এক'ত্রত পা উচ্চৈ-্থরে জিজগ। 
ক্রেন, কাহার কোন কাং। করত । 

দিজশ্রে্! এই লব কারণে এবং অত গুশলদৃহের জা 
এই দিক্‌ পর্বত ও দন্ত শুড কর্ণের পক্ষেই উত্তহ বলি! 
মত প্রকাশ করা হইজাছে। এই জগ্রট এই [ছকে উত্তর দিক 
বল! হত্ব । 

তাত! এইভাবে আদি এনশ: তোছায় লক্ষুক্ে চারিটি 
ধিকেরই বিস্তৃত লহক!রে বর্ণন। করিলাদ। বল, কোন দিকে গন 
করিতে ইচ্ছুক হইন্থাছ? ২১-২৭ 

ছিজত্রে্ঠ; আমি তোছারে লগ্র পৃথিবী ও লগত দিনকে. 
ধর্শন করাইবার জ্ত উদ্ধত হইবাছি, অতএব তুমি শাষয়ে পৃষ্ঠে 
আরোছণ কর ॥ ২৮ 








উ্গংদি বেদব্যাসপ্রশীত শতগাহশ্রী লহিতা হহাভারতের উদ্ভোগপর্বদান্ধর্ত প্চগবদ্য!নপর্কো গালব্চরিত- 
বিহয়ক একাগন্াখিকশাততদ অধ্যায়ে অনুযাধ লযাধ্য। 


দ্বাদশাধিকততমোহব্যায়ঃ। 


(গঞ্চড়পুজে উপবিশ্য পূববদিশে। গচ্ছতজ্রসা গৃতিবেগেন গালবাস্যোগেগ 


সালুব উবাচ ॥ 
গরুত্মন্‌ সূন্গগেল্সারে পর্ণ বিনা গুছ । 
নয মাং তাঙ্ষ) পূৰ্ণ যর বর্ন চ্ুষী ॥ ১ 
পূর্যমেতাং দিশং গচ্ছ যা পূর্ব পরিকীন্ছিত।। 
দ্বেবতানাং হি সান্তিধানত্ৰ কীতিওবানাস ॥ ৯ 
অত্র সত/ঞ্চ ধর্মশ্চ য়া সন)ক্‌ প্রকীতিত: । 
ইচ্ছেন্ং তু সমাগস্ত: সনস্কৈদেবডৈরহন ॥ 
ডৃদ্রশ্চ তান্‌ সুরান্‌ ডর নিচ্ছেচ়মঞণাধুদ ৪ 5 

নারদ উপাচ । 
তমাহ বিনতান্বুণুররোহ নেত বৈ ছিজন । 
আরুরোছাথ স মূনিগরড়: গালবপ্তদ। ॥ ১ 

গালৰ উবাচ । 
ক্রমমাণন্ত তে কপং দৃঠতে পঞ্রসাশন । 


দ্বাদশাধিকততম অধ্যায় । 

[ সরড়ের পে উপবেশন কাঁরধ। সুপ তকে গমন কারতে 
করিতে তাহার গতিবেগে গালবের উদ্দেগ 

পরুন! কুতগরাদপে।! জপ? সিনতানশন ! ভক্ষ! 
তুমি আাঘাকে পূর্তদিকে শঠয। ১৭, যেযানে ৰম্মের নেতনঞপ 
স্ব! ও চত প্রকাশিত আছেন। ১ 

যে দক্ষ তুছি প্রধনে বর্ণনা করিথাছ, সেই দিকেই তুমি 
লাজে গদন কর; কারন, ৩৮ দিকেই তুমি দেবতাদিগের 
লাখ বলিৰ বর্ণনা করিয্াছ ॥ ২ 

এখানে সত্য এবং ধণ্দের স্থিতি ও তুমি উতদঙণে প্রতিপাদন 
করিযাছ। অরণ্যে কনিটড্রাৎ। পচ! আহি সম ধেৰতাগণের 
সহিত দিনত হইতে এবং পুনরায় ঠাহাথের লকলকে দর্শন 
করিতে ইচ্ছা করিবাছি। ৩ 

নারদ বলিলেন,-_-তখন বিনতানন্মন গরু বিপ্রবর গালবকে 
ফ্ছিলেন,__তুষি আমার পৃষ্ঠে দার়োহণ৭ কর। তারপর গালৰ 
তাহ পৃষ্ঠে সারোহশ করলেন ॥ ৪ 

গালৰ বলিলেন সর্পভোজী গরুড়। পূর্ব কালে সংশুকিরণ 
সুশোতিত দুবনভাষ্ঝ সুখের স্ব বেশ দেখ! হাব, আকাশে 
উদ্চিধার সময় তোমার স্বনূলও লেই$পই দৃরিগোচর হইতেছে ॥ « 





£ 


') 

ভান্বরস্কেব পৃধাধ্ে সচ শ্রাংশোবিবন্ৰত: ॥ ৫ 
পক্ষবতপ্রদশ্রানাং গক্গাপামগীগানিনাছ। 
প্রস্থিতানানিব সন: পশ্পানাহ গতি: খগ ॥ ৬ 
সদাগর-বনাবুরীং সনৈল-বন-কানিনাম্‌। 
আকবর চাভাসি পক্ষবাতেন খেঠর ॥ ৭ 
লনীন-নাগ-নক্রদণ বমিবারোপাতে ছলম্‌। 
বাছুন! চৈৰ মহতা পক্ষগাতেন চানিশম্‌ ॥ ৮ 
তুলান্মপাননান্‌ নংস্ঠ।:স্থৰ। তিনি'তিমিঙ্গিলান্‌ । 
নাগাশ্ব-নবব ধন ।:শচ পশ্য।নু।" পিতানিব ॥ ৯ 
মভার্ণবন্ত চ রবৈ: শো: 
ন শৃুণোনি ন প্যানি না 
শনৈস $ 





নে বধিরে কুতে। 
নে! বেছি কারণম্‌ ॥ ১০ 
হান মাড় হীরক নগ্াহরন্‌। 








ন পৃশ্ঠতে ববিস্কাত ন দিলো ন 6 খা স্গগ ॥ ১১ 
গে উৎপাটিত 
চৰ এট চদ্ধল্ষল পশ্চাতে পাতে আৰত উঠ আদিতেছে 
অমি উহাছের9 এপ তার গাত দেখিতে পাগতেছি দে, যেন 
উচারাও আমাদের লং? এবার ও প্রষ্থিত হঠন্ধাছে ॥ * 
আকাশটা গঠ৮' তুম ৯ পক্ষে বেগে উদিত 
বাধার সনুতের জলরাশি, পথত, 44 ও কানন লচ লদখ 
পৃথিবীংকট নিজের দিকে আকগদ করেই বলি ননে হইতেছে 
1 


আাকালবিজ'রী জঞচ । (ত: পক্ষের এ! 








পক্ষকে চিলাচবার লমখ উত্বত প্রচণ্ড বধূর বেগে মং, 
ছলহণ্ডী ও ঘকরেএ ৮৮৩ লনুহের পরশ তেন তোদার দ্বারা 
আকাশে উত্থাপিত হইতেছে ॥৮ 

ছাহাছের আতি ও মুখ লনান, এক্স মংস্কগণ, তিদি ও 
স্তিদিদ্িলবৃন্ব এবং ৪৭, অন্য ও মহস্ূগণের গ্মান। দুখবিশি 
জল-অস্দিগকে আছি উ্খিত চৎছার শা দেখতেছি & ৯ 

মহাসাগরের এই ভীবণ গঞ্জনে দাদার কর্ণধুগলকে বধির 
(কাল) করিথা দি্বাছে। আমি কিছুই শুনিতে পাইতেছি না 
২ কিছু দেশিতেও পাইডেছি লা। এহন আদি আদার 
বাচিয়া খাকিবার কোন কারণট বুঝিতে সম ছুইতেছি না ॥ ১৮ 

ভাত গ্চড়া তুদি হে হন্ধহত)। করিস! ন! ফেল, এইছিকে 
চিন্তা ক্রি তুমি বীরে ধীরে চল। আমি তে। এই সময 





৩৬১৮ 


তম এব তু পশ্যামি শরীর: হে ন লক্ষাছে। 
মণীব জাতো। পল্যামি চক্ষুষী তেণহনওড ॥ ১২ 
শরীরং তু ন পশ্যামি তব চৈথায়নস্চ ত্র ॥ 

পদে পদে তু পশ্যামি শরীরাদর্িসুখিতস ॥ ১৩ 
সমে নিবাপ্য সহসা চক্ষুষী শাম তে পুনঃ। 
ত্িযচ্ছ মহাবেগং গমনে বিনতান্ঞ্ ॥ ১৪ 

ন মে প্রয়োজনং কিঞ্চিদ্‌ গমনে পরসাশন। 
লন্িবর্ত মহাভাগ ন বেগং বিষহামি তে ৪ ১৫ 
গুরবে সংগ্রতানীহ শতাস্কষ্টৌ হি বাক্ছিনাম্‌। 
একড: শ্যামকর্ণানাং:শুভাণাং চন্্রবচদাখ ॥ ১৬ 
তেবাং চৈবাপবর্গায় নার্গ: পশ্যামি ন/গুজ। 
ততোহয়ং জীবিতত্যাগে দৃষ্টে। বারো ময়ায়ন; ॥ ১৭ 


নৈঝ মেইস্তি বনং কিক ধনেনা খিত: পুং । 





দুধাকেও দেখিতে পাইতেছি প1) কোন সেও কিছ 
বুঝিতে পারিতেছি না এখং আকাশকে লক্ষ। করিতে সমখ 
হটতেছি না॥ ১১ 

শামি কেবল অন্তগারঠ দেখিতে 
তোঘার শরীরও লঙ্গ) করিতে সময হ 
তোমার ছুট চক্ষু আমার নিকট বধ 
প্রকাবিত হটতেছে ॥ ১২ 

আমি তোমার পেকে চোগতে শাইতেি না এবং আমার 
দেছও দেখিতে পাটতেছি ৭। আছি তে। প্রতিপদ তোঘার 
শরীর হইতে উদিত অগ্রিকেট দেখিছে লাটতেছি ৪১৩ 

হে বিনতানন্দন! তুমি লটলা অধিকে নিবাপিত করিছা 
পূনয়ার তোষার চক্ষু দু্টাটিকেও শান্ব কর এবং তোবার গতিতে 
বে প্রবল বেগ আছে, তাহ। সংঘত কর। ১৪ 

সর্পতোজী গঃ্চ ! এই গদনে দানার কোন প্রশ্বোজন নাই, 
কৃষি ফিরিয়া চল। সহাচাগ ৷ আদি তোমার বেগকে লঙ্ 
করিতে পারতেছি না ॥ ১৫ 

বমি পরীপ্তরুদেবেকে এইরূপ আটশত অব প্রান করিবার জন্ক 
প্রতিজ্ঞা করিযান্ধি, বাহার! চতোর স্যার উন্জাল শু কাত্তিদূুক ও 
হাহাদের কর্ণ একভাগে শ্াদবর্ণ ॥ ১৯ 


পচতেতি। আলি 
তে অথ! 
দুটি মণির তা 








আযাশ।২ 


[ ইচঙ্সাগপৰ্ষ্ৰ 


ন চার্ঘেনাশি মহত! শকামেতদ বাপোহিতুন্‌ ॥ ১৮ 
নারদ উব1চ। 
এবং বহু চ দীনন্ক ক্রবাদং গালবং তদা । 
প্রতাবাচ ব্রজন্নেষ প্রহলন্‌ বিনতাব্বঞ্জ: ॥ ১৯ 
নাতিপ্রভ্ঞোহসি বিশ্রর্যে যোইম্ম/নং ত্যক্ত, সিচ্ছুসি। 
ন চালি কৃত্রিম: কাল; কালো হি পরমেশ্বর: ॥ ২* 
কিমহং পূৰ্বনেবেহ ভবত! নাভিচোদিতঃ। 
ভপায়োহত্র সহানস্তি যেনৈতহুপপন্থতে ॥ ২১ 
তদেব ঝধডে! নাম পরত; সাগরাপ্তিকে। 
অত্র বিশ্রদ্য ভুক্ত । চ নিবতিষ্যাব গালব ॥ ২২ 
ইতি গ্রীদহাভারতে লঙসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
মুদ্োগপবঁণি ভগবদ্যানপধনি পালবচরিতে 
খাদশাধিকশ৩৩মোইধ]ায়: ৪ ১১২ 





ছে আশু । ক সে€ এৰ্বহৰান করবার কোন উপাই 
আনি দোৰিতে পাইতোছ পা? (সেউজ প্রাদতা।গকেট এই 
বিষে আমি উপারত্পে পক্ষ) করতেছি ॥ ১৯ 

আনার নিকট অ বনও নাট, কোন ধনী [নহও ঘানার লাই 
এবং কাছ) আদার একশ বে, বেলাল ধনপ্রাশিব।॥ে ও সম্পর 
হইবে নৰ৷ ১৮ 

নারদ বলিলেন, তখন বছদি পালৰ ৩৪ ন্বপে থর হীনতা পুর্ব 
বাক) বলিতে থাকিলে বিনতানন্দন গড হাতে ছাইতে হান 
করত তাহাকে বলিলেন ॥ ১৯ 

বক্ধধে। ধরি তুমি নিজ্রে 219 পরাগ করিবার ঝালন। 
করি৷ খাক, তবে তাহ।তে বুব। খাছ গে, তু(ৰ বিশেষ বুদ্ধিমান 
নও; কারণ, বৃতু! করিম নঙে (উহ! লি ইচ্ছা নিশ্বাণ বর! 
খাছ ন/)) এই কালই ( মৃত্যু )তে। পরমেঙ্গরের দরণ | ২০ 

তুষি পুঞ্ষেই কেন আদতে এই কথ! বণ নাই? আদার 
ঘুরতে এক বিশেষ উপা আছে বলিয। প্রতীতি হইতেছে, 
ধাহাত্বার তোমার এই কাষ্য হপস্পঞ্জ হইতে পারে ২১ 

গালৰ ! দদুতের নিকট ক্ষধচলামে একটি পর্বত আছে, 
পেষানে বিজ্ঞাদ ও ভোজন করিবার এক্স আদর! ছইজনে 
প্রত্যাবর্তন করিব ॥ ২২ 


উীদহষি বেদব্যাপপ্রৰীত শতলাহল্রী সংচ্তা মহাভারতের উদ্ভোগপর্বানধর্ত উভগবদ্ধানপর্কো গালবচরিত বিষয়ক 
দানাবিকশততৰ অব্যানের অনথবাদ লথাত্ত। 


ত্রয়োদশাধিকলততমোহধ্যায়ঃ । 


{ স্বধভ-পৰ্বৰূতনিধরে তপন্বিন৷। শাণডিল।। দহ ৰহখিগলেবন। গরুড়সা চ সাক্ষাংকার:, গুকদক্ষিণ! প্রদান বিহায়ে 
গালব-গরুডযঘ়োঃ পারস্পরিকালোছনা চ। } 


নারদ উবাচ ॥ 
থযন্তন্ব তত: শৃঙ্গ: নিপত্য ছিত-পক্ষি:লৌ। 
শাণিলীং ব্ৰাহ্মী: তয় দনৃশাতে তপোচদ্বিতাদ্‌ ॥ ১ 
অভিবাস্ শুপর্ণপ্ত গালবশ্চাডিপৃজ্য তাম । 
তা চ শ্ব।গতেনোক্তৌ বিষ্টরে সন্গিহীদ তু: ॥ ২ 
সিদ্ধমঘতং তয়! দত্রং বলিমাব্রোপরুংচিতন । 
তুক্ত। তৃপ্তাৰৃত্ৌ মৌ স্বপ্ৌ তাৰ্দোহিতৌ ॥ ৩ 
মূতুর্্তাং প্রতিবৃদ্ধন্ব 'পর্ণে। গমনেপ্দয়। । 
অথ জষ্টতনৃজাঙ্গমায্ানং দদুশে সগ: ॥ ৭ 
মাংলপিণ্ডোপমোহচুং সস মুধপাথসিত: খগং। 
পালবস্তং তগ। দুই বিমলা; প্াপুষ্ঠ 5 1 ৭ 


ভ্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়। 

[খঘচ পর্কাতের শিখবে তলস্বিনা পাতিলীর দিত মহৰি 
গালৰ ও গঞ্ড়ের দাক্ষাৎকএ এবং শকক্দিশ প্রদান শিষদ্ছে 
গল ও গরুঢের পারস্পরিক বআআলো5না। ] 

নারধ বলিলেন,_তারপ্র গালর এ গকচ যন পর্কাতের 
শিখরে, নারি লেখানে তপনিনী শাঙিলী রাহ্মমীকে দর্শন 
করিলেন। ১ 

গক্ষচ় তাছাকে প্রণাদ করিলেন এহ: গালব তাছাকে লম্মান- 
প্রদর্শন করিলেন। তারশর তিনি? উচংধ্চে স্বাগতসংকার 
জানাই তাহাদের উচযকে মাসল উপবেশন কারবার জক 
ৰদিলেন। কীছার সন্ধে উচছেট শালনে উপবিষ্ট 
হুইলেল॥ ২ 

লাঙ্িলী উভয়কে বলিনৈশ্বদেবকে পদ নর হইতে অবশিষ্ট 
অভিযন্্রিত' সিদ্ধার পর্ণ করিলেন। ইহ! তোস্ল করিত 
তাহারা উতয়ে অতাৰ তৃপ হইলেন এবং ভূমিতে শঙ্ন করিলেন। 
তখন ভাছার! নিত্রাতে অচৈতন্ত হই] পড়িলেন ॥ ৩ 

তারপর সুতর্ষকাল পরে সেখান হইতে গমন করিবার ইচ্ছায় 
গড় জাগরিত হইলেন। আআকাশচারী গকড় জাপিম্া ছেখিলেন 
বে, ভীহার শরীর হতে পক্ষ দুইটি বিচ্ছি হইয়া গিদ্ধান্ধে ৪ & 

গগনবিহারী গড দু 9 পদ।দিদূকু খাকিলে9 সেই পক্ষহীন 
অবস্থায় মাংলশিগুতুলা তইঘ। পড়লেন । ওাহাকে জেফ 





গালে উদ্বিঘ্চিবে ঠাহাকে জালা করিলেন 


কিনিদং ভবগ। প্রাপ্তমিহ!গদনজং কলম্‌। 
বাসোইক্সদিহ কালস্থ কিরস্্ং নৌ ভবিদ্ততি ॥ ৬ 
কিছ, তে মললা ব্যাতমশুং হশ্মনূষপম্‌। 

ন হুতুং ভব: হতো বা€তিচারো তবিষ্তৃতি ॥ ৭ 
স্থপর্বোইখাব্রবীদ্‌ বিপ্রং প্রধ্যাতং বৈ ময় দ্বিজ্। 
মাং লিক্কামিতে। নেতু: তত্র বত প্রজাপতি; ॥ ৮ 
বর দেবো নহাদেবে মত বিনু সনাতন ॥ 

হত ধন্মণ্চ যন্শ্চ ওতে নিবসেদিতি ॥ ৯ 
লোহং ভগবতীং যাচে প্রণতঃ প্রিয়কাময়া। 
আক্সৈভগ্াম প্রদ।।ত: মনস। শোচত! কিল 1 ১৭ 
ভদেবং বগলে হয়েহানীশিহং কাতম্‌। 
স্থকৃতং বুক্কত! বং আহ বং জঙ্চবহীসি । ১১ 


তুমি এখানে দাগমন করিবার পর ওদ্ধপ কি ফললাড 
করিলে? এট অংস্বদধ আমাদের উতকে এখানে কতঙ্ন 
খাকিতে হবে? ৬ 

তি বনে ছলে পশ্থের উপৰ পোধারোপকরী কোন আচ 
চিন্না করিছাছ1 আনার মনে হয, তোমার ছার) এখানে জজ 
কোন বৰ্ববিকন্ধ কার্দ। অনুচিত হয নাই । ৭ 

তখন গক্ড় শিপ্র গালবকে বলিলেন, আঙ্গন্। আমি তে। 
নিঙ হনে দলে এজপ চিন্বাই করিয্বাছিলাস বে, এইট প্রদিন্ধ। 
তপাৰ্বনীকে দেখানে লটঘা ঘাটৰ, হেগানে প্রদ্থাপতি আছেন, 
বেখালে দরো।তি॥ হচাপে্রে আছেন এবং লনাতন 'জগধান্‌ বিষ্ণু 
বিরাজ করিতেছেন, যেখানে ধর্ম 9 ধঙ্জ আাছেন। ক্যরণ, ইনি 
লেখানে বাস করিবার দখার্খ অদিকাত্য ॥ ৮-2 


অতএব আদি চগবতী শবাণিলী দেবীর চরণে প্রণত ছুই 
এই প্রার্থনা করিতেছি বে, এনি আমার চিন্সসনীল মনের ছার! 
আপনার প্রিদ্ধ করিবার ছচ্ছাতে ট এট বিধ্ধষ্টি চিনা করিযাদ্ধিলাঘ 


8১ 

আপনার গ্রতি বিশেষ সন্মানডাব লঙ্গাত হওয়া আমি এই 
স্থানে ভাদৃশ চিন্ক। কৰিঘাছিলাহ, হাহ। আপনার স্বত্ত: 
অডিগ্রেত ছিল ন; । আহি গাতে পাপ কি পুশ। যাহা করিদ্বাদধি, 
তাহা আপনি নিজ ঘচিদায ক্ষমা বক ॥ ১১ 





৩৩২০ 





সা তৌ তদাত্ৰনীনতষ্টা পতগেশ্র-ছিধাডো ॥ 

ন তেতব্যং হুপর্ণোইসি স্বপর্ণ তাজ সপ্ন ॥ ১২ 
নিদ্দিভাস্মি বয় বংস ৭ চ নিদ্দাং ক্ষমাম্যহন্‌ । 
লোকেত্য: সপদি অন্চেদ্‌ যো মাং নিন্দেত্ত পাপকৃং॥১৩ 
ছীনয়ালক্ষণৈ; সর্বৈস্তঘানিন্দিতর। নব ॥ 

আচারং প্রতিতৃত্ুন্তা। সিন্ধি: প্রাপ্তেচমূৱৰা ॥ ১৪ 
আচার; কলতে ধর্শমাচার: ফলতে বনু । 
আচারাছ্ছিপ্রমাপ্রোতি চারে তশ্যলক্ষণন্‌ ॥ ১৫ 
তদায়ুম্মন্‌ খগপাতে যথেষ্ট: গমাতানিত; । 

ন চ তে গর্থদীয়াতং গঠিতত্যাং প্রি; কচিং ॥ ১৬ 
ভবিতালি ঘখাপূর্ধং বল-বীগ্যলবনিত:। 
বন্ৃবতৃন্তত সন্ত পক্ষে) ডবণর কারী ॥ ১৭ 
আস্থজ্ঞাতদ্ব শ।[ণডল।। হগাগতনপাগনং ॥ 

নৈৰ চাসাদয়ামাস £পাকপ।: ্বংদন(ন ॥ ১৮ 


গা শুনি তপস্বিনী শঃগ্ডিলী লই হইলেন । তখন তিনি 
পক্ষিরা্গ গকড় ও দিতশ্রেঠ গালে এলিলেন, পণ? তোমার 
পক্ষ আরও লৃষ্ষর চটে, 2ব1: ডন হাত 589 ন এবং 
বাাকুলত। পরিত্যাগ কর ॥ ১২ 

বল! তুমি আমায় নিন্দা করিছা, আনি স্বীধ নি 
কখনও পঞ্থ করিতে পারি ন!। থে পাপী আনার নিকা করিবে, 
লে পুলালোকসদূগ চটতে ও হতকৰাৎ হয হইবে ৪ ১৩ 

লহ অশুভ লক্ষণহীন। এ অনিঞি?। ধাকিং। ম।মি সৱাচা।- 
লদৃ পালন করিতে করিডেট এই উনদলিঞ্চি লাভ করিয়াছি 





৪১৪ 

শাচারই ধর্মের সফলতা মানঃন করে, আচার ধনকপ 
কলদান করে, আচার ছটতেই মাচদ দম্পতি লাভ করে এবং 
আচারই অত ক্খশসমৃছকে নাশ করিব থাকে || ১৭ 

আছেন পক্ষিরান। অতএব তুনি এখান ছুটতে নিজ অতীত 
স্থানে গমন কর) সবার ভূদি কঘন গ্ানার নিন্ব। করিবে না। 
কেবল আছি কেন, কখনও কোন রসনীরট নিন্দ। করা উচিত 
নচে [ ১৬ 


এখন তুদি পূর্কের প্লান বল ও পরক্রমশানী হটবে। শাত্িলী 


জরদ্চনি বেদব্যাসপ্রৰীত শতলাচল্ৰী লাচিতা বচাভারতের 


আধাশাক্স 


[ উদ্ভোগপর্বব 


বিশ্বাহিতোহথ তং দুই গালবঞ্চাধবনি স্থিত: 
উবাচ বাতা: শ্রেষ্ঠো বৈনতেয়স। সমধিব ॥ ১৯ 
বন্যা শ্বরমেবার্থ; প্রতিজ্ঞাডো মম দ্বিজ। 

তলা কালোহপবর্গসা যথা বা মগ্ততে ভবান্‌ ॥ ২ 
প্রসীক্ষিদ্তামাহং কালমেত্তাবন্তং তথা পরম । 

হৰা সংসিধ।তে বিপ্ৰ ল মাগন্ত নিশাম্যভাম্‌ ৪২১ 
স্বপর্টোইখাত্রবীদ্‌ দীনং গালবং ভুশছঃখিতমূ। 
প্রত্যক্ষ; খবিদানীং মে বিশ্বামিহো ধছৃকদান্‌।॥ ২২ 
তদাগচ্ছ ছিরে মহুয়িষ্যাব গালব । 

নাদ গুথবে শব কতস্ুমর্থ ঘযালিতুম্‌ ॥ ১৩ 


ইত প্রুবঠা ভারতে শাতদাতশ্রা।ং সাতিতছাং বৈয়াসিক।|- 
মুগোগপধনি ভগসদ্যানপর!ণ গালবচরিতে 





অয়েদশাধিকণ ১ নেদয় ॥ ১১৩ 


এট ফণা হলতে বলিতে গর পক্ষ পূর্কা চটতেও অধিক 
শকিশালী চল ॥ ১৭ 

ভারপর শাগুলীর আদেশ লঃঘ। হেডাবে গক্ড় সআলিয|- 
ছিলেন, পেট ডাবে চলি ঘাঠলেন। কিনি গালবের কথানুষাী 
প্রামবর্ণ অশ্ব পাইলেন না ॥ ১৮ 

এগ্গিকে পধিষঙ্গো গালনকে আসিতে দেগিযা বক্ধাদিগের 
নো শেঠ বিশ্বাবিত্ থাঠাউদা এচিলেন এবং গঞ্চড়ের নিকট 
গালগক্ে এচ কৰ! সলিলেন ॥ ১৯ 

বক্ষ! তুদি নিজে রে ধন দিবার চ প্রেতিজা। করিযান্ধ, 
তাহা প্রধান করিযার সম উপস্থিত চ৪তাংছ। অতঃপর তুমি 
খাহা উদ্ধদ বলিয়া বিযেচন। করিবে, তাঠাট কর ॥ ২৯ 

আমি কতকাল লথাদ। তোমার প্রতীক্ষ। করিব? অঙ্গন 
থাছাতে তুমি সঙ্কলৎ। লাভ করিতে পার, লেপ উপায়ের অন্ত 
চিন্তা কর ॥ ২১ 

তারপর দীন ও অত্যন্ত গত গালব দুনিকে সৱক ধনিতে 
লাগিলেন,_দিত্েক্ট গালথ! বিশ্বানির আদার লক্ষণে দাহা 
বলিলেন, চল, আদর! উডছে লেট নিষধে পরাঘর্শ করি। তুদি 
নিজ শুকদেবকে তাছার সমগ্র ধন না দিদ্া শান্তভাবে বসিয়া 
খাকিতে পার ৭1 ॥ ২২-২০ 


উদ্ভোগপূর্ধন্রর্গত লী ডগবদৎ।নপর্কে গাদবচর্রিতবিদরক 


ভ্রয়োন্শ।দিৰশততৰ অৰ্যাের সশ্বব।* লৰাপ্। 


চতুৰ্দ্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[ রাজ্ানং যঘাতিং নিকঘা গতা পালব-গরুডাস্য্যাং প্রীগুরবে প্রদানায় শ্যানবণানাশ্বানাং প্রার্থন। ] 


নারদ উবাচ । 
'দথাহ গালবং ঘীলং স্বপর্ণ: পততাং বয়: । 
নিশ্িতং বছিন্া কৃমৌ বাছুন! শে।দিতং তথা। 
ঘন্মাদ্ধিরন্রয়ং সরব: হিরপ্যং তেন চোচাতে ॥ ১ 
ধত্তে ধারন্ততে চেদমেতশ্মাং কারণাদ্‌ ধনম্‌। 
তদেতং জিযু লোকেছু দনং (হ%তি শাশ্বতম্‌ ৫ + 
নিতাং প্রোষ্ঠপদান্যাণ শুক্ষে দনপতে। ১গ। | 
মনুন্ত্েতাঃ সদাদবে শুক্র শ্চিত্রাপ্জিতং ধনথ্‌ ॥ ৩ 
অধৈকপাদহিবূতো ক্গাতে ধনণ্নেচ । 
এবং ল শক্যতে লন্ক নলক্ব|ং দিৱস ত ॥ 
শুতে চ ধলম্ানাং নাব।প্রিবিপ্পতে তৰ ॥ 5 
লং যাচাত্র রাজন: কপিন রাধিবংশদব্‌ । 


₹_  চতুদশধিকশততম ধ্যায়। 


[রহ বাতির কট দাঠ। পালং ও গড কথ% শুককফে 
প্রধান করিবার জঙ্গ ভানব্ণ মৰ খাডগগ। ] 





নার বলিলেন,-_তারপর পন্দিগণে বনে প্রেঠ গড লীন 
গলবদুনিকে এই কখ। বলিপেন_পাতব:র মধে। দাহ! তাহার 
সারতৰ, তাচাকে তথা করবা আং্রধের ধাহাকে নিন 
করিয়াছেন এবং অধিকে উদ্দীলকারী বাপের ধাচাকে শোধন 
করিয়াছেন, সেই শ্রবর্ণকে হিরণ হল: ছয। এই সম জগৎ 
হিযপাপ্রনান, সেই ৪৪ টচাকে চিএপ। এল। চট পাকে ॥ ১ 

এই ছিরণা হয জগৎকে ধারণ করে এবং অপরকেও বারণ 
করা বলিব। ইছার নাম দন । এই ধন তিন দোকমধ্চেই পর্দা 
বিশ্বদান থাকে । ২ 

দ্বিষতোষ্ঠ! পূর্বাভাত্শং ও উত্তরডত্রপদ্ এই হট নক্ষত্রের 
বে কোন একটির সচিত শুক্রবারের থেগ হইলে অর্বিছেৰ 
কুবেরের জর লিজ সহয়ানলারে ঘন নির্াস করত উহা মনস্টগলকে 
দিনা থাকেন। পূর্যাভাত্রপদদের দেবতা অনৈকপাদ, উর ভাত্র- 
পের ধেষত। অহিনগা ও দকুবের _এই তিন হেবতা এ ধন রক্ষা 
করেন। এইরূপ কোন বাক্তিই এতদেশ ধন লাভ করিতে দঘ্খ 
হয় লা, ঘাহা প্রারঝবশে লাভে করা অসম্ভব এবং তুমিও দনলাভ 
বাতীত শ্যামকৰ্ণ অশ্ব পাউবে লা ॥ ৩-৪ 

৪১৬ 


অগীড্য রাছ! পৌরান্‌ হি 

যো নৌ কুর্যাৎ কুতাধিনৌ॥ ৫ 
আস্তি সোমাদবায়ে মে দাত: কশ্চিপট পঃ সধ। 
অভিপচ্ছাবহে গং বৈ ত্টান্তি নিতবো ভুবি ৪ ৬ 
হহাতিনাম র।জসিনাতহ; স।বিক্রম; । 
স দাস্যতি ময় চোকে। ভবত! চাধিত; ্বপ্নম্‌ ॥ ৭ 
বিভসশ্চা সুনহ।নাসীঞ্জনপতেরির । 
এবং শুরদনং বিদ্বান দানেনৈব বিশোধদু ॥ ৮ 
তথ! তে) কথয়হৌ চ [চস চ যং ক্ষমম্‌। 
প্রতিষ্ঠানে নরপতিং ঘযাতি প্রহু।পন্থিতৌ ॥ ৯ 
প্রতিগৃহ্ন চ সংকাতৈগদাপাগাদিকং ব্রন । 
পৃষ্টশ্চাগননে তেঃনুশাচ বিনতা3ত: ৪ ১৫ 


এইজন বআন।এ চল ভান রাৰ[বিকুলে 
উৎপহ কোন বাঞ্াৰ নিকট হাচি হন পাৰনা কৰ, ৰিনি 
পূরযাদিগণকে শী! =! ০6 আমর চটঞলকে আদিত তন 
দিয়া কতাখ করবেন ॥ ৭ 

চঙ্বংণে উৎপএ এক বাসি আছেন, হিনি আদার মি) 
বআঘর। উচযে 1514 নিকট ঘান । ওই কমলে হাতার 
বিকট অবনত খন আছে (৬ 

আমার দেউ নিতেএ নান র'ওদি যথাতি, (ঘন মহারাজ 
নহথের পুত্র। তিনি দযতাশর্রাচমা বার, তুবি হছ। করিলে 
তিনি সবই তোমাকে ধনৰান করিবেন ॥ ১ 

তাহার নিকট হনাধাক্ষ হুবেরের সাধ বিশাল দনখৈভৰ 
আছে। বিল) এইভাবে দান লট! ভুমি শদগর্শিনা 
পরিশোধ করিয়া দাও ॥ ৮ l 

এইডপে পরপর কপাবার্ম। খলিতে বলিতে ও দখোচিত 
ক্র্তব) লব্বন্ধে মনে মনে চিন্ত। করিতে করিতে তীহার। উদয়ে 
প্রতিষ্ঠাননগরে রাজা হাতির নিট উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ 

বান্ধ হ্ঘাতি সংকারপূর্বাক শ্রে& অর্থয-পাভ প্রভৃতি প্রদান 


করিলে পর উহা প্রচণকরত বিনতানন্দন পড় রাখ! করুক 
নিজ্ঞালিত হঠঙ্থা নি আগমনের প্রন্বোজ্ন বলিতে 
লাগিলেন ৷ ১ 


৩৩২২ 


অয়ং মে নাহহ সখা গালবস্তপলো নিধি: । 
বিশ্বানিত্রস্ত শিস্তোংচূদ বর্ধাণাযৃতশো ব্লপ ॥ ১১ 
সোংয়! ভেলাভাহুজ্ঞা উপকারেপ্রয়া ছিজ: ৷ 
তাহ তগবন্‌ কিং তে দদানি গুরুদক্ষিণাম্‌ ও ১২ 
অসকৃক্তেন চোক্েন কিঞিদাগতমন্থালা ৷ 
অত্যযূক্ত: প্রথচ্ছেতি জানত! বিভব: লঘু ॥ ১৩ 
একতঃ শ্যামকর্ণানাং শুজ্রাশাং শুভ্ধজ্রস্মনাম্‌ । 
অষ্ট শতানি মে দেহি হয়ানাং চন্দ্বর্্চসাম্‌ ॥ ১৪ 
পু্খে। দীয়তানেষ ঘদি গালব মন্যসে 
ইত্যেবমাহ সক্তোধো বিশ্বানি ॥স্কুপোধনঃ 1১৫ 
সোইয়ং শোকেন মহতা তপ৷বানো দ্বিজর্যভঃ । 
অশক্ত; প্রতিকর্তং তন্বস্তু: শরণং গত: ॥ ১৬ 


হে লন্ধবনন্দন! এট তপোনিছি শল্য আমার মিত্র । 
রাজন | ইনি দশ চাঙার ২! পর্ঘ।দ মংগি বিশ্বামিত্রের শিক 
ছিলেন ১১ 

বিপ্রবর বিশ্বামিত (টঙ্গার সেবার পরিষদ) হারও উপকার 
করিবার ইদ্মার ধচাকে 10 যাইতার আমি দেন। তখন 
ঈনি তাহাকে ছিজ্ঞাল। করিলেন, _ হগবদ! স্বামি আপনাকে 
কি ওকুত্ষিশ! প্রচান করিব ? ১২ 

ইনি বারংবার গুরক্ষিপাগানে শা প্রন্থাশ করিতে 
খাকিলে বিশ্বাহিজের আল করো উপন্বিত চল; তখন তিনি 
গার নিকট অয় দনও নাট নিয়া বলিলেন, ওকক্ষিণ। জাও। 
গালৰ! আমাৰে উত্তম গতিতে উৎপত্র এপ অষ্ট শত শব 
প্রদান কর, দাহাদের আপকান্তি চণ্রতুল। উজ্জণ শ্রেতবর্ণ এবং 
কর্ণের একভাগ ভাহবর্ণ। হদি আমার কথা তুনি মা্ত কর, তবে 
গুরক্ষিণা ঘাও। তপোধন শিশ্বামিত্র কুপিত ছটদ্থাই এই কথা 
বলিয়াছিলেন ৫ ১৩-১৫ 

সেই এ হিত্রে্ঠ গাব অতিশৰ শোকে সন্ধা হা ওর 


উরহৰি বেষব্যাপপ্রশীত শত্তসাতশ্রী লংহিতা 


আধাশাস্থ 


[ উদ্ভোগপৰ্ক 


প্রতিগৃষ্ব নরব্যাত্র কতো ভিক্ষা গতবাথ: । 
কৃষ্বাপবর্গং গুরবে চরিপ্ততি মহভ্তপ: ৪১৭ 

তপন: সংবিভাগেন ভবস্তুঘপি যোক্ষাতে। 

বেন রাজধিতপসা পূর্ণ: স্বাং পূর়িন্ততি ॥ ১৮ 
ধাবস্তি রোষানি হয়ে ভযন্বীহ নৱেশ্বর। 

তাবস্তো বাজিনো লোকান্‌ প্রা বন্তি মহীপতে ৪১৯ 
পাত্র: প্রতি্রহস্তায়: দা হং পাত্রং তথা ভবান্‌। 
শখ্ে ক্ষীরদিবাসক্তং ভবন্বেততখোপম্‌ ॥ ২৭ 


ইত্তি স্রীদহাভারতে শতসাচশ্রাং সংষ্ছিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুগ্ভোগগর্ধনি ডগবন্যানপণি গালবচরিতে 
চতুৰ্দশাধিকশততনোং ধায়: ॥ ১১৪ 


হক্ষিণা প্রচার করিতে ছপমণ হটয়াচেন এসং লেট কারণে 
আপনার শরগ্গ্রণে করিধা্েল ৷ ১৯ 
পুজ্যহেষ্ঠ! আপনার নিকট চটতে ডিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
গুরুকে উক খন প্রান করত বাখা দুর করিদ! হহাতপন্তাঙজ নিরত 
চট্টৰেৰ ॥ ১৭ 
ইনি স্বীয় তপস্ত্রার এক অংশ আপনার সচিত দুক্ষ করিযেন 
অর্থাৎ লেট তপ:ফল 'দাপনাকে প্রদান করিবেন । হদিও আপনি 
নিজ রাজদিজনোচিত তপস্থাতে লংদুক্ আছেন, তখাপি ইনি 
বদ সরাক্ষতপন্তাতে আপনাকে 'মারও পরিপূর্ণ করিতেন ॥ ১৮ 
নরেশ্বর! কশাল! এ দ:লারে দা নশ্বর শরীরে দত 
রোম আছে, ছাতা পৰলোকে ঘাটহা তত অশ্বই লাভ করিয়া 
থাকেন ৷ ১৯ 
এই গালব দান লইবার যোগ পাত্র এবং আপনিও দান 
করিবার শ্রেষ্ট অধিকারী) হেডপ শহ্বমধে। রক্ষিত ছুদ্ধ বিশেষ 
শোভাগ্রাপ্ত হয়, দেইরপ ইছার গে প্রদত্ত আপনার গানও তাদুশ 
শোতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২০ 
মহাভারতের উদ্মোপপর্কান্বতি শ্ীভগধহদানপর্কের 


গালবচরিতবিষক চতুর্দশ্যদিকশততঘ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাণ্ত। 


পঞ্চদনাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


(রা! ঘঘা[তন। গালণা প্র-কপ্তায়। প্রদান, তাং নী! গালবস্যাযোধা1পতিসমাশে গননঞ্চ। ] 


নারদ উবাচ । 
এবমুক্: সুপর্ণেন তথয: বচনমুও্তমম্‌ 1 
বিষৃল্তাবহিভো রাজ! নিশ্চিত) চ পুন: পুন: ॥ ১ 
বষ্া ক্রতুসহত্রাণাং দাত! দানপতি প্রভু: 
ব্যাতিও সর্ধকাখীশ ইদং বচনমত্রবীং ॥ ৯ 
দুষা প্রি়সধং তাক্ষ7ং গালবঞ্চ ছিজধভস্‌। 
নিদর্শনক্চ তপসে। ভিক্ষাং প্রাথঞ্চ কীতিত1ম্‌॥ ৩ 
অভীতা চ নৃপানগ্ঠ।নাদিতাকুলসপ্তবান্‌। 
মৎসকাশমহুত্রাপ্তাবেতাং বৃদ্ধিমবেক্ষ। চ॥ ॥ 
অন্ত মে সফলং জগ তাি৬পণঞ্ নে কুলন। 


অভ্ভারং ভাতে) দেখো নন হাক্ষ। দ্বয়ানথ ॥ ৫ 





পঞ্চদশ।ধিকশৃততম অধ্যায় । 

[দালবকে রাউ। হাতির স্বাদ কথ্তাদান এবং তাঙাকে 
দয গালবের অবোদাপতির নিকট গমন। 

নারদ কছিলেন,_গঞ্ড় ঘন ৩৮%প ঘখাখ এ উত্তম কথা 
বলিলেন, তখন লহত্র হজের আগগালকারা, দাতা, ধানপতি, 
প্রচাবশালী এবং 101৬ তেছছে গ্টোপ৷থান সম নর- 
পৃতিগণের অধিপতি মহারা» ধাত লাব্ণ।নডার সহিত পুন; 
পুনঃ বিচার করত এক লিন্ধাণ্রে উপনীত (টয়া এই কথা 
বলিলেন ১-২ 

স্বাজ। প্রথমে নিজ প্রিয় মিত্র গঙ্ড ও তপগ্ডার দূঠিববরূপ 
বিপ্রবর গালবকে নিজ রাছে। উপস্থিত তেখিত এবং গঞ্? কথৃক 
কথিত স্পট ভিক্ষার বিষ শু(নধ মনে মনে এরপ বিচার 
করিলেন-_ ইহারা উদ দহে)খ২পে উৎপ॥ ও গার রাজগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে অসিযাছে। এরূপ বিচার 
করত বৰাতি বলিলেন ॥ ৩-৪ 

নিষ্পাপ গর়ড়! আজ সামার জন্ম লফল। আজ কাদার 
বংশের উদ্ধার হইল এবং আজ আপনি আহার এই সংগ্র 
দেশক্ষেও উদ্ধার করিলেন ॥ « 

সখে! এখন জামি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 
আপনি পূর্বে আদাকে হেঞপ ধনবান্‌ নিতেন, জাঞ আছি 





বক্ত মিচ্ছানি তু সখে যথা দরানাপি মাং পুর!। 
ন তথা বিৱবানন্মি ক্ষাণং বিশ মে সধে ॥ ৬ 
ন চ শক্তোহশ্ছি তে কর্ড: মোঘম[গমনং খপ । 
ন চাশামন্ত বিএ্রধেধিতবীক তু মুংসহে ॥ ৬ 
তৱ্ত, দাস্যামি যত কাধ/মিদং সম্পাদয়িস্তৃতি । 
অভিগম্য হতাশো হি নিৰ্বত্তো দহতে কুলন্‌ ॥ ৮ 
নাত: পরং ধৈনতের কিঞ্চিৎ পাণিষ্ঠমূচাতে । 
হখাশানাশনালোকে দেচি নাস্কাতি বা বচঃ ॥ ৯ 
হতাশে। হকভাথ; সন হত; সন্তাবিতে নৱ্য। 
হিনস্তি ত্য পুত্রাংশচ পোৌঁত্র।:প্চাকুবতে! হিতম্‌ ॥ ১+ 
তন্মাচ্চতুর্ণাং বংশানা; হ্থাপঘিত্রা মৃত লল। 
গং সুরনুতপ্রহ্য। সবধন্মোপঞাছিলা ৪ ১১ 


লেপ ধনী নহি। মানে বনবৈচৰ পৃধ্বাপেক্ধ ক্ষীণ 
হ৯ছ। পড়িযাছে । ৬ 

আাকাশচাঠী গকচ" এত ২5 ঘামি আপনার 
আনন শিপ করণে সমর নাচ ৩৫০ এঠ বক্ধসিরও আশাকে 
বণ করতে উতলা বোন কারতোছ এ) ৭ 


অতএব আমি এপ এ+ বঙ্গ ৮:ন করিব, যে এই কাঘ। 
লম্পাধন করিবে) কোন ধাচক আদা হতাশ ইঠয। প্রত্যাব$ন 
করিলে, লেই দাচক আশ। ৩কা214 হুল দকরে৪৮ 








বিনতানন্দন ৷ < দংলারে কোন আজি “দান করুন" এট 
কথ বলি) বদি কিছু প্রান। করে এবং তাহাকে বদি আমার 
কাছে কিছু নাই বলিয়। করাচদ। দেওয়া ১৫, তৰে একশ বাচৰের 
আশাভ করিলে বাদৃশ পাশ হত, ইহ; হতে অধিক পাপ আর 
আন্ত কোন নাই ॥ ৯ 








কোন শ্রেষ্ঠ মাগধ হখন কোন হাচ্‌ঞ! করিয়া হতাশ ও 
আনক্ষল ঘন, তখন তাহাকে হও ই5ঘার সারে আমার বোধ হয় 
এবং তিনি নিজের হিত করিতে শনিক্ষুক খনীর পুত্র ও 
(পৌত্রগণকে নাশ করিছ্া দেছ। ১ 

অতএব নামার হে এই কর্তা, দে চার ফুলকে স্থাপনা করিতে 
সদর, তাহার অগকান্ছি দেবনা লদৃশ। এবং লে সঙ ধর্শে 
ৰৃদ্ধিকারিনী । ১৯ 


৩৩২৪ 


সদ। দেব-ননুহ||ন1মনুাল|ধ* গালৰ ॥ 

কাক্ফিতা রূপতে। বাল! স্বত। মে প্রতিপৃহ্নতাম্‌ ॥ ১২ 
আন্তঃ শুবং প্রদান্তস্তি বুপা রাঢ।নপি ক্রবম্‌। 

কিং পুন; শ্ামকর্ণালাং হমানাং দ্বে চতুঃশতে ॥ ১৩ 
স্‌ ভবান্‌ প্রতিগ্ৃচাত্‌ মনৈতাং সাধবীং স্ৃতাষ। 

অহং দৌহিজ্রবান্‌ স্কাং বৈ বর এহ মম প্রাভে। ॥ ১৪ 
প্রতিগৃহ্থ চ তাং কক্পং পালব: সহ: পক্ষিণ! ॥ 
গুনর্জক্ষযাব ইতু।ক। প্রতচ্ছে সহ কগয ॥ ১৫ 
উপলব্ধমিদং দ্বারমশ্বানানিডি চাও: । 

উক্ত গালবমাপৃচ্ছ। ওগান তখনং দ্ৰকদ্‌ ॥ ১৬ 
প্রত পতগরাছে। তু গালব; সহ কণ্য়া। 

চিন্তাান: ক্ষ: দানে বাছা: বৈ শুথতভোহগমত ॥ ১৭ 


হ। দেৱতা, মহ ও 
কিতে ইঙ্গুক, আপনি 





গালৰ! 5819 91:২! ge 5 
মহুরগণ সকলে লরহদ! ইহাকে ৮1৩ ক 
আমায় এতাগন করাকে গহণ 4৪৭ ॥ ১২ 

ইহার তিলে 419141 নিশ্চয় ‘৭৯ (নও রাজা পথাদ্তও 
আপনাকে প্রদান 4রবেন , লেন্লে পুনরায় আটশত আক 
অন্বের কৰ। আর |ক বলবার আচে 7১৩ 

হেপ্রভো! অতএব আপনি ছানার এট কষ্ঠা মাধবীকে 
আহণ বরুন এবং আমাকে এই বর পাল কইল বে, আগায় হেন 
শৌছিহবন ( নাীখা4। মুক ) 51১৪ 

খন গড়ের সহিত গালৰ কর্তাকে লহ বপিলেন-আছা, 
আদর পুনরায় কোন এক সনচে মিলত £3৪41 রাঙা ধবাতিকে 
এই কখা বলিছ। গাণণনুশি কার সতত লেখান হইতে গমন 
করিলেন ॥ ১৫ 

তারপর গরুড়ত গালবদু'নকে “নাপনি এখন অশপ্রান্তিঃ 
দ্বার লাভ করিয়াছেন এই কথা বলিধ। তাহার নিকট হইতে 
বিয়ার লইয়া নিজ ধন অভিদুখে সমন করলেন ॥ ১৬ 

পক্ষিরাজ৷ গরু চলি! বাইলে গালব সেই কণ্ঠার লহিত 
এইন্কপ চিন্তা করিতে করিতে খাইতে লাগিলেন যে, রাঞ্জাছিগের 


্বন্থহহি বেছব/ালপ্রসত শতসাহ্ত্রী সংহিতা 









আধাশান্ 


[ সস্থোগপবর 


সোইপচ্ছন্ছনসেক্ষ কু, হয়।ন্বং রসওমম্‌। 
অধোধাযাং মহাবীধাং ৮ হরসবলারিতৰ ॥ ১৮ 
কোব-বাস্ত-বলোপে্ং প্রিয়পৌরং দবিছপ্রিতম্‌ । 
প্রজ[ভিকামং শাম্যম্তং কুধপং তশ উত্তমম্‌॥ ১৯ 
তমূপাগম্য বিএ; স হখাশ্বং গালবোহত্রবীৎ। 
কক্তেন্ মম রাজেজ্র প্রসবৈঃ কুলবদ্ধিনী ॥ ২৯ 


ইয়ং শুঞ্েন ভাধ্যার্থং হধ্যশ্ব গুতিগুহাভাম্‌) 
শুকং তে কীর্তিবা।মি তচ্চুহা সমপ্রধার্যাযতাম্‌ ॥ ২১ 


চতি শ্রীমহাভারতে শঙদাহত্র)।; সংহিত।যাং বৈয়াসিক্য।- 
সুস্োগপধনি তগবদ্ধানপৰণি গালবচরিতে 
পক্ষদশাধিকলভতমোহধাছন ॥ ১১৫ 


খে এমন কোন ধাজ। আছেন, |ধ'ন এহ কনার শুৰদান। করিতে 
সঘখ হইবেন । ১৭ 

তথন তিনি মনে মনে বিচার করত পথে হক্চাকুবংণের 
বৃপভেষ্ঠ মহাপরাক্রবণালী তাপের নিকট গমন করিলেন, এই 
রাজ! হান হৰ্বী, অশ্ব, রখ 5 পদাতি -এই চতুরগযূক লৈচ- 
বাহিনীসমৰিত ছিলেন ১৮ 

তিনি কোৰ ( ধনভাণ্ডার ), ধান্য ও দৈ্চথলে বলীৱান্‌ 
ছিলেন) পুতবানী লকল প্রজার [সত এই রাজ আঙণগণের 
উপর আক প্রীতি |&প। চনি গ্রপাগ।পুঝ লর্বদ (হতকাদী 
ছিলেন এবং তাহার দন চোগবিলাস হটতে শান্ত হইয়াছিল ও 
উত্তম তপস্তাত্ন তিনি আলসফ্ [দবলেন ॥ ১৯ 


রাজ হর্যযন্বের (নকট ঘাট বশ্রবর গালব তাহাকে 
ঝলিলেন। রাজ) আমার এহ ব। নিজ ল়ানথাজা বংশের 
বৃদ্ধিকারিবী, তুমি শুধছুযান করত এই করাকে নি পন্থীক্ষপে 
প্রথা কর। হর্ঘাস্ব। আমি পূর্বেই তে।মাকে বহার গুবের 
কখা। বলিচ। দিতেছি, ইহ গুনিধ। তুদি লিগ বর্ধব্য নিশ্চয় 
কর। ২০-২১ 


মহাতারতের উভোগপর্ক।ন্তগঁত উভগবদ্ৰানপর্কো 


গালবচরিতবিষংক পক্মশাধিকশততই অন্যায়ের অনুবাদ সমাধ। 


বোড়খাধিকশততম্যোহথ্যায়ঃ ! 


[হষ।শ্বেন সালবায় দি 





“গান 
গু 
নারদ উড । 
হধ্যশ্বন্বত্রবীদ্‌ রাঙ্গা বিচি ্র। €ধ। ৩৩:। 
দীখমূফক িশ্ব:স্ত প্রজ।(হেতে।এ শোভন: ॥ ১ 
উন্নতেয্রতা হট সপ্মোা সৃন্রেধু পৰুণ। 
পস্তীর। জিষু গল্ভীরে ৰং রক্ত চ পু ॥ ২ 
(শাণো) ললাটমৃক্জ চ ত্রাশপেি যড় প্রঃ । 
মবন্্াণাঙুলিপ্ধ।ণি কেশ-এেন-নখ- 


[না প্রণাননু 


পাদননূত নাধবা: 









স্যর; সব নাভি ত্রিগস্তু।“ং প্রচকতে। 
পাণি-পাদতলে পক লে এ[ছী। ৮ নান ৮৪) 


বহুদেবাস্ুরালে(ক। বহুগন্ধব+ণএ। ৷ 

বুলক্ষণ সম্প্জ। বচপ্রণধাদিন ॥৩ 

সনখেরং অনমিতু' ১ক্রণর্িননা গন । 

আহি ও: 15819 সনী ক বক, নন ৮১ 
ind E10, 

[নও এত 


যষ্ঠদশ।ধিকশভত অধ্যায় । 

[ ছখ৷খৰতক আ্ানবকে হ:% ত সত সই অন্বলযন, হৰযতকক। 
মাধযীর গর্তে বহমলনাৰক পুচ উৎপ!=ন হৰং নাববীকে পাস) 
গালংবর প্রস্থান। ] 

নায় বলিলেন,_তারপর স্বশ্রে্ বায চধ৷শ এই কাব 


বিয়ে নালাপ্রকার চিন্তা ক(৫৯। ৩1214 পড়ে দব্বানোৎপ।দনের 
ইচ্ছার উফ দীর্ঘগ্ল ফেলিতে ফোণতে ৩৯ কখ। বলিলেন 
ছিগত্রে$! দে ছনটি অঙ্গ উত্রত ₹৩৭। আহক, এই কতা লেট 
ছয়টি অই উন্নত আহে, থে পাটি অগ হন্ত (কুৰ) হওয়া 
প্রয়োজন, সেই পচটি নই হয এবং থে তিনটি অগ গাজীর 
হওয়া বানী, ইহার দেই তিনটি আগ গভীর ও ইহার প(চটি 
শক রব ॥১.২ 

[ছুই নিত, ছই ললাট ও নাসিক।-_এই ছঙ অন 
উদ্ধত 1 অ্ুলিলমূহের পর্ব, কেশ, রোম, নখ ও চর্্-এই 
পঞ্চ অগ্ সৃদ্ধ। শর, অন্থ:করণ ও নাতি__এই তিনটি গল্ভীর 1 
হস্ততল, পদতল, হক্ষিশ নেৱগ্ৰান্ত, ৰাম নেতপ্ৰান্ত ও নখ-_এই 
পঞ্চ পঙ্গ রভবর্ণ।) এই বক ত্হ গেবত। ও ন্থরেছ পক্ষে 
দর্শনীছা, গঞ্ধর্কবি9।ও ( সদীতও ) বহু জানে, বহুবিধ শুভলক্ষণে 
সুশোতিত এছ ব€ দ্যানের জন়দান করিতে দনখ ৪৩ 




















যথাডি-কন্থাছ। নাধব।! আহে এমন তি আনব 





ঘা গালব্স। প্রশ্থানক্ষ ] 
হয়ানাং চন্দ শ্ঞাণ।ং দেশঞ্জানা: ব্পুযঘতান্‌ ॥ ৫ 
তত্তস্তব বিতর পুত্রাণ।: জননী শুভ]। 
আরষ্ীব হুতাশানাং যে।নিরায়ঙলোচন। ॥ ৬ 

নারদ উব্বাচ। 

এতচ্ছব! বে রাছা হথাশ্থ: কাহসোহিত: ॥ 
উবাচ গালবং দীনো। রা্ধিধ বিনত্তমন্‌ ॥ ৭ 
হে মে শতে সগ্িঠিতে হয়ানাং ঘন্বিবাস্তব । 
এইব্যা: শতশ রক্তে চএগ্তি এন বাছি 





Iv 

লোহইনেকমপত্যং বৈ ৮নয়িৱযাৰি গালব। 

অনস্তানেতং হরান্‌ কন: সম্পাদক মে বরদ্‌ ॥ ৯ 
এতচ্চ হা ৫ সা কত 
মম দে| ৰঃ: কশ্চিহ ৫ 
প্রশতান্ছে প্রন ং 
সতংদদন্ৰ মা 









বং বাকামএবীৎ॥ 
দু প্র্থবাদিনা ॥ ১৭ 





% +কৈৰ হং ভবধালি। 
£9) Sen হয়োযান্‌ ॥ ১১ 








কা 





িত্রেক? আপ =] চক) পুত উৎপাৰন করিতে 
শখ), অতএব এ আমার ভব দক্ন্ধে পৰযালেচনা 
করিব! চার ও 0১০ ও বান তা 9 








গালৰ বলিলেন, ৫1১4 ৷ আপন মামাকে উন দেশে 
ও উত্তম জাতিতে উৎপএ এর হয পি ৩৫ল অটনত অশ্ব প্রদ।এ 
ককন, বাথাদের অপ ১৩,৭) উজ্জল ও কর্ণ একডাগে 
পর্ণ এহ আর্বশবল করিলে আঘার এই বিশাল, 
শুডলক্ষণ] +51 দূত ০নক অন-কাঠেএ আছ আপনা 
তেঙস্থী পুজগণের ৪৭৭ হইবে ॥ 4-৯ 

নারধ বলিলেন, এই কথখ। শুনিব! কাবমোহিত রাজধি রাঙা 
হখ্যন্ব মূনিশ্েষ্ঠ গ্রাণথকে অত।শ চানতার লহিত বলিলেন ॥ ৭ 

ব্রা্ছণ! আপনি দেকপ অশ্ব লাভ করিতে ইচ্চুক, সেরপ 
অশ্ব তে! আমার মাত্র দুইশত আছে; কিন্ত অন্ত্াতীর্ আশ 
অবস্তা করেক শতই আমার রাও) বিচরণ করিতেছে ॥৮ 

গ্রালব! অতএব আমি এট কষ্টার গর্তে একটিমা পন্তানের 
ছয় প্রদান করিব । আপনি আমার এই একান্ত আঅকিলাব 
পূর্ণ ক্ষন ॥ » 

এই কথ। শুনিষথা সেই ক মহদি গালবকে ধলিলেন,_-দুনে। 
আমাকে কোন এক ক্র মহাম্মা বর দিঙ্যাছেন থে, তুমি 





৩৩২৬ 





নুপেত্োো হি চহতস্তে পুর্যাজতো। বহন মে । 
ভিবিহান্তি তথা পু এন ৮৫ার এব ১ ১১ 
ক্রিপনভাসুপসংহারো শুবথ: দিজদওম । 
এব! তাবস্ম গ্রস্ত হঘা ব! মণডসে দি ॥ ১৩ 
এমমূক্তন্ত স সুনি: বক্গয়া পালবস্তদ!। 
হ্যশ্বং পৃথিবীপালমিদং বচনমত্রবীং ॥ ১৪ 
ইয়ং বন্তা নরতো& হ৫)4 প্রতিগৃহতাম্‌। 
চতুর্ভাগেন শুকন্ত জনয়শৈ কমান্মছনু ৷৷ ১৭ 
প্রতিপ্বৃহ্ স ভাং কন্তাং গলবং প্রতিনন্দয চ। 
সময়ে দেশকালে চ লঞবান শুৃওশী পিন ॥ ১৬ 
ততে! বন্ুমনা নাম 43511 বনুমতর; । 
বন্বপ্রধে)। নরপতি: স বছুব বনু প্রদ ৪ ১৭ 
অথ কালে পুনধীমান্‌ গালা প্রহপ স্থিত: 





গ্রতে)ক প্রসবের পর পুরা কাঠ হন দাক্ঠবে। অতএব 
আপনি ছইশত উ্তঘ অন্ধ লৱ শাদাকে রাদার হন্যে সম্পদ 
করন ॥ ১৪-১১ 

এইরূপ চারিন রাজার নিকট তত এতশত করিত অশ্ব 
ঘঃন করিলে আপনার ন&শত অন পূণ 5১বে এবং আছারও 
চারটি পুজলাত হইবে ॥ ১২ 

দিতো! এ্ডাণে আপনি ৩৯লন্মিণাঠ ০% গন লংগ্রই 
কর্চন-_ইছাই আমার মংতনিদ্কারাত লিশাস্ত। হে তস্মণ! 
অখব। ক্দাপনি ছাচ। উত্তম বলি মনে করিবেন, তাহাই 
{১৩ 

তখন বঘ।তিক্ন্ত। মানবী এট কণা নু'ন গালৰকে বলিলে দুনি 
কশতি হখাশ্বকে পুনরায় বললেন । ১৪ 

নতেষ্ঠ! হর্ন! আপনি নিৰ্চািত শুঞ্চের চারভাগের 
একভাগ হুইশত অশ্ব প্রদান করিছ। এই কগাকে গ্রহণ করন 
এবং ইহার সর্তে যাজ একটি পুত্রই উৎপাধন কঞল ॥ ১৫ 

তখন রাজা হধাশ্ব গাপবমূনিকে অভিনন্দিত করিয়া সেই 
করাকে গ্রহণ করিলেন এবং হখোচিত সমরে ও থেশ-কালে 
তাহান্াগা এক যনোবাক্ছিত পুর লাঙে দধ্খ হইলেন 8 ১৬ 

ভারপর রাজ! হর্যশ্বের লেই পুত্র বন্থনানাছে বিখ্যাত হন। 

ভস্থহৰি বেদবদপ্রষ্ত শতলাহশ্রী সংহিতা 





আহাশা্ 


{ উদ্োগপতব 


উপসঙ্গন্য চোৰাচ হয; শ্রীতনানলন্‌ ৪ ১৮ 
ভাতো গুপ হুতকেহয়ং বালে। ভাঙ্করসজিভ: 1 
কালো সন্ত: নরশ্রেষ্ট ভিক্ষার্থঘপরং নৃপম্‌ ॥১৯ 
হুযাস্ব: সৃতাবচনে স্থিত; স্থিঝা চ পৌরুবে। 
হ্লতত্বান্ধয়ানাঞ্চ প্রদদৌ মাৱবীং পুল: ॥ ২৯ 
মাধব! চ পুনদীপ্তাং পরিত্যজ) নৃপক্রিয়ম্‌। 
কুমারী কামতে। ভূহ। গ।লবং পৃষ্টডোহন্বঘাৎ ॥২১ 
ক্ধষে/ব তাববিষ্ঠসত হয়া ইহু/ক্রবান্‌ দ্বিজ: ৷ 
শ্রবহে) কণ্ঠয়া সা্ধ: দিবোদাস: প্রদেশ্বরম্‌ ॥ ২৭ 


ইতি ভ্রীমহাতারতে শতসাইএাং সংহিতায়াং বৈয়।সিক্যা- 
মুষ্োগপধণি তগবদ্যানপর্ব(ণ গালবচরিতে 
ফোড়শাবিকশততনোহধ্যায় ৪১১৬ 


হান বহপণের প্রা কান্িমান্‌ ও তাহাদের অশেক্ষ। অধিক 
খনশালী ছিলেন এবং দাত! নএপতি ছিলেন ॥ ১৭ 

শনগ্বর যোগাকালে বুদ্ধিদ:ন্‌ গাল পুলরা অবোধাার 
আপিলেন এবং প্রগ্জচিত ৪19: হত/গ্েএ লহিত মিলিত (ইরা 
গাঙাকে এই কখা বলিলেন ॥ ১৮ 

নরশেচ নৃপ ! আপনার এই একটি দধাড়ুল। তেব পুলাত 
চইযছে। এখন আমর এই কল্পার লহিত অশ্ব য161 করবার 
অর অগ্ত রাজার (নিট দাবার লমত উপস্থিত হইদাছে। ১৯ 


রাজ হ্যা লত/ বাকোর উপর দৃড়চাবে অবস্থিত ছিলেন । 
তিনি পুকযাখে সমর্থ হই়াও ছযশত স্তাদকর্ণ অশ্ব ছূর্গভ হওয়ায় 
হ্যাতিকন্ত। মাৰৰীকে পুনরায় প্রেও]পণ করিলেন ॥ ২৯ 

মাধবী পুনহাহ ইচ্ছাদদারে কুমারী হয়া জঅোধ্যার সমৃজ্ছল 
রাজলন্মীকে পরিত্যাগ ফরিছ। গালবন[নর পশ্চ/তে পশ্চাতে গন 
ফরিছেন ॥ ২১ 

খাইবার সম ব্রাহ্মণ গালব রাগ। হরাস্বৰে বলিলেন, 
মহারাজ । লাপনার দেওয়া চুইশত স্রাদক্ণ অশ্ব এমন আপনার 
নিকট গচ্ছিত খাহুক। এই কথ। ধলিযা সালবমূনি সেই রাজ- 
করার লহিত দিবোধাসের নিকট গষন করিলেন ॥ ২২ 


মহাতারতের উদ্ভোগপর্জা্ত উভগংঘ্হানপর্কে 


পালবচরিতবিষ্বক ঘোড়শাবিকশ্ততদ অধ্যায়ের অন্যান লমাপ্ত। 


সন্তদলান্রিকষততমোহব্ায়ঃ । 
[ রাভ্া দিবোদাসেন যযাতিকন্যায়া মাবব্যা গর্ভ প্রতর্দননামকস্য পুত্রসেধংপাননম ৷ ] 


গালব উবাচ । 
_ হাবীৰ্ধ্যো ঘহীপাল: কাঈীনামীশ্বরঃ প্রভু: । 
“ দিবোদাস ইতি খ্যাতো ভৈমসেনিনরাধিপ: ॥ ১ 
তত্র গচ্ছাবহে ভত্ে শনৈরাগচ্ছ ম! শুচ:। 
ধান্মিক; সংঘমে মুক: সত্যে চৈব জনেশ্বর: ॥ ৯ 
নারদ উবাচ । 
তমুপাপম) স দুনির্নাদরতন্তেন সংকুত: ৷ 
পালব; প্রলবন্তার্থে তং নলপ প্রত।চোদঘুং ॥ ৩, 
দিবোদাস উবা। 
স্রুতমেতন্মঘা পূর্ব: কিন্ত বিস্তরং বিজ । 
কাজিিতো। হি ময়ৈধে।চর্থ: ইহ বিজলসযম ॥ 4 
এতচ্চ মে বতমতং যতৃংস্যা নরাধিপান্‌। 


মামেবদুপযাতোইসি ভাৰি চৈতদসংশল্লন্‌$ « 

স এব বিভবোহ স্বাকস্বানানপি পালব। 
আহুমপোকমেবান্থাং জনয়িবাসি পাথিবন্‌ ॥ ৬ 
তথেত্যুক্ত। দিদার: প্রাদং কন্যাং বহীপত্যে। 
বিধিপূর্যাঞ্চ তাং রাজ) কল্টাং প্র্তিগৃহীতবান্‌ ॥ ৭ 
রেছে স তক্যাং রাজষি: প্রভাবত]ং যছ! রবি: । 
দ্বাচায়াগ যথা বন্ধির্গথ! শচ্যাগ্চ বালব: ॥ ৮ 

হখ। চচ্্রশ্চ রোচিণ।াং পনোর্ধাছা, ঘখা যনঃ। 
সরুণশ্চ যঘ। গৌদ।1ং যা চন্চ।: ঘনেশ্বর: ॥ ৯ 
যথা নারায়পে! লগ্য্য/ং (5411 ঝগোদধিঃ। 
হথা রুদ্রশ্চ কক্রাল।াং যথ। বেছটাং পিতামহ: ॥ ১০ 
অদুক্ৰস্থাক্চ সাশিছে। বৰিছষ্চাক্ষনালয। । 
চাবনশ্চ শ্বকগি।য়াং পুল স্।: সন্ধা যা ॥ ১১ 








সপ্তদশধিকশততম নধ্যায়। 

[রাজা দিৰোদ।ল কিক মাদৰীৱর গণে পুত্ঞ্ননানক পুজ। 
উৎপাধন। ] 

পখে গালবদুনি রাঞ্কর়। দাহরীকে বলিলেন,-_-ডতে! 
কাশির অধিপতি চীমসেনপুয বাজ) দিে।দাল স্বত্যস্থ প্রভাষ- 
শালী, মছাপরাক্রমী ও বিশাত মচীপাল। াচাবট নিকট 
ব্বামর। তৃষ্ছনে গঘন করিব । তুৰি দাও শীবে চল, মৰে মনে 
কোনকণ শোক করিও না। রাঙা ছিবোধাল ধর্ষান্মা, 
দংৰহী ও নত্যপরারণ ॥ ১-২ 

নারদ বলিলেন,_রাজ। ছিবোধালের নিকট উপস্থিত চট 
গালৰমূনি ক্াম্বাইসারে ওাচার ঘারা লুক হইলেন। তারপর 
গালৰ পূর্বের সাত অশ্বগুদ্ধের পরিবর্তে হযাতিকণ্া মাহবীর গর্তে 
এক পুর উৎপাদনের অস্ত সেট রাখা দিধোদাদকে প্রেরণা 
দ্বিলেন। ৩ 

ঘিৰোদাল বলিলেন, ব্হ্ব! এট সমগ্র কাস আছি 
পূর্বেই শ্রধণ করিদ্বাছি। এখন আয় বিস্কুসহকারে বলি 
লাত কি? চে দিলে! আপনার প্রস্তাব শুনিধার সহযেই 
বাহার হনে এই পুত্র উৎপাদনের ব্মতিলাঘ ছাগরিত 
হইয়াছে ॥ ৪ 

ইছা তো শাঘার পক্ষে অতিশছ স্থানের কা থে; আপনি 





পশ্য রাতকে পারহ।াগ করিত আহার একট শী হজ 
উপস্থিত চটগখ্বাচেন। স্বুইরা নিসকেতে বলা হাহ উদ্থাই 
ভবিতবা ছিল৷ ॥ 


গালৰ! খামার নিট কেবল দুইশত আসর আশ 
পাছে, অতএব অধিক এই করার গে একটিমাত্র পুত্রট 
উৎপাদন করিব ॥ ১ 

তখন ছ্বিত্রে& গালৰ “ছাঞ্ষী, তাতাই ১উক* এই কথ। 
বলিব পতি হহাতির কন দাগ: রাগ। দিবোদালের ছে 
প্রদান করিলেন । রাক্ছা পিবোদ189 বিধি অনুসারে সেই 
বরকে গ্রহণ করিলেন। ? 

রাজধি বিবোদাল দাধবীঞ উপর অগ্ররক শাক তাছার 
সহিত স্ঘণ করিতে লাগিলেন। হেচপ। দুধ) প্রতাবতীকে, 
হি স্বাহকে, দেহে শচীকে, চগ্রনা রোহিধীকে, ঘদযাজ 
ধৃোর্শাক্ে, বরুণ গৌরীকে, কুবের গুদ্ধিকে, নারাংণ লব্বীকে, 
লদৃত গদাকে, কদর করাকে, শিতাহছ বদ্ধ বেঘীকে, 
হশিষ্টন্ধন শক, বৃততস্থীকে, বশে অক্ষমালাকে ( ্ন্ধতীকে), 
ভাষন হুকল্সাকে, পূলা ক্যাফে, আগত বিদর্করাজকুছারী 
লোগাছত্জাকে, লত্যহান্‌ দাবিজ্ীকে, তৃও পুলোদাকে, কসপ 
আছিতিকে, আমি রেপুকাকে, কুশ্রিকবংসীর বিশ্বাহিত্ 
হৈমবতীৰে, বৃতম্পতি তাবাবে, শুক্র শতপর্ববাকে, ভৃছিপ্সি 











৩২৮ 


অগস্ত্যচ্চাপি বৈদ্াং সাবিডাং সতাবান্‌ যদা । 
বঘ। ভূগুঃ পুলোনায়ামদিত্যাং কশ্তপো ঘথা ॥ ১২ 
রেণুক্কার়াং বথাচাঁকে। হৈনবত্যাঞ্চ কৌশিক: । 
বৃহ স্পতিশ্চ ভারায়াং শুক্রস্ঠ শতপর্বণা ॥ ১৩ 
বঘ। ভূম্যাং কূমিপত্ির্বশ্যাকচ পুররবঃ। 

ক্ষচীকঃ সত্যবত্যাঞ্চ লরদ্বত্যাং ঘধা মনু: ॥ ১৪ 
শকৃম্তুলারাং হতো ধৃত্যাং ধন্ন্চ শাশ্বত; । 
দময়স্ত্যাং নলশ্চৈব লত/বত্যাঞ্চ নারদ: ॥ ১৫ 
জরংকারুর্্রংকার্ষাং পূলস্থযশ্চ প্রচীচায়া । 
মেনকায়াং যথোণায়স্যপূকশ্চৈন রম্য! ॥ ১৬ 
বাস্থবিঃ শতণীধায়াং কুন 
বৈদেক্বাঞ্চ বখা রামো কষ্সিণ 


পুনিকে, পুজষা উর্াশীকে, ক্ষঠীক লতাবাহীকে, নথ সরদ্বাতীকে, 
দৃ্ঘন্ শহুক্টলাকে, সনাতন ৭.৫ যুতিকে, নল নদীকে, নার 
শতাব্তীকে, আরৎফাঞ্গুনি নাগঞগ্রা 9গৎকাককে, পুলগ্য 
প্াতীচাকে, উস নেনকাকে, তুর বন্তাকে, বাকী) শতনীনাকে, 
বনজ কুমারীকে, প্ররামচ্জ বিণ্চেকর। শীঙাকে এবং ভগবান 
কুক ক্িনীষেযীকে লট আ.নক মণ ক, স্টেপ নিঙ্ের 
শচিত রমশকারী ছূপতি 'গিসোছাসেৰ খর বাছী প্রহঞ্চনাৰে 

এক পুজের জগ দিয়া ছিলেন । ৮ ১৮ 
তারপর নিদিষ্ট দম আলিলে ভগবান গাকসগুনি পুনরার 
প্রীদন্ষচষি বেচ্বযাদপ্রয়ীত শতদাচমী সংচিতা 
পলৰ্চবিতবিবচকে 






নক: 
[৭ ছনাদিন) ॥ ১৭ 





আগশাঙ্ছ 


{ উচ্গগপর্বহ 


ভথা তু রমঘাণস্ক ছিবোদাসম্ ভৃপতেঃ। 
মাধবী ছনয়ামাস পুত্রমেকং প্রতর্দিনম্‌ ॥ ১৮ 
অথাজগাম ভগবান্‌ দিবোদাসং স গালবঃ। 
সময়ে সদচুপ্রাপ্তে বচনফ্েন্দমত্রবীত ॥ ১৯ 
নির্ধাতন্ততু সে কন্তাং ভবাংক্তিষ্ঠস্ত বাজিন: ৷ 
যাবদস্বত্র গচ্ছামি শুন্ধার্থং পৃথিবীপতে ॥ ২* 
দিবোদাসোহথ ধৰ্শ্মান্ত। সয়ে পালবস্ত তাস্‌। 
কঙ্তাং নিধাতচামাস স্থিত: সঙে। মহীপতিঃ ॥ ২১ 


ইডি জ্রীৰচাভারতে শতসাতম্াং লংহিতায়।: বৈয়াসিক্যা” 
মুভোগপর্ধনি ভগবদ্যানপর্ধণ গালব$রিতে 





সপ্দশাদিকশততানাই দয় ॥ ১১৭ 
জিসোহাসের নিকট এাসিলেন ৩২: তাহাকে এই কথ 
বলিলেন ॥ ১৯ 


হে্কপতে! এখন আপনি আনার হতে রাজ্কণ! মাধবীকে 
কতার্পন ককন॥ আপনার প্রচ অশ্ব আপনারই নিকট 
বৰ্তমানে থাকুক । আৰি এট মগ শুৱলাডের রঙ্গ পক্ষ 
ধাটতেছি ॥২* 

নৰ্ান্ত। রা9। দিবেদাল নিডঠত দও।/প্রতিঠ।র উপর অবিচল 
ছিলেন, পে্ছেতু তি গালগনুনিক নিট লেউকা মাধবীকে 
প্রত্যর্পণ করিলেন ২১ 

মহাভারতের উদ্ভোগপর্ক।দ্বর্গত দিচগবদৃহানপর্কো 


দস্বহপাপিকশততম বথখ্যান্থের ্রপ্রবাদ লনাগ। 


অষ্টাদশাধিকশততমোইধ্যায়ঃ। 


[ ব্াতিকল্টায়! নাধব্যা গে উণীনবেণ শিবিনামকপা পুত্রল্যোংপাদনদ্‌, তত; তাং কঙ্গাং নীঘ। গালবস্যান্তত 
গননস২ মার্গমধ্যে গরুড়দ্য দর্শন | ] 


নারদ উবাচ । 
তথৈৱ তাং প্ৰিয়ং তাক৷ কক্ষ! নথ যণন্বিনী ৷ 


পালবো বিদৃশত্লেব স্বকার্য্যগতমানল: । 
আগাম ভোজনগরং ডক্ট মৌশীনরং রপম্‌ ॥ ২ 





" অইদমাধিকশততম অধ্যায়। 
[ব্বাতি কষ্ট) দাধবীর গর্তে উনীনরের শিবিনাবঞচ পুত্রের 
শস্ুযান, তারপর গালবকর্তৃক লেট কাকে লবা অক্ষর গষন এবং 
পথে গরুড়ের শনিলাভ। ] 


নারদ বলিলেন, তদ্রনম্থর সেচ যশস্বিনী বংদঞল্স। সাদৰী 


বতাপাগনে তৎপর কাণীপতি ছবিবোদাসের রাজলম্থকে পরিত্যাগ 
করিস বিপ্রবর গালবের ল্িত চলি াইলেন ॥ ১ 

তক্ছন গালধের দন লিচ্ছ কার্দ/সিন্ধির বিষষে আবিউ ছিল। 
তিনি মলে দলে পরামশ করিচাট কাজ। উননরের সহিত 
মিলিত চট্টবার প্র ভোজলগবে গন ফরিলেল॥ ২ 


অষ্টাদশ [বশ তন 





তমূবাচাথ গথা স নব সতিঃ সন্যবিক্রনন । 

ইয়া কলা মুতে দৌ তে ছনসিখাতি পাধিনৌ ॥ = 
অস্কাং ভবানবাণার্ে। ভহিত৷ প্রেত্য চেহ চ 
সোমার্কপ্রতিসন্ধাশৌ জনয়িা সুতো সপ ৪ 
অক্ষন্ত সর্ববর্ার হুয়ানাং চত্দ্রবলান। 

একত: শ্যাসকর্ণানাং দেষ্টং মহা চতৃংশতস ৷ € 
গুৰৰ্ঘোহয়ং সমারস্তে ন তয়ৈ: কৃতামন্তি মে। 

যদি শকাং মহারাত [ক্ৰয়ঙ।মবিচ।রিতম ॥ ৬ 
অনপত্যোইসি রাছষে পুরী নয় পাধিব ॥ 
পিতল পুরগ্নবেন ্বনায়।নকৈৰ রয় ॥ ৭ 

ন পুত্রফলভোক্ তি রাজবেঁ পাততে দিব: । 

ন বাতি নৱকং থোরং ঘক্র গচ্চ প্রজা: ॥ ৮ 
এতন্তান্টচ্চ বিবিধং শ্রং। গ।লবভষ হম্‌। 
উন্নত: প্রতিবচে। দদৌ ত্য নরাধিপ! 





মচাডারতন £৩২৯ 


শ্রুতবানান্ তে বাক]: মধ! বদসি গালব । 
বি[িস্য বলবান্‌ ত্র্চল প্রহণং হি মালা নম ॥ ১৭ 
শতে শে তু নমাশ্বানানীদশানাং ছিজোত্তদ। 
ষতরেবাং সহন্রাণি স্বহহুনি চ স্তি নে॥ ১১ 
মহমপে।কমেবাস্কাং ছনঢিয়ামি গালব । 

পুত্র: দ্বি্গ পতং মাৰ্গ: পমিশ্যা নি পরৈরহৰ 1 ১২ 
মূলোনাপি সমং কুণ্যাং তবাহং দিঞ্জসৱম । 
পৌরঙ্গানপদার্থস্থ 
কামতে। হি ধনং 2191 পারকাং যঃ ব্রঘচ্ছতি। 
ন স ধাৰ্শ্দেন বশ্ঘ(গন ধুভ। 
সোহহং প্রতিএ্চাব।। 
কুনারীং দেবগ 








৬ যশস! ন চ ॥ ১৪ 
সেতাং ভবান্‌ মম) 
[চমক পুহবাদ মে এ ১৫ 
সপ্াধিপম । 

<; প্রত পৃচুত ॥ ১৩ 












সেই সত।পরাক্রী বাছা উলনবের 4৪3 লিখা পালব্বুনি 
ভাঁছাকে বলিলেন,-রাৎন ৷ এঠ ক! আপনার ৬ পৃথিবী- 
শাসন করিতে লদখ দুটি পুত উৎপদন করিবে ॥ ৩ 

জেনুশ! আপনি চার গড়ে দুধ, 5 চপল তখন ছঈটি 
শুহলাত করত ইহলোক এ পঃলোকে 5 পুণকাদ চইবেন ॥ ॥ 

লমস্ত ধর্মে জতা ভুলাল! আপন এই খ্সার শুধতপে 
এরূপ চারিশত অশ্ব প্রচান করন, ঘাচারা ১৭শ উঞ্জ বর্ববিশিষ্ট 
ও কর্ণের একভাগ ঘাতাদের শ্বামবর্ণ চটটহে ॥ এ 

আছি গুরুবস্দিপ। প্রথান করিব9 জয় এট উদ্বেগ আরম্ভ 
করিয়াছি, শন্তখাষ আঘার এট অশের কোন শ্দ্বোজন না । 
মহারাজ | বদি আপনার পক্ষে এট শুদ্ধ (5৮) সিএ হর, তবে 
লে বিষয়ে আর কোন বিচার ন। কিতা এট ক1%) লম্প্জ করন ৪৬ 

রাঙরধে। পৃথিবীতে ! আপনি সন্বানচীন, অতএব ইছা- 
খারা আপনি দুইটি পুর উৎপাদন করন এবং পুত্রচ্ধনী নৌকাত্ধারা 
পিল্ুগণকে ও নিগেকে রক্ষা কঙ্ন। * 

রাহবে| পুত্র্রনিত পুণ।ফ(লের উপভোকা! হহরস্টগণ বধনও 
বর্গ হইতে পতিত ছয় না এযং দ্ধ।নহ্ীন বার্মঘ যেমন ঘোর 
নয়কে গদল করে, সেইরূপ তাহ।ন। নরকে গমন করে ন।॥৮ 

গালধকূক কথিত এই সব বাক) ও অগ্ৰান্ত আরও লজ 
বাকা শৰণ করিয়া রাজ উসীনর ওাহাকে এইস্ছল উত্তর প্রান 
করিলেন ॥ » 

ৰঞ্জন গাব! আপনি তে পকল কখা। বলিলেন, আছি উহা 

৪১৭ 





















শা শর্ত বল আদার 
মন উত্ভাতে সন্থান উৎতাপতের ছক উত5 ॥ ১০ 
হেছিঝোজন! আনার চল অন্ধের দে ছন, (সেওপ 
আন্তে! আমাৰ মায় আছে। কিন্তু অ 
জাত আস্ত অব 11091 faba 
করিতেছে ॥ ১১ 


চে ত্রন্ধন্‌ পালন! অং এ: মানিএ ৩৪ কঙ্তাও গঙে একটি 
ঘাত পুত উৎপাদন 46 অলৰ বৰ্ধিত, বে পথ বিছ 
পিছে, আমিও দে পদে গমন কৰিব ১২ 

তে দ্িজশ্রেঠ! আছি দুল) শিং আঙ্বের নির্ঠারিত শুধ 
আপনাকে গ্রধান করিব, ইহা আমার পক্ষে সন্তব নয; কারণ, 
আছার লদপ্ত খন পুরথালী 4 ০ুনশদবালীদিগের কল্াণাগে 
নিয়োগের জন, লিক্ের উপভোগের আন্ত ন ॥ ১৩ 

হে বর্ন] বে রা পরের এপ উৎসগীক্বত ধন নিজের 
ইচ্ধাহুদারে ঘান করে, তিনি ঘ ও ঘৰ কাত করিতে লদর্খ 
হন না॥ ১৪ 

অতএব আপনি দ্ব্ালগট এই রাজকুঘারীকে কেবল 
একটিমাত পুত্র উৎপাদনের জন্য অমাকে প্রথন কঞ্জন। আমি 
তবদগসারে ইহাকে গ্রহণ করিব ॥ ১৫ 

রাজ উনীনর এইকলে বংপ্রবার স্তারোচিড বাক) বলিতে 
থাকিলে খিজশ্রে্ঠ পালব চার কর কৃরি প্রশংলা করিতে, 
লাগিলেন ॥ ১৬ 












2৩৩০ 


উশনরং প্রতিগ্রান্থ গালবং প্রথযৌ বনম॥ 

রেমে স তাং সমাসাড কুতপুণা টব শ্রিয়ম ॥ ১৭ 
কন্দরেধু চ শৈলানাং নদীনাং নিখরেধু চ॥ 
উল্তানেত বিচিত্রেযু বনেহপবনেনু চ ॥ ১৮ 
হৰ্্মোষূ রমসীয়েষু প্রাসাদ শিখরেছু চ। 
বাত়ায়নবিমানেঘু তথা গর্গৃহেষু চ ॥ ১৯ 


ভতোংস্ক সময়ে জ্রম্ভে পুত্রো বালরবিপ্রভ: । 


আধাশস্্ে 


[ উন্ভোগপর্ব 


শিবিবায়াতিবিধাতো হয; স পাদিবলতমঃ ॥ ২৯ 
উপস্থায় স তং বিপ্রো গ!লব; প্রতিগৃহ চ। 
ঝগ্তাং প্রবাতন্তাং রাজন্‌ দৃষ্টবান্‌ বিনতাত্তজ্জন ॥ ২১ 


ইতি প্রীহাভারতে শতসাহশ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
মুভ্োগপর্বনি ভগবদ্ধানপর্বনি গালবচরিতে 
অষ্টদশাধিকলতঙমোহধায়ঃ | ১১৮ 





উনীরকে লেট বশ্য সমর্পন করিব) গালবনুনি বনে গমন 
ফরিলেন। দেরপ পুণান। পুরু রাজলক্কাকে লাভ করেন, 
দেইন্প এই রাজক্স। আদবীফে লাভ করিছ। রা উঈনর 
ছার লছিত রদশ করিতে লালিলেন। ১৭ 

তিনি পর্বতলদূতের কষে, এচীদকলের স্বরমা তীরে, 
ঝরগালনূছের লমীপবর্তী স্বান, বিচিয উচানলমৃতে, এ বন ও 
উউপবনের মখো, রমযীর অর্্রালিক্াং, 
মাগে উদ্ভীন ৰিমানভ্রেকীতে এ পু স্থিত গর্ড- 
পৃলদূহে নাখবীর সন্ধিত বিচার তাবে লাগিলেন । ১৮১৯ 









তারপর হখালসছে নাধনীর গভ চটতে রাজার এক পুত্র 
ভগ্ছলাড করিল, দে প্রাতন্ধালীন হূর্/সদূশ কান্তিবান্‌ ছিল। 
এট বালক বড চট্ট শিবি-নাষে বিখ্যাত 


চটটধাছিল ॥ ২+ 
রাজন ! তারপর বিপ্রযর গালব রাগ $বনে উপস্থিত হইয়া 


মন্ভারান 


উননরের নিকট হইতে কক্টাে হণ কবত প্রশ্বাস করিলেন। 
“বনতান*্ন গঙ্চতের ধর্শনলাত 


পথে লেট দন্ত তিনি 
কৰরিলেন। ২১ 


জদক্সতৰি বেহাল পৰত পতলাতনী লতি) অচাডারতের উপ্লোগপর্কান্র্গত ভগ বদ্ঘানণকের গাল্সচরিতবিনিযক 
সদ“ দিকপততৰ অধ্যায়ের হ্ুবাদ লনাগু। 


একোনবিংশত্যধিকলততমোহব্যায়ঃ | 


[ গালবেন ঘট -শহসংখকানৈ: সত মাধব বিশ্বামিত্রার প্রদানম্‌, মাধবীগান্ড হউক নাহব পুজেংপাদনম্‌, 
[বিশ্ব।মিত্ৰেণ মাধব/। ঘষাতিসনীপে প্রতার্পদঞ্চ ] 


নারদ উবাচ। 


গালবং বৈনতেয়োইথ প্রহসরলিদম্রবীং 
দিষ্্া কৃতার্থং পশ্যামি হবস্তু(মিত বৈ দ্বিজ ৪ ১ 
গালবন্ধ বচ: কনা বৈনত্রেয়েল 'ভাফিতম,। 


চসুর্ভাগাবশিক্টং তদাচখে)) কা্গামন্ত হি॥ ১ 


একোনবিংশত্যঘিকশততম অধ্যায় । 

[ গালযকর্তক শত অস্বের লৱিত নাধবীকে বিশ্বামিত্রের 
নিকট লঙপ। মাধধীর গর্তে অৱৰুনামক পুত্র উৎপাদন 
এবং বি্থাছিজকতুঁক মাপবীকে হযা[তি4 নিকট প্রতার্পন । ] 

নারঘ ঘলিলেন,_সেট সন বিলতাকুঘার গন্চড় ইদৎহাস্ঠ 
করি গালবসূনিকে বলিলেন--ভ্রক্ষন্‌ ! ইভা দত]দ্ব লৌভাপোর 
কথা বে, আজ আমি তোমাকে কতকত। দেখিতে পাঃলান ৫ 3 

পরুড়ব্ুক কখিত £ঠ কথা শ্রবণ করিছ। গালবসুনি 





স্থুপণস্বত্রবীদেনং গালবং বদতাং বরঃ। 

প্রযন্তত্তে ন কবে নৈষ সম্পংস্কতে তব ॥ ৩ 
পুরা হি কাস্তকুন্ডে বৈ গাধেঃ সঙ)বতীং স্থতাম্‌ ॥ 
ভার্ধ্যার্থেইবরয়ৎ কণ্তামচীকন্তেন ঠ1বিতঃ ॥ ৪ 


বলগিলেন,_এখনও আমার গুকগন্সিপার চারি ভাগের একভাগ 
অবশিষ্ট আছে, ঘাহ। অতি সন্ধর পূরণ করিতে হইবে ॥ ২ 

তখন বড়া দিগের ঘখে হে পরুড গালবদুনিকে বদিনেন,_ 
এখন তুমি ইছার জ্ত আর কোন চেষ্টা করিও না। কারণ, 
তোষার এই মনোরণ পূর্ণ ভইবে সা ॥ ৩ 

বন্ধ পুর্কোর একটি ঘটনা,কান্কুজদেশে রাজা গাদির 
সথমারী কণা লতাবতীকে নিছের শরীক বরণ করিবার জড় 
খচীকসুলি রাজার নি? লেট করাকে শ্থল| করিলেন। তখন 
রাঙ্গা থচীকমূনিকে বলিলেন । ৪ 


একোনবিংশতয নিকৰ চত মোহস।চ্য ] 


একতঃ শ্তাছকর্নানা, তয়ালা চপ্রসস্চসান,? 

ভগবন্‌ দীরতাং মহন: সহম্রসিতি গালৰ ॥ ৫ 

খচীকত্ত তবেতা বরুণস্তলয়: গত: । 

অশ্বতীর্খে হয়ালল হ্ধ। দরতধান্‌ পাথিবায় বৈ ॥ ৬ 

ইষ্ট তে পৃশুরীকেণ দৱা বাচা হিতিঘু। 

তেত্যো দে ছে শতে ক্রীব প্র।ণে তৈ: পাৰিবৈস্তদা ৪৭ 
অপরাপাপি চধারি শতানি হিগ্রসন্ম। 

নীয়মালানি লস্তারে হাতাগ্তালহিতত্তঃ £ ৮ 

এবং ন শকাম প্রাপ!ং প্রাপ্ত : গালব কহিচিৎ। 
ইমামস্বশতাতণাং বৈ ৭ শ্ৈ নিবেদি ॥ ৯ 
বিশ্বামিত্রায় ধন্মাত্মন ঘড় (৬এশ্বপতৈ: সহ । 

ততোহসি পতলন্মোহ: কুতকত্যো ছিজোভন ॥ ১০ 
গালবস্তং তথেহু।জ। সুপণদহতস্তুত; । 
আদায়াখাংশ্চ কন্যাৰ বিশ্বা(মতমূপাগ* 











অশ্বানাং কাক্তিার্বান!' বড়িৰানি শতালি বৈ। 
শতহয়েন কলে ভবতা প্রতিগন্ততাম, ॥ ১২ 
অঙ্কাং বাজধিভিং পুত্রা দাত! বৈ বাদ্দিকান্ত 
চতুর্থ, আনয়ন্ধেকং ভবানপি নরোত্তমন ॥ ১৩ 
পূর্ণাক্ষেবং শতাগ্হট হুরগাণাং ভবন্ধ তে । 
ভবতো স্বরণে! চৃঙ্ তপ; কৃ্ধ।াং হুথাসুখম ॥ ১৪ 
বিশ্বাদি্রন্ তং পৃ গালবং সহ পক্ষিপা। 
কন্যাঞ্চ তাং বরারোহানিদং বচনবত্রবীৎ ॥ ১৫ 
কিছিয়ং পূর্বঘেবেহ ন দত্ত। মম গালব। 

পৃহা মমৈৰ চষ্ছাবে। 'ভপেয়; কুল ভাবনা: ॥ ১৬ 
প্রতিপৃত্থামি তে কগ্ভাানকপুএফল।য় বৈ। 
অশ্বাষ্চাশ্রমনালায় চর মল সরল: ॥ ১৭ 

স তয়) রমমগোহথ বিশ্বাঝিতছো আহাছাতিত। 
আয়ঞং 











ন়ানাল মাধবাপুহনঠকর ॥ ১৮ 





ভগবৰ্‌ { আমাকে কর্তার ওরে একতা একল আখ মান 
কন, দাহাদের বণ ভঠরশ্িণা কানন এবং করের একভাগ 
ক্রামবর্ণ হটবে। গালব ! উন স্ব১ক মুনি "তাচাত হউবে এহ 
কখ। বলি বরশলোকে গমন করলেন এবং সেসানে সস্বাদে 
ওঁ অশ্ব পাই তিনি রা?! গানকে উঠ প্রদান করিলেন 8 ৫-৬ 

রা! গুওযাকন।য খল কার্য: এট পন এব হাঙনগণকে 
ছঙ্গিপানধপে বিভাগ কারা গণেল। তারপর রা্জার। বান্ধন- 
বন্ধের নিষ্ট হইতে 5হশত দহলত কান অশ্ব কহ করত নিজ 
শি গালে রক্ষ। করিতে লাগলেন ৭ 





দ্বিজশ্রে্ঠ! পথে এক স্থানে নদী পার ‘চার প্রন্নোদন হথ। 
এই ছরণত অঙ্কের দহ্তি পন। আরও চারিশত জব ছিল। নবী 
পার হইবার হস্ত ঘাইধার সমধ সেই চারিশত শ্ব বিতন্তানহীর 
প্রবল অলগ্রবাছে ভালি দায। ৮ 

গানৰ! এইভাবে এই পৃশিবাতে ছঙশত অশ্ব ব্যতীত 
অধিক অথ স্ত্রাপ্য । অতএব উহা কোথাও পাও] খাইবে না। 
আদার মত হইল-__অবশি্ট দুইশত অশ্বের পরিবর্তে তুমি এই 
ফর্াকেই ব্শ্বাযিত্রের নিকট লদর্পণ কর। ধর্থাঝুন্‌! এই করাকে 
তুষি ছরুশত অশ্বের সহিত বিশ্বাফিত্রফে প্রদান কর । ছ্িগতেষ্ট? 
এইয়গ করিলে তুমি সহত্ব দুশ্চিষ্ক। হইতে হুক্ত হইবে এবং 
কতকাং/ হইতে পারছে 2-১- 

তখন গালবমুনি "আচ্ছা, তাহাই উউক.- ওর বখ। গরড়কে 
ৰলিদ্া ছৰশত অশ্ব এবং লেট ককাকে লঙ্ছে লনা গড়ের সহিত 








বিস্বামিত্রের নিকট উপন্তাত ত 
তারপর গালব বলিলেন, 

ঈদ্ধশত আন প্রত উর এনা 

এট করাকে আপনি £ঃ- বন । 






আপনার আৰকত 
সং অস্থের পরিবর্তে এই 





রাজখিগৰ এচ ক্র গড 15৭5 পাক পুজ উৎপাদন 
করিস্থাছেন। এসএ এপাত এক পঞো কব পু উৎপাছন কন, 
খাইতে প:ধ10থ চারিটি পুর পর্ণ হয ১৩ 

এইকপে আপনার মাটি 
এবং আবিও আপনার 
তপক করিতে পার ॥ ১ 





খা; পূৰ্ণ চ৪ৰা| যাইবে 
নন হযদব| হেন ঘখাবুলে 





বিশ্বাদিত্ৰদুনি গঞডের সাত গালবের দিকে তাক!) 
পরমাহদ্ধরী কক্ার কে দৃরিপ(ত করিলেন এবং এই কথা 
বলিলেন ॥ ১৪ 

গালৰ! তুছ পূৰ্বেই কেন এহ করাকে প্রধান কর নাই, 
তাহ হইলে ইহার গতে আমার বংশপ্রবর্তক চারিটটি পুজ জাত 
ছুইত ॥ ১৬ 

আধা, এখন আমি একটিমাত্র পুত্রতণ কলপ্রাধির আন্ত 
তোমার নিকট হইতে এই করাকে গ্রহণ করিলাম । .এই অশ্বগণ 
আমার আশ্রমে পালিয়া আশ্রমের চারিদিকে বিচরণ করুক ।। ১৭ 

এইন্জপে মহাতেজন্থী বিশ্ব মিত্রগূনি সেই বক্তার সহিত রমণ 
করিতে করিতে তাহার গর্ভ চঃতে একটি পুডের জন্ম দিলেন। 
দাবীর এট পুড়ের নমে হঠল অষ্টক ও ১৮ 





ততই 





জাতমাঃ: সত: তপ্চ বিশ্বামিত্রে। মহান 
সংযোজার্থৈত্তঘ। ধশ্মৈঃশ্বৈস্ব: সমযোজয়ং ৷ ১৯ 
গথাষ্টকয পুরং প্রারান্তদ। সোমপুরপ্রভষ্‌ । 

নির্ঘাঙ্য কন্যাং শিস্তা্ কৌশিকোহপি বনং ঘযৌ ॥ ২ 
গ্ালবোহপি হবপরেন লহ নির্ধাতা দক্ষিণাস্‌। 
মনসাতিপ্রতীতেন কল্সামিদমুষাচ হু ॥ ২১ 
জাতো দানপতিঃ পুর্ব শুংস্বথাপর:। 
সত্যবর্ম্মরতশ্চাস্টে! যহা চাপি তথাপর: ॥ ২২ 


আধাশাস্র 


[ উদ্ভোগপর্বর 


ভদাগচ্ছ বরারোচে তারিতস্তে পিতা দ্বতৈ:। 
ভচ্ধারশ্চৈব রাজানস্তথ। চাহং সৃদধামে ॥ ২৩ 
পালবন্বভাহুচ্ছায় স্বপর্ণ: পত্গাশননু । 
পিতৃনি্ধাত্য ডাং কঙ্গাং প্রবহৌ বনমেব হু ৪ ২৪ 


ইতি জীমহাতারতে শঙসাহত্রাং সংস্থিতান্তাং বৈয়াসিক্যা- 
সমুষ্জোগপর্ষান ভগবদ্যানপর্যণি গালবচরিতে 
ওকোনবিংশত্যবিকশততমো হত্যা ॥ ১১৯ 








পুত্র উৎপর হবার লক্ষে সঙ্গেঃ মঠাদুনি ৰিশ্বাসিত্ দেই 
পুর্ক্ষে দ্, অর্থ ও লেট অশবল্দুগের অধিকারী করিয়া 
দিলেন ॥ ১৯ 

তারপর অইক চন্পুরীর ক্লাদ্ন প্রকাশনা হিশ্বামিত্রের জাজ 
শানীত্তে গযন করিলেন এবং বিশ্বা সিঘন59 নিজ শিল্প গালবকে 
লেই কনা প্রতাপ করি) পনগনন করিলেন) ২ 

গ্চচের সঢিত গালবদুনি9 ওক, শ্রচান করত ঘনে ঘনে 
মহন্ত লট উমা রাওকত্র। মাপনীকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১ 






এ্রমক্নঃষি বেচ্ৰালহধঁত শতেলাচশ্রী লংহিত্ত। মনাচারতের উন্চোগপর্কান্বগত প 


হুন্ৰৰি! তোমার প্রথম পুত্র 'হানপতি, দ্বিতীয় পুজজ বীর, 
কৃতী পুত্ৰ লতাব্পেরাংণ এবং চতুখ পু হজে অুষ্ঠাত। হইবে। 

হমৰাথে ৷ তুমি এট পুর! া3। লিজ পিতাকে উদ্ধার 
করিলে, এই চারি রাজাকে উদ্ধার করলে এবং আমিও উদ্ধারপ্রা্ত 
হটঙগাহ। অতএব তুমি মামার লাচত স্থাগমন কর ॥ ২২-২৩ 

এই কথা বলি লর্পডো্গী গকচের আজ। গ্রহণ করত 
গালবদুনি পেট রাতক্াকে পুলরাদ ঠাঠার লহিত পিতা দঘাতির 
নিকট ফিরাট। ক্গিলেন এবং নিও বনে গমন ঝরিলেন।॥ ২৪ 
শাগদ্যান পরের 








শালডেবিইবহংক একোনবিংশত/ৰিকশত তম অন্যায়ের হাক লঘাল 


বিংশত্যবিকলততমোহব্যায়ঃ। 


[ ৰনং গহ। নাধবাস্তণণচরণন্‌, ধর্গবালাগ শুখভোগাৎ পরং মে।হেন বঘাতেক্সেজোহীনতা চ।] 


নারদ পাচ । 
স তু রাজ। পুনস্বস্থাঃ ক, কাম: সবয়ংসরম্‌। 
উপপগম্যাশ্রমপদং গঙ্গাঘসূনসঙ্গনে ॥ ১ 
গ্রহীতদালাদামাং তাং রধবারোপা মাধধীম্‌। 
পুকর্ষছন্চ ওগিনীমাশ্রনে পধাপাবতাম্‌ ॥ ১ 
নাগ-হক্ষ-মহুস্তাপাং গন্ধর্ব-সুগ-পক্ষিপাস। 





শৈল-ক্ৰম-বনৌকানানালীযত্ৰ সমাগম: ॥ ৩ 
নানাপুঞ্দেস্তানামীন্বরৈ”চ সমাকুলম্‌। 
কবিভিত্র ক্ষকতৈশ্চ সমষ্টাদাবৃতং বনম্‌ ॥ ৪ 


নিদ্দিন্তমানেঘু তু সা বরেধু বরবণিনী। 
বরানুতক্রদা সরাংস্তান্‌ বরং যৃতবততী বনঙ্‌ ॥ ৫ 





বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 

[ ধনে যাইয়া মাদৰীর তপন্চরণ এস: স্বর্গে থাই নুভোগের 
পর মোহছযশতঃ ঘঘাতির তেছোহীনতা ৷ ] 

নায় বলিলেন, তারপর রাঙা হাতি পুনরায় দাবীর 

স্বযংবয়ের কথা চিন্তা করিয়া গঙ্গ৷-হনুনার সঙ্গ মস্বলে নিছিত নিজ 
আ্বাল্মে ধাইরা বাল করিতে লাগিলেন ॥ ১ 

হৃস্তে ছার লয়৷ ক্কিত চক্গিনী হাপবীকে রখে হলাইত্বা পু ও 


ফহঁ_এই দই ভাতা আশ্রমে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২ 

সেই স্বত্ববেরে নাগ, হক, হয, পদক, পশু, পদ্ষী, পরত, বৃষ্ষ 
ও ঘনমশ্যে বালকারী প্রাণিগণের শুতাগদন হইল ॥ ৩ 

প্রশ্নাগের এই হনকৃষিতে বহ জনপ্ই রাদ্গদওদীতে পূর্ণ 
হইয়া বাইল এবং ত্ধার স্যার তেম্বনী হন্ধবিগণও সেট স্থানের 
চারিদিক আন্বত করিঘা ফেলিলেন ॥ ৪ 


লেই সময় দশন নাধণীকে দেগানে লঘাগত বরঘণ্ুলীর পরিচয় 


বিংশতাপিকশততানেহ সাঃ ] 


জবতীধা রথাং কন্ত। নমসু২া চ হন 
উপগমা বনং পুণ্যং তপস্থেপে মঘাতিজ। ॥৬ 
উপব্যসৈশ্চ বিবিবৈদাক্ষাভিনিচনৈস্ৰ| ৷ 
তলে, লঘতাং কা! বচ়ুৰ বৃগচারিটী ॥ ৭ 
বৈদূৰ্ধ্যাস্কুরকয্রানি মৃদূনি হুরিতানিচ। 
চরন্তী পক্ষশন্পাশি তিক্র।নি মধুৱালিচ ॥ ৮ 
শ্রবন্তীনাঞ্চ পুণ্যানাং সুরদানি শুভীনি চ। 
পিবস্তী বারিসূখ্যানি শীতানি বিনলানি চ ॥ ৯ 
বনেধু স্বগবাসেমু লিংহ-বিপ্রোবিডেষু 51 
দাবারিবিপ্রযুক্তেষ্‌ শৃঙ্ষেবু, গহনেষ ৮ 2১৯ 
চরস্তী হয়িপৈঃ সার: মৃমীব বন$।(রঈী । 
চচার বিপুলং ধর্ম্ম: ব্রঞ্চচাধেণ সংঠুইন ॥ ১১ 
যনাতিরপি পৃধেষাং বাং বু মণি: । 
বহুধর্ধলহ্থা মহ্‌ যুছে কাললশ্মল। ॥ ১১ 


থে ছইতেছিল, তখন লেচ 342 +=! সমল ব্বরু্ধকে 
পরিত্যাগ কারা (পুশ) | হপোবনকেত এরন্থণে বরণ করি 
লইলেন॥ এ 

ধৰাতিনন্দিনী কুমাৰ সাবা রব 58: নাছ। পিতা, আতা 
ও বন্ধু প্রভৃতির উদ্দেন্তে নমন্থার িবেশন করত পুলা ওপোকন 
বতিদুখে পদ করিলেন এবং সেখানে তপক্তা করিতে 
লাগিলেন ॥ ৯ 

তিনি উপদাসপূর্কাক নানাপ্রকারের দা ও নিঙমপালন 
করত নি্গ মনকে রাপ-ছেবাডি দেনশযৃহ ত৮তে দৃক করি 
ধনমধে দৃদীর স্যার বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ 

এইন্কপে সাদৰী বৈদুধাদশির শছুএদৃহের তুদ। হুপোভিত, 
কোষল, চিকন, তিক, মুর ও হারত্ধৰ চশদদূহে পরিধাপ্ত 
শ্বানে বিচরণ করিতেন । পাব নদীলমৃহের শুদ্ধ, শীতল, নিশ্চল 
ও হন্থাছ জল পান করিতেন এবং বগগণের কাবালি, 
য্যাত্নম্বীন ও ধাবানলশূর নিজন বনঘণে মৃগগণের লছ্িত 
বনচারিদী বৃদীর প্যার বিচরণ করিতে লাগিলেন! তিনি এই 
সদয় ভন্ধচর্যা পালন করত মহান্‌ বশে আচরণ করিয়- 
ছিলেন ॥ ৮১১ 

রাধা হ্যাতিও পূর্নবর্তী যাঝগণের চরিত লঙ্গাচারলগৃহ 
পানন করত বত লঙ্ত্র বর্ষের আৰু পূর্ণ করিধা দতাপ্রাপ্ত 
চইলেন ৪ ১২ 


ৰহ ভারত 


বোদা 

আভা: প্রতিদিতে। পেকে পৰলোকে চ নাহৰ; ॥ ১০ 
মহীপতে নরপতিিযাতি: পর্পমাক্ছিতয । 

হহধিকলো রূপতিঃ সব্গাগ্রথকল হুগ বিহু ॥ ১৪ 
বহুবৰ্ধসহত্রাণো কালে বহুহ্টণে পতে। 

রাজবিযু নিবণ্েষ হী এহুমিযু ॥ ১৫ 

অবমেনে নরান্‌ সধান্‌ দেসানুঘিগণাংস্তথ।। 
হযাতিমূবিল্ষানে। বিশ্ব।ছি্)চতলঃ ॥ ১৬ 

ততন্তং বৃবুধে দেবঃ শেক বল[নিষ দন; । 

তে চ রজব: লগে বিগ দিগিতোবন প্রবল ॥ ১৭ 
বিচাঃম্চ সনুংপাঞ। নিগী'চ। নৰ৷ ডেৰ । 

কে! শ্বযং কন বা পঢ়: কপ! 4) নৰ! 











কণ্থণা কেন সিকেহত- ক বর নেন ওপৰি 
কথং বা ভায়ে স্বর্ন কেন ছায়তেহপু।ত ৪ ১৯ 


তাহার (তত্রপপ্ৰে নে] হচ পুব রঙে পুক 4 ধু বংশের 
আন্দহীল ছিলেন। এট ছিলে বাত নওলপুজ ধদাত্তি 
ইছলোকে ও পয়াল।কে শরনিত লেন ৪ ১৩ 

জন! হারা হা অইহিত্বণ। পুনা ও তপস্বী 
দিলেন। হিলি আগে পাছা লেপানকার গ্রেট ফল উপডোগ 
করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ 

এইভশে সেখানে চাচার শত ভাযু্টী নেক বালহ্্ ফাল 
আতিৰাচিত হইল। পা 

ই আশচধাচকিত 2৯%। উঠিল । 
হল এবং মহাসদস্কিণালী মঠীধান, 
বলি খ্বাকিলেও তিন চমন "+ 
অবহেলা করিতে লগিকেন ॥ ১৪ 





= হাহ বৈ ফেলি 
তাচার বুদ্ধি দোধাদ্ধর 
দিগণ ভাঙার নিকটে 
, ননক্জ ও মহিগশকে 








ভায়পর খলাহুরবিনাস্ট দেবড৭ £9 ধধাতির তৎকালীন 
অবস্থা জানিতে পারিলেশ এবং লেই রা্দিগণঞ সেই সদয় 
ধৰাততিকে ঘিঙ্ধার নিতে লাগিলেন ॥ ১৭ 

নহঘপুত্র হবাতিকে দেশিছা ব্বগ্‌বামীদিগের মন্গো এই বিচার 
উৎপছ হইল হে, এট বাক্কি কে? কোন্‌ রাছার পুত্র? বিচ্ষপে 
ধর্গে সলিল 7॥ ১৮ 


এ বাকি কোন্‌ কণ্ঠের থাবা সিন্ধিলাভ করিয়াছে কোথায় 
তপন্ত। করিযাচে? হে কেডপে উচাকে জমা দাইবে কিংবা 
আন্ত ফোথাৰ কিভাবে ইহাকে ছানা চাইবে? ॥ ১৯ 









5৩৩৪ 






এবং বিচারয়ন্তুতে হাা। 
দৃষ্ট। প্রচ্ছুরর্রে ফল: যযা। 
বিমানপলাঃ শতপে। ববর্গবাঞাতিরক্ষিণঃ । 

পৃষ্টা আসনপালাস্ড ন জানী মেতা ঘাক্রখন্‌ ॥ ২১ 


আধাশাক্র 


{ উদষ্কাগপর্য 


সবে তে হ্কাবৃতঙ্ছান। নাভাঙনেম্থ তং নৃপম্‌। 
স মুহূর্ভাদথ নুপো হতৌন্াশ্চাভবন্তদ! ॥ ২২ 
ইতি শ্রীমহাতারতে শতঙাহভ্াং সংহিতা বৈল্ালিক্যা” 
সুভোগপৰ্ৰণি ভগবদ্যানপর্ধনি বযাতিমোছে 
বিংশত/ধিকশততমোইধ্যানপ: ৪১২০ 





এইকশে পরস্পর লরাদশকানী। স্থগবাসিগণ হাতির [বিয়ে 
পরস্পরের দিকে দৃিপাত করত প্রস্থ করিতে লাগিলেন ॥ ২* 
শত শত বিদানরগ্ষকগণ, ্র্গের স্বারশালগণ ও লিংহাসন- 
রক্ষীদিগকে এই কখ। ভি্ঞালা কর; ০ইল, কিন্তু সকলেই এই 
উত্তর প্রদান করিল বে, আনএ। পরহাকে ০! ১১ 
পরমন্হংছি বেদবযাদ হত পতপাহঞা 





তাহাদের সকলের? জ্ঞান আবৃত হই! পিস্থাছিল, সেইজস্ 
ঝেছই গাজা দংাতিকে চিনি(ত পারল না। তারপর সেই 
লঘয় মুহূর্কাল মধে৷ বাছা! বাতির লকল তেব নষ্ট ছুইথ। 
হাইল ॥ ২২ 


হিড। ঘঠাঞারতের উদ্মোগপর্ববান্্গত ডগ খদ্যানপঞে। বৰাতির বোহবিষ্ষক 


বিশত)পিকশততঘ অধ্যায়ের কসুবাদ লঘু ) 


একবিংশত্যবিকশততমোহ্যায়ঃ । 





( হর্মোকতো বাহে, পশু 


এস। দৌতিত্রাণাং, কক্তামাবব্যাচ গালবসুনেশ্চ ৩: পুনঃ দ্বর্গং প্রেষয়িইং 


'্ব-দ্পুপাদানে উদ্লোগশ্চ ৷ } 


= টব! 
জব প্রচলিত: প্থান।দসন।% পারছ) =: । 
কস্পিতেনের ননদ। ধৰি; শোঙনপ্চিএ। 5 ১ 
মানশ্রগ অ্টবিছ।।ন: এ 
বিবূ্ণন শ্রস্রসবাগ; প্র 
অধৃশ্তমানস্তান, পঠগপন্ভ 45 পুনঃ 









কিং মনা ননসা। ধচাতমুতং হঞপূষণন)। 
যেনাহং চলিত; স্থানাদিতি ধাজ। বাচিন্তয়ৎ & ৪ 
তে তু শত্রৈব এ1৪ান: সি্খান্ডাপারসম্ুখ। | 
অপশ্তস্ত নিরাপদ, ৩: যথাতিং পরিচতম্‌ ॥ ৫ 
অখৈত্য পুঞ্চয: কণ্চিং ক্ষীণপুণানিপাতক: । 
যহাতিনব্রবীন পরান দেখান শাসনাহ ॥ ৬ 











শুন: বৃপ্তেন ননস। প্রণাত্যন 


একবিংশত্যধিকণততম অধ্যায়। 

[ র্গলোক গইতে। মধাতির পতন এৰা তাহার শৌহিতগন্, 
হা মাধবী ও গালবদূনিকৰৃক ক পুনরার স্থগে প্রেরণ 
করিবার জন্য নিজ লিও শুপ/ধাএ করতে উদ্যোগ । ] 

নার বলিনেন,_রাজন্‌ ! তারপর বাত |নছ লিংহাঙগন 
হইতে পতিত ছুই সে এপ সাল হঠতে (বিচুত হইলেন। 
তখন উদ্ধার হব কালিয়া উঠিল এবং শোকাপ্রি তাহাকে দদ্ধ 
করিতে দাসিল॥ ১ 

তিনি যে গিধ্য পুপমালে। ভুদিত ছিলেন, লেক ছাল) আন 
হইয়া যাইল। তাহার জ্ঞানশকি লুপ্ত হইণ। কার দুকুট ও 
ও বলয় স্থান্ছাত তইল। তিনি তখন খুঁরিতে লাগিলেন । 
তাহার সর্বাঙগ শিখিল হইছগা পড়িল এবং বহ ও ভূষণসমৃহ খসিরা 
পড়িল ॥ ২ 








তিনি অন্ধকারে আগত খাক্কায হয় ধা সিগণকে দেখিতে 
পাইতে ছিলেন না; কিন্তু ঠাহ।র। হ।তিকে পুন: পুনঃ দেখিতে 
ছিলেন, তথাপি তিনি ইঠাধগকে দেখিতে পান নাই। 
পৃথিবীতে পতিত হইবার পুর্বে শূর ৮৪ শৃন্তদনথে রাজ) এই 
চিন্ত করিতে লাগিলেন খে, আমি নিজ দনে কোন ধর্দদূহক 
আগত বস্তু চিন্তা করিয়াছি, বাহার ফলে আছি স্থান 


হইলাম ॥ ৬৪ 

স্বর্গের স্থাছধি, সিদ্ধ ও এপ্সরাগশ--লকলেই স্বর্গ হতে 
অষ্ট ও কবলনপৃন্ত রাজ ববাতিকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন ॥ «৫ 


রাজন! এই লদ্ধে পুগ/হীন হটছা বর্গ হইতে পতিত কোন 
এক ব্যক্তি ঘেবরাজের অ।চেশে সেখানে আসি রাঙা যবাতিকে 
এই কথা বলিলেন ॥ ৬ 


একবিংঅতাহিকশততবোহধায়ে:] 


অতীব মদমনতম্ং ন কঞ্চিছ়াবনস্কসে । 
মানেন অষ্ট: দ্বর্গত্তে নার স্বং পার্থিব গু । 
ন চ প্রজ্ঞায়সে গচ্ছ পতস্বেতি ১দত্রবীং৪ ৭ 


পতেয়ং সংশ্বিতি বচস্তিরক্ত। নহবাৰজ;। 
পতিস্কংশ্ন্তন্াদাস গতিং গতিনতাং বরঃ ॥ ৮ 


এতন্মিনেবর ক্যুলে তু নৈথিষে পাবিবর্ধভান্‌। 
চতুরোংপশ্যত ন্বপত্তেবাং মধ্যে পপাত হ ৪৯ 
প্রত্দনে। বনুমনা: শ্িবিবৌবীনরোই্টক: । 
বাজপেয়েন হচ্ছেন তপঁয়স্থি স্বরেশ্বরন 1 ১০ 
তেহামধ্বর্জং ধূমং র্নারমুপন্ডিতন 1 
বযাতিরুপজিত্রন্‌ বৈ নিপপাত মহী: প্রতি ৪ ১১ 
ভূমৌ প্বর্গে চ স্বন্ধ৷ং নদী: ধময়ীমিৰ । 

গঙ্গাং গামিব গচ্ছশ্বীনালম্ব। ৫গতীপ[তিঃ ॥ ১৯ 


রাঙগপুত্র! তুমি দণ্ড।ন্ব ছার উন়য়। একণ কোন 
মহাপুরুষ নাই, ধা্াকে তুনি হিস কর নাই । এই অপরাধে 
তুমি নিজ স্থান ততে পতিত 28:৮৮ এখন তুমি এগানে 
বাল করিবার যোগ ৭9। ৭ 

তোঘাকে এখানকার কেট '১নিতে এাবিতেছে না, অহ এ 
ঘাও, তুমি নীচে পতিত ৮৪। এখন লে বাক এই কখ। 
বলিলেন, তখন নহবপুজ্ হং তিনবার এর কথ্য বলি পঠিত, 
হইলেন যে, আছি হেন দংপুজ্ধগণের বলে পতিত তই । ৮ 

দঙৰ (গতিসীল) প্রণগংণর মধে। শ্রেষ্ট বাতি পতনের 
লঘঘ্ব নিজ গতির চিন্তা করতেছিলেন এমন লগ 
তিনি নৈদিধারণে। চাএজন শ্রেষ্ঠ রাথাকে ধশন করিলেন এবং 
তাছাদেরই হথে। পতিত হঃতে লাগিলেন 1১ 

লেখানে গ্রতর্দিন, বন্তুমন।, উনীনরপূৱ শিবি 9 অৱৰ-এট 
চারিগ্জন সৃপতি বাগপের ধডঘধার। হরেশ্বর ই?রিকে তৃপ্ত 
করিতেছিলেন ॥১* 

তাছাঘের বঝোর দুম বেন সাক্ষাৎ ্র্গের দ্বাররপে উপস্থিত 
ছিল। ঘৰাতি সেই দূদ আছে! করিতে করিতে পৃথিবী অডিদুখে 
পতিত ছুইতেছিলেন। ১১ 

তখন কৃতল চটতে খ্বর্ণ পরান লেই হজ নৃমদ্বা নদী প্রনাতিভ 
হইভেদ্রিল, তাহাতে মনে চষ্টতেছিল বে, আকাশ হইতে গগ। 
বৃষিতে অবতরণ করিতেছেন। কূশতি দাতি লেই দৃদরেখা 





মহ। ভারতও 


§ 


ক্রমংস্ববহৃথাতআদ 55৭ প্রকি-ক্ধুয, 

আবে নিপতিতে। বাজ৷ লেঙপালেপানেধ, সঃ ও ১৩ 

চুৰ, ততকঘের, রাজ লিং তিক, | 

পপাতি মলে! রাজবিধ্যা 2: পুণ্যসংক্ষণযে ৪১৪ 

তমাল: পাধিনাঃ সাধে দীপঃলাননিব শ্রিয়া ॥ 

কো ভষান্‌ কক্ণ না বন্ধু্দেশস্ক নগৱস্ক বা ॥১৫ 

বক্ষো বাচপাথৰ। দেবো গন্ধবে। রাক্ষসোহপি বা। 

ন হি মানষনপোঠপি কো বাধ; কাজ্ষাতে দয়া ॥১৬ 
ময়ৰ 

যহ1ভএন্ছি বান্ধি: ক্ষীণপুণ 

পতেয়ং সংদ্ৰিতি দহন বা 


তাহা 











সতামেতদুবড় তে 61: ত 
সংধ্ধা: এ: 








অৰলখন করত লোকণপালগত্রে 

({ বতা যনে 

হৱে 1১২-১৩ 
এট চার শ্রেণি বা তের ঘি চার বিশাল সেইণ 





“/েজখা, আবড়খ স্বাদে 
বি ও ০০ দাব্দচৃক উনের অখে। পতিত 





অপি কায় তেচন্বা ডিলেল, ছে লকদ সাধ ছাতক পাইজা অধিক 
প্রজলিত ৫যতেডিলেন:  রাজহি হ্গাতি নিজ পুণাক্ষযে 


তাহাছেরট নস পাতত ইঃলেন ॥ ১৪ 

শি দিবাক্ধাৰিতে উন চা সত “সঃ মত।এাক্ হহাতিকে তখন 
কৃপালগণ জিঙ্ঞাল। কবিলেন,_ মাএ কে আপনি কাছা 
বন্ধু এবং কোন্‌ দেশে আপন ৫11 1 আপনি ঘক্* কিংবা 
দেবতা? গন্ধ বা বান্ধস 7 আপনার প্বন্তপ তে। ঘহুন্কের মত 
নয্। বলুন, আপনি কোন পচন লক্ষল করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন ? ১৫-১৯ 

বাতি বলিলেন,_আনি রাজদি হৰাতি । নিজ পুণ্য ক্ষর 
হইয়া দাওয়ার আমি হণ চটটতে চা টটযাছি। আদি যখন 
পতিত চটষ্টতেছিলাম, তখন আমাৰ নলে এট চিন্তাই ছইতেছিল 
বে, আদি হেন লংপুরুসগণের মধে| পতিত হই । সেইহেতু এখন 
আমি আপনার মধো পতিত তটথাচি ॥ ১৭ 

রাজার। হলিলেন,-_ হে পুহমশ্রেঠ ॥ আপনার এই অভিলাষ 
নফল হউক । আপনি আমাদের লকলের হজ্ঞদদৃছের ফল ও ধর্শ 
এ্রহণ ক্ষন ৷ ১৬ 











হহাতিরুবাচ । 
নাহং প্রতিএহধলো ত্রাহ্থা; ক্ষতরিচ়ো হাহম্‌ ৷ 
ন চ মে প্রবণা বৃদ্ধি: পরপুণাবিনাশনে ॥ ১৯ 
নারদ উবাচ । 


এতশ্বি্লে কালে তু সবগচধ্যাক্রমঃগণ্ডাম্‌। 
মাধবীং প্রেক্ষা রাছানভ্তেইভিবাস্তেদমক্রবন্‌ & ২০ 


কিমাগমনকৃতাং তে কিং কুশ: শালনং ভব। 
আজরপ্যা হি বরং সে তব পুয়ান্তপোধনে ॥ ১১ 


তেষাং তন্তাবিতং ক্রু আধনী পরছ। মুদা। 
পিভরং সমূপাগচ্ছদ্‌ যথাতি: সা ববন্দ চ ৪১১ 
স্পষ্ট মৃদ্ধনি তান্‌ পৃছা-স্থাসসী বাকা নশ্রবীৎ। 
দৌহিত্রান্তব রারেশ্র মন পুযান ডে প্রাঃ ৪২৩ 
উদে থা: তাররিব্য ক্ষ দটমোচৎ পুরাতন ॥ 


হাতি বলিলেন,_. 5 ॥৮ান গ্রহত কর) ) কর। ধার 
ধন, আছি লেট বান্ধা ল আলি ও" ১ আতএব 
আমার বুদ্ধি অপরের পু"; (গ্রহণ ক এই তাহার পুণ।। ক্ষধ করিতে 
উদ্ভত নচে ॥ ১৯ 

নার বণিলেন,-এই সময সেই 3এগণ নি খে) বাধবীকে 
দন ফরিলেল, বিনি মুণের কাধ বিউরণ করিতে কারতে ক্রমশঃ 
শেখানে আসিয়। উপস্থিত চট (লেন । তাকে প্রনাম করিধ। 
যাজার। এট কণা ছি। করিলেন-তপোরনে! আপনার 
এখানে আলিথাও প্র্োজন ক? আনর। আপনার কোন্‌ আজ্ঞা 
পালন করিব | আমর) সকলের আপন্যর পুত্র, ৪1 আপনি 
যোগ্য লেব। করিবার ৪৭! আবাদিগুকে আতে করন ॥ ২০-২১ 

ভাছাদের এই কখা গুনিয। মাদনী অত,দ্ব হল হইলেন। 
তিনি তখন নিজ পিত। হাতির নিকট তাঠলেন এবং তাহাকে 
প্রণাম করিলেন ॥ ২২ 

তারপর তপস্বিনী মাধবী সেট পুংগণের মস্তকে হন্ত রাহা 
পিতাকে ঘলিনেন,__রাজেন্ ইহার) লকলে আপনার দৌহিত্র 
( নাত ) এবং আমার পুত্র; টহার। শর নয় 8১৩ 

ইছারা আপনাকে উদ্বার করিবে। লৌচির কক দাতামছের 














সআায্যবাহ 


{ উদ্োগপর্বধ 


অহং তে ছুহিত। রাজন্‌ মাধবী যৃগচারিী ॥ ২৪ 
ময়াপু'পচিতো ধৰ্মস্ততোহঁ: প্রতিপৃহ্বতাম্‌। 
বন্মাদ্‌ রাজন্‌ সরা; সবে অপতাফলভাগিন: ॥২৫ 
তম্যাদিদ্ছন্তি দৌহিত্রান্‌ বধা তং বনুবাধিপ । 
ততস্তে পাধিহা: সর্বে শিরস! প্রননীং তদা ॥২৬ 
অভিবাড় নদদ্ভাত) মাতামহ মথাক্রবন্‌ 
উচ্চৈৱসথুপমৈ: সিঞ্চৈ রৈরাপূ্য। মেদিনীম্‌॥ ২৭ 
মাতামহং পডরস্তারয়াস্ো দিযশ্চাতম্‌ । 

অথ তন্মাতুপপতো গালবোহপাছ পাখিবম্‌। 
তপসো মেঃষ্টচাগেন ধর্গঘাবোহতাং ভবান্‌ ॥ ২৯ 


ইতি এমা ভাতে শঙসাভম্রা।: সংচিতায়াং বৈয়াসিকা।” 
মুস্ছোগপর্বনি ওগবদ্ানপধন যয।তিম্বৰ্গতংশে 
একবিংশ ত।(দিকশ ৫ [মহ ধ। 3: ॥ ১২১ 





উদ্ধার পুৰাতন পেজে? দেখ; ধয়ে। রাজন ' আমি আপনার 
কল্প। মানবী এবং এই তপোবনে চগের সাত জীদনচং/। পরিচালন 
করত এই স্থানেই হিচরপ করিতেছি ॥ ১৪ 

হেকপতে ৷ আমিন বিট ছন্দ লঞ্চ করিছ|ছি। তাহা 
অর্ডচাগ আপনি ৫৯৭ ক$ন বাঞ্ন! ল্য মাহুধই নিজ 
সন্তানের কৃত দংকণ্ছের কণ তোগ কিং; খাকে। নেক 
তাতার।ও  গৌচিত্রপাতের ধেৱপ আপনি 
করিয়াছিলেন॥ 

তখন লেই লকল রা নিজ মাতার চরণে মস্তক রাখিছ। 
প্রণাম করিলেন এবং রত নিষেধের 
উচ্চ, অনুপ ও স্ষেহপূর্ণগথরে পৃথিবীকে শতিধযনিত ফ্রিতে 
করিতে মতামতকে উদ্ধারের উদবেশ্কে তাচাকে কিছু বলিবার 
দয উৰ্যুক হইলেন ॥ ২৫-২৭ প্র 

অনন্তর এই লম সেই হন হইতে গালবদুনিও নেখানে 
উপস্থিত হইলেন এবং রাজা দখ/তিকে এট কথ! বলিলেন।_ 
আপনি আমার তপন্তার অষ্টগতাগ লট! তাহার বলে গর্গে' 
আরোহণ করন ॥ ২৮ 








করেন, 





জরবরছ্যি বেদব্যাপপ্রশ্নত শতদাচত্রী সংহিত। মহাভারতের উল্ভোগপর্কান্গত 6গবন্হবপর্কে! গালন্চরিত্প্রপ্ধে 
খ্যাতির ্গলোক্ষ ঠইতে চা ওযা বিধক একবিংশত্যৰিকিশততন অন্যায়ের সপ্রসাদ দান্ত । 


দ্বাবিংঅত্যবিক্শততমোহব্যায়ঃ। 
[ দংসঙ্গস্য চৌতিত্রাণাঞ্চ পুণাশানবলেন হবাতেঃ পুনঃ ম্বর্গারোহপন। ] 


নারদ উনাচ। 
প্রতাতিাতমাআোহথ সঙ্গি রপুঙ্গবং। 
লমারুরোহ নপতিরম্পুশন্‌ বন্ুধাতলঙ । 
বধাতিদিব্যসং্থানে। বব বিগত: 1১ 
দিব্যমাল্যান্বরণরে! দিব্যান্তরণচুবিত । 
দিবাগন্ধ ওপোপোতো। ন পুপল্লুণং পদ ৪১ 
ততে। বন্ুমনা: পূর্বসূচ্চৈকচ্চ।রয়ন 4৮:। 
খ্যাতো দানপতির্লোতে বাজান 3পং তদা ৪ ৩ 
শ্রাপ্তবানশ্মি যল্োকে সরবনবেরিগর্যা ॥ 
তদপাথ চ দাক্সামি তেন সংখুক/তাং দবাৰ ॥ ৭ 
বং ফলং দানলীলম্য ক্ুনানীল'স ছং ফলন । 
হচ্চে নে ফলম।দ!(এ তেন সহ: 
ততঃ প্রত্গানোচপাাহ বাক ক্রতিয়পূঙ্বঃ । 


দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । 

[ লবগঙ ও চৌহিযগপের পুনাদানের বলে হাতির পুরা 
শ্রর্গারোহণ। ] 

নারদ বলিলেন,সেই সংপুকহগলের পঠিত পহি5 তা 
মতই লরজ্েষ্ট রাছ। ৰাতি তলে স্পণ =| করিঙাই উদ্ধ- 
লোকাতিসুণে উঠিতে লাগিলেন । লেট সম তাতাহ আজতিও 
দিবা চা ধাইল। তিনি তপন চিন্ত; এ শোকলৃক্ট হলেন এবং 
হিৰা ছার ও দিব৷ বসত পরিধান করলেন তন দিব। ভূষণে 
তুষিত এবং দিবা গন্ধে ইবালিত তইলেন। তিনি তখন 
লিজ পরার পৃথিবী স্পর্শ করিখাভিলেন ন! ॥ ১-২ 

তারপর লোকসদ!ছ্ছে ধহানপতিরপে বিখ্যাত রাজ) বন্দন 
প্রথষে উচ্চৈ-শ্বরে বা) উচ্চারা করিতে করিতে মহারাজ 
হাতকে এইরূপ বলিলেন ॥ ৩ 

আমি জগতের পদস্থ বর্ণের দান্গছের নিন্বা হইতে দূরে 
খাকির! থে পুণা প্রাপ্ত হইবা, তাহ বাদি আপনাকে প্রধান 
করিলাম । আপনি লেই পুশো সংঘূক চউন ॥ ৪ 

দাননীল বাক্কির খে ফল ও ক্ষঘতাসীল ছহুন্ের বে ফল লাভ 
হুদ এবং অল্রিস্থাপনাদি সেখোর ব্দদদৃহেও অনুষ্ঠানে আমার খে 
ফলগ্রাতি চইগাডে, লেট সব পুলে আপনি পুনাবান্‌ হউন ॥ ৪ 

তারপর ক্ষতিবস্রেষ্ প্রত্তন্ধন এট কথা বলিলেন, স্বামি 

8১৮ 











অথ! ধর্দরতিলিতাং নিতাং যুঙ্ধপরায়ণ; ॥ ৬ 
প্রাপ্তবানশ্ি যল্লোকে ক্ষত্রপর্টোদুবেং বশ্য 
বীরশন্নকলং চৈর তেন সংবুজাতাং ভবান্‌ ॥ ৭ 
শিবিরৌগীনরে। বীবাম্বাচ মধুরাং পিরম্‌) 

যথা বালেব, নারী, বৈচার্যযধু তথ্বৈ চ ৪ ৮ 
সঙ্গরেঘু নিপ্যতেষু তথা তুথসনেষু চ। 

আগ্রতং নোন্তপূহং নে তেন সত্যেন খং ব্ৰজ ॥৯ 
বখা প্রাণাংস্5 রাজা রাজন তামনুখানি চ। 
তাজেখং ন পুনঃ সত।: তেল সতোন খং ব্রজ ৪ ১ 
হখা সতোযন বে দশা মগ সত্যেন পাবকঃ । 





কৌনিকে। মাধবী স্বতঃ । 
নাচ প্রাহ হকিং ॥ ১২ 








দেন পপর গন্ছে কপ থা 
খাকি এবং এ শের অনুত্শ হে হুশ এ 
বীবশবের যোগ। পুশ।ফল অচল করছি, লেই লব ফলে আপনি 
বিক্রী উল 8৯.) 

তারপর উনরপৃহ জানএ'ন শিবি হদুর পানীতে বলিলেন, 
আমি বালকগল ও গণের মধে।, যোগা লা, 





ক-প বচ 







হিগের গো, হু্ধে, দিত 
দিখ।। কথা যলি নাট । আপন 
গমন কন (৮ > 

বাজন! আমি নিত প্রাণ, রাগ) এ মনোবাছিত হুখৱোগ- 
কেও ত্যাগ করিতে পাবি, কিন্তু দ্ত।কে ত্যাগ করিতে পারি 
না। এই পত়োর প্রগাধেই আপনি স্বর্গলোকে গমন 
ক্ন॥ ১০ 

বদি আমার লতাদ্ধার। ধর দক্ষই তন, বদি আমর সতান্ধাযা 
অস্িষেব প্রে্গ ছন এবং শ্যাদাএ সত ডাংশে ঘহি দেবরাজ ই 
তৃপ্ত হন, তবে দেই লত্যের প্রভাবেউ আপনি হ্গলোকে গমন 
বরুন ॥ ১১ 

ইচার শর ছাপবীর কলিউপহ ফুশিক বই ধর্ণায্প রাবি অক 
বঙশত হজে অনুষ্ঠানকাবী, নধধনন্দন হ্হাতির নিকট থান! 
বলিলেন ॥ ১২ 


৩৩৩৮ 


শতশ: পুণ্রীকা মে গোদ্বাষ্চরিহা: প্রো । 
ক্রভবো বাজূপেয়াশ্চ তেষাং ফলমবাপ্র হি ৪ ১৩ 
ন মে রত্ধানি ন ধনং ন তথাল্সে পরিচ্ছদা: । 
ক্রতুঘযুপধঘুক্তানি তেন সত্যেন খং ত্রজ & ১৪ 
যথা বখা হি অপ্স্থি দৌহিত্ৰাস্তং নরাধিপষ্‌। 
তথ! তথা বন্ুমতীং ত্যক,। রাজ। দিবং যযৌ ॥ ১৫ 
এবং সর্বে সমস্তৈস্তে রাজান: স্বকৃতৈত্বদা। 
বহাডিং হ্বর্গতো জট তারন্ামা স্বরজ্সা ॥ ১৬ 
দৌহিত্রাঃ স্বেন ধর্মে যন্দদানকৃতেন বৈ । 


{ উদ্তোগপরধ 


চতুর্যু রাজবংশেষু লতা: কুলবনা:। 

মাভামহং মহ্ধাপ্রান্ঞং দিবমারোপয়ন্ত তে ॥ ১৭ 
রাজান উচু;। 

রাজবর্দ্মগুশোপেতা: সংধর্শ্মগুণাদ্বিতা;। 

দৌহিত্বান্তে বং রাজন! দিবমারোহ পাখিব ॥ ১৮ 


সতি প্রীমহাভারতে শঙলাহত্রযাং সংহিতায়াং বৈশ্লাসিক্য- 
সুষ্টোগপর্থণি ভগবদ্যানপর্বাণি হঘাতিবৰ্সারোহণে 
ভ্বাবিশত)ধিকশত ভযোহধ্যায়: ॥ ১২২ 





প্রকো! সামি শত শত পুয়ীক, গোলব ও বাজশের বল্ত- 
দুর পরষ্ঠান করিয়াছি, আপনি পেট সমন বই ঘলভাঈী 
চউল। আযার নিকট এপ কোন বন, গন ৭ অস্ত লানতী নাই, 
হাচা আমি হজে সাবার করি নাই । এই লত। কর্ণ্দের প্রভাবে 
সাপনি সবর্গলোকে গমন ক৮৭ 1 ১৩-১৪ 

(ব্ধাতির ) লৌছিত্গণ হেজপ তেজ নরপতি হাতির প্রতি 
পূর্বোক্ত বাকা বলিতেডিলেন, ভিনিত লেকপ সেউজপেই 
ভূতল ত্যাগ করিঞ। স্বর্ঁলোক সিনে সাটিতে লাগিলেন 9১৪ 

এটন্ধপে লিজ সতকপ্লমৃতের দাত সেট সব রানগণ স্বর্গ 








হইতে চুত সহারা* হধাস্ছিকে অনাঘাসে উদ্ধার করিস" 
ছিলেন ॥ ১৬ 

নি বংশের 3দ্িকারী গদাতির এট চার খৌছিত্র চার 
রাজবংশে উৎপজ্জ চ্টযাছিলেন। ঠ619 নিজ নিজ ধক্জ-লানাদি- 
জনিত দর্টের লাতাঘো ০১ মহাপ্রাঙ্গ মাতামহ দদাতিকে 
স্বর্গলোকে অররোজণ কর।টচাফিলেন ॥ ১৭ 

লে রাজার! বলিলেন.--বাছন ! ডুপতে ! আমরা 11 দখ। 
ও রাঙোচিত ওণাহলিনে লংযৃফ, দহন ধা ৪ সকল লছগুণেও 
বিধিত আপনার গৌছিত্র (নাত) আপনি আমাদের পুল 
লটবা দবগলোকে আরোচণ কন ।১৮ 


রথ বেদৰ্যাসগনত পত্রী সংহিতা মহাভারতের উল্মোগপরাস্ত এডগবন্থান-কে গালবচ'রযগ্রদন্ে 
ত্যাতির বর্গারোচণনিষয্বক দ্বাবিংশতাদিকশততম অখ্যান্ের আনবো” লবাগ। 
ত্রয়োবিংলত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। 


[ দ্বর্লৌকে যযাতে: স্বাগহসংকার:, হঘাতিন। পুস্ক ব্রহ্মণ: “জভ্তিমানএব” তব পতনপ্ত কারপমিভিবর্ণনম্, 
ছর্ধোধনং বোধয়িতুং নারদন্ত চেষ্ট। চ॥ ] 





নারদ উবাচ। 
সষ্টিরারোশিত: হবর্গং পাথিবৈহৃ রিদক্ষিণৈ; | পরিঘবক্তশ্চ পুণ্যেন বানুন। পুণাগন্ধিনা ॥ ২ 
ত্যছুদ্ঞায় দৌচিত্রান্‌ বঘাতিদিবমাস্থিতয ॥ ১ অচল, স্থানমাসাম্ক দৌহিত্রফলনিজিতস্‌। 
'অভিযব্চে বর্ষেগ নানাপুষ্প্থগন্ধিনা । কর্শ্মভি: হ্বৈরুপচিতে। জজ্ছাল পরয়া তিয়া ॥ ৩ 
ত্রয়োবিংশত্যধিকণততন অধ্যায়। ধ্যাতি তন নিন্ছ মৌচিত্রসনকে গমনাছদতি প্রশ্ন করিয়া 


[স্বর্মনোকে হাতির স্বাগত লংক্ার, বদাতিকবৃক 
জিজ্ঞাসিত ছটা বহ্ধার “পত্তিমানঃ” সাহার পতনের কারপরপে 
বর্ন এবং হুর্য্যোধনকে নারগের বুঝাউসার চেৱা। ] 

নারদ বলিলেন,_ঘন্াদিতে প্রচুর দক্ষিণাদানক।রী শ্রেষ্ঠ সেই 
ত্বপতিগণ রাজা বদ্বাতিকে স্বর্গে আরোতণ করালেন ॥ রাঙা 


ব্বর্গলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ 
সেখানে তখন ভাঙার উপর নানাবিধ হণদ্ধদুক পুষ্প বির 


হইতে লাগিল এবং তিনি পবিত্র দৌঞতে ববালিত বাযুকূ্ক 
চারিদিকে বআলিঙ্গিত চটটলেন ॥ ২ 


লৌহিতগণের পুণ।দলে দ্ছ:গ্রাপ অবিচল স্থান লাভ করিস 


অয়োবিশতাশিকশতাতমোহপ্যায়। 





উপসীতোপনবৱশ্চ গন্ধবাপ্দএসাং গৈ; । 

তীত্যা প্রতিগৃহীতশ্চ থে ছুন্দুতিনি:শ্বনৈ; ৪৩ 
অভিষ্ট তশ্চ বিবিদৈদেৰ-রাজমি-চারণৈঃ। 
অভিতশ্োত্তমাধোপ দৈবতৈরত্নিন্ৰিত: ॥ ৫ 
প্রাপ্ত: খর্গকলকৈব তমূবাচ পিতামহ: । 
নিযবততং শান্তষনপং বচোতিস্তপরিব ৪ ৬ 
চতুল্পাদন্তন ধর্শশ্চিতে। লোকোন কলা 
অক্ষয়ন্তয লোকে: কীরিশ্চৈথাক্ষণ্া দিবি 4 ৭ 
পুনপ্য়ৈব রাজধে শ্বকুতেন (বথাতিতহ্‌। 
আবৃতং ভমসা চেও: সর্ধেষ। ব্বৰ্গবালিনান ॥ ৮ 
বেন স্বাং নাতিজানশ্ি ততোহছাতাহসি পা 
শীত চালি দৌহিতৈস্ত।রিউস্থনিহাগত: ৪ ৯ 
স্থান প্রতিপঞোহসি কমণ। দ্বেন নিক্ছিতন্‌। 





নিজ লৎকর্ধলদূছে বন্ধিত 4া9। ঘাত ভৎকষ্ট পাতে 
উদ্জালিত হইতে লাগলেন ॥ ৩ 

পন্ধবর্য ও অন্দরাগণ্রে 4০ সঙ তাহার হশোগাঞ। গান 
করিতে করতে তার একে 
ব্র্গলোকে দুন্টতি প্রতি গাইল 
ববপযাদ্দিত হই গৃহীত ২5৭ ॥ 6 

নানাবিধ দেবষি, রা2ধি 4 উং৫ণগণ তাহাকে এব করিতে 
লাগিলেন। দেবতাগণ উভ্ভম আগ। নিবেদন করত তাহার 
অর্চনা করিছ। অচিন্ত ক িলেন ॥ ৭ 

এইকজপে হাতি উন *' তখন সন্ত 
ও পাৰ্চি লেই বৰাতিকে নি মধুৰ ব১নদধার। হেল পূর্ণ এপে তৃন্ত 
ফরিয়াই পিতাৰ বন্ধ গলিপেন ॥ ৬ 

রাঞ্জন্‌ ! তুখি পোকাহতকাগা লৎকম্মথাঞা চার ( সভা, 
তপ, দান ও দখা) চরদঘূফ় দণ্যকে লক কৰিৱ্াছ ; অতএৰ 
তুদি এই অন্ন এর্গুলোক পাও কৰিছিলে এবং এই স্বর্গে 
তোমায় অদ্ধঃক্ধীঠি স্থাপিত হইয়াছিল ॥ + 

রাজি] পুলা তু!খ *নডিমানপূর্ণ থবহারে নিজ পুনঃ 
নাশ বরিম্বাছিলে। সে সমর লন্ত স্বর্গধালিগণের চিত 
তছোগুশে ব্যাপ্ত ছুইস্থা পঢ়িাছিল, তাই তাহারা তোছাকে 
আনিতে ও চিনিতে পারে নাই ॥ তাহারা তোষাকে জানিতে 
না পারায় তুমি স্ব হইতে তুপতিত হইছাছিলে। তারপর 
তোদার দৌধিত্রগণ ( নাভীর) খী/তসংক্ারে তোমাকে উদ্ধার 
করিছাছে, ধাহার ফলে তুমি পুনগ্রা এখানে আসিবাছ ৫৮৯ 


করতে পাগিলেন। 
হর গ্ভীরর্বশিষ্ার। তিনি 





নী লাও করলেন। 





মহা চাবঃম, 


অচলং শাশ্বত: পুশ।নুএন: প্রবমব্যয়ন ॥ ১০ 
যঘা[তিঞ্বাচ । 
ভঙ্গবন সংশয়ো মেইস্তি কশ্চিং ৩ ছেন্ত নৰ্চসি। 
ন হাক্সমহমহানি প্রষ্টং লোকপিভামছ ॥ ১১ 
বছুবর্ধস্তশ্রাস্তং প্র্তাপাপনবন্িতম্‌ । 
আনেকক্রহুদানৌঘৈৱলিতং মে ৰহং ফলম্‌ ॥ ১২ 
কথং তদপ্রকালেন ক্ষীণ: যেনাশ্মি পাতিতঃ ॥ 
ভগবন্‌ বেখ পে।কাংপ্চ শাস্বতান্‌ নম নিনিতান্‌ । 
কথং হু নম তৎ লব: বিপ্ৰনষ্টং মহাছ্যাতে ॥ ১৩ 
(পতানহ উবাচ । 
বহুবধদহ সমন প্রজ্জাপাপনগদিতন্‌। 
আনেকক্রতুানৌদৈধং «য়োপাঞিত: কলম্‌ ॥ ১৪ 
তদনেনৈধ দে(যেন ক্ষণ: যেলালি পাতিজঃ। 


জভিমানেন পাদ বিনু: থগবাসিভিত ॥ ১৭ 


এখন তুমি নি? ( শৌহিযগসের ছার) শপ) কর্ণ হইতে 
ছিত অবিচল, পাত, পুনম, উন, জব ও অবিনাশী থান 
লাই করিয়াছ ও ১০ 

হৰাতি বলি! তে চাবন" স্বানার মনে কোন এক 
লন্মেই আছে, যত আপন একময় অপনোংন ফ্রিতে 
পারেন। লোকশিডিামেঃ' বন এট প্রশ্ন আর কাহারও 
নিকট কর। উচিত বলিৱা মলে করিতেছি না ॥ ১১ 








আমি কছেক হাতার বদ এপ বং 
খে পুণঞ্চল অজন +' 


£9 ও দানের বারা 

প্রপালনযণ বধ 
ছারা উত্তরার বাহ্ষয ও রদাছি, সেচ লব অতি অল্প লমবেই 
কিকুপে নষ্ট হইল? বাঃ;? অন ছা'ম অখ:পাতিত হইলাঘ? 
চে ভগবন্‌ ! তে মাতে 
লে দনাত্ন লোক প্রাপ্ত হবা 
আদার সেই 
ধাইল ? ১২-১৩ 

পিতাঘহ বলিলেন,_4109 1 তুমি করেক দানার বং 
বিয়া ছে বহুবিধ হজ ও দান ছাদ শুণ)কল অর্জন করিরাছিলে 
এবং প্রজ্গাপালনক্ধপ বর্ঘার। ধাহ। উঠ্রোত্তর বদ্ধিত করিছাছিলে, 
নেই লমন্তই এই অভিমানতপ দোৰের দারা ন হরর। হার, 
তাহার ফলে তুমি ৰূপাতিত হহঘা।ছজে। তোষার অভিহানের 
জন্তই এই ব্বগলোক্বালা সকলেছ তোমাকে খিকৃকার গন 
করিযাছিল। ১৪ ১৭ 





লাম এবাং হা 





! মা পীর লৎকন্থলনূহ দ্বার। 
|. তাহ! আপনি জানেন। 
লয় পু দল কিভাবে নষ্ট হুইয়া 








৩৩১০ 


নাঘুং নানেন রাজকে ন বলেন ন হিংসয্া। 

ন শাঠোন ন মায়াতির্লোকে। তবতি শাশ্বত: ॥ ১৬ 

নাবমাস্কান্বয়া রাঞ্জতুধনোংকৃষ্ট-মধামা: । 

ন হি নানপ্রদন্ধানাং কশ্চিদন্তি শন; কডিৎ ॥ ১৭ 

পতলারোহণমিদং কখয়িব/ভি যে নরা:। 

বিষদাপাপি তে প্রাত্রাস্তরিহ্ষত্তি ন সংশয়: ॥ ১৮ 
নারদ উবাচ । 

এষ দোখোহভিমানেন পুরা প্রাপ্তো ঘধাতিনা। 

নির্রতাতিমারক গালবেন নহীপতে ॥ ১৯ 

আোতবাং ছিতকামানাং সুহ্ৃদাং হিতমিচ্ছতান্‌ 

ন কর্তব্য হি নিবন্ধে] শিবদ্ছে। [হ ছয়োদ ॥ ২০ 

তক্ষাৎ স্বমপি গাক্জারে মানং ক্রোধ বর্ডয় ১ 

সন্ধ্ৰ পণুবৈবার লংরগ্তং তা পাধিব ॥ ২১ 


মাযাৰাই 


| উপর 


(ল ভবান মুগদা; পথ্য: বচে। গুনাহ ৰানুতন্‌ । 
লনখৈবগ্রহং কৃহা বিধমন্ছে। এবিষাস ॥ ) 
দদাতি যং পাঘিব ঘং করোতি 

বদ বা তপন্তপ/(্ত বচ্ছুহোতি । 
ন তল্ত নাশোইস্তি ন চালকষে। 

নাঙ্গতদশ্্রতি স এব কর্তা ॥ ২২ 
ইদং মহাষ্যাননন্তরতুনং হিতং 

বছশ্রুতানাং গরোহর!গিপাদ্‌।" 

সমীক্ষা লোকে বহুবা প্রবারিডং 

এরিবগর্ৃহি: পুশিবীমুপাশতে ৪২৩ 


ইতি প্ীবহাভাএতে শতসাতশ্র।াং সহি চায়।ং বৈজ্ভাসিক]- 
মুগ্জেগপবান ভগবদ্যানপধণি গ1লবচরিতে 
অয়োবিংশত।ধিকশ ততনোহবাচঃ ৪১২৩ 





রাদ(! এই পুশালোক পা অতিনানে, না বলে, ন| হিংসা, 
ন! শঠতায় এবং ন। নানাপ্রকার বাহার হস্থির হয়। ১৯ 

উচ্চ, নীচ ও মঘাম বর্ণের কোন ঝাঞকিকেই তোমার অপমান 
কর] উচিত নয়। বেখাক্তি অভিযানের আত জপিতে থাকে, 
নেই থাকিব এ স্ভাপকে শান্ত করিবার কোথাও কোনই উপাধ 
বে বায নাঞ)৭ 

দে বাকি তোদ।4 এ স্ব হইতে পতন এ পুন্রাহ শ্বর্গে 
আরোহশবিধযক বৃৱাৰা পরস্পর হইতে এলিবে ও শুনিবে, 
লেই ঝাক্তি লট পতিত হইলে তাহা চ৪তে উদ্ধার পাইবে 
ইহাতে কোন লংশ॥ই নাই ॥ ১৮ 

নারদ বলিলেন,_ছে তূপতে ! <চ রূপে পুৰধকালে রাজা 
ধৰাতি নিব অভিযানের দক লচঢে পচ়িয়াছিলেন এবং অতান্ত 
শাগ্রহ ও ছঠতার অন্ত দক্ষি গালবকেও বহ ফ্রেশ সহ করিতে 
হইয়াছিল | ১৯ 

অতএব তোদার হিতাকাজ্জী হুইথ। হিত করিতে ইচ্ছুক 
স্বর্গের কথা তোমারও প্রবণ করা উচিত। ছরগ্রহ কখনও 
করিবে না; কারণ দরাগ্রহ বিনাশের পণে লইয়া বাদ ২+ 


হে গাঞন্ধারীনধন ! অতএব তুমিও আডছান ও কোধ 
পরিত্যাগ কর। বার কূলতে ! হান পাণ্ডবগণের লহিত লদ্ধি 
সন কর এবং ক্রোধকে লবণ বন ক9॥ ২১ 


(ভুমি নিজ দুৎন্গণের হিতকর বাকা এহণ কর এবং অপত। 
শরণ পরিহার কর) পরবায “ক্ষিপাণী পাওবগণের দহিত 
হুঞ্ধ ঘোধণ। করি।। তুমি অত)র লঙ্কতে পতিত হইবে।) ছে 
কৃপ।ল! মানু হাহ। শান করে, দে কন্দের শহঠান করে, দেন্ধণ 
তপ বৃ হর 1হ। চোন করে, তাহার এই কণা ৭৪ 
হা ন। এবং উই কৰিবও ঘা এ, তাহার কৃত ফণা পরে 
ভোগ করে না। কঠ স্বম্:ই নিছের শুতাশু6 কণ্দের ফল তোগ 
করিছ। থাকে | ২২ 





এই মহযপূর্ণ উপাখ্যান লেট সকল মত।পুঞ্ধবের, ধাহার! বন্ধ 
শাব্রে পতিক, রোধ ও রাগশূর। ইত। সকলের পক্ষেই পরম 
হিতকর ও ওঁৱদ। এ দংলারে নানাগ্রকার বিচার করিয়া! 
নিশ্চিত শিশ্ধাকে গ্রহণ করত বধ, অর্থ ও কামের চিৰ দুটি 
সাদিয়া মারব এই পৃথিবীকে উপভোগ করিয়। বাকে ॥ ২৩ 


পীযযহর্ি বেধব্যানপ্রনীত শতপাহতরী লংছিতা নহাভারতের উদ্োগপ্কাসতগত ওগবদ্ধানপর্কে 
গানবচরিতবিধ্ধক আক্ধোবিংশত্যতিকশততম অধ্যাধের শনুবাৎ লবাপ্ত) 


চতুবিংশত্যবিকপততমোহধ্যায়ঃ 





[ ধৃতরাধুগ্তাগরোনেন হুখে।।বনং বোধসিতুং তগণতঃ তীকৃষ্ণন্ড চেষা। ] 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

ভঙগবন্ধেবমেবৈতদ্‌ যধ। বদন নারদ । 
ইচ্ছামি চাক্বদপোবং ন স্বীশো ভপবহম্‌ ॥ ১ 

বৈশপ্পায়ন উবাচ । 
এবমূক্ত | তত-কুফ্নত্যভাষত কৌরব; । 
্বঙ্গাং লোকাঞ্চ মাদাখ ধর্ম।: গ্াব্যঞ্চ কেশব ॥ ২ 
ন স্বছং ক্ববশক্ঞাত ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ন্‌। 
(ন মস্ত দুরাত্মান: পূত্রা নন জনাদন | ) 
অঙ্গ তুর্য্যোধনং কৃষ্ণ নন্দ: শা%।তিগং নৰ ॥ ৩ 
অন্থুনেতৃত মহাবাহে। যতনৰ পূরুষোতন ৷ 
ন শৃণোতি সহাবাহো বচনং সাধুভাবিতদ ৷ 9 
গান্ধারধযান্চ হৃষীকেশ বিছুপন্ত ৮ সানতঃ। 
অস্যেবাং চৈ সুদ্বদ৷; চীয়াদান।ং গিতৈধিপান ॥ ৭ 
সক: পাপনতিং ক্র,রং পাপ চিওনচে হনন। 


চতুবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় 

[ বৃতর্ায্ে॥ অ?রোধে ওগবান, দী%১ ইক 2খে।।4নকে 
এুকাইবার চেষ্টা। ] 

ধুতরা বলিলেন, হে নারব ! আপন হেজ বলিলেন, 
উহা ধৰার্থ ই । ভগবন্‌ ! আছিও 515 কামন। করি, কি 
“দাৰি তাছ। কাধে পরিণত করিতে পারি ন। ১ 

বৈশম্পায়ন ব্ণনিলেন,_ ছ4:২9৫1 শ1রসকে এই কথা 
বলিধা। বতরাষ্্র ্ীকঞ্চকে বলিণেন কেশব! আপনি আমাকে 
থে কখ। বলিয়াছিলেন, তাহ। ইঠলোক ও প্ৰ্গলোকে ছিতকক 
বর্ণসা্নত এবং জাল ॥ ২ 

ভাত জনার্ছন! আমি নিজের বশে নাই। বাছা কিছু 
কারতেছি, উৰ আমার প্রি নহে ॥। কিন কি বলিব? আদার 
দুণ পুরণ আদার কথা দানে ন!) প্রি বক! মহাবার 
পুকুধোতদ | শাস্বের শঙশাশন উন্নচ্ছনক।রী আদার এই বর 
পুত্র ছর্ঘোধনকে জাপনি বুঝাই দংপখে পানিতে চে বহন । 
ছে দহাৰাছো! নে পৎপুরধগণের কথা শুনিতে চা না। ০৪ 

হৰীৰেশ ! লে গান্ধারী, রুদ্ধিনান বির ও হিতাকাজী 
ভীক্ব প্রভৃতি সধৰ্গশেরও কথ! শোনে না ॥ ৫ 

কাত রাজ হখে।খনের বৃদ্ধি পাণে আসক । গে কেবল 
পাপচিন্তাই করে, লে ফর এ বিবেকহীব। আপনি ইহাকে 





অন্থুশা(ব দুরাস্থানং ন্বয়ং ছযে৷।সন: বপম্‌ ॥ ৬ 
শুহ্বংকার্য)ং হু হুমহৎ কৃতং তে স্তাহ্নাদন। 
ততোইভ্যারৃত্য বাকে যে তুধ্যোধনমমধণদ্‌ ॥৭ 
অত্ৰৰীশ্বধূৱাং বাচ: লবধনার্থতঝবিৎ ॥ 

হুয্যোধন নিবোধেদং মদ্বাক)ং বুঞুসওদ ৪৮ 
শমার্ঘং তে বিশেধেণ সানুবন্ধত ভারত ॥ 
নহাপ্রাচ্জকুলে এত; সাধেতং কই মর্হাস ৪৯ 
কৃতহঝেপদম্প&: দবৈ; সনুদিত। শুলৈ। 
দৌদুলেছা হুরাঞনো নুশংলা 1নরপত্র' 
ত এতদীদৃশং কূষু ঘধা 4: তাত নক্তলে। 

ধৰীার্বঘূঞ্জ। পেোকেথ[মন্‌ প্রবব'ওল'ক/ তে লতামু 1১১ 
অলতাং বিশএীও। হ পক্যাতে তরতধত । 

[ndlsl teu: ৭1 থক লক হায় ১২ 








১৫ 


অবোধ কটন) দলাম্থব হত আপন হহাকে দিদা 
শাদ্ধাহ।পন করাহতে পারেন, তাং! ইত আপনার ছার! সতহত 
গপের এক খুবই কানা ১2558 

তখন ধন্য ৩ এবনাতিবিযযে ধার আাওজ। 1কিহুলনুধপ 
ভপৰান্‌ শত) শনদসণ হুছে।শনেএ দিকে (কারা দুর বাণীতে 
তাহাকে ঝপতে বারও কালেন । 

কুৰল্েওড দুধ্যোগন ! হান এনৰ এই কৰা শ্ৰবণ কর। 
ভাতত ! [ৰণে পচন অথ্সামীশেগের লাহত তোষার 


ৰণে জগত তোৰাকে কট “এমশ হৰান করব ॥ 

তুমি পত্ৰ জ্ঞান নং।পুক্চংগণের বংশ ডংপত্ড হইযাছ। 
ব্বদ্বও শাহজানপ্পএ এবং সৰ্খ।বহারপথাঘণ। তোৰার মধ্যে 
লন্ত উত্তৎ জণাবলা (4সবাল , শৃতএব তুনি আদার এই লত- 
পরাষশ পবগ্ুহ গ্রহণ কাহবে ॥ 

তাত! তু দাহাকে উওম খাল! মনে করিতেছ, এরপ 
নীচ কাৰা তে তাহার্াই কে, বাহার অৰদরুলে জন্মিদাছে। 
যাহারা হাজি কুছ ও নিশন্ধ 

ভরতে] এ জগতে দংপুকবগণের ব্যবহার ধর্ম ও 
অধথনীতির পহিত সম্পর্কদূক্ত হেখা বাগ এবং ছইগশের ব্যবহার 
কিন্ত তাহার বিপরীত দূরীগে(চর হং । 

তোদার হছে) এহ বিশরীত বাত ৭। 








$৩৪২ 


অবর্মষ্চামুবস্কোহত্র ঘোৰ; প্রাণহবে। নহান। 
অনিষ্টশ্চানিদিশ্চ ন চ শক্যাশ্চ তার ৷ ১৩ 
তমদর্থং পরিহরপ্রাস্মশ্রেচ: + রিহ।সি। 
আতুপামঘ ভৃঙ্যানা: মিত্রাণাঞ্চ পরহ্থপ॥ ১৪ 
অআবর্ম্যাদবশস্ডাচ্চ কমপবং প্রমোক্ষালে। 
গ্রাস: শুরৈর্ঘহোংসাইহৈরায়বন্থিবহত্রুতৈ: ৪ ১৫ 
সদ্ধংস্ব পূকুবব্য।স্্ পাওবৈভগতধভ । 

তদ্ধিতঞ্চ প্রি়্ং চৈব বৃতরাইন্ত ধীনত: ॥ ১৬ 
(পিভামহস্ত জোপন্ত বিহ্রক্ত মহানতেঃ। 

কৃপস্ত সোনদৱন্ত বাচ্লীকল্গ ৬ শ্বীঘত: ॥ ১৭ 
অশ্বথায়ে। বিক্ন্ত সঘন্ড বিংশ; । 
জ্ঞাতীনাং চৈব ডা১ং নিব্ৰাণাঞ্চ পরস্থপ ॥ ১৮ 
শমে শন ভবেং তাচ সধস্থ জগতস্তগা । 
হ্বীমানলি কুলে ঢা. শ্ব্বাননুশংস্বান ' 

তিঠ তাত পি; শে না;ষ্চ = 








ভারত! এনন থে থে।ম'র এট দুরাগঃ লক্ধা করিতেছি, 
তাহা অধন্বময , কি একল হইবার হোগা কোন কার 
দো পাঠছেছি ন। ২: কার 1 আনইকারক = 
প্রাদনাশঞঙ্ধ । তুনি হে $০ + লচ করিতে পারিবে, 
তাহাও লব নথ 

পরম্মপ ! তুমি হাদি এচ পনসকারা ইনাগ্রচ পরিত্যাগ হর, 
৮ ৩৭ ভুত) * দিআগশেরও 





-৯৩. 





তবে নিজের কণ]াশের লা! 
হিতসাধন করিতে পারিবে ॥ ১৪ 

এইরপ করিলে তুমি সদন ও অংশর কন্ম হঠতে দুকিল!ড 
করিবে। ভরতবংপত্ধণ পুকযশ্রে্ট অতএব তুদি জ্ঞানী, পছ 
উংলাছী, শৌষ/শাণী বীর, মনন্ব। এবং বহশাস্ে অভিজ 
পাওত্গণের সহিত দন্ধিস্থাপন কর ।॥ 

গহাই জ্ঞানবান্‌ রাজা বৃতরা(্রঃও (প্রচ এবং হিতকর। হলি 
বোধ হুইভেছে। শতাপন! পিতামহ তীন্ম, আচাধ) যোগ, 
যহাগতি বির, রুপাচার্ঘ/, সোম, বুদ্ছিঘান্‌ বাংলাৰ, অন্বথাদা, 
বিষণ, লঙগর, বিযিংশতি ও শা জাতি-বদ্ধুব্গ এবং হু 
গণের ও ইহার এদিক প্রিয় ৪ ১৫-১৮ 

তাত! সন্ধি ছাপিত চলে লম্পূর্ণ জগতেরই কলা!ণ 
হবে) তুমি উচ্চ বশে গগ্ুলাভ করিয়াছ, তুষি লক্ষাটল, 
শানথজ এবং ুরতাশুক্ত॥ ভরতে! অতএব তুমি পিত। ও 
মাতার শাসনের দীনে থাক ॥ ১৯ 





[ উষ্তোগপর্বব 


এআচ্ছে যে। তি মত্তে শিতা মষ্টাস্তি ভারড। 
ভত্তমাপদগত: সধ; 1-19; মতি শাসনম ॥২* 
রোচতে তে শিরুন্তাও পাণুবৈ সহ সঙ্গম; । 
সামাত/স্ত কুরুজেঞ্ঠ তং তৃত্যং ভাত গোচতাম্‌॥ ২১ 
ক্রুঘা বং সুন্ধদাং শানরং নর্ত্যো ন প্রাতিপদ্ততে । 
(বিপাকাণ্ডে দহতোনং [কস্লাকদব ভক্ষিতম্‌ ॥ ২২ 
বন্ব নিঃশ্রেপ্রসং বাকাং মোহ প্রাতিপদ্কতে। 

স পীঘশ্কুত্রো চানাথ: সণ্চান্তাগেন ধুতে ॥ ২৩ 








হস্ত নিংশ্রেরসং ক্র প্রাক্‌ 'দেবা/ভপগিতে । 
আলে নতমূংনাড়। স লোকে শ্িবমেহতে ॥ ২৪ 
খোহথামন্ত এচনং পাতিকুল।ার মৃহ্যতে । 
শ্বণোতি প্রহিকৃল।'ন দিব বশৰেতি স:॥ ২৫ 





সতাং বচনক) যোহপতা বডি মতে। 


লোড বসলে ৩৩ এনে নাচিপাদিৰ ॥ ২৬ 





ভারত! পিত। ব/1 [কট শিক্ষ। তেন, উৎাই লংপুক্ষগণ 
(গর পক্ষে কলাবকর বলিহ। নল করেন অত) বিপদের 
সমেত লঞ্ল যকত নিজ (৮৩)৫ উপনেশ শরণ করিছ। 
থাকে 5২০ 

তা! ৰ্িঘণডলীর লাঃত তোমা [লত।? পাণুগণের 
দগ্গে নন্ধি্থাপন করাকেই ভন কাত এালং। মনে করেন। 
কুহত্রে! ইহাই তে(ন।এ6 পিরিত হয়া আৰস্তক ॥ ২১ 

ছে ব)কি হুহন্গণের দুখ হইতে শার্রলদমত উপদেশ শ্রধগ 
করিও উচ স্বীকার করে না, তাছার এই শীকার তাহাকে 
এইরূপ শোকষদন্ত করিতে থাকে, যেখপ তক্ষিত ইনাম কল 
পর্িপাকের ( ছজদের ) শেষে দত ডৎপাদন করে॥ ২২ 

বে ব/(ক্ত দোহযশত: নিৱের ছিতকর কথ! হম করে না, 
লেই দীর্ঘ ৰাহু দ্বা্থলঃ এইছ কেবল শঙ্তাপই ভোগ 
করিতে থাকে ॥ ২৩ 

ৰে ব্যক্তি নিজে কল্যাণকর বখ। শুনিহ। নিজের অভিষত 
পৰিত্যাগ ক? যেই উহাকে গ্রহণ করে, লেই ব্যক্তিই 
সংসারে হছে বাস কৰিছা ক্ৰমোহতি লাও করে ॥ ২৪ 

ৰে খাছদ নিজের কল্যাণকামী হৃহন্পশের কথাকে নিজের 
প্রতিকূল বোবে সঙ্গ করে ন! এবং জহ্হন্গণশের প্রতি কৃজভাপূর্ণ 
বাক/ই শুনি! খাকে, দেই মানু পত্র অধীন হইয়া পড়ে ॥ ২৫ 

বে মাইল লংপৃরুষপণের প্রতি আডিতকে উলঙ্ঘন করিছা 





চহঝিশহাধিক4 








মুখ্যানমাত্যাহৎসগগা ঘোনিহীনান নিষেকতে ॥ 

ল ঘোরামাপদং প্র+প্য লোনাএমধিগচ্ছতি ॥ ১৭ 
বোহলংলেবী রথাচারো ন স্মোহা সুস্থদাং সতান্‌। 
পরান্‌ কৃষ্টতে স্বান ঘে্টি তং গৌন্ত্যজতি ভারত ॥ ২৮ 
ষ্কং বিরুধা তৈবণবৈন্তে 2) প্রাণ দিচ্ছ । 
অশিষ্টেত্যোহলমর্থেভো নুডোতো। এত্ত ॥ ২৯ 
কো ছি শক্রসমান্‌ দযাতীনতিক্রম) মগারঘান্‌॥ 
অস্যেত্যন্্রাণমাশংসেং ₹দন্ঠে! এবি মনন: 
জন্মপ্রভৃতি কৌস্বেচা নিতাং বিনিকৃতা ধা । 

নচ তে জাড়ু কুপান্ছি ধরানো হি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩১ 
নিথ্যোপচরিতাস্তাত ডশ্রপপ'ড়ণি বান্তসাঃ। 

স্বয়ি সমাঙ সহাবাচে! প্রতিপঞ্ মৰস্বিন: ॥ ৩১ 





৩৪ 


ঘুষ পূক্ষগণের মতেট চলিতে থাকে, তাত।র শ্রহল্গণ ও. 
সতি পত্বর ভদন্ধর বিপদে পতিত হেখিখা শোক করিতে 
থাকে ২৬ 

ৰে ষাকি নিজ মুখ। বযিবর্গূকে পরিত্যাগ করা নীচপ্রচতি 
বাকিগপেরই লঙ্গ করে, লে ডের বিপক্ে পতিত চং নিজের 
উদ্ধারের কোন পধট দেখিতে পার না ॥ ২৭ 

ভারত! থে এসি হিট পূজলগণেরত সঙ্গ করে এবং 
মিখাচাযা চষ্টর। নিক্ের শ্রেষ্ট হুঈতগতের করা গজ করে ন, 
অপরকে নিজের বণিয়া মলে কবে “বা আব ত্র বঞনকে ঘেদ 
করে, তাকে এক পাখৰী হ1'গ করেন। ২৮ 

ভযতশ্রেষ্ঠ! কুন লেট বার পান্তরগণের দিত বিরোধ 
ধরিয়া শশিষ্। শদদখ এ সু এ মনুক’ =গের নিকট হতে 
নিজেকে রক্ষা করিতে উচ্চ করিতে 1২৯ 

এ ভূতলে ভুমি বাতীত অত আর ৫৯17 হধ্ুক্ক আতে, যে 
ইজতুল) পরাক্রদী ও ঘচারস্ট জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া 
অপর ৰবাজতিদিগের নিকট হগতে নিডের রক্ষার সআশ। 
করে ও, 

তুমি জন্ম দাতের শর উটতেট কষভীপুআগণের লৱিত পর্কামা। 
শঠভাপুর্ণ বাহহ্থার করিতে, কিন্তু ধার জক তাহায়। তোছার 
উপর কখনও কুপিত হয় লাই ; কারণ, পাশুবদণ সশ্দান্থ। ॥ ০১ 

তাত যহাবানে।! ছণিগ তুমি নিন্ম ভ্রাতা পাওধগণের 
লহিত জন্ম হতেই ছল-কপটতা পূর্ণ »১ঘতার করিব। অ।লিতেছ, 
ভখালি দেই হশন্থী পাণধগণ তোমার প্রতি দছা পদৃভাবই বক্ষ) 
করিয়া চলিতেছে ॥ ৩২ 














মহাতার ন 


লিপ্পমানে। কি তেনাড কচ্ছেছিবিব বৰ্মতে 





স্তাপি প্রতিপদ ভবের =প্চদ্ড । 

স্বেহু বন্ধু মুখোষূ মা নগ্রাবশহগা; ॥ ৩৬ 
তিব্গঘূক্ত: প্রান্তানামারশ্যো ওরাতধভ। 
ধরদার্থাবহরুধাস্ছে ত্রিবর্গ। স্তৰে নরাঃ ॥ ৩৪ 

পৃথক্‌ চ বিনিবিষ্টানাং ধ্ং ধীরোইন্ররুধ্যত্ে। 
সধামোধর্থং কলিং বাল: কামমেবানুুধ্যতে ॥ ৩৫ 
উশ্তিকৈঃ প্রাকতে। লোচাদ ধর্নং বিপ্রদ্চাতি ব:। 
কামার্থাবনুপায়েন লিপ্সনানো বিনশ্যৃতি ॥ ৩৬ 
কামার লিপপনানস্ত দর্মমেবাদ্তিষ্চরেং। 

ন ছি ধর্না্পৈত্ার্থ: কামো বাপি করাচন ॥ ৩৭ 
উপায়: ধৰমেবাচিবর্গাপ্ট বিশ।প্পতে। 








ভরতশ্রেঃ ! সোধারএ “তের লেট ছাকিহগ্বগণের প্রতি 
চেষ্টডূপ ব্যবহার 
৪৫ ৭11 ০ 





চর বংশডৃদণ ! 


খান « টানা একিপলের প্রতোক 
কারা ধা, অথ এ কাম এই ওত দিছি অনকৃলই হ্যা 


কোন গলে হাত f 





খাকে। পর সি অলস্তব চন, তৰে 
বুদ্ধিমান বাকি হৰ ও থেক অঞলবণ করে ৩৪ 

পূৰক পূপৰ ভাতে নিত, ছপ এ ক 
একটিকে গ্িচগ তে ৩৯, হাক বৰ্মকেট গ্রচদ 
করে। দধাষ শ্রেণীর মাগধ গলচের কারণব্বন্ূপ অর্থকে এ$৭ 
করে এবং অধবশ্রেমর ডান 415 কানকেট লাভ করিতে 
ইক! বরে ॥ ৩৫ 






হণ) খছি কোন 





হে অধম যাগ ইঞ্ি গণের ৯5৩ ৪য় লোতবশত: 
ধর্থকে পরিত্যাগ ৩৫) সে অন্যান উপায়ে অর্থ ও কামের 
নিন্দার পি! বিনষ্ট ১5 ৩৬ 

যে অর্থ ও কণ লাভ ক’রতে ইচ্ষুক, ভাঙার প্রথমে ঘোর 
আচরণ করাই উচিত ; কারণ, অথ হ। খাছ ধর্ম হইতে কখনও 
পৃথক ন 1 ০৭ 

প্রজানাখ । বিছান্‌ পূঞ্দ ধর্মকে (ত্রিবর্গ প্রাপ্তির একমাত্র 
উপাথ বলিরাছেন। অত এয থে বাকি দর্শ্বের দ্বারা অর্থ ও কাম 
পাও করিতে অভিলাঘী, লেট বাক জয়ই তাদুশ উন্নতির পপে 
বন্ধিত তয়, বের শুদ্ধ তশনিশ্ডিত গৃহে অগ্নি এডি লত্বর দাছাখে 
বঞ্চিত চুটটদ্বা খাকে ॥ ৩৮ 





স ত্বং তীতানুপায়েন লিপ্গাসে ভরত । 
আধিরাকাং মহদ্‌ দীপ্ত: প্রথিতং স্বরাজহু ॥ ৩৯ 
আত্বানং তক্ষতি হেব বনং পরশুন। যথ।। 
হাঃ সম্যগ বর্তদানেষু মিথা| রাজন প্রবর্ততে ॥ ৪* 
ন তলত ছি মতিং ছিন্দটাদ্‌ যন্ত নেচ্ছেং পরাভবদ্‌। 
জঅবিচ্ছিয্নদতেরস্ত কল্যাণে বীল্পতে মতি: 
আদত্মবান্‌ নাবমস্তেত জিষু লোকেখু ভারত ॥ ৪১ 
অপ্যন্তং প্রকৃতং কিঞ্চিৎ কিসু তান্‌ পাগুবর্ধনান্‌। 
অদর্ধবশসাপযো। ন কিঞ্চিদ বুগ্যতে জন: ॥ ৪২ 
ছিস্তে ভ্বাতত: সৰ্ব: প্রসাণং পশ্য ভারত। 
শ্রেরস্তে দুর্জনাং তাত পাগুবৈ: সহ সঙ্গঙন্‌॥ ৪৩ 
তৈছি সম্ৰীদমমাণস্থং সধান কামানবাপ্ন্যসি। 
পাণ্ডবৈমিমিতাং ছি: হুঙ্নৌ বাছসন্তন ॥ সখ 
পাওবান্‌ পৃষ্ঠত; কথা আাণনাশ:সসেইন্ু ত: । 
তাত চরতশ্রেষ্ঠ! তুদি লকল 3পতিগণের ঘধে। বিধত 
এই বিশাল ও দমবন্ধ রাজাকে স্বক্টাং উপাতে লাচ করিতে চচ্ধা 
করিতেছ॥ ৩১ 
রাজন! যে বাকি উত্তৰ বাবতারক।রী] লংপুকবগণের প্রতি 
অলদ্‌ ব্যবহার করে, সেই বাকি সুঠাএঘার। বনচ্ছেদনের স্যাম 
তাদৃশ ধ্যবছারে নিজেকে নিক্েই ছেল করে) ৪" 
মাছ যাহার পরাভব কামন। করে না, পে তাহার বুদ্ধির 
উচ্ছেদ করে ন|। থাভার বুদ্ধি ন চন্ব নাট, হার মন কল্যাণ 
কারী কারোই প্রন ছয়। চে ভারত! মননী পুক্চষের কর্তন 
হইল থে জিলোকের ববে! কোনও প্রারত ( নির শ্রেণী) 
যাত্যকেও কোনরূপ অপমান ন। কর।। দে স্থলে এই তেষ্ট পুরুষ 
পাওবগণের অপমানের কথা আর কি বলিব? ঈষ/। বা ক্রোধের 
হিভৃত গোল শানু কিছুই বুঝিতে পায়ে না ॥ ৪১-৪২ 
ভায়ত ! বেখ, ঈরঘ্যালু ঘাছবের লমক্ষে পস্তত লল্প্ণ বিস্তৃত 
প্রাণও উচ্ছির ( অগ্রাম ) হই বাধ। ত্যত! কোন ছষ্ট 
মহুয্ের সন্ত সম্তাবস্বাপন কর। অপেক্ষা প্াগুষগণের দহিত 
সম্ভাৰ স্থাপন করাই কল্যাদকর ৪ ৪ 
পাগ্ডবগনের সন্ত প্রীতির ভাব অঙ্কুর রাশিলে তুমি লষ্ত 
কানন! পূর্ণ করিতে পারিবে। বৃপশ্রে&* তুমি পাততবগণের 
দ্থাবিত রাছা উপছোগ করিতেছ, নাবার তাচাছিগকে পিছনে 











শার্ঘাশ।স 


| উদ্লোগপ 


ছুশাসনে ছধিঘহে কর্ণে চাপি সসৌবলে ॥ ৪৫ 
এতেইৈঙ্ব্যামাধাদ্ সুতি হিচ্ছসি ভারত । 

ন চৈতে ভব পর্ধ্যাপ্তা জ্ঞানে ধর্নার্থয়োস্তধা ॥ ৪৬ 
বিক্রুমে চাপ্যপধ্ধান্তা; পাণ্ডবান্‌ প্রতি ভারত। 
ন হীে সর্ধরাজান; পর্যাপ্তাঃ সহিতান্য়া ॥ ৪৭ 
জুদ্ধন্ত ভীমসেনস্ক প্রেক্ষিতুং মুখমাহবে। 

উদং সম্ভিভিতং ভাত সসগ্রং পাধিবং বলম্‌॥ ৪৮ 
অয়ং ভীগ্স্থা জ্বোণ: কর্ণম্চায়ং তথা কপঃ। 
সরিশ্রবাঃ সৌমদতিরশ্বথামা জড়থ: ॥ ৪৯ 
অশকাঃ সব এবৈতে প্রতিযোদ্ধ  ধন্রচন। 
অজোড়ো ক্রুজ“: স'খে। সৰৈদপি স্বরাসুরৈঃ। 
যান্তবৈরপি গন্ধবৈন। যুন্চে চে আমিথা ॥ ৫৯ 
দৃশ্যতাং বা পুর্ন, কশ্চিং সনে পাধিবে বলে। 
যোইজুনং সমৰে প্রাপা থান 











বাৰিয়| অথাৎ অবেদ। +’র)। অপ্র ঝাকফর নিকট (4 রক্ষার 
আশা পোষণ করিতেছ ॥ 

রাজন! তুমি ছু:ঃশ্যলন, দুবিলঃ, কর্ণ ও শঙকুনি--এই সব 
বাক্তির উপর লিগের এশ্বদার চায় রাখিচ| উ্তি উচ্ছা 
করিতেছ ॥ 

ভারত! ভারা তোমাকে জাল, সণ্ম এ অর্গলাড কয়াইতে 
সমর্থ টবে ন) এ৭ং পাওগণের দনদুগে পরাক্রম প্রকাশ করিডেও 
ছার! পর্ব অলনর্ণ ॥ 

তোমার সহিত এট লস বাজ্ার। ঘূদ্ধে কুপিত ঠীমলেনের 
মুখের দিকে দৃরীপাত ফরিতে ও পারিবে 21 ॥ 

ভাত! তোমার নিট এই যে সমর রাজগণের সৈল 
লশ্মিলিত হইয়াছে এবং এট ভীগ্র, জোণ, কর্ণ, কপ, সোদদরপূত্র 
তুরিশ্রবা, অশ্বথথামা ও অঙথজণ__ই্চারা সকলে বিলিত হইয়া 
অর্জুনের সঙগৃষীন হইতে সমখ চইবেন ন। 1 ৪৪-৪2 

সমস্ত হেৰত ও অনুদ্গগণও যুদ্ধে অর্জুনকে অধ ধরিতে দদর্খ 
নন। আব্জুন মহস্তগণ ও পন্র্দিগেরও এতে, অতএব তুমি 
সুদ্ধের জন্য মতিস্থির কৰিও স।॥ ৫. 

রাজগণের এই পম্পৃশ্ব সৈস্তলগুলীর মধে| এপ কোন এক 
কির দিকে দরীপাত কর, ছে ব)কি যুদ্ধে র্ভুনেৰ সম্মুখীন চইয়া 
কৃশলহার সহিত লি গৃহে শ্রহাবধন করিতে পারিবে। «১ 





চহুৰিংশ তা ণিকশ ততমত: ] 


কিং তে নক্ষয়েণেত ক্রেন ভরতধভ । 

যশ্মিন্‌ জিতে কিহত: তৎ স্তাং পুরানেক: স পৃশ্যতান ॥৫২ 
যঃ স দেবান্‌ সগন্ধধান সযক্(সুর-পরগ।ন। 

অজ্পদুৎং খাণ্ডবপ্রস্থে কজ্তং যুধোত মানব; ॥ ৫৩ 

তথা বিরাটনগরে শ্র.য়তে নহদদ্‌ডুতম্‌ ৷ 
একস্ট চ বহুনান্ক পর্ধ্যাপ্তং তর্িদশনিম্‌ ॥ ৫দ 

যুদ্ধে বেন মহাদেব: সাক্ষাৎ সস্তো(বিড: শিব: । 
তমজেরমনাধৃস্ধং বিজেতুং ডিফুমচ্যুতম্‌ ৷ 

আশংসসীহ সমরে বীরম্জু নমৃছিতন ॥ ৫৫ 

সদ্‌ দ্িতীয়ং পুন্য পার্থং কং প্রার্থসিডম্ভতি। 

যুদ্ধে প্রভীপমায়।্মশি সাক্ষাং পুরন্চর: ॥ ৫৬ 
বার্ভ্যামুদ্ধহেদ ডুমিং দহেত ক্রন্ধ উমা; প্র: । 
পাতয়েং ড্রিদিবাদ্‌ দেলান্‌ যেই%০২ সম জয়েং ৪৫৭ 





মতা ছারতম্‌ 


৩৩৭৫ 


পশ্য পুত্রাংস্তথ) আন ক্াতীন সন্বন্ধিনস্কূথা । 
স্বংকৃতে ন বিনশ্তেয়ুরিষে ভরভসনুমাঃ 1 ৫৮ 
অশ্ব শেবং কৌরবাণাং মা পরাস্দিদং কুলম্‌। 
কুল'্ব ইতি নোচ্যেখ! নষ্টকীতির্ররাধিপ ॥ ৫৯ 
ৰামে স্থাপচিবাযন্তি ঘৌবরাড্যে নহ্বারথাঃ। 
মহারাজোংপি পিতরং ধৃঙরাট্রং জনেশ্বরম্‌ ॥ ৬* 
মা তাত শ্রিয়মায়ান্তীমবসংস্থাঃ সমৃভ্ততাম্‌ । 
অর্ধ প্রদাৱ পার্েভে। মহতীং শ্রিবম।প্র হি ॥৬১ 
পাণুবৈঃ সংশনং কুছ কুত। চ স্বন্থদাং বচয। 
সম্দ্মীয়নাণে। মিত্রৈষ্চ চিরং '=স।ণ।বাষ্দলি ॥ ৬২ 
উতি গ্রীমচাভারতে শতসাতম্র)াং সহিভায়াং বৈয়।সিক্যা 
মুদ্টোগপলি ভগবদ্যানপধনি চগনদ্বাক্যে 
চট়ুবিংশতাদিকশ তত মোইধ।ায়ঃ ৪ ১২৪ 








ভরতশ্রেষ্ঠ! এই লোকক্ষঢে তোমার কি লাভ চইবে? 
তুমি সমবেত লিভ পক্ষের এন্ধপ “কান একওন পুকহকে লক্ষ! 
করি) দেখাও,বে অর্ুনকে ভর করিতে পারিবে এবং ছে জংলাভ 
করিলে তোঘার পক্ষের ৪ 58%1 বলি গণ। কৰিবে। ৭২ 

থে ছর্দুন খাণ্ডৰ।নে গঙ্ধরগ। দক, এন 9 নাগগণের 
লাত সম্পূর্ণ দেখবৃন্দকে জ্ করিছাছিল, সেট থলের লা 
কোন্‌ মানুৰ ঘুদ্ধ করিতে পারিবে? ৫৩ 

ইছা ছাড়াও বি॥াটনগরে সত মত।ংনী বোক্টার্ণের সচিত 
একাকী পর্ঘূনের দুদ্ধের তে অত।স্ব অটুত ঘটনা শুনিতে পাই, 
এ একটি ঘটনাই ঘুষের ভাবী পরিবামবিদণে উপঘুক্ষ নিৎখন 1 «৪ 

থে অর্চুন দুঞ্ে লাক্ষাৎ মহা শিকে নি পরাহ্রদে সন 
করিয়াছে, থেনিছ প্রভাব হতে কখনও চুযুত হৰ নাট এবং থে 
বের, দুর্ঘধ ও বিছসীগ বলবান্‌ বীর, দেই অর্ণুনকে দৃষ্ধে তি 
জয় করিধার বশাপে(হণ করিতে -ইচ। সত্যন্ব আপ 
খাপার ॥.$৫ 

পুনরায়, আমি ঘাহার স 1 সঙ্গে থাকিব এবং অর্জন 
এতিগন্ছ হৃইর। দুখের অঙ্গ উপস্থিত হইবে, দেই সদ কোন্‌ 
থ্যক্কি তাছার লহিত দৃষ্ঠ করিতে ইচ্ছুক হইবে? সেলে লাক্ষাৎ 
দেৰয়াজ ইজ হৃদ্ধগাশী হইবেন না৷ ৫৬ 


ইমন্থহধি বেব্যাপপরক্িত শতসাহত্রী লংহিত) 





ছে দুদ্ধে অরুন কিতে পারিবে, লেই ঝাকি 
নিশ্চয়ই ছুই হত্ে এই পতিবীঞ্জে উখালন কৰিতে লঘখ হইবে, 
কুপিত হটলে সদর গণকে দ্ধ করিত: ফেলতে পারিবে এংং 
দেবগশকেও বর্গ হইতে কূইলে পতিত করিতে পারিবে। ৪৭ 

ছখ্োধন ! তুমি নিজের পৃহ। শা, জাতি ৫ আালকদদধী 
_হউ সকলের দিকেই একবার দিপা কর । এই শ্রেঠ ডরত- 
বংশ তোমার জন্য যেন লষ্ট 58৮1৭ দাত ॥ (৮ 

এরাধিশ ! কৌরবণাশ হত হাল এ! চটক, এট বংশের পরাতৰ 
ন। ইউক এবং তুমিও স্বায কাঠি নাশ বব? কুলথাডী বলিয়া 
কিন্ত ন। হও ৪৫৯ 

মহারখ লাওংগপ তোমাকেই দূবর।৯পদে স্ব।পিত করিবে 
এবং তোছার পি) ॥তরাটকে হারা" বরণ করিবে ৪ ৯৮ 

তাত! নি গৃঢে আলিণাও জগ উদ্ত। রাজদস্থীৰে তুমি 
অপমান করিও না। কুগ্বীপুহপপঞ্জে অর্ডেজ রাজা প্রধান করিয়া 
ন্বরং এই বিশাল এই) উপভোগ কর ॥ ৬১ 

পাশুবগণের সহিত ল্ধির্বাপন করত এধং নি ছা 
স্বর্গের কথা মানিয়া ছেহগংপর সহিত প্রসন্তপূর্বধক দাদ 
করিতে করিতে দীর্ঘকাল ধরি! ফলাপলাচ করিতে সমর্খ 
হইবে ॥ ৬২ 

স্হাারছের উদ্ভোগপর্মান্বর্গত প্রভগবদ্যানপর্কের 












আভগবহ্বাক)বিধহক চতুধিংশত্যিক শততথ অধ্যাছের অসুযাদ সদাপ্ত। 


৪১৯ 


পঞ্চবিংশত্যঘিকশততমোহব্যায়ঃ । 
[ জীক্গ'ভোণ-বিছর-ধৃতরাষ্ট্াপাং তৃর্য্যোহনায় প্রবোধদানন। ] 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততঃ শান্রসবে! ভীম হুধোধনমনর্ধনন্‌ । 
কেশবস্ক বচ: ক্রন্থা প্রোবাচ ভরতর্ষভ ॥ ১ 
কৃষ্ণেন বাক্যমুক্তোংসি সুহ্ৃদাং শমমিচ্ছত।। 
অন্বপন্চব্য ভং তাত ম!| মস্থাবশমন্বগা ॥ ১ 
অকৃত্বা বচনং তাত কেশবস্ত মহাত্মলঃ। 
জেরো। ন জাতু ন ুখং ন কলাণমবান্দাসি ॥ ৩ 
ধর্মযমর্ধাং মহাবাত্রাহ হাং তাত কেশব: । 
তদরথনিতিপন্ন্থ ম। রাডন্‌ নীনশ: প্রোছো: ৪ ৭ 
ভ্রলিতাং ঘ্মিনাং লক্ষ্মী: ভাবীং সরকার । 
জীবতো ধৃরাসটর্চ দৌরাদ্ধা।ল ='শঢ়িবাসি ॥ ৫ 
আত্মালক সহানাঙ]: সপুহ-লাভ-বাক্ষবন্‌। 
সহুমিতানয়। বুদ্ধা। জীবিতাপ ঈএচ়িধাদি ॥ ৬ 
অতিক্রালন্‌ কেণবস্য ত্য, পডলনগর্হ 
পঞ্চবিংশত্যধিকশততয অধ্যায় ॥ 
[ শীষ, ডো, হিচর ও 2হরািতউগ ভাগ্নে 
প্রযোধনন। ) 
বৈশষ্পায়ন বলিলেন ? ভগদান্‌ 
প্রকফের পূর্ব্যোক বাক) পর্ণ কঠিয়া পাছঠ৭৯ ভীত উদ ও 
ক্রোধপরায়গ ছুঘযোধনকে এট কখা ব'ণলেন। ১ 
তাত! প্রীকক শ্রহুদ্গণের মখে। পরস্পর শাসন অক্ষ 
রাখিযার ইচ্ছায় ছে কথ। বললেন, উঠ! স্বীকার কর। ক্রোধের 
ৰণীৰৃত ছুঈও না! ॥ ২ 
বল বহ্াস্বা কেশবের বাক্য পা্িপালন ন। করিলে তুদি 
কখনই শ্রেষ, শর ও কল্যাদলাভ করিতে পারিবে ন।॥ ৩ 
ভাত] শাছান্ুল্িত ব।ঘ চগসান্‌ ইরফু তোমাকে ধৰব ও 
অর্খের অন্্কৃল উপদেশই কাররাছেন। রাজন! তুদি ইহা 
স্বীকার করিয়া লও, প্র্জাগপকেও বিনষ্ট করিও না 8 ৫ 
এই তরতবংশের রাছেলক্থী লদণ্ রা গগণের যখোই হেহীপ্য- 
হানা আছেন ? কিন্তু আলি দেশিতে শাটতেছি থে, স্বীর যৌরাত্ধয- 
হ্শতঃ নতরাষ্ট্রের জীবিতকালেই তুমি উঠা ন্ট করিস ফেলিবে 1 
নেই লক্ষে তুমি নিজ্ছের এই মঃক্ব(বদূক বুদ্ধিথার। পুত্র, হাতা, 
বান্ধৰ ও মঞ্ৰিগপের লতিত নিডের ছাবনহানিএ দটাইটবে। ৬ 








গনমেগহ। 


শিতুশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ বিদ্রপ্ত চ দীমত: ৪ ৭ 

মা কুলক: কুপুরুযে হুর্নডি; কাপথং গম; । 
মাতরং পিতরং চৈব ঘা মচ্ছী: শোকসাগরে ॥ ৮ 
অহ ড্রোণোহত্রবীৎ গতর হয্যোবলদিদং 
অমর্ধবশমাপনং নিঃশ্বসম্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৯ 
ধর্মার্ঘঘুক্তং বচনমাহ বাং তাত কেশব: । 

তথা তীন্ষ: শাচ্বনবন্তচ্ষ্যন্থ নরাধিপ & ১৯ 
শরাস্্ো মেগাবিনৌ দাস্থ।€র্থকানৌবহুঞ্রতৌ। 
মাহতুস্বাং ছিতং সাং তক্ছ্যন্থ নরাদিপ ॥ ১১ 
আহুতিষ্ঠ মহা প্র কুণ্চ ভে যদুচ হুঃ । 

(হ। বচো লবুবুহ্ধীনাং সনাস্টাহং পরস্প। ) 
মাধবং বুক্ধিলোতেন আবনংস্তাঃ পরল ॥ ১২ 
ঘে ধা: প্রেংংসাহয়,? লৈ কত কঠিচিং। 











ভরতে! তুমি কেশবের দত। 9 লাখক বাক/কে শতিকম 
করিও ন। তুবি নিচ পিতা ও জানবান্‌ বিছুরের বাফাও 
গা করি] কুপখে ঘাটও ন’ ফুলঘাতী, কূপুরুদ্ ও দুর্ণতি 
একপভাবে নিটেকে কলন্িত ক:44 না এবং নি পিত।-মাতাকে 
শোকলাগরে নিমক্জিত করিও না ॥ ৭.৮ 

তারপর ক্রোধের বস হইঘ। পুনঃ পুল দীর্ঘনিংশ্বাল প্রহণ- 
কারী হুধ্যোপনকে ডোণাচাধা এ কখ। বলিলেন ॥ ৯ 

তাত! ভগবান শ্রঈ্চ এ পাস্থগনগ্ছন তাম তোছাকে ধর্দ 
ও নর্ণমূক্ত বাক। ধলিলেন। চে নরাখিপ! তুমি উদ্া স্বীকার 
করিনা লও ॥ ১৭ 

রাজন্‌! এই ছুই লহ বিধান, মেধাবী, দিতেন্রিয, 
তোছার হিতাকাজ্ষী এব: বংশ।2 আভিজঞ। ইহার তোদাকে 
হিত্ত বাক্যই বলিলেন, তুমি উহা রণ কর ॥ ১১ 

মনাষতে ! ইরুৰু ও তীন্ব দাহ! কিছু বলিলেন, উহ্বাই 
পালন কর। শত্তুতাপন! ভুমি নীচদ(তি বাকিগণের বাকোর 
উপর আস্থাস্থাপন করিও না। চে পরপ্থণ! নিজ বুদ্ধির মোহে 
যানবকে অৰমানন| কর। তোম।॥ উচিত নধধ ॥ ১২ 

ছাছাধা তোৰাকে ধৃদ্ধ করবার জগ উৎসাহিত করিতেছে, 
তাচাযা কেন সমধেই তোমার কোন কাধে) আসিবে 31। 


বৈরং প:রযাং ্রীবার।ং প্রতিনোক্ষাি দ:যুগে ॥ ১৩ 


ন্‌ 


পঞ্চবিশত্যাপ্িকশত তৰে।ংধা1ঘ: ] 


ম! আীঘনঃ প্রন: সরা: পুতান =, স্থথৈব চ। 

বান্থুদেবাজর্ণনৌ ঘ বিক্ধঞেচ়ানলং ঠি তান ॥ ১৪ 

এতক্চৈব মত; সং স্হ্ধদো কৃষ্ণ- চীগয়ো। 

যদি নাদান্কসে তাত পশ্চাৎ তপ্স)সি ডারত ॥ ১৫ 

বখেকং জামদ্রে।ন ভূয়ানেষ ততোহদুনং। 

কৃষ্ণো! হি দেবকীপুতে। দেবৈরাপ নুহসত:1 

কিং তে সুধপ্রিয়েশেহ প্রো.ঞেন শরতুবভ ॥ ১৬ 

এভৎ তে সর্বনাখ্যাতং খবচ্চিলি তথা কুঞ। 

ন হি দ্বাসুংসহে বং ঝা ৩র৩স৩ম ॥ ১৭ 
বৈশম্পান্ছন উবাচ । 

তন্দিন্‌ বাক্যান্তররে বাকাং ক্ষাপি নিথরোইন্রবীৎ। 

হর্ষোধনমহিপ্রেদ। ধ্ডএাটুননধণন ৫১৮ 

দখ্যোধন ন শে151ন হনতং তএতলিত। 

ইমো তু বৃদ্ধে শৌসানি গা্চা্রা পিতরঞ্চ তে হ ১৯ 











ইহার! দুষ্ধের লঙ্ত।বনা দেদ। পে ৮৮১1 সের বন্ধে ভালা 
[হবে ॥ ১৩ 

লন প্রা, গুহ 9 আসপকে হাত): করাও এ । ছে পক্ষে 
ভগবান ইক এ আগুন বিস্কমান সা৬৭, দেচ পক্ষকে আজে 
বলিদ্বাই জানিবে ॥ ১৪ 

তাত তরতবংশকুগণ। তোনার 15ত1কা্ষা গং শ্রকক ও 
শীগ্ষের এই দত প্রকৃত লা৩।| বুধে বে উঠ) গ্রচল না কর, 
ভবে পরে তোমাকে ক্দগ্রুত(প শোগ তে হবে ॥ ওছদস্ধি- 
নন্বন পরুরাদ পুৰে যেজাপ কখ। বলি উলেশ, এই অরুন তাহা 
হইতেও মহান এবং দেবকাপুত্র চগ্ধান শ্রীরঞ্চ তো দেবগণের 
পক্ষেও অতান্ত ছু:সহ । ওগতত্রেড। তোমাকে প্ববত্রধ (প্র 
কথা অধিক ধলিং! আর ল।৩ ক আছ? ১৬ 

আবাদের পক্ষে যে লব কথা বলা আবশ্থ+ক, আাঘরা তংদদপ্তই 
তোহাৰে বলিল্যৰ। এখন তোদা ₹/০1 হচ্ছ, তাহাই কর। 
তরতণতদ। ভোষাকে শ্াএও কচু পুনরা্ বলিতে আবার 














বৈশস্পাদন ঘনিলেন--গনমেজদ ! খন তোপাচার্ধা নিজের 
হত বলিতেছিলেন, সেই বলার যখোট তখন সৃতে বিহুরও 
অদ্পূৰ্ণ বৃতযাইপুজ দুর্যোহনের দিকে লক্ষ) করিয়া কিছু ধলিতে 
আর করিলেন। ১৮ 

ভতরতলেষ্ঠ দর্ঘেধন! আখি তোদার জ কোন শোক 





মহা ভারত ৩৩৭৭ 


ঘাবনাবোঁ উরিশ্বোতে হয়া লাদেন গুছ দা। 
হৃতনিত্রৌ হতামাতেটী পনসক্চাবিবান্তাজৌ ॥ ২১ 
[ভিক্ষাকৌ বিচরিধ্যেতে শোচছ্ছে। প্থিবীমিদাম্‌ ॥ 
কুলমীদুশং পাপং জনগিহা কুপৃকষস্॥ ২১ 

অথ ছুধ্যোধনং রাঞ্ছ। ধংরাট্রোহত। ভাষত । 
আসীনং ভাতৃডি; সাধং রাঞ্জতঃ পরিবারিতম্‌ ॥ ২২ 
ছর্যেধন নিবোবেদং শৌবিণে।ক্রং সহান্থন1। 
আদহশ্ৰ শিবনআস্বং ঘোগকেমবদবায়ন॥ ২৩ 
অনেন চি সহায়েন কৃ্চেন।ক্লিটকর্বণ।। 

ভপ্রায়ন আপনা 5 লধরাজন্‌ ॥ ২৪ 
হুদং৩৩১ কেশবেন ৩৩ গঙ্চ যুধচিরন । 

চর প্ৰস্তায়নং 2 
বাসতুদেবেন হীন 
কাপ প্রাপ্তি 











তান।ননানয়ন ॥ ১৫ 
৬ সং 


প্লান >i 





[8 
Mt ৫১৬ 


কথ তোমাৰ এত 9% মাত শি! গান্ধারী ও 
বৃতগাষ্টের থর আনার আহা শোক 5৪০ 








করিতোড ন!। 
টে ॥১৯ 
কারণ, তোমাৰ এত ও ৮5 
ও মাঘিগণ নষ্ট চত: মতেৰে, 
পক্ষীর গায় অনাৰ (অল! 





কের গা ধৰব চচাদের মিজ 
ন গার দুইজনে ছিয়পন্ষ 
১৫৭ করিতে খাকিবেন ৪২০ 





তোমার প্রায় পাপ = এুলদাত। হপুগ পুত্রের জন্মদানের 
কলে ই দুইৎনে গোকমর হত এত ইতণে তিস্কৃকের তুলা 
ইতপ্চতো এদন <. 

তারপর রাজ] বুতরাষ্ রাদ্গণে শরবত হঠছা প্রাতৃঝঙ্ের 
সহিত উপবিষ্ট দুখে) 

দুথ্যোধন ! তুমি আনা এ কথা এক গঠিত শ্রবণ কর । মন্থাত্ম। 
উকি বে কখ। বলিষাছেন, উহা অত কলাাণপ্রথ, ঘোগ-ক্ষেষ- 
প্রান্তিকারক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, তুঁদ উঠা গ্রহণ কর 8২৩ 

অনাথালে মহৎ কণ্থকারা এই 5গবান্‌ শীরক্ষের সহায়তা 
আমর! সমস্ত রাগের মহে লক্মান্তি খাকিা। স্বীয় সর্ঝাহিধ 
অভীষ্ট হনোরখ লাও করিত লক্ষ হুইব ॥ ২৪ 

তাত! ভগবান প্রককক্ষের সত দিলি তুষি দুথিটিরের 
নিকট গ্ছন কর ও শনির পথ অবলগ্ন কর, হাহাত্তে সম্পূর্ণ 
করতবংীৰ্গণের কোন হানি ন! হব ॥২৪ 

হৎল। তুমি ভগবান ইক ঘধান্ব করি! এখন শান্ত 
হও। আদি তোৰার পক্ষে টচাই লনদ্ধেচিত কৰৰা বলিং! যনে 





খাবেন ॥ ২১ 





এই কথা বললেন ॥ ২২ 





৩৪৮ 


শমং চেদ্‌ ব।চদ।নং ২: প্র হাবি কেশবন্‌) 
ববদর্থমভিজতন্ত ন তথাস্থাপরা তব: ॥ ১৭ 


আধাশান্ 


[উদ্তোগপবব 


ইতি জীনত।তাওতে শ ঙদাহ পা; সহ তাং বৈমালিকা” 
মূদ্বোগপধান তগবদ্হানপবণি ভীগাদিবাক্যে 
পঞ্চবিংশত/থিকশততমোই ধ্যান: ॥ ১২৫ 





ঘ্যান! তুম আমার এই আহেশকে উ্রজ্ছন 
করিও নাও ২৯ 
ঘদি তুমি শান্তির ক্র প্রাথনাকারী এবং তোদার পক্ষে 


হিতক বাক/ভাধা ভগবান্‌ এঁরুককে প্রত/াথ/।ন কর ও তীছারে 
আজ ন। হান, তবে তোমার পয়তব ন। হুইয়া থাকিতে পারে 
না॥২৭ 


পরমন্বহধি ত্ববযাসপ্ক্টত শতলাহলী সংহিতা হঙাতারতের উপ্চোগপর্াবা্গত  ভগব্থানপর্ষের 


ভীন্মাদির বাক)বিগ্ পঞ্চবিং 





িফশততম আখথানের অহুদাৎ লমাগ । 


ষড় বিংলত্যধিকলততমোহধ্যায়ঃ | 


[ছয্যোধনং বোধায়হং ভীঘ্বন্ত ত্রেপন্ত চ পুনঃ প্রচেষ্টা । ] 


বৈশল্পায়ন উবাচ? 
ধৃতরাষ্ট্রবচ; শ্রুঙ ভা প্রোলৌ সমব্যধৌ। 
ছুর্যোধনমিদং বাক।নূ ?: শাসলাতিগন ॥১ 
হাব কুঙ্গাবসন্রঙৌ মং বহ তিগতি গাগুৰম ৷ 
ফাবদ্‌ বৌমো। ন লেখার দু্োভীচ দিষপ্বলম্‌॥ ৯ 
যাব প্রেক্ছতে কুছ: সেম: ২৭ বুহিছিব্য । 
শ্বীনিষেবো নতেবানগ্ারঙ্টানত িশসনত ৩ 
যাব দৃশ্যত পারব; থে সানীকে বাবস্ডি । 
ভীমলোনো নচেৰাস'্থাবচ্ছান। { বৈশলন্‌॥ ৪ 
যাবক্স চরতে মার্গান্‌ গৃতনাহতিগসয়ন। 








ষড় ৰিৎশত্যদিকশততম অধ্যায় । 

[শীষ ও তোণক্কৃৰ পুনাৰ দুৰে|।দনকে বুঝবার চেই। ] 

বৈশম্পায়ন বলিলেন।_9ননেওত! টতরাই্রের কথা নিয়া 
দুখে জনক্গয়ের সন্স(বনার লঘান&পে দু£ঘ অন্ভবকারী তীগ্ম ও 
জোপাচার্্য উত্তরে গুরুগনের শক! উৰঙ্গনকারী দুধ্যাবনকে 
এইট কথা বলিলেন ॥ ১ 

ৰস! থে পর্থান্ত শী ও নর্দুন কবচখারণ করত যুদ্ধের 
জন্য উন্ভত লা হন, হতক্ষণ গাও) বধু গ্রহে রক্ষিত থাকে, বতক্ষণ 
খৌদাছুনি বজাফিতে শক্রণৈগগ নিন কামনা জাহতি প্রান না 
করেন এসং দৃতক্ষণ লক্ষানীল মহাধগ্ধর ঘুখ্ঠির তোমার লৈস্কের 
উপর ক্রোঘপূর্ণ দি নিক্ষেপ না করেন, ভতক্ষণের দখ্োই এই 
ভাৰী অক্ষয়ের লঙ্জা নাকে শান্থ করিতে হইবে ॥ ২-৩ 

হতক্ষণ কুদ্ধীপুত্প মহাধনুর্ঠর ভীবলেনকে নিদ পৈশ্গ্দ্ের 
অগ্রভাগ দ্যান হতে দেখা না হার, লেই সময়ের সোই 
এই জনক্ষছের সন্তান! শান হওছ। প্রেরন ॥ ৪ 





ভীদসেনো পদাপাণিক্থাবং ল:শাম। পাওবৈ: ॥ ৫ 
বাব শাতয়তা।দো [শরাংলি গজযে!ধিনাছ্‌। 
গদয়া বীরদতিন্। ফলানাৰ বনস্পতে; ॥ ৬ 


কালেন পরিপরু1[ন ভাবচ্ডান)4 বৈশলম্‌। 
নকুল: সহদেবন5 4০৪০5 পাত; ৪৭ 


বিরাট্চ শিখণ্ডী চ বৈ শুপাপিশ্চ দরশতাঃ। 

হাব প্রবিশস্তোতে নক্র) ঈব নহার্ণবন হল 

কতা: ক্ষিব্রনস্সতঙবচ্ছ।ম/হু বৈশসদ্‌। 

খাব সুকুদারেযু শরীয়েমু মহী ক্ষিতাথ্‌ ॥ 
 ছয্যোহন! ছে পথ হাতে গণ লং ভীঘেন তোমার 
শৈঙ্ষঝাকিনীক্ষে সংহার করিতে করতে তুদ্বের বিতি॥ ছার্গে 
বিচরণ ন করে, সেই লদয়ের নোট তুমি পাওধগণের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করিছা ফেল। ৫ 

বে পর্যান্ত ভীদসেন নিজ বীরঘ/তিনী গধাছ্থার। হ্খ্যকালে 
পঞ্চবৃশ্দের ফলের ভ্যান সংগ্রামন্বলে গঞ্জরে(চী হোন্ধাদিগের মস্তক- 
সহ ছেদন করিরা পাতিত ন। ক৫র, নেই লম্জের মধ্যেই তোদার 
দূদ্ধধিবাক লক্বয় শান্ত হয! আবশ্যক ৷ 

নকুল, লহধেধ, ফপ্ৰপুত্ৰ বু), বিরাট, শিখণ্ডী ও শিশুগাল- 
পুত হউকেছু -_এই লব জন্থবিদ্ঞাছ নিপুণ বীরগণ কবচধারণ করত 
মছাগাগরে প্রবিষ্ট হিং জল দ্র পরার তোমার সৈরদধ্যে ধতগশ 
না প্রবেশ করে, সেই লদদের মধো তুমি এই জনক্রয়ের সময 


পরিত্যাগ কর ॥ 
ঘতকাল এই তৃশালগণের সুকুদার শরীরের হথো গৃরপদ্ষযুক্ 


ভ্বঙ্কর বা পতিত =। হং, সেই লমন্ধের মতেই তুষি এই বুদ্ধের 
লক্ষ পরিহার কর) ৮০ 





বডুবিংশত)ধিকশততবোহপায় ] 


গা পঙ্জাঃ পতস্থাতাস্তাবস্চানার বৈদসন ।৯ 
চদ্দন।গুরুদিেয হারানকধবেধু ৮ । 
নোরঃসু বাবদ যোধানাং মকোসৈধহেবধং 
কৃতাক্লৈ ক্ষিপ্রমন্থাহিদূর4710তভিগাতসাঃ ॥ 
অভিলক্ষোর্সিপাতান্তে তাণচ্ছান।হু বৈশলন্‌ ১১ 
_অতিবাদয়নানং স্বাং শিরসা। রাজকুজএ;। 
পানিভাং প্রতিগৃদ্ু।তু বর্মর।দে। দুশিভিরং ॥ ১২ 
ধবস্ধাতৃশপতাকান্কং দ(ক্ষণং তে "দক্ষিণ: । 

স্বন্ধে নিক্ষিপতাং বাপু: পাস্থয়ে তরতবভ ॥ ১৩ 





৪১০ 





উপবিষ্টস্ত পৃষ্ঠং তে পাণিন। পরিবাড় ৪ ১৪ 


নহাভাএতম 





লক্ষণে আগত দক্ষ হোত্থাকে ডূপাতিও করিতে লবথ, ঈহ্গতা- 
লংকারে বাণ লিক্ষেণ করিতে অচল, অববিষ্ঠার পারত, 
মহাৰনুর্ছর বিপক্ষীর বরগণ থে পং।স্ব ডোমার বোত্াছিগের চন্দন 
ও অগ্ুকুঃডিত এবং চার 9 নক্ষণাণী বক্ষস্থলে পৌগনিশ্থিত 
বাণ বংশ না করে, দেই লন অব) তুমি ঘৃন্ধের ইচ্ছ। ত।াগ 
ক্র ॥ ১০-১১ 

আমর] কমল করি ছে, বশর দুভঙিগ তোমাকে মন্ধক নত 
করিগ। প্রণাম করিতে দেশি) ইঠ০৫৭ । দালিগনের জন ) এহন 
কাক ॥১২ 

ওরতত্রে&! উত্তম দক্ষিনাপ্রগানক131 যুধিষ্ঠির ব্ৰঞ্জ, অন্ধুশ 
ও পতাৰ চিছে হুপোহিত সান দক্ষিহ আগতে শা|স্ব্থাপনের 
ছয় তোমার বন্ধে অপ৭ বঙ্ক । ১৩ 

এবং তোমাকে শঙ্খ বলায় বর ও ঠহবিপদূতে বুক রক্বর্শ 
অগুলিতগশোতিত হে তোমার পৃ্দেশে বরে ধীরে ছার্জনা 
ফাক ॥ ১৫ 











৩৩৪৯ 





অঞ্জু নেন যথা) [এতিপ্ডেপ্তিবাদিত; । 
সুর তান সৰুশা্রায় প্রে্(5বদ পাৰিব ॥১৬ 
দৃষ্ট। বাং পাণুধৈবীপৈভ1ভতিং সহ সঙ্গতদ্‌ । 
বাবদানপ্দদ্জাশ্রণি প্রনু্চন্ধু নরাধিপা: ॥ ১৭ 
দুম্ততাং রাদধানাণূ সধলম্পন্মহী/ক্ষিতান। 
পৃথিবী আাতৃভ।এন ক৪1তাং বিআরো! ভব ॥ ১৮ 
ইতি স্ুৰই।৩৷এতে শ ৩স(5 হু: সংহি্তান্কাং বৈল্লাসিক্যা- 
মুদ্ঠোগপবণি ভগবদঘ।নপবণি তীয়ত্রোণবাকো 
বড় বিশত।[নকশ ৩ঙাবোহধ্যায়) ৪ ১১৪ 





ওরতশ্রেচ! শালৃক্ষতৃলা ডচ্চন্ধপে॥িত দহাবাহ বীরৰর 
ভীষলেনও পাৰ্বির জঞ্চ ক আলিগন করিথ। ভোঘার 
সহিত মধুর ভাহাৎ ঘাংলা১ন। কক 8১৭ 











ক্ুপতে। আ্7, একশ = সঠবেব-এত তিন আতা 
তোছাকে প্রদান কঠ আচ তু'মণ উহাছিগের ম্তক 
আমাৰ ই তাহাদের সহিত সরে বায়লাপ কর ॥ ১৬ 


নিগ্ঘ বার এঃ! শাগ৫গরেজ লাগত তোমাকে ছিলিত 


হুহতে দেখিখা তৰ " আলখজনিত অশ্রযোচন 
ককন॥ ১৭ 





রাজাদের লম রাছগানীতে এই ঘোধন| কর। হউক ছে, 
কৌরব পাগুরগণের বিবাদ সম।গ 5৯৭) গিষাছে এবং স্রীতিপূর্ণ- 
ভাবে ঠাঙাছের লম কাঘ। পম্পহ ছটা সিদ্বাছে। তুমি এবং 
দশিষ্টির পরস্পর আাতৃডাব অশ্ষুর রাপগিব। এই রাজাকে লঘানয়প 
উপভোগ ফর, তোমার লদগ্র চিন্ব। দূর হউক । ১৮ 





ইঙ্গহছি বেদবা!পপ্রধিত শডলাহতরী লংহিত। মহাভারতের উদ্বোগপর্ান্ত্গত প্রজগবজ্যানপর্কে 
তীর ও ভ্রোণের বক)বিহখ ঘড়বিংশত)ধিষ শততম অধ্যাহের অস্থবাদ লমাণ্। 


সপ্তলিংলত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[ ইকজায গবো।বনন্ডোংসাহদানম্‌, পাণ্ডবেতেয। রা্জ/প্রদানে দনীহাপ্রক।শশ্চ । ] 


বৈশস্পায়ন উবাচ 

ক্রদ্ধা ছুধ্যোধনো বাক্যদপ্রিচং কুরুষ-সদি । 

প্রত্থযুবাচ সহাবোহং বাহুদেবং ঘশস্বিনম্‌ ॥ ১ 

প্রননীক্ষ) ভবানেওদ্‌ বক্ত নর্তি ত্েশব। 

মানেব হি বিশেসেণ 1বডাস্ত পরিগর্হসে ॥ ২ 

তক্রিবাদেন পার্থনানকম্মানধূন্দন । 

ভবান্‌ গহয়তে নিও): কিং সনীক্ষা বলাধলম্‌ ॥ ৩ 

ভবান্‌ ক্ষয্তা চ রাঞ্! বাপ।।চাধে।। ব। পিচানন্: । 

মাছের পরিগর্ছগে নাস্কাং বপন পাতিবন ॥ ৪ 

ন চাইং লয়ে কক্ষি কডজাবনিত। খন । 

অৰ সবে ভগন্ছে। আ। দি 

ন চাহং কাৰাদ তখন" বন 

বিচিন্তন প্রস্প.নি 'ধূন্চুর.-। কেশব । ৬ 

সপ্ডবিংশতািকশ৬তম অধ্যায় । 

[ ওকে ছিযোোধতনের ডবরপান এব পাওহগণকে রাজা 
প্রদান করিতে | একশ ] 

বৈশস্পাযন বলিলেন,--দনমেতয | কৌবৰদতায এঠ আপ্রিহ 
বাক) প্রবণ করিব! %ষে।।দন ধনী তারাও বহ্রদেবনন্দন 
উরককে এটকূপ উঠ প্রধান করলেন । ১ 

কেশব! উব্মন্ধপে পধ্দালেচন। কারা তবে আপনার 
এই কথা বলা উচিত তে। বিশেষতঃ 
আমাকেই দোষী বলিয়া নিঃ৭প করত শামার নিবা করিতে- 
ছেন। ২ 

অবুলুদেন! আপনি লা৩+গণের 'ওকিও কধা বলিয়া আমার 
দে পদ। অকারণ নিন কস্রিতেছেন, চাদর কারণ কি] আপনি 
ৰ আসনের বলাবলের [এব গক্ষা ক1এক। এবখ। বাণতেছেন ও 

আহি দেখিতেছি ৰে, আপনি, বিদু, পিত, আচাধা ও 
পিতাদছ তীক্ম লকলের কেবল আনারই উপর দোষারোপ 


করিতেছেন, সর্প কোন রাজার উপর নছে ॥ ৪ 
কিন্তু আছি এবিধরে আমার কোন ধোষ আছে বলির 


দেখিতে পাইজেছি না। বপচ রা?! ধৃতরাইুলহ আপনার! সকলে 
আদারই দোষ আবিষ্কার করিতেছেন ॥ ৫ 
অরিন্দদ কেশব! আমি বিশেদভাতে নানক্‌ 1৮5) চিন্তা 





শি সার্ক; ৭৫ 





এপ ॥ 











হণ আপান 


ব্রিযাভুপগতে দ্বুতে পাণ্ডবা মধুসুদন ॥ 
ছ্িতাঃ শন্ুনিনা রাজ্য; তত্র কিং নন ছড়তম্‌ ॥ ৭ 
যং পুনস্রবিণং কিঞ্চিৎ শত্রাজীম়ন্ত পাগবাঃ । 
তেভ্য এবাভাচুভ্ঞাতং ৬ং তদ! ষধুস্থদন ৷৷ ৮ 
অপরাধে ন চাশ্ম(কং যং তে পুতে পরাজিভাঃ। 
অছেয়া ছয়তাং শ্রেষ্ট পার্থ: প্রত্রাজিতা বলম্‌ ॥ ৯ 
কেন বাপ্যপরাধেন বিরুধাস্ত।াখভি; দহ। 
সশক্তাঃ পাণ্ডবা; কৃষ্ণ প্রশ্ন; প্রতাদিজবত ॥ ১৯ 
কিছন্মাতি: কও: তেষ।: কশ্মিন এ! পুনরাগলি ॥ 
সার্চরাট্রান ডিযাংসঞি পাবা; ঘধৈ! সহ 1১১ 





ন চন পয়নখ্রেন করণ! বচনেন বা । 

প্রত; গ্রণনামেহ ওয়াশ শতক কন) ১২ 
কার ৫ কাছ ৰ, আন।র খত অ (৮019 নাচ । ৬ 

মধুদ্ধদন ! খাণ্রবগবের পাশাছেপ। অতান্থ প্রিয় ছিল। এই 
আস্তঃ তাচার। উহাতে প্রত ত৷। এঠ অবস্থাং বদি মাম। শকুনি 
তাহাদের এজ) অর করত লয়, তবে হহাতে আদার কি দোষ 


আছে? ১ 
দরুদ! লেঃ পাশাখেলাহ পাণ্ডবের। যে দন্ত ধন 


হাৱাইয়াছল, লেই সবঃ তগন তাহানগকে কিরাইৰ। দেওয়া 
হইৰাছধিল ॥ ৮ 

বিজয়ী ধীরগণের নৰে৷ শ্রেঠ কেশব! ছি আগের পাওবগণ 
পুনরায় পাশাশেলা পৰাজিত হয় এবং দেই কারণে হনে যাস 
করিবার জ্ত গযন করা বাকে, তবে তাহাতে 'ামাদের 
অপরাধ কি আছে? 

হে কৃষ্ণ! আমাদের কোন্‌ অপরাধের ছলে অনদর্খ পাওডবগুণ 
শুর লৃহিত মিলিত হইয। আমাদের সঙ্গে বিরোধ করিতেছে এবং 
ইহ। করিয়াও লহঙ্গ শক স্তাহ ছুই হইতেছে ৪ ১০ 

শাবর) তাহাত্রে কি করিয়াছি 7 এই পাওখগণ আছাদের 
কি অপরাধ দেখি! দওর্ব-ৎধিগের লবিত দিলিত হইয়া 
তরু আঘািগকে বধ করিতে চ।চিতেছে 71১১ 

সামরা কাহারও কৌ ন+প উঠ কন্দ ও কঠোর বাক্যে ভীত 
হ্ধ। গশী হইতে আই হওত লাক্ষাৎ ইত্রের সন্গুখেও 
নতদপ্রক হইব নাও ১২ 














সন্তবিংশতাধিকশভভনোতপায ] 


ন চ তং কৃষ্ণ প্যানি কষত্রধর্সমন্ুতিতন্‌ » 

উৎসহেত দুধ ছেতুং যো =: শত্ৰুনিব্তণ । ১৩ 

ন হি ভীক্ম-কৃপ-ড্রোণা: সকর্ণ। মধুস্থদন । 
দেবৈরলি যুধা জেতুং শা; (কৃত পাগ্ডবৈঃ ৷৷ ১৪ 
হবর্মমনতপন্তন্তো ঘদি মাধব সংবূগে । 

অন্তরে নিধনং কালে প্রাপ স্তাম: দ্বর্গ/মের তৎ ॥ ১৫ 
মুখাশ্চৈবৈৰ নো ধৰ্ম; ক্ষতিয়াণাং জনার্দল 
ষচ্ছয়ীসছি সংগ্রামে শরতঘপতা বয়ম্‌॥ ১৬ 

তে বরং বীরশয়নং প্রান্ন্যানো যদি সংযূগে । 
বপ্রপমৈ৷ব শলত্তণাং ন নন্তপ্দঃস্থি মানব ॥ ১৭ 

কশ্চ জাতু কুলে জাত: ক্ষবদর্নেপ সর্তয়ন। 

ভয়াদ্‌ ঝত্বিং সমীক্ষৈবং প্রণঘেদিহ কিভি ॥ ১৮ 
উদ্যচ্ছেদের ন নামেহুগসে। হেব পৌকবএ। 


আ্াভারডল্‌ 








শক্রনাশক কষ্চ। আমি ক্ষয়ৰ ন5৯)ত। এখন হোন 
এর বীরকে দেখিতে পাঠে লা. সে বীর মুক্ধে শবাদিগকে 
জব করিতে লাচল করে। ১৩ 





ভে অধুদুদন । চেবারাড দুদ্ছে এছ, হোন, কাচা ও 
কর্ণকে তো ও করিতে লগ এন, সে লে পুনরাযে পারত 
ছিপ কথ আর কি বলবার আছে? ১, 

স্বীয় ঘ্শের পিকে দূরী বাস আমরা দলি যুদ্ধে কে'ন 
লঘবে পব্বে। আঘাতে (756 28, 
পক্ষে দর্খপ্রাপক হনে ॥ ১৭ 


হবে উচাট আমাদের 


জনাদিন | তির আদাদের উচাট তল প্রমান সখ খে, 
লগ্রাঘে আদর। বাণশথার পংন কব ১৬ 





মাধব | অতএ আমর] শক্রত পম্মুপে নতমপ্তক 3! চুটা 
ধরি দৃষ্ধে বীরপদা! লাচ করিতে পারি, তবে তাত।তে আদাহের 
দিত্রগণ দন্ত হইবে ন:॥ ১৭ 

উত্তাধ কুলে জন্মলাভ করত ক্ষতি হর্ধান্ছসারে জীবনবাপলকারী 
এপ কোন্‌ মছাপুকুষ আছেন, হিলি ক্ষ শর্ছের ছিকে ঘুরি 
রাশিয়া এটকণ বৃদ্ধের ভবের ভন শত্রুর সন্মুখে দন্তক নম্ত 
করিবেন} ১৮ 


বীর পুরুছের উচিত ছটটল_-তিনি সর্জ॥া উ্তোগ করিবেন, 
কাহারও নিকট নতষস্বক হইবেন না; কারণ, উদ্ভোগ করাই 


অপ্যপধণি তাজাত ন 





ইতি মাতক্গবচনং পণীশ্স্থি হিতেপ্দন:। 
বর্মায় চৈৰ প্রণৰেদ্‌ আক্ষণে =/*চ নি 





জচিন্বয়ন্‌ কফিদস্তং বাবচ্চীৰং তথাচরেং। 
এ ধর্ঘ; ক্ষত্রিয়াণাং লতনেতগ্ড নে সদা ॥ ১১ 


রাজ্গাংশ“5। ডাম্রভ।ত্যে যে! নে পিত পুরাভবং। 
নস লহ: পূুন্ঞ।তু নয় ভীবতি কেশব ॥ ২২ 
বাবচ্চ রাজা ধিঘতে দু২বা ট্রে: এনার্টন। 
স্যন্তণপ্র। বয়: তে বাপু।পঙ্গাৰাৰ নাধব। 
অপ্রদেয়ং পুরা দত «।৬। 





ঠা মম ॥ ২৩ 
অস্ঞানাদ এ) 





প পাশ নথ বাতলে অনাদন। 


নত পুনল হ5: পানৈ ৰতন ॥ 2৯ 





পুক্ধষের কথা পূক্সাধ; বার পুর বরং আনবে [বনঃ 


হইবেন, উখাশি কাহাৰ {কট মাক নত করিবেন 
alt ১৯ 
নিকের ভিইক্গামা আত অচ্ঞচুনির ভাবি করিত বচন 





গহণ করে, ঢকা মাদল উকি পক্ষে কেবল শি ও ত্রান 
গলকেই হণ।ন ক কর্তা) (“৫ 








ae 


বীরপুকধ এক ০17555 কোলা ৯) লগা না কারা 


চার হল ক্ষার 





গারাজীবন হারা উপ 
ধন্ম এবং আনান তই স৮। = 





অধীনৰ 
করিয়া দিধাছেন, উঠা চান ৭145 মামাকে জন না করিয়া 
কদাপি লাভ করিতে এারিণে আও ২২ 


কেশব? আমার 42; পুরে যে বা সচাগ আছ 





ছলাক্ছন ৷ হঙকাল রাও! 





পাট আবহ খাকিবেন, ছে 
মাধব ! ভতকাল আদর। 9 সেঃ পাগুবগণ অন ত্যাগ হারিছ 
শাছিদ্হ্কারে জীবন হান বৃক্চিনন্দন ভ্কক। 
পূর্বে পাণ্ডয়গশকে থে রাছাভাগ প্রদান করা হইন্াছিল, উহ! 
তাহাদিগকে ছেএছ উচিত চৰন; কারণ, তখন আমি বালক ও 
পরাধীন ছিলাম, সেট এ। জন্য! বা ভঙ্হশত: থাছা। কিছু 


তাহাদিগকে দেওধ। হটয়াচিল, উঠ। পুনরান্ধ পাগুৰগণ পাবে 
বাজ ২৭-২৪ 


কৰিব। 


৩৩৫৯ 


ধিয়মাদে মহাবোতে। ঘি সম্প্রতি কেশব । 
যাবন্ধি তীক্ষয়া সুচ]! বিব্যেদগ্রেপ কেশব? 
তাবদপাপরিত্যাজ্য: ভূমের্ন: পাওবান্‌ প্রতি ॥ ২৫ 


স্গাাঙ্ক 


[ ইচ্গোগপর্ 


ইতি টিমহাডাহতে শাহ শা সাতিতায়াং বৈয়াসিকা- 
মবস্তোগপর্নি ভগবদ্ঘানপৰণি ছুে।ধনবাকে। 
সপ্তবিশ্রতাপিকশততমোহলায়: ॥ ১২৭ 





ছে কেশব] এখন মছাবা হুধ্যোবল আমাকে জয় না করিয়া 


পাণ্ডযগণ সে সুমির অংশও পাইবে না, ঘেরণ তীক্ষ ক্ছচিকার 
অগ্রঙাগের হার! বিদ্ধ হই কৃষি উত্বিত হইতে পারে ২৫ 


প্দরহি বেদ্ব্যালগ্রৰীত শতলাংলী লংছিতা মহাভারতের উদ্ভোগপর্কাব্্ত রচগবম্যানপর্বে সপ্তযিংশতানিক- 
লততম অধ্যায়ের অন্কুবা্ লমান্ত। 


অঙ্টাবিংলত্যবিকলততমোইত্যায়ঃ। 
( প্ীরুষ্ষেন হু্যোধনপ্ত তিরস্কার:, কোপং কন্ধা সভাতো গন্কমু্ভতঃ দুষ্যোবনং নিগ্রহীততং প্রাসট্া় পরামর্শদালঞ্চ ] 


বৈশস্পাঞ্ন উবাচ । 
তত্তঃ প্রশম্য দালার্ছ: ক্রোধপ৷।কুলে ক্ষণ: । 
ছু্যোবনমিদং বাক্যমত্রবীং কুরুলংসরি ॥ ১ 
লগ্গাসে বীরশয়নং ক।মনেতবা্দাসি ॥ 
স্বিরো ভব সানাতে]। (নে 
বচ্চৈবং বষ্চসে মূড ন মে কশ্চিল ব। 
পাশ্রবেদিতি তং স্ব: নিবো নবালিপা। ত ৩ 
জিয়। সম্থপামানেন প। হবান' না 
ঘা ছর্মান্তিতং দাত: সৌবজেন ৮ হাবত এ 


অাবিংশত্যধিকশততন অধ্যায় । 

[ পক্ষের হর্ঘ্যোধনকে তিঃন্ার এবং কুপিত ডঃ দত 
হইতে চলিয়া যাইতে পেশি পিঠ কক দুধোদনকে বন্ধন 
করিবার জনা বৃতরা্রকে পরামশ দান। ] 

বৈশস্পাহন বলিলেন, জনমের! দুখোোশনের ধাক। শুনিয়া 
কোষে প্রকফোর নেত্র রক্তবর্ণ হুটর। উঠিল। তিনি তখন লেট 
কুরুপভা্‌ ছুর্ধ্যোধনকে পুনরায় এই কৎ। বলিলেন ॥ ১ 

দুর্ধেযোষন! রপকৃদিতে তোনাকে ধীন্রশব্যার শয়ন করিতে 
ছইবে। তোমার এই আশ। পূর্ণ হইবে। তুদি মন্তিষগুলীর 
লছিত। শৈর্ধপহৃকারে কিছুদিন স্থির পাক। অচিরেই দচ। 
সংগ্রাম আরম হইবে। ২ 

শু! তুষি বে মনে করিতেছ যে, পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার 
কোন দোষ নাই, এ বিষয়ে আমি লমন্তই বলিতেছি। হে 
নরপতিগণ। আপনার! লকলেই ইহ একাপগ্রচিত্ে শ্রবণ 
কন ৪৩ 

ভারত ! মহাত্মা পাণ্ডবগণের ( ক্রবদ্ধবান ) লয়দ্ধিতে বতাস 





ভবিতা মহান ॥ ১ 











কথক জ্াাতযুন্ত।ত শ্রেঘা'সঃ সাধুসন্মতা: । 
অথাল্স।যারুপস্থাতু: (ড'ক্ষন।ডিক্ষচারিণঃ 
অক্ষদৃতিং নহাপ্রাক্ সাং মৃতধিন।শনম্‌। 

অলতাং ডর জায়াঙগ হেদাশ্চ বালনালি চ৪ ৬ 





তল্চিং বাসনা থোপং হা দাতম্ধং কৃতন। 
ন সাধ: পাপাধুহন্ধনৈ ॥ ৭ 


অদমাক্ষ। স৪1১, 
কম্চান্তো 
আানীয় চ সহাং বান্ধ" যখোজী। ডৌপদী বা ॥৮ 





সঙ হয কাছ একনর সি কুমহপা করিয়া পাশাবেন। 
অর করিযাচিলে। ৪ 

ভাত! অক্তধার *দ। ল্রলতাপুর্ণ ব/বচারকারী, চঞ্জন- 
সক্ষানিত ও তোমার শে? জাতি (বু) শাওধগণ তোষার দায় 
কণটতাকারীর লহিত অঙ্গাপের্বাক পাশাতেলার কিভাবে প্রবৃত্ত 
চটটতে পারে? ৫ 

ষ্গামতে ! পাশাখেল। তে। সংপুক্ছদগ(র বুদ্ধিষেএ নাশ 
করিয়া ফেলে। ঘৰি ছুই বাক্ষি উচ।তে প্রবুর হত, তৰে তাহাতে 
অতান্য ত্র দলহ আর্ত চটসে এবং পঞ্চলেরই উপর বহ 
লন্কট পতিত হইৰে। ৬ 

তুমি স্গাচারের উপর লক্ষ) 2! রাদিয়। পাপাপক মনস্তগ্ণের 
লন্ত ড্র বিগঞ্জের কারণন্থকপ এট পাশাখেল! প্রতৃতি ফাধ্য 
করিয়াছ ॥ ৭ 

তুমি ব্যতীত দ্বিতীদ অন্ত কোন্‌ অধম দাছৰ আছে, যে 
নি ভোট ভ্রাভার পৃরীকে লচাদদে। আনাই! তাহায় লি 
তাদুশ অগ্চচিত বাবহার বরে, যেব্বপ তুমি তৌপদীর প্রতি স্পট 
ভাবে না বলিযার ঘোগ্য বাব। বিহা দুর্যাদহার করিয়া ॥ ৮ 





আষ্টাবিশত্যদিকশতহমোহ ধ।। 





কুলীন। সীলসম্প্ প্রাণেভ্যোহপি গবীয়পী । 
মহিষী পাুপুত্রাপাং তা বিনিকৃতা কা ৯ 
জান্তি ফুরব; সর্যে যথোক্া: কুরুলংসদি। 
হশোসনেন কৌস্তেয়াঃ প্রত্রজস্থ; পরস্বপা: ॥ ১০ 
সদা ত্তেমলুক্েয, সততং ধর্মচ।রিষ, । 
দ্বেষ, বন্ধুব, ক: সাধৃশ্চরেদেবনদাম্ত্রতন ॥ ১১1 
স্বলংসালামনাৰ্য্যাণাং পুরুঘাণাপ ভাবণম্‌। 
কর্মহশোলনাভ্যাঞ্চ বয়া চ বণ; কৃতম্‌॥ ১২ 
সহ মাত্র! প্রদন্ধ ং তান বালকান্‌ সারণাবতে। 
আন্ছিস্কঃ পরমং যতং ল সমৃদ্ধ তং তব ॥ ১৩ 
উমৃশ্চ স্থৃচিরং কাল: প্রচ্ছন্্রা: পা গুবাক্বদা। 
মাত্রা লছৈকচক্রায়াং রাক্ষণস্থ নিবেশেনে ॥ ১৯ 
বিহেণ ন্পবন্ষৈষ্চ যতিতা: পাওবা 
সর্ষেপাইৈসিলাশাঘ ন সমক্ষপ। ডং তব ৷ ১৫ 
হৌপদী উত্মমকুলে উৎপতা, ঈপ এ দঙ্গাচারলন্পত। এত: 
পাওবগণের প্রাণ অপেক্ষা অধিক স্থচদ্বশচা মচারাটি॥ তথাপি 
তুমি তাহার উপর অত।াচার ক্ষরিতাচ ৫ ৯ 
ৰে লঘ শক্রুপন্থাপক কুল্ীস্টমাবগণ সনগমন করিতেছিল, 
নেই লমত ছুংশালন কৌ 4৭৭51 ৯1ঠাব প্রতি যেষপ কঠোর 
বাকা ধলিয়াদিল, 1০1 সপ্ত কৌরবেরাট ০ান ॥ ১০ 
লর্ষাধ। ঘর্টে ভৎপয়, নিলো ও লদাচারী নিজ হদ্ধুগণের প্রতি 
কোন্‌ সজ্জন পক্ষ এপ অধোগ। পাবত।ব করিতে পাবেন? ১১ 
ৃর্ষেযোহন ! তুমি কর্ণ ও ছুঃশ্াসনের সচিত এনেঞ্চবার ঈশংল 
এবং শনার্ঘ্য পুরুষগণের 8 কাবার হলিযাছ ॥ ১২ at 
তুদি ঘারণাযত নগরে বালানন্থায মাত! কৃত্বী্ লহিত 
পাণ্ডৰগণকে জাদাইৰ। দিবার আন্ত বিশেষ চেরা করিদ্বাছধিলে, 
কি ভোঘায় সেই উদ্দেশ্ সকল হব নাই ॥ ১৩ 
তখন পাওৰগণ নিজ মাতার লহিত হুমীর্ঘকাল পর্যা্ 
একাচক্র! নগরীতে কোন এক আ্রাঙ্মণের গৃহে গ্েংপনে ধাল করত 
কাল কাটাইঘাছিল ॥ ১৪ 
কুদি ভীদসেনকে বিষ দিন, নর্পধার। দংশন করাইয়া এবং 
হন্তে পথে বাির। জলে ডভূবাইদা দিষ। ও অক্লান্ত ববি উপাছে 
পান্ডবগণকে নষ্ট করি! দিবার জন্য হর করিয়াছিলে, বিন্ধ 
তোমাক সেই প্রন্থাদণ সল ত নাই ॥ ১৪ 
এইরূপ বৃদ্চি লই তুমি পাণুরগ্ণের উপর সর্বদা কপটতাপূর্ব 
৪২০ 








grt 


: হহাভারতন্‌ 


৩৩৫৩ 


এববুদ্ধি: পাণুবেসু নিণর্পুত সঙ ভবান্‌। 

কথং তে লাপরান্গোইস্তি পাওবেদু নভাস্মনু ॥ ১৬ 

হচ্চৈডেো। যাচমানেভ।: পিত্রানংশং ন দিংসসি। 

ভক্ত পাপ প্রদাতানি অ্টপবর্ধো। নিপাতিভ; ॥১৭ 

কৃষক! বহৃন্তকার্ধ্যাণি পাণ্ডবেষু নুশংসবং। 

িথ্যাবত্তিরনাধ্যং সস নিপ্রতিপস্ধলে ॥ ১৮ 

মাভাপিতৃগ্যাং 'ভীগ্ষেপ দ্রোণেন বিভ্বরেণ চ1 

শামোতি সূহরুক্রোহ্স ন চ শাঘালি পাৰিব ॥ ১৯ 

শে হি সুমচাল্লাভস্তব পার্থন্য চোভয়োঃ॥ 

ন চ রোচয়লে রান কিমান বৃদ্ধিলাঘবাং ॥ ২০ 

ন শর্ম প্রাপপাসে রাডগ্র ংক্রুন! প্রন্ননা: লচঃ। 

অধর্বানমশন্তদ, ক্ৰিয়তে পারিস ওয়। ৷ ১১ 
দৈশস্পায়ন উৰ।চ। 

এবং ক্রবতি গাশাে গৃণ্যাসলননধবর । 

পৃ:ণাসন ১৮ 











কম বদীত কুদস সে ॥ ১১ 





আচার করি স্থদিনেড, ইরান বিলে লে করিতে পারি 
যে, পাশুরগণের উপর (নারে কেলে অং বা? চৰ নাউ? ১৬ 

পাণী হর্ন ' হাচ.ঞা আরিলেও তুমি দে পাতসতিগকে 
নিকষ পৈতক রাজা চিত চাহি তা, জাত! কিছু তোমাকে 
লেই লন আন্ত কান করিতে তকে, হে লময় ভুমি দুখক্ষেতে 
কুলাতিত চট এশথা 

স্ইশংস বাক্রির সাহ তুমি বাগরগণের পুতি বচবিধ অধোগ। 
বাধার করত মিখ্যাচারী $ আশাধ) তুলা ওটা আজ নিজের 
লেই অপরাধ-বিদধে অনডিক্সও। প্রকাশ করিতেছ ও ১৮ 

ঘাতা-পিতা, ভীন্ম, খ্রোণ 9 বিদ্র ল্ষলেই তোমাকে 
বারংবার বলিয়াছেন বে, তুমি 413র%গের লহিত সন্ধি স্থাপন 
কর--শাস্ম হও; কিন্তু হে কুপাল' তুমি শান হইবার উদ্চোগ 
কর নাট । ১৯ 

দ্বাছন্‌ ! শান্টি স্থাপিত হইলে তোমার এ বুশিটিরের উততর্রের্ট 
অতিশয় লাভজনকই ছইবে। কিক তোমার এট প্রস্তাব রুচিকর 
হব সাই। ইহাকে বৃদ্ধির গোৰ =! বলিয়া! আর কি ঘলিতে 
পারি? ২+ 

রাছন্। তূদি হিতৈহী পবহব্গণের কথা অগ্রা্থ করিয়া 
কল্যাণ লাভ ক্ষরিতে পাবি লা। ভুমিপাল ৷ তুনি সহ! অধর্দব 
ও অদশস্থর কাট করি৷! হাইতেছ ॥ ২১ 

বৈশপ্পান বলিলেন, বে লহ দশাহকুলকঘণ রক এইলৰ 








1১৭ 








৩5৫৪ 


ন চেং সন্ধান্তলে রাজন হবেন কানেন পাণ্ডবৈঃ। 
বদ্ধ্য! কিল বাং দ।স্ত্বি কুত্তীপূরাণর কৌরবা: ॥ ২৩ 
বৈকর্তনং ত্বাক মাঞ্চ দ্রীনেতান্‌ মু জৰ্যভ ৷ 
পাশুবেভ্যঃ প্রদাস্থন্তি তীন্মো। হোপ: পিতা চ তে ৫১9 
আতুরেতছ্‌ বচ: শ্রুঘ| ধার্তরাট্ হুমোরনঃ। 
কুন ্রাতিষ্ঠতোখায় নহানাগ ই শ্বসন্‌॥ ২৫ 
বিস্তর দৃতরাষ্্রফ নতারানক্ষ বাহিলকম্‌। 
কুপঞ্চ সোদদততক্চ ভীন্মং প্রেপং দনাৰ্দনন্‌ ৷ ২৬ 
সর্ধানেভাননাদৃত্য দৃর্ঘতিনিরপয্লপ; । 
অশিষ্টবদমধ্যাদো মানী হান্াবমানিতা ॥ ২৭ 
তং প্রস্থিতসভিপ্রেক্ষ্য ম্রাতরো মগ্ঘজর্যভ্‌। 
অনঙঞপ্ম,: সামাত্যা। রাজানশ্চাপি স্ন! ॥ ১৮ 
সভায়ামুশবিতং ক্রুদ্ধ প্রস্থিতং আহি: সহ । 
ছুর্ধোধলমলিপ্রেক্ষা তীয়: শ।শূনবোহত্র 
কথা বলিতেছিলেন, লেগ শময় ছাগল ও কথার নগোই 
আছিল দুর্ধ্যোৰনকে কৌরবল ডাং বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ 
রাজন্‌! হি আপনি হেক্ষাড পাতবগণের সহিত লন্ষি না 
ক্রেন, ভবে বনে গউততেচে_কৌকবেরা আপনাকে বশিঘা 
কুজীপুজ দুখিঞিরের তপ্তে সমর্পণ করলে ॥ ২৩ 
নরক্রেধ! শিতামচ চীন্ষ, আচাং। হেত 4 শিত।-উঠার। 
কর্কে, আপনাকে ও আনাতে তিনন্ছনকে পাতবগপের 
হস্তে প্রধান করিবে । ২৪ 
ভ্রাতা! ছুংশালনের এট কগ। শুনিম। গতর রপুতর ছুখেগাধন 
অত্যান্ত ঈশিত চয়) নচাদর্পের স্তাধ দীর্ঘগাদ ফেলিতে ফেলিতে 
লেট স্বান হইতে উঠিয়া চলিত। হাউলেন। এই এখ্যোদন অত্যন্ত 
ছক, দি, নিজ, অশিৱ বাকির সাদ নর্খাপাপূঙ্চ, অভিঘানী ও 
দাননীয় পুরুষগণের অপমানকারী ডিলেন। তিনি বির, 
ধত্রাষ্টু, মহ্যরাজ বাংলীক, কুপাচার্যা, লোমদর, ভীত, জোশাচার্য 
ও গহ্াজনগীড়ক ভগবান্‌ এর -টচাদের সকলকে অনাহর 
রিয়া সঙ হইতে চলিয়। ঘাটলেন ॥ ২৫-২৯ 
নয়ল্রেষ্ঠ চুর্খ্যোধনকে চলির| হাটতে দেৰি তাহার বাতৃববষ, 
যঙজিবর্গ ও সর্ধোগী নরপূতিগনও তাচার সি গন করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৮ 
এইরুপে কুদ্ধ দর্ঘোদনকে তত়গণের ভিত লচ চটতে 
উঠত বাটতে সখিয়া শান্বগলম্্ন তীয় বলিলেন 8২৯ 
খে যাকি ধন্ধ ও অর্থকে পরিত্যাগ করিছা ক্রোধের 





ই ॥ ১৯ 


আধাশাস্ 


[উদ্লোগপ্বহ 


ধর্যার্থাবভিসম্থ্যজ্য সংরদ্ুং যোইনুষদ্তাতে । 

হুসস্থি বাদনে তস্য হুহ্বদো। নচিরাদিব ॥ ৩৭ 
ছুরাস্া রাজপুতোহয়ং দার্তরা্রোহমুপায়কৃৎ। 
মিথ্যাভিমানী রাজাস্য ক্রোধ-লোভবণাছুগ; ॥৩১ 
কালপকমিদং মন্তে সর্বং ক্ষত্রং জনার্দন। 

সৰ্বে হ্বসুস্থতা মোহাৎ পাথিবা; সহ মন্তরিভিঃ ॥ ৩২ 
ভীম্মস্যাঘ বচ: ক্রুদ্ধ দাশার্হ: পুদ্ধরেক্ষণঃ। 
ভীগ্-জ্োণমূখান্‌ সধানভ্যভাবত বীধাবান্‌ ॥ ৩৩ 
সর্বেহাং কুরুববদ্ধানাং সানয়মতিক্রদ:। 

প্রসঙ্গ সন্দনৈশ্বধ্যে ন নিয়চ্চত যয. পম্‌ ৷ ৩৪ 
তত ঝাধামহং মস্তে কালপ্রা'প্রমরিন্দদাঃ । 
ক্রিয়মাণে ভবেক্ষেয়স্তং সব: শৃগুতানঘাঃ ॥ ৩৫ 
প্রত]ক্ষনেতদ্‌ ভবতাং যদ বক্ষ্যানি চিতং বচঃ । 
ভবভামাম্বকূলেন যদি রো ত ডারতা: ॥ ৩৬ 


অগরপরণ করে, সেট ব।ককে নখ নিতে পতিত ততে দেপিম। 


ভাঙার শক্রগদ চালিতে থাকে ৬৮ 

রাজা ঘতরাটের ওই দুয়াড! প্রাঃ দুর্ধ্যোদ" লক্ষাসিদ্ধিয 
ইউপায়ের বিপরীত কারা করে কোধ ও লোচের বিকৃত 
খ্াকে। রাজ] হইবার মিএ। অণভমান ৯818 আছে ॥ ৩১ 

হন আনি বৃকিতে গাহিতেচি দে, এট লমপ্ত ক্ষত্রিছ্গণ 
ধৰাকালে পক ফলের ক্গাৎ চটু।নগে গমন করিতেছে; ধেহেতু 
এই শঘণ্ কুপতিগণ্ট মোহ হতে: নিয় দহিমগ্ুলীর দিত এই 
হর্খ্যোধনের অগগরণ করিতেচে ॥ ৩২ 

ভীগ্রের এই কথা শুনিং! মচাপরাক্রদী দশা ুলনন্ধন 
ক্েদলনন শীরুক তীন্ম ও হোণ প্রচৃতি বাকিকে এই ধখ। 
ধলিলেন ॥ ৩৩ 

হুরুকুলের সন্ত বৃদ্ধগণের টচ। অতান্ব অশ্বায্ যে আপনার! 
সকলে এই দূর্ধ দু্্যোখনকে রাজপদে বলাই! এখন ইহাকে 
বলপূৰ্বক নিত করিতেছেন না ॥ ৩৪ 

শফমদন নিষ্পাপ কৌরধগণ! এই বিয়ে আনি' এক 
সহযোচিত কর্তবোর নিশ্চর করিঘ।ছি, ঘাহা পালন প্ষরিনে 
লকলের য্ধল হইবে । আপনার তৎলদন শ্রবণ বরুন ॥ ও 

শামি থে হিতকর কথা বলিব, তাহা আপনার! প্রত্যক্ষ 
অঙটচবৰ করিবেন। তে ভরতবংলীযগ্রণ! ধরি উগা আপনাদের 
অশ্কৃণ হটে বলিককা বুঝিতে পারেন, তসে তাহা কার্ছে। 
পরিণত করিবেন ॥ ৩৬ 


অঙ্টাবিংশাত।বিকশততুমো ইয়ং 


ভোজরাজনল্য বৃক্ধসা দুর চারে! হনাস্ুবান। 
আ্বীবত: পিতুরৈশ্ব্।: হয মভাবশং গত: ॥৩৭ 
উদ্রসেনস্থৃত; কংস; পরিত্যাক্ত: স ঝান্ধবৈ:। 
আতীনাং হিতকাছেন নয়! শান্ত! নহামৃধে ॥ ৩৮ 
আহক: পুনরম্মাভিজ্রগতিতিস্চাপি সংকৃতঃ। 
উগ্রসেনঃ কতো রাজা ভোজরাজগ্যবধন; ॥ ৩৯ 
কসেনেকং পরিঙাজ্য কুলার্থে সর্ববাদবা: | 

সময় হুখমেধন্তে ডারতান্ধক-বৃঞ্চ়: ॥ ৪০ 

অলি চাপ্যবদদ রান পরনে প্র্রাপাতঃ। 
ব্যুঢ়ে দেধাম্থুরে যুদ্ধেইছাগতেঘাধুখেষ,চ ॥ ৭১ 
দ্বৈধীভূতেযু লোকেয বিনশ্াস্ত চ ভারত । 
অন্রবীৎ সৃষ্টিমান্‌ দেখো। =গণ।ে!কভাবন: ॥ ৪২ 
পরাভবিষ্বন্তান্বর! দৈতেয়। দানবৈ: সহ । 





বৃদ্ধ তোজরাজ উ: পুহ কস এঃ? গুরাচার ও 
অজিতেজির ছিল। লে 1০:94 শিাকে জয় করিয়া তাছার 
লমগ্র বন্ধ) গহণ করত দৎং 41৬1 ইইাছিল। বাচার পরিণামে 
লে পরে সৃত্ঠুষরণ করে ॥ ৩৭ 


সমপ্ত ঘাত। ও বর্গ তাচা;+ পাঞিহ্যাগ করিয্াছিল। 
আমি স্বাতী সুহধদ্হগেঁর [5৩কানপ) করছ মহ্[ুক্ডে উগ্রলেন- 
পুত্র ৰংসঞ্চে বধ করিধাছিলাৰ ৷ ৩৮ 

তারপর জাতিগণ আদর সকলে নিলিত উঠা তোদবংনীর 
ক্ষতিহগণের উন্তিকারী আওক উগ্রলেনকে দৎকারপূর্ক 
খুনযাহগ ।রাজপছে প্রতিষ্ঠিত করি ॥ ৩৯ 

ভরতনন্খন! কুদের রক্ষার দন্ত একদা কংলকে পরিতাগ 
করিয়া, অন্ধক ও বৃক্চি আছি বংশের সপ্ত হাছবগণ পরস্পর 
সংগঠিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে এবং উত্তরোত্তর উয্নতি 
করিতেছে ॥ ৪* 

রাখন্| ইহ! ব্যতীত অপর এক উদ্নাহরণ দেখাইতেছি। 
কোন এক সময প্রজাপতি ত্র! থে কথা বলিহাছিলেন, আছি 
এখন লেই কথাই বলিব। দেৰত। ও অন্থরগণ দুদের জন ছুই 
দিকে বিতক্ত তইদ্বা ঈণাগ্থমাল আছেন এবং সকলেই বশত 
গ্রহারের জট সাদি উত্তোলন করিত্রাছেন। তখন সমস্ত জগত 
ছুইভাগে বিভক্ত হইদ। বিনাশের গর্ভে পতিত হইতে উদ্ভত 
হইয়াছে । তারত! লেই অবস্থা সরিকতা লেকভাবন তগৰান্‌ 











ডর 
LJ 
আদিত! বসলো কা ভপিতবান্তি দিবৌকস: ॥ ৪৩ 


দেশ।সুর-নশব্যাষ্চ গন্ধবোরগ-রাক্ষসাঃ । 
আঅশ্মিন যু্ধে স্বসংক্রুদ্ধ। হন্যি।(স্থ পরম্পরদ্‌ ॥ ৪৪ 
ইতি মদ্ধাত্রনীদ্‌ বর্ম: পরমেটু; প্রদাপতি: । 
বরুণায় শ্রবচ্ছেতান্‌ বদ্ধ্ব। দৈতেয়দানবান্‌ ৪ ৪৫ 
এবসমুক্তস্ততে। বে! নিজোগাৎ পরমেটিনঃ 
বরুণা দদৌ সান বন্ধা দৈতেয়-দানবান ॥ ৪৬ 
তান্‌ বদ্ধ) ঘৰ্মপাশৈশ্চ হৈশ্চ পানৈভ্রলেস্থরঃ 
বরুণঃ সাগরে যা নিত।ং এত দানবান্‌ ॥ ৪৭ 
তথা হধোধনং কণ: : চাপি মৌবলম্‌। 
বদধবা ্ুঃশালনং চাপি পাত, প্রযচ্ছথ ॥ ৪৮ 
তাডেং কুলার্থে পুগধ' গ্রানস্যাথে কুল: ভাজেৎ। 
গ্রানং ছনপদস্াথে ভায়াণে পুরী তা 








Sl 











হস্ধ। স্পষ্ট ভাবা বলত দিবেন হে, ৩১ দুখে দানৰগণের সহিত 
আএ 6 দৈত)দিগের পরার 65৭ অ।দিত।, এই ও জাগি 
ফেখতাপণের বিন উরে তেনেতে অত্র, মদ, গন্ধব নাগ 
ও গাক্ষদগদ ৪ দুছে অত 2০৩৬ ১৪৬ একে অপরকে 
বৰ করবে ॥ ৪-.8৬ 





এট ভাবী পার্পাম দানহ “এনে আদাপতি আরা ধ্খ- 
রাজকে হট) বললেন, তুমি এই দৈং। $ দানবগণ(কে বাদিধ। 
ব্ইপতেবাকে প্রধান ক% ৪৭ 





ভাতার এট কৰা শুনিয়। ধর এখ্ধার অজাগুদারে সপ্ত 
যৈত) ও দানধদিগকে হিং) 4৭:৮4 (নকষট সনপণ ছরিয়া- 
ছিলেন ৪ ৪৯ 

নেই লথছ হুইতেহ জলপতি বংশ তাহাদিগকে ধর্দপাশে 
বাধিয়া প্রতিদিন লাহ্খানে খাকিখ। পে ॥(নবগণকে সদুত্রের যঘো 
বাবর দিলেন ॥ ৪৭ 

দেইভাৰে আপনারাও এখন, কণ, সু বলপুজ। শুনি 
এবং ভ্শাসনকে বন্দী কক পাণুবগণের নিকট সমর্পণ 
ৰঙ্ন॥ ॥৮ 

লবন্ত কুলের হগলের নয একজন পুরচবকে, একটি গ্রাযে॥ 
ছিতের অয একটি ফুলকে, ভ৭লথের হিতের জন্ত একটি 
প্রাকে এবং আন্কল্ঠাপের জনক সমণ্ড তৃদণ্লকে ত্যাগ 
করিবে 1৪» 


৩৩৬ আধাশান্থ { উদ্ভোগপৰধ 


ইতি প্রীমহ।ভারতে শতসাত দ্র: সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুষ্গোগপবাণ ভগবদ্ঘানপবণি কৃক্বাক্যে 
বিশেত্যবিকশততামোই। 
নিত দদধস্বাপন কুন ক্ষতিশ্রেত! আপনার ছক সমগ্র 
ক্ষতির জাতি বিনষ্ট হউক-_এক্$প হেন না হব ৪ ৭* 





রাজন ছুযো[ধন: হুতপরবা শানা পশুবৈই। 












! আপনি ছুোহনকে বন্দী কষরিদ্থা লাওবগণের 


উনি বেদবাপপ্রযীত শতলাহল্রী সংহিতা মহীতারতের উভোগপরাতবগত প্রডগহহ্ষানপর্ষের 
উীরফ্যাক।বিক আঙ্টাবিংশত্যখিকশততহ অধ্যায়ের অহ্যাদ সঘায। 


একোনন্রিংঅদাধবিকশততমোহধ্যায়ঃ | 


[৮হরাছ গাঞ্জাথা আনঘনদ্‌, ছর্ধ্যোধনং বোয়িং তন্যা: প্রচেষ্টা চ। ) 


বৈশম্পায়ন টস।চ। 





পচ্ছ তাত মহা প্র): গাঞ্ষারী: দাগনশ্রিনীম। 

আনয়েছ তয়া সাধনিসনেধামি মতিন ॥ ৩ 

বদি সাপি তৃরায়ানং এনছেন গুচে হসন । 

অপি কৃষ্ণ পুদক্ঠিগেন বচনে বচন 

আপি লোত1[5ই৬% পরাননগুদশয়েহ। 

ছবুন্ধেতসতায়ন্ত শনাথ: এবতী 4১: ৪ ৩ 

অপি নো বাদলং ঘোর! ছযেনোপনান মং । 

একোনত্রিংশদ্ধিকশততম অধ্যায়। 
(তর্ক বক গাদ্ধ!৫1:৩ এন ছগ্গেরাধলকে 
বুঝ।8সাএ অভ গাঞ্ারার প্রচেষ্টা ] 

বৈশম্পায়ন বণিলেন,_৫ে ঈননেকগ। শিরকের এই কথা 
গুৰি! নর়পতি বত্রাষ্ট দর্ষাসন্মক্গ দিইরকে লতার সহিত 
বদিজেন॥ ১ 

তাত! তুষি যাও ৭ক্মিতী ও দরশিনী গাপ্ডারীষেবীকে 
এখানে লইয়া আইপ। আদি তাত।র লহিত এই ছূর্মতিকে 
বুঝাইদায় চেষ্টা বরিব ৪ ২ 

হি গাদ্ধারী এই হুষ্টাচত চযাস্থাকে শান্ত করিতে পায়ে, 
তাছ হইলে আমর! আষাচের নুন্ধৎ পীকঞ্চের উপযেন্যাকা) 
পালন ফ্রিতে লর্গ ঘটব । ৩ 

ছর্যোধন লোভের বণব প্রা ৪টয়া পড়িযাছে। ভাছার বুদ্ধিও 
ছৃবিত হইয়া পিদ্ধাছছে এস: ছুইগণট হটল তাহার প্রধান লয় । 
কপ অবস্থান হি গান্তারী তাগাতে শ্ানস্থাপলের ডক উপদেশ 








শময়েচ্চিররাত্রায় যেগণক্ষেমবদবায়ম্‌ ৪৫ 

রাজন্ত বচনং শর! বিছুরো দীৎদশিনীম্‌। 

আনয়াদাস গাক্ধার্গীং 

দৃতরাট উবাচ । 

এব গাদ্ধারি পূত্রন্তে ঢঃ। থা শাসনাতিগঃ। 

জীবিত প্রচাস্ততি ॥ ৭ 

অশিষ্টবদমধ্যাদ; পাপৈ: সহ দুরাঝ্বান্‌ । 

সভায়। নির্গতো বুড়া ব/তিক্র। সুষ্দ্বচঃ ॥৮ 
বৈশল্পাচন উবাচ । 

সা ভবন: ক্র বািপুত্রী যশন্বিনী। 









আবিচ্চস্তী ম্ডেয়ো গান্ধারা বাকাদত্রবাৎ ॥ ৯ 


বাকা যলিত্বা লৎপ প্রন করতে পারে) ৪ 

হদি ইছ। দস্তন হৰ, ৩151 ইউলে দর্দোধনকত আমাদের মহৎ 
ওর বিপছ্ চিরকালের ছক শান্ত হইয়। ঘাইযে। দীর্ঘকাল- 
স্বাস্থী ৰোগ-শ্ষেম ( শডীয় বন খাহা নাই, ভাছার প্রাপ্তিযোগ 
আনং উহার রক্ষণ হইল ক্ষেন ) প! 9 হটে ॥ & 

রাজার এই কখ। শুন) নিছুর বৃতরাই্ট্রের শাষেশে দূরঘদিনী 
গান্ধারীদেবীকে সেখানে আহবান করি আনিলেন ৫৯ 

ধ্বতরাষ্টর বলিনেন,_গান্ধারি ! তোমার এই ছরাত্ম! পু 
গুরুর্নগণের লাজা) উল্চ্গদ করিতেছে। সে এশবধ্যের মতে 
পির রাজ্য ও প্রাণ উতবই ছারাইতে বলিয়াছে ৪2 

মর্যাদার উরজ্ছনফারী এই সূ দুরাস্বা অসাধু বাতির কা 
ছিতৈবী ব্ন্ধবৰ্গের কথা অগ্রাথ করিয়া পাপী বাত্ধিগণের নহিত 
সতা হইতে বাছিরে চলির। গিয্বাছে £ ৮ 


বৈশম্পানছন বলিলেন, _স্নদেডছ! শতির এই কথা জদদ 


আকোনছিঅনধিকশাভহমোহপয় ] 


গান্ধাযু। বাচ । 

আনায় মত ক্ষিপ্ৰ: রাদ্যকাৰুকনাহুর । 

ন হি রাজ্যমশিষ্টেন শক্য: বর্মার্থলোপিনা ॥ ১* 
আশু, মাণ্ত: তথ্বালীদনবিনীতেন দ্ধ । 

স্বং স্েবাত্ব ভৃশং গক্তে। গতর হত প্রিয় ॥১১ 

যো জানন্‌ পাপতমন্ত তংপ্র্সামধুবর্তসে। 

স এৰ কাদ-মন্সাত্যাং প্রলন্ধো লোচসাস্থিত: ॥ ১২ 
'অশক্যোহ স্বঘা রাজন, বিনিবর্তত্রিতূ: বলাং। 
রাষ্ট্রপ্রদানে মূচ়ন্ত বা্লিশন্ত ছুরায়ন; ॥ ১৩ 
হঃলহায়'্ত লুন্তন্ত ধৃতএ812প্র তে ফলন) 

কথং হি জনে তেট্নুপেক্ষেত অঙ্ীপতি:। 

ভিন্ন: হি ব্ৰঞ্জনেন তাং প্রচলিব।ি শত 
যা ছি শকা। মহারাজ সাচ! ০ 





0 ১৭ 





ব। পুনঃ । 


কারা বণব্বিনা রাজপুত) গাধার] মহৎ কলথাণের আঠসন্ধান কে 
এইরূপ খলিলেন ॥ > 





গান্ধারী বলিলেন,_সঠা৫৯। রাঞালোলুপ 9 কাদনা- 
পীড়িত পু ছখোদসকে উন এ মনন করন ও 
শের লোপকারী কোন? এবি বাকি এল করিতে নখ 
তয় না, তথালি লবার্রকারে উদগহার প্রঃ পা সেট ইউ 
রাঙা প্রাপ্ত হটঙ্গাছে ॥ 





মহারাজ ৷ এপনার নিষ্কট আালনার এচ পুত্র€ সর্দধাপেক্ষা 
প্রি লেইন বৱদান শা: ও আপনিই অত্যশ্ব 
নিদ্ষশীন্বত কারণ, আপন ৩1১04 সম পাপপূর্ব অতিপ্রায 
আনিন্থাও পর্দা) তাছার অগথলঞগ করিতেছেন ৪ 

স্থাপন! এই ছখোদনকে কাম ও ক্রোধ বনদৃত করিয়া 
কেনিয়াছে এবং লে অতান্ত লোলুপ, হুতরাং আজ তাচাকে 
বপের দ্বার! নিব্বর করাতে পারিতেছেন ন। ॥ 

হুট সহায়কগশে পৰিবৃত, দূর্ঘ, অজ্ঞান, পোভী ও প্রাস্ধ 
পুত্রকে আপনি রাজ্য লদ্পণ করিব আজ তাহার ফল আপনি 
শ্বমংই তোগ করিতেছেন ৪ 

কোন্‌ কপতি শ্বগ্রনগণের ঘষো ভেথস্বতি উপেক্ষা ফরেন? 
স্থান! ববজন্গণের লহিত আপনার বিতেদ সতী হইতে দেখিয়া 
আপনার শত্রুর। হালিতে থাকিবে ॥ যঙ্থারাজ। যে বিশমকে 
লাম অথবা ভেহনীতিদ্বার। উত্তীর্ণ হইতে পার। ঘাইবে, তাহার 





১৩ 


মহাচারতম 


৩৩৫৭, 


নিস্ত্ঠঁ বাপদ: খেধু দশ: কম্তত াতয়েও ৪১৫ 
বৈশস্পায়ন উবাচ! 

শাসনাদ্‌ প্রাইস হযোঃলননলাধলল্‌ । 

মাহুস্চ বচনাৎ ক্ষ সভা: প্রাবেশয়ত পুনঃ ॥ ১৬ 

ল মাতুর্চচনাকডক্ষী। প্রবিবেশ পুন; সভভাম্‌। 

অভিতা্রেক্ষণ: ফ্রোধারি:শ্বলণিব পল্রগ: ॥ ১৭ 

তং শ্রবিষ্টমভিপ্রেক্ষা পূত্রমূংপথমান্থিতন্‌। 

বিগর্থঘাণা গান্ধারী শনার্থ: বাকামত্রবীৎ ॥ ১৮ 

ছখধোবন নিবোবেদং বচন: নন পুয্রক। 

হিতং তে সামুবন্ধ্ত তথাত: বধোদন্ৰম্‌ ॥ ১৯ 

গুধ্োধন হলাত হা: পিত! ভরতলবম । 

ভীক্মো। ছ্রোপ: কপ: ক] গুগদা। কুল তদ বচঃ ॥ ২* 

তীয্মন্ত ঢু পিকশ্ঠৈর নন চাপগিতি কাত) । 

ভবেদ্‌ ভ্রোপধুষ।নাক দা; শানাতা দ্যা ॥ ২১ 








জন কোন্‌ বান জী 47:০4 উপ ধতনীতির প্রয়োগ 
করিয়া থাকে 7 ১০১৪ 





বৈশস্পাহন বাল লেলতা 
এবং মাহা গান্ধারা4 
পুনরায় ডন রান ৪1 





নেও. ১ শত তারের আছেলে 


গর আলচিই ইচ্োোখনকে 
লেন ॥ ১৯ 





৮ 








তথন দখোপনের উক্গ 2 
ফোহবশতঃ লে 2 
বাকা শুশিঝার উক্চান্ত = চাননে। শু 





একার ছিল এবং তিনি 
“ ফোশতে ক্ষেতে দাতার 
হৰেণ করিলেন ॥ ১৭ 








হুপশগামী এছ পু! 





পুতা না প্রবেশ করিতে 
ধেৰিছ়। হেৰী গাঞ্ধাৱা তাহার = কৰিতে কৰিতে শান্ি- 
স্থাপনের জন্তু এট কখ! বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 


পুত তোল । জান ওট কখা শরণ কর়। আহার এই 
বাক) অহুচরবগেঁর দহিত তোমার পক্ষে ছিতকারক হইবে 
এবং ভাবতে হৰমন করিবে ॥ ১৯ 


ভরতজে। হখেরাদন! তোমার শিতা, পিতামহ ভীত, 
আচাধা কোণ কশাচাহা ও বিএ তোমাকে যে লহ কা 
হলিদাছ্েন, তুমি এই সনস্ব হুধব্গণের দেই বাক) পালন কর 1২, 


তুষি ধৰি শান্ত ছটা যাও, তাং! হইলে তোমার বার! ভীম, 
পিতা, ক্রোণ প্রভৃতি অক্ষ লমন্র হিতৈষী শ্বহ্দ্গশ ও আছি পৃছিত 
হইছা বলিৰ জানিবে ॥ ২১ 





তত 


ন ছি রাজাং মহাপ্রাডঃ ব্ৰেন কানেন শক্ত) 
অবাপ্ত রক্ষিতুং বাপি তেজ: তঃতসতৰ ॥ ২২ 
ন হৃবস্তেত্রিরো রাজ)ম্্রী্াদ দীঘমস্তুরম্‌। 
বিজ্িতাত্মা তু মেবাবী স রাজ্যমতিপালয়েং ॥ ২৩ 
কাম-ক্রোধৌ হি পুরুধমর্থে॥! ব্যপক ধতঃ 

তৌ তু শদ্ধ বিনিজিতা রাজা বিজয়তে মহীম্‌ ॥ ২৪ 
লোকেশ্বর প্রভুত্বং চি মহদেতদ্‌ ছুরাঝভি;। 

রাজ্য: নামেন্সিতং স্থানং ন শকাসভির ক্ষিতৃহ্‌॥ ২ 
ইন্দ্রিয় মহতপ্রেপগ,নিষাচ্ছপ্থ-ধর্মরো: । 
ইলিযোনিয়তৈবৃক্চিবর্ষডেই্থিরিবেদ্ধনৈত ॥ ২৬ 
অবিধেল্ানি হীমানি ব্য।পাদয়িত্ুমপ/লম্‌ 
আববেয়া! উবাদাস্থা হয়; পথি কুসারথিন ॥ ১৭ 
অবিঞ্িতা য মান্ম৷ননমাত্যান বিডিগীধতে । 








ভরতত্রেষ্ট দহামতে ! কোন একটি |নডের উন্চাহসারে 
সাজের প্রাপ্তি, রক্ষা! কিংব। উপডেপ করিতে সম হছ নাও ১২ 

থে ধাকি নিডের ইন্গিংগদকে এত করে না, লেই বাকি 
দীর্ঘকাল ঘরিয: রাজভোগ করিতে পারে =; কিনব যে বাকি 
নিজের মনকে জয় করিয়াছে, দে? মেধাবী বাকিই রাজাকে 
দর্বতোভাবে পালন ( ক্ষ: । করে পারে ॥ ২৩ 

কাষ ও ত্রোদ নাগরঘকে হন ২৪৩ দুরে লতা দাত। এই 
দ্ধ শত্রুকে জয় করিতে পারিলে রাঙ্গা এই পৃদিনীকেত অয় 
করিতে পমর্থ হন ॥ ২৪ 

জনেম্বর! এট দত প্রভতঃ টাওালামক অভীষ্ট থান, কিছু 
ঘার কর দূষিত, লেট ঘি ইচাকে এক্ষা করিতে পারে ৪২৫ 

যত পদগ্রাপ্ত ছটতে উদুক বাকি নিও ইঞ্িগণকে অর্থ 
ও ধর্দের অধোই নিত রাখিযে। ই জিংগশকে আছ করিতে 
পারিলে ভাইার বুদ্ধি ইন্ধনের হাএ| শরির অধিক বৃদ্ধিপ্ান্ত 
হন প্রজলনের প্রা বিত হই থাকে ॥ ২৬ 

বেরপে অবলীতূত ও দোর্ছণ্ড অশ্বগণ মূর্খ লারথিকে পথের 
মধঘ্যই নিহত করিয়া ফেলে, সেইছপ শবশীরৃত এই ইন্লিয়গপও 
মারুথকে বিনাশ করিতে সমর্থ হছ॥ ২৭ 

থে রাজা প্রথমে নিজের মনকে জয় ন! করিয। মত্রিগগকে জয় 
করিতে ইচ্চুক হয খন মহিগণকে জর ন। করি শুমিগকে 
ডয় করিতে অভিমাধী হত, দেই রাজ! বিষণ ছা নিজের সাজ 
ও জীবন এই উদ্ভয হইতেই বঞ্চিত হট] থাকে ॥ ২৮ 





আযাশা% 


[ উচ্চোগপবর 


অমিত্রান্‌ বজিতামাত); সে।২বশ: পরিহীয়তে ॥ ২৮ 
আন্ছানদেব প্রথম: দেষারূপেণ যোজয়েং। 
ততোইমাত্যানমিত্রাংশ্চ ন মোং বিছ্বিগীষত্তে ॥ ২৯ 
বক্ষেক্তরিত্: জিতামাত্যং ধৃতদগ্ডং বিকারিধু। 
পরীক্ষ্যকারিণং ধীরমন্তর্ঘং জরীনিহেবতে ॥ ৩" 
কুভাক্ষেপেব জালেন বহাধপিছিতাবুভো। 
কাম-ক্রোধো শরীরকে প্রজ্ঞানাং তৌ বিলুস্পতঃ ৪৩১ 
হাভ্যাং হি দেবা: ব্বধাতু; স্বগস্ত পিদধূযু ম্‌ । 
বিত্যতোইছপরাগন্ত কাম-ক্রোধৌ স বধিতৌ॥ ৩২ 
কামং ক্রোধ লোভঞ্চ দু: দর্পক, তৃমিপঃ। 
সম্যগ, বিজ্েতুং বে। বেগ ল মহীমতিজায়তে ॥ ৩৩ 
সততং নিগ্রহে বুক ইত্রিয়াণাং ভবেঞপ: । 

ইপ্সর্থক ধর্ষক দবিঘতাঞ্চ পরাভবম্‌ ॥ ৩৪ 





লেইজগ্ প্রথমে নিজের ননকেত শকরচণে ভাববা তাহাকে 
ছয় করিযে। তারপর নহিগল ও “ফ্রদ্গিফে ওর করিতে ইক 
হইসে) এরূপ করিলে তাহার বিজ্য়লাডের ইচ্ছা কখনও বার্থ 
হইবে নাও ২2 

ঘে বাক্তি মিষ্ের চঞিযকে বড় করিয়া রাখিয়াছে, মী 
ধিগকে ও করিঘাছে এন: অপ্রাবিগণকে দণওগ্রধান করে, 
বিশেষভাবে পথ্চালোচন। করিং। কাং। করিতে লদখ লেই ধীর 
বকিকে লন্মী বরগছকারে সেব। ঝরিছা ঘাকেন ॥ ৩? 


স্থিত ছিহযুক্ত জালের মধ) দিছ। এবি দুইটি মৎক্ষের সার 
এই কাম ও ক্রোধ দাহুদের শরীরের মধ্য এছ খাকিছ। জ্ঞানকে 
নষ্ট করিনা দেখ ॥ ৩১ 

এই উতর দ্বার। দেবতার। স্বগে গমন করিযার অধিকারী 
হ্যক্রির ব্বগত্থারকে বন্ধ করিঘ। হাখেন। রিধযবিরাসী বারন 
নিকট হইতে ভীত হইস্া দেবগন বর্গের প্রতিবন্ধক এই কাম ও 
ক্রোধের বৃদ্ধি করিছ। খাকেন । ৩২ 

বে রাজা কাম, ক্রোধ, লোড, ধা ও দর্পকে জয় করিবার 
সর্ব কৌশল জানেন, তিনিই এই পৃথিবীকে শাসন করিতে 
শষখ হন ॥ ৩০ 

অতএব ধর্ম ও অর্থ কামনাক্ষারী এবং শত্রুগণের পরাত্তৰ 
ক্সভিলাহী রাছার সর্বদ! হী ই[জঘগণকে নিষছণে রাশিবার 
প্রবস্থ কর বর্তবা ॥ ৩৪ 


একোনহিশিনরিকশ্রভাহমোহদায়ে 


কামাতিস্ত: ক্রোপাদ বা যে! দিা। প্রতিপস্ততে ৷ 
ব্বেযু চান্তেষু ব। তন্তু ন সহা! ভবস্থাত ॥ ৩৫ 
একীসতৈমহাপ্রাজৈ: শূৱৈৱ[রনিবর্হণেঃ। 

পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীং তাত ভে৷ক্ষাসে সহিত: সী ॥ ৩৬ 
যথা ভীন্মঃ শান্নবো স্োণশ্চাপি মার; । 
আহতুন্তান্ত তৎ সঙামক্ছেয়ৌ কৃ্চ-পাগ্ুবৌ ॥ ৩৭ 
প্রপত্বন্থ মহবাবাহং কৃষ্ণমক্রিষ্টকারিণন্‌। 

প্রলক্লো ছি শৃখায় স্তাদ্চয়োবের কেশব: ॥ ৩৮ 
মবহদামথ-কামানাং থে! ন তিষ্ঠতি শাসনে । 
খ্াচ্ছানাং কুৃতবিষ্তানাং স নব: শর্ুলন্দন: ॥ ৩৯ 
মদৃদ্ধে তাত কল্যাণং ন সর্মাথৌ কৃত: স্বধন ৷ 

ন চাপি বিজয়ো নিতাং মা যুদ্ধে চেত সাদিখাও ॥ ৪* 
ভীয্মেণ ছি মচাপ্রাদ্দ পির তে বাহিলকেন চ। 


থে রাজ কান ও কোপে কত উঠঘ: হ্নগশের উপর 
মিখ।। বাবহার ( ছলন! ও বরা) আন) কবে, তাচার কেছট 
দহাযক চটতে চান লা) ৬৪ 

তাত! পাণুগণ পরস্পর সংগঠিত পাকার একীড়* ভা 
পিক্গাছ্ধে। তাত।র। আত) পানী, শৌগ।শালা শী এবং 
পরুসংছারে সঘর্শ। তুমি কাহাদেঃ লভি মিলিত তা সপে 
এই পৃথিবীর রাজ) উপডে!প করিতে পারিনে ॥ ৩৯ 

তাত! শাস্থগুনঞন চী এখং মহারটী জোণাচ।ধাও যেপ 
বলিথাছেন। উদ দখাশ সও।। প্রকংপক্ষে এই হিং ও অর্ছুন 
আছেন ॥ ৩৭ 





বতএব অনানাপে দহ কৰ্ণকারী মহাবাত কক্ষের শরণ 
গ্রহণ বয়; কারণ, বীচগধান্‌ কেশব প্রলয় চইলে পর উদ পক্ষ 
হুখনাত করিতে পারিতে ॥ ৬৮ 

হে হাতি নিজের অন্থাতিকাঘী, জ্ঞানী ও বিান্‌ হহন্বর্গের 
শাসনে থাকে না-_অর্থাৎ তাছাথের উপদেশ অহলারে চলে না, 
নেই বাসি শক্রদিগের পানম্দ্বরন করে ॥ ৬৯ 

বদ! দুদ্ধেতে কল্যাণ হইতে শারে না! তাহাতে হম ও 
শর্প্রাপ্িও হব না, হুলাভ কিভাবে ছইবে? দৃক্ষে সর্ব) 
বিজক্ষলাতই ছটবে, ইহাও নিশ্চিত নে; অতএব তাহাতে 
হনোলিবেশ করিও না৷ ৪* 


শক্রদমন ! মহারাজ । পারস্পরিক বিডেদ শরীর ডদ্বেই 


সহ চারতন 


তত 


দান্তোংহশ;: পা চুপুত্রাণাং ভেদ? 'ভীতৈররিদ্দ ॥ ৪১ 
ত্য চৈতংপ্রদানন্ট হলমন্তানুপন্তুসি । 

যদ্‌ ভুঙক্ষে পৃবিবীং কংগাং শূরৈনিহতকণ্টকাদ্‌ ৪ ৪২ 
শ্রহচ্ছ পাুপুতাণং ঘখোচিতমরিন্দদ। 

ঘদীচ্ছলি সহানাত্যো ভোজ নর্ঘ৷ প্রদীয়তাম্‌ ॥ ৪৩ 
সলমর্ধং পৃথিব্যান্তে সহাছাত)ন্ত জীবিতুম্‌ । 

স্থহৃদাং বচনে তিন্‌ বশ: প্রাপ্াসি তারত ॥ 89 


জীমদ্তিরাব্ববদ্স্বৈব খিনদ্যিজিতেন্রিয়ৈ: ৷ 
পাণ্ডবৈনিগ্রহন্তাত এংশচেহ্ুহত: স্ধাং ॥ ৪৫ 


নিপু সুহৃদ: মন্তাং শাদি বাছাং যখোচিতম্‌ । 


হ্মমংশং পাঠপুত্রেভ্য; প্রনায় ভরতর্স9 ॥ ৪৬ 
অলমঙ্গ নিকারোতয়ং ত্বায়াদশ লনা: কৃত: । 
শমঘৈনং নক্গাঞ্রাল। কাম-ক্রোধসনেদিত্‌ 88৭ 


পিডামচ ভীগ্ষ। সোবার পিতা এবং বহার বাললীকত পাও্তয- 
গণকে বার ভাগ প্রচান করিষােল ॥ ৪১ 

লেই রাজ ডাগ প্রধানের প্রহাগ ফল আছ তুমি দেশিতে 
শাউতেছ ছে, হীর পাণুযগণ কক শীত এই এবগ্র পৃথিবীর 
রাঙা তুমি ভোগ করিতে । ৪২ 

অরিন্দধ পু! হদ ঢু নি নাহষতলীর দচিত রাও). 
ভোগ করিতে ইক পাক, তবে সেট পাগ্ডহগণের ধখোচিত 
ভাগ-_অর্ধরা$) ত1৮:৮গ:ক দান কর ) ৪৩ 

ভারত ! পৃথিবার অন্থরাঝ্া হ'গ্রগণের পঠিত তোমার জীবন 
নির্বাহ পক্ষে ধখেই, হৃতরা' তুমি হুইদ্খগের কখাহলারে চলি 
ধশোভাগী হও ॥ ৪৪ 

তাত! প্রীদান্‌, মনঙ্গী বুদ্ধিমান 9 জিত্রেজরির পাওযগণের 
লহিত (লংঘটিত ) বিবাদ তোমাকে মহান্থখতোগ হইতে বঞ্চিত 
করিবে ॥ ৪৫ 

ভরতত্রে্ট? তুনি পাঙধগণকে তাহাদের রাছাভাগ প্রদান 
ফ্রিজ! সুভন্সণের মধে। ভ্রমনর্ছান ক্রোহক্ষে শান্ত কর এবং 
নিজ রাজ) ঘখোচিত নীতিতে শাসন করিতে খাক ॥ ৪৮ 

পুত্র! তুষি পাণ্ডবগগকে বে আবোদশ ব্যকাল দাঘত 
নির্্মালিত করিবাছ, ঈহাতেই তাহাদের প্রকৃত অপকার দাদিত 
হইয়াছে। মহাষতে ! তোমার কাছ ও ক্রোধের দ্বার| সেই 
অপরাধ ( উত্তরোত্তর ) বন্ধিতই চট্টযাছে। এখন তুমি লক্ধিস্বাপন 
করিধ। উহাকে প্রশমিত কর | ৪৯ 


৩৩৬০ 


ন চৈষ শক্ত: পার্থানাং যস্তৰম্থমতীশ্পলি। 
সূতপুত্রে দরক্রোলো জাত! ভংশাসনশ্ড তে ।। $৮ 
ভীগ্ে পে কূপে কণে ভীনসেনে ধনছয়ে। 
ধৃ্টছায়ে চ সংক্র'ন্ধে ন সু); সরধা; প্রজ্ঞা ধ্রবম ॥ ৪৯ 
'অমর্যবশমাপজে! মা কুরুংস্তাত জীঘন:। 

এৰা হি পৃথিবী কুংশ্র। হ! গলৎ ফংকুত্তে বধম্‌ ॥ ৫* 
যচ্চ দ্বং মশ্সে মূঢ় ভীগ্-ড্রোণ-কৃপাদয়ঃ । 
বোংস্কস্তে স্বশক্তে)তি নৈতদছ্ধে।পপন্ততে ॥ ৫১ 
সমং হি রাজ)ং প্রীতিশ্চ স্থান: হি বিদিতাস্মনান্‌ । 





তুদি বে কুদ্ধীপুত্রসপের ধন সংণ করিতে অভিলাধী হইয়াছ, 
উদ্বা। তোছার পক্ষে কগনই সম্ভব চটরে ন|) ক্রোদকে গুচত(র 
শহিত দারণ করিতে অন স্বতপুত্র কর্ণ  তোনার ভ্রাতা 
চঃশাসন--এই উভদ্বেঞ উচ। করিতে লমখ চ্টবে 211 ৪৮ 

লে সময চীয়, তোন, রূপাচাদ/, কর্ণ ও ভীনলেন। আগুন এহং 
পো ঈছার। অপ।স্য কুপিত চটধ। ₹তি পরস্পর যুদ্ধে লিগ 
চন, তবে দণ্ড প্রজাগণ অসশ বিন তথা চাইবে । ৪৯ 

তাত! তুমি ক্রোধের সশ্বী 2ইথ। লন কৌরবগণকে বৰ 
করাইও লা। তোনায় ও হেন এই লশু্ণ রাতুল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
নাচত 

মৃঢ়! তুৰি থে উচ মনে করিতেচ খে, চীয়, জোন ও 
ক্ুপাচাধ্য প্রভৃতি সঞ্চলে স্বীয় পূর্ণশক্ি প্রধোগ করিঃ। তোমার 
পক্ষে বুদ্ধ করিবেন, উৎ। ঝখনট এট লব টবে ন।॥ ৫১ 





{ উদ্লোগপর্বদ 


প্াগুবেষঘ যৃদান্তু বরমহ ভাধিকন্তত: ৪ ৫২ 
রাজপিগভয়াদেতে ঘি তরান্তন্ি জীবিতম্‌ । 

ন হি শঙ্ষান্তি রাজান: যুধিচিরনুচীক্ষিতম্‌ ॥ ৫৩ 
ন লোভাদর্থসম্পন্তিরাণামিহ দৃশ্যুতে। 

তদলং তাত লোভেন প্রশান। ভবত্তর্ষভ ॥ ৫৪ 


উতি জীমহা ভারতে শতসাহআযাং সংচিতাক্লাং বৈঘা লিক” 
মুদ্ডোপপৰণি ভগবদ্যানপর্বণি গান্ধাৱীবাকে) 
একোনত্রিংশদদিকশ হাতবোইপ্যায় ॥ ১২৯ 


কারণ, আব্মজ্ঞানসম্পঃ এট লকল স।কিপণের ধৃরীতে এই 
রাজ্য পাণ্ডযগণ ও তোহর। এট উচয পঞ্চেটট সনান। ইহারের 
দে উড পক্ষে সষ্ট সমান পাতি এ গান আছে এবং ইহারা 
রা] হটতে ও অবিককূপে দণ্মের মতন স্বীক।র করেন ॥ ২ 





এট রাঞ্চোর পাহারা অর পাইয়াডেন, এই চৰে (চিএ ছায়া 
তোমার পক্ষ অংলর্মন ++৫৮ যু করত প্রাপত্যাগ করিবেন, 
তথাপি রাজ! বুধ্চিরকে তঃার। কথখনট ২% দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারিবেন না॥ ৫৩ 

ভাত! জগতে কেবল লোড করিধাট বেচ ধনগ্রাপ্ত 
তউযাছে__উহ। দেখ। যাহ ৭।, বদল পোতের দ্বার) কোন 
কার্ট শিক্ধ হটসে ন।। শ্রেঃ তুনি পাওবগণের স্ধিত 
সন্ধিস্থাপন কর॥ ৫5৪ 





শ্দস্হধি সেধালগটত শ্তপাহশ্রী দংহিত। দছাভারতেএ উষ্চোপপর্যধা্চগত প্রডগবন্হ।নপর্কে 
পগান্ধারাবাক।বিংধক একোনত্রিংশদৰিকশততদ অধ্যার্বের অঙ্গ লঘাপ্ । 
ত্রিংঅদবিকশততমোহব্যায়ঃ | 
[সাত্যকিনা চূর্য্যোধনস। কুমদ্রপাব রা শ্বসটেদঘাটনস, জ্রীকৃষ্ণস্ত বীরব্প্রকাশ+ ছধো।ধন: বোধয়িতুং বিছ্রস্থ পুনঃ প্রচেষ্টাচ। 


বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তৎ তু বাকামলাদৃড) সোহর্থবগ্মাতৃভাবিতস্‌॥ 
পুনঃ প্রতন্থে সংরস্ভাৎ সকাশদরুতান্মনাম্‌॥ ১ 


ততঃ সভায়া নির্গমা মপ্তুল্রাদাস কৌরব:। 
সৌবলেন মতাক্ষেন রাজ্ঞা শকুনিন! সহ ॥ ২ 





ত্রিংশদঘিকশততম অধ্যায় । 


[হ্খ্যোৰনের কুমন্ত্পার কপা লাত)কি কর্তৃক উদ্ঘাটন, 
জীরুফের বীরদ্বপ্রকাশ এবং ওর্খ্োধনকে বৃকাটবার আন্ত বিছুরের 
পুনঃ প্রচেষ্টা । ] 

বৈল্পায়ন বলিলেন, ওনসেডয । নাহা গ্রান্ধারী কুক 


উপ এই নীতিপূর্ণ বাকা অখ্রাহ করিয়া হণ্যোধন পুনরায় 
কোধৰশত: সেখান হইতে উঠি সেট অকতাত্ত। ( অজিতেনিয ) 
আহিপণের নিকট গমন করিলেন ॥ ১ 

লেই সভতাভবন হতে বহিগত হই দো ঘন দৃতজ্ীকার 
অভিঙ্ত সুবলপুড্র রড! শকুনির দিত পুপ্রভাবে মন্্র। করিতে 
লাগিলেন ২ 


ব্রিশদধিকশতাহনেহিধ। 





তৃষ্যযোবনস্ত কর্ণন্য শানে; সৌবলল্য চ। 
ছুশাসনচতুধান।মিদন।লীপ সিচেটি হন, ॥ ৩ 
পুরাঘমন্দান্‌ গৃত্বতি ক্ষিপ্রকারী জনাদিন। 
সহিতো ধৃততরাট্রেণ রাজ্ঞা। শাম্বনবেন চ ৪ ॥ 
বয়মেব ছাবীকেশং নিগৃদ্নীম বলাদিব । 
প্রসন্থ পুরুষব্য মিশরে! বৈরোচনিং যপা ॥ ৭ 
শ্রদ্ধা গৃহীতং বাকেং প1গুব। হতচেতঙ্: । 
নিরুংসাহা ভবিষান্টি ভগ্রদ্রা ঈনোরগায ॥ ৬ 
জয়ং ম্বেহাং মহাব15: সবেষাং শর বর্ন চ। 
অশ্মিন্‌ গৃহীতে ধরে কষে দদাঘচাম ॥ ৭ 
লিরুদ্কম! ভবিধাশ্বি পাবা; লোমটৈ: সত । 
ভন্মাদ্‌ বঢ়মিচৈবৈন: কেশবং শ্িপ্রকারিপন ॥ ৮ 
ক্রোশতে| ধৃতরাইুঙ্স বদ্ধ যোংস্টাম!হ বিপুন। 
তেষাং পাপনডিপ্রায়' পাপালাং তৃষ্টচেছসাম ৯ 
উল্গিতদ্র: কবি: শি প্রনুসুদ:হ সাতাকি:। 
তখন ওৰোসন, +4, পলনঞন একনি ও দুঃশাসন এ 
চারিজনের কার্দ।পণাল' একপ হিল? ৩ 
ভাহার। পরস্পর আলোচনা কাবলেন ক্ষি্াতার সঠিত 
ক্ফারী ওক রাজা ইতর ও তায়তেবের পঠিত নিলিত 
চট! আমাদিগকে বন্দী করিবার পূর্বে আমরা হলপু্জীক এই 
পুরণ হৰীকেশকে দেরপগানে বন্দী কাব 
বিস্বোচনপুজ বলিকে চেরা তু পন্থী কবিযাডিলেন 
উ্রকফকে বন্ধী হঈতে শুনিছ। বাড 
অচেতন ও মিরুংলাচ চদা পিকে । ৮ 
এই মনথাবাহ্‌ প্রক্ক্ দমণ্। পাবগণের কলচাণকারী ও 
কৰচতুল্য রঙ্গ।কারী। নন্পূর্ব সাহতবংশের মে শেঠ ও 
যরদাযক এই শরীরকে বন্দী করিলে লোমক-বংসীগণের নিত 
পাগুবের| নিরুন্ঘ চইরা পড়িবে। 
সেইজড আমরা ক্ষিপ্রতার দহিত কারা করিতে ল্হ্খ 
এই কেশবকে বন্দী করিয়া শ্রুদিগের লচিত যুদ্ধ করিব 
ভাঙাতে রাছা স্বরাষ্ট্র তই চীংকার করুন । 
প্নদ বুদ্ধিধান্‌ লাত)কি ইৰিতের দ্বারাই অপরের মনোতাণ 
মুৰিতে পারেন। তিনি এই তুৱচিত্ত পালিগণের পাপপূর্ণ 
পতিপ্রার অতি লব বুবিয়। লইলেন। 
খন তিনি তাহার প্রতীককে দচা হইতে যহিগত 
ছটা কৃতম্প্থার সচিত মিলিত চটষ্টলেন এবং এই কথা 
8২১ 














হহা চাহ 


সাত্যকেস্টু? ৭১1 শ্রুহা 





তদর্থমভিনিক্রমা হ।দিকোন লহাঙ্িত। ৪১, 
অত্রযীং কৃততবর্সাণং ক্ষিপ্ৰং যোছ়্ বাহিনীম, ) 
বুঢ়ানীকঃ সভাদ্ধারসূপতিষ্ঠন্ব দংশিতঃ ॥ ১১ 
যাবদাধ্যাদ্যহং চৈতৎ কৃক্ণাঢ়াক্লিইকারিণে। 

স প্রবিশ্য লভাং বীর: সিংহে! পিরিগুছামিব ॥ ১২ 
আচষ্ট তমভিপ্রায়ং কেশবায় মহাম্মনে। 

ধৃতরাষ্রং ততশ্চৈব নিতৃর: চাস্বভাহত ॥ ১৩ 
তেবামেতমভিপ্রায়নাচচক্ষে শকসছিব । 

ধর্মাদর্থাচ্চ কানাচ্চ ক৭ সাপুবিগক্কিভহ্‌ ॥ ১৪ 
নন্দা: কতুমিচেচ্ছন্ডি = চ'ধাপ।; কথন । 

পুরা বিকূর্বতে মূঢ়া: পাপন: সনাগতাহ ॥ ১৫ 
ধহিতাং কানন রব 
ইমং ভি পৃশুরীকা: [ভ' 
পটেনাপ্রিং প্রসলিত 








সজ. ৬স: ॥ ১৬ 
মা বালা যথা ড়া; । 








লে: দাদশিবান ॥ ১৭ 





*34'চিনীকে লযহোছিত 
(তক ধ ্াচমান সৈল্তের 
পে +৫, ৮ত/বসরে আমি 
কে ৬৯ সাবা গানটা আলি। 


বলিলেন, তি মন্হি ই (চপ? 
কর ও সহ 
গতিত সা $4. 
অনাধালে হহৎ কক 












চার টাক লডামন্ো প্রবেশ 
লাগিল (হেন লিংছ পর্বত 
তিনি প্রথমে 
তায়পর 


করিলেন, ভাতা 
গুহার প্রবেশ করিতেছে 
মহাত্ম। কেশবকে কৌরবগ পের শি 
বৃতরাষ্ট্র ও বিহিরকেও এই বি জানালেন ॥ ৭-১৩ 





হাই 





It নাউলেন। 





অনন্থর লাত)কি টং চাক কবিচা হেন কৌরথগণের এই 
অভিপদ্ধি সভাত বলিল্নে--সড।লদগৎ' কিছু দশ ঝৌরব এহন 
এক নীচ কণ করিতে উদ্ধত চইহাছে, ঘাহ। দ্ধ, অর্থ ও কাছ 
সর্বপ্রকার দৃরিচঙ্গীতেট সংপুচ্ঘগণ কড়ক নিন্বিত। ঘরিও 
এই ক্ষার) স্বাহারা কোনকপেই লতা! লাজ করিতে প্যরিবে 
না। 

ক্রোধ ও লোভের বসঢ়ৃত হই! এধং কাছ ও রোবেন বান্না 
তিরস্কৃত হুইঘা কিছু পাপান্ধ। দৃচ মাগধ এই লতা আলিয়া 
অত্যন্ত হীন ক্র করিবার ইচ্ছা করিতেছে। 

থেরপ বালক এ ভবুবিদস্পত বিন গুজলিত অগ্রিকে 
বস্েহ ঘৰে৷ বাহিতে ইচ্ছা করে, সেইরণ হীনচেতা কৌরবগণ 








৩৩৩২ 


বৃতরাসটরং মহা নাত্মত্রবীং কুরুসংসছি । 

রান্মন্‌ পরীতকালাস্তে পূত্রা: দবে পরশ্বপ ৪১৬৮ 
অলকামঘশস্যক কুং কর্ম সমৃদ্ততাঃ । 

ইমং হি পুওরীকাক্ষমন্ডিূ প্রন্ত চ ৪ ১৯. 
নিগ্রহীতুং কিলেচ্ছন্তি সহিত বাসবানুজম্‌। 

ইমং পুরুষশাদূ লমপ্রদধধ।ং ুরাসগম্‌ ॥ ১৯ 

আসা ন ভবিহাত্তি পতঙ্গা টব পাবকম্‌! 
অয়মিচ্ছন্‌ হি তান্‌ সধান্‌ হুধ্যমানান্‌ জনার্দন: ॥ ১১ 
সিংহো নাগানিব ক্রুন্ধো গময়েদ যমসাদনন,। 

ন স্বয়ং নিন্দিতং কর্ম কুরধ্য।ং পাপং কপক্ষন ॥ ১১ 
ন চ ধর্মাদপক্রামেপ্ত্যত: পুকাযো রম: । 

( যত্ব। বারাণলী দদ্ধ। সাশ্বা সরধ-কুজন। । 
সামুবদ্ধন্ত কাফন কানীলাগঘা, 
তথা নাগপুতং দঃ শঙ-5-গদাধিল: । 





আধযশার 


{ ইন্ভোগপর্বব 


স্বয়ং কালেশ্বরো কু! নাশয়িষ/তি কৌরবান্‌। 
পারিছাতহরং হ্রেনমেকং যত্স্বখাবহম্‌ । 
নাভ্যবর্তত সংরক্ধো বৃ! বনভি: সহ ॥ 
প্রাপ্য নির্মোচানে পাশান্‌ হট্সচতরাংস্তর মিন: । 
স্তান্তে বা্থদেবেন শপসংক্রম্য মৌরবান্‌ ॥ 
বারমাসাস্ত দৌভগ্য বিগৃয় গদয়) গিরিম্‌। 
ছাছৎদেনঃ সহামাতা: কৃষ্ণেন বিনিপাতিত: ॥ 
শেহববাং কুরণ।ং তু ধর্মাপেক্ষী তথাচ্যুতঃ । 
ক্ষমতে পুণ্ডযীকাক্ষ: শক্ত: সন্‌ পাপকর্দণাম্‌ ॥ 
এতে হি যদি গোবিন্মিচ্ছ্থি সহ রাছভি:। 
জডৈবাতিথয়: সে চবিবাশ্ছি ঘনন্ত তে॥ 
যথ। বায়োস্ক পাণ্াণি বশং যাস্থি বলীয়লঃ। 
তথা চক্রভৃতঃ সাধে বশনেষ্যলি কৌরবা:॥ ) 





এই কমললোচন ডগনান্‌ শিক্ষকে পানে বম করিবার লঙ্কৱ 
ফরিরাছে। 

লাতাকির এট কথ! শুনিং। দুবলা পিছ কৌরদলভ।৭ 
মছাৰাছ দ্বতরাষ্রকে দলিলেন_পরদ্বপ নরেশ! মনে হটতেছে, 
আপনার লকচল পত্র কালকঠক অনীনগ্ তঠরাডে অথাৎ, কালের 
বিকৃত ই পড়িয়াডে । লেটৎ্গই তাহাৰ! এতাদুশ আবশন্তর 
ও অলন্ভব কর্ণ করিতে উন চ্ঘাতে 

শুনিতেছি বে, তাচার। সকলে ওতে সংগঠিত তঈর। এট 
পুরুষপ্রেষ্ট কমলনয়ন হ্রীত্ককে পরাকীত ববির! ৪ঠকারিতা॥ 
শহ্কিত তীছাকে বন্দী করিতে অডিলাহায হটহাডে। এট 
ভগবান রক হেখরাগ উত্তরের কনিট আতা এ ছু বীয। 
ইছাকে কোন ঝ/কিই বন্দী কৰিতে লমখ চহ নাই। ইচার 
শি্চটে আলিম লমন্য বিরোধিগণট প্রঞ্ছলিত অগ্নিতে পতিত 
পতগের ভা বিন ছটা হাইবে। 

দেরণ কুদ্ধ সিংহ হস্ীদিগকে বিনষ্ট করে, সেটরপ তঙ্গবান্‌ 
হীরক দি ইচ্ছা করেন, তবে কূত্ধ চইতা সমস্ত বিপক্ধীর 
ঘোদ্ধাধিগকে লোকে প্রেরণ করিতে পারেন। 

কিন্তু এই পুরুযোরন ক কোন প্রধারেএ নিক্ষিত কৰ্ণ 
এবং পাপকর্শ করিতে অভিলাবী নন্‌। তিনি কখনও বর হতে 


অপ হুল না 
[ ঞ্চফ বেভাযে অশ্ব, রদ ও চন্রীর লতিতত বারাশদী নগরী 


হৰ করিয়াছিলেন এবং কালিরাওকে তাছার বন্ধুবান্ধবের সহিত 
নিহত করিতবাডিলেন, সেঃ ছাবে শত, চক ও পধাধারণফাযী 
তগবান্‌ ইীচঞ্চ থয: কালের (মহাকাল ) হুটহা হন্তিনাপুরকে 
জন্য করিস কৌরবগণকে হিন(শ কিতা কেলিবেন ॥ 

হনুকুলের হখগাদক রক হব একাকী পারিভাতহরণ 
করিতেছিলেন, তখন আত 7% এছাহরনাশী উত্তা তাহার 
উপর বহৃগণের সহিত ক্দাঞদণ করিং।চিলেন। কিন্তু তিনিও 
ইহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই ॥ 

নির্যোচননামক কানে সুরাহ: চত ৪।জার শক্তিশালী পাশ 
স্থাপন কারা থাশিযাছিল, কিন্তু এট বাসদের সেই পাশলমূতের 
নিকটে যাই উ্াচ্গিকে ছেদন করিয়া চিলেন ৪ 

এই কট পৌভনগরের ( য। বিমানের ) দ্বারে উপস্থিত 
হইয়া স্বীয় গদাঘানে পর্কতকে বিদীর্ণ করিতে করিতে 
বহিবগুলীর লতি ছাসৎলেনকে কৃপাতিত করিযাছিলেন।॥ 

এখন কৌর্ধগণের আহু শেন গইন্বাছে, লেউগয়। সমা 
ধর্টের উপরে হরি রাবির দের অপেক্ষা রত কছনলোচন 
তগঘান্‌ পক এই পাপাচরণকারিগণকষে জওয়ান করিতে 
সহর্থ ঘইযাও নস্তাপি ক্ষমা করিতেছেন | 

যদি এই কৌরৰগণ সহকারী রা্াছিগের সহি গোৰিন্দকে 
বন্দী করিতে উন্মত হয়, তাত। টলে ইঙ্ারা সফলে আজই 
ধৰরাজজের অতিখি চষ্টবে। 


আিংশদলিকশততনোহপ]ায় 


বিহরেশৈষমূকে তু কেশবে। পাকামন্তরনী ॥ ৯৩ 
ঘৃতরানট্রমডিত্রেক্ষয সুহৃদ! শৃদ্ধতাং বিঃ) 
রাজজেতে হদি তুন্ধা নাং নিগৃতীসুরোজস। ॥ ২৪ 
এতে বা মামছুং বৈনাননুজানীহি পাখিব। 
এরভান্‌ হি সর্ধান্‌ সংরক্ধান নিয়স্থবহসূংসতে ॥ ২৫ 
ন স্বহং নিম্দিতং কর্ম কুর্য্যাং প।পং কথন । 
পাণ্ডবার্থে হি লুত্যনঃ দ্বার্থান্‌ হাস্তশ্তি তে স্বতা: ৪২৬ 
এতে চেদেবমিচ্ছত্রি কৃত কার্যে ঘুবিষ্ঠির: ॥ 
অইৈব হাহসেনাংশ্চ যে চৈনানগ্ত ভারত ॥ ২৭ 
নিপৃহ রাজ্জ্‌ পার্েভো দপ্তাং কিং তুক্কতং তবেৎ। 
ইদং তু ন প্রবর্তেযন: নিন্দিতং কম ভারত 1 ২৮ 
সর্নিধোঁ তে মহারাজ ফ্রেধজ: প।পবৃদ্ধিদ্র। 
এষ ছধ্ো।ধনে) রাজন ঘণেচচতি তথ।প্থ তং ॥২৯ 
অহং তু সধাংস্তনয়ানগ্রচান।মি তে রপ) 





_ ৰেখণ হৃশলমূতের অগ্রচাগ সদ নচ।বলবান বার বত 

থাকে, সেইরণ সদন কৌরবগণ উহার শতকের অগীনস্ধ ওইটা 
ঘাইযে।] বিহুর এট কথা বলিবার পর ল্য শ্রহৰ্গলকে 
শুনাইতে লইতে গা গতর দিকে বৃরিস্থাপন পূর্বক 
কেশব বলিলেন 1১৪-২৩ 

রাঙন্-_-এট দুষ্ট কৌরব্গণ দি অন্ত হস্থা বলপুর্ধক 
আমাকে বন্দী করিতে পাঠে, শপে আপনি তাচাদিগকে 
অনুমতি করুন। কূপতে' তাচাব। আমাকে বন্দী কক, 
না হঙছ আমি ভাহািগকে বন্দী করি) 

ছদিও আছি অতাস্ব তুক্চ এই সকল কৌরবগণকে বন্বী 
করিতে পারি, তখাশি আম ফোন প্রকােট কোন নিন্দিত কর্ণ 
যা পাপৰ করিতে ইচ্চুক নথি । 

ব্মালনার গুজগণ পাণুবদিগের শলগ্রগণের জগত লোলুপ হন 
শড়িযান্ধে, কি ইচাহিগকে লেউজন্ত নিজেদের দ4কেও হারাইতে 
হইবে। দি ইছার। তাহাই চাহে, তবে ত’ মুদির কায 
লফণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ 

ভারত! ঘধি শাদি আতট এই লঞ্চল কৌরবগণকে 
তাহাদের শঙ্ুগাখীয় লহিত বন্দী করিছ। কুষ্ীপূত্রধিগের নিকট 
সমর্পণ করি, তবে ভাহাতে কি ছুক্ধা্। হইতে পারে? 

ভরতবংশধ। মহারাজ! কিন্ত আমি শাপলার নিকটে 
ক্রোধ অখবা পাপবুষ্থির বশসর্তা হই এই নিন্দিত বর্ণে প্রন 
হইব নাও 


অহাছারাহদ্‌ 


এতচ্ডিতহ। ও বিচ্রং তু তবাস্টোহত। চানত। 
ক্ষিপ্রমানক তং পাপ: রাঙগালুকং শ্ুবোধনন্‌ ॥ ৩ 
সহমিত্রং সহামাত্যং সসোদর্বাং সহানুগছ্‌ ৷ 
শক্ত য়ং যদি পক্থানমবতারগ্রিতুং পুন: ॥ ৩১ 

ততো তৃ্্যোধনং ক্ষতা পুন: প্রাবেশরৎ সভান্‌। 
কামং জাতৃতি: লা: রাজজডিঃ পরিবারিতম্‌ ॥ ৩২ 
অথ তুবে।।ধন:ং এাজা দূততাঞ্রোহভ্য চাধত । 
কণ-হুংশ।সনাভ্যাগচ রাজতিশ্চাপি সংবৃতম্‌ ৪ ৩৩ 
ন্বশংল পাপচৃযিষ্ট কুত্কএদচ।য়বান। 

পাশৈঃ সহ সংহতা পাপা কথ চিকীর্ঘমি ॥ ৩৪ 
অশক্যমঘণন্প' সম্থিশ্চালি [ব্গভিভন্‌। 

বখা ঘদুনকে। নড়ে বাবঙেং কুপপাংলন; ॥ ৩৫ 
মিন: পুগুগীঞাক্ষন ধু ভুহালদন। 

পাশৈ; সচাযৈ: সংহতা নিগ্ৰহ ' কিলেচ্ষলি ॥ ৩৬ 


্ 








গান? এঠ গোপন তেল কামনা টে, লেওকচপ 
কান হহবে। কদম মসলার সকল পুহকেট 
এজ এজ) শা করিত 

এচ কৰ! ৩০০: তক বিচৰকে বলিলেন, তুমি অতি 
শহর মি, ময্ী, ভাত) 5 অগণন তের সহিত পাপী এবং 
ঝাসশুদ্ধ নিকষ পতঙ্গ কাটল, হদিট 
কোনন্ধপে পুনরাছ তাহাকে সপে আলাঙ্গতে পারি ॥ ২৪-৩১ 





পুধে।।4নকে আমার 


পে পৰিবৃত দুধোপনকে তাহার অনিচ্ছা, 
চিত লঙমদে। প্রবেশ করাই লেন ॥ ৩২ 

লেট লদ্ধ কর্ণ, দুঃশালন এবং অঙ্গ রাজ্গণে পরিবৃত 
স্ুগোহনকে রাড) ঘৃতরাষ বলিপেল ॥ ৩৩ 

নৃশংস মঠাপালী ঢুষোযোদন । নীচকপ্থকারী পুরুথগণ তোমার 
লহান্বক। তুমি লেট ৮ব শাপী লচাদকগণের সহিত মিলি 
পাপকণ্ধ করিতে উজ্ুক চইাছ॥ ৩৪ 

ওঁ কৰ্ণ এছপট ছে, সক্ছনগণ দর্ব”া উঠার নিন্ব। করেন, উই 
আহশকারক এবং উচ। সন্পর করিত 9 তুমি লগখ নও; তথাপি 
তোমার শ্যাধ কৃলাঙ্গার় ও তূর্ঘ দান উহা করিবার জয় উন্মত 
হয ॥ ৩৪ 












তুছি স্ব পা সহাযকগণের সহিত ছিল এই ছু এবং 
দুর্জয় বীর কছললো5ন ইরুফকে বন্ধী করিতে উচ্ছা 
করিতেছ ॥ ৩৯ 


৩৩৬৪ 


যো ন শক বলাং কু: দেবৈরপি সবাদবৈ:। 
তং বং প্রার্ধয়সলে মন্দ বালশ্চন্নসং যথ। ॥ ৩৭ 
দেবৈর্মন্য্য্দ্ধধ্রন্তরৈরুরগৈশ্চ যয । 
ন সোচ়ু২ সমরে শকাত্তং ন বুদ্ধাসি কেশবহ্‌ ৪৩৮ 
হগ্রাহং পাণিলা বাঘুত্ স্পর্শ: পানিনা। শশী । 
হ্বরা পৃথিবী মৃ । দুগ্াহ্: কেশবো বলাৎ ॥ ৩৯ 
ইত্থাক্তে রাষ্ট্রে ক্ষন্তাপি বিছুরোহত্রবীৎ। 
হর্য্যোধনমভ্তিপ্রেত্য ধার্তরাষ্ট্দমধণন ॥ ৪* 

বিতর উবাচ । 
দর্ঘ্যোধন নিবোধেদ: বচন: নন সাম্ত্রতন। 
সৌচদ্বারে দানবেছের! হিবিদো নান নানতঃ। 
শিলাবর্ষেণ বহতা ভাদঘ্ানংদ কেশধদ্‌ ॥ ৭১ 
গ্রহীহুকাঙো (বক্রন। সঠঘতেন মাধবন। 
প্রহীতুং লাশ কজৈল্দং ত: ₹ং প্রার্থচসে বলাং ₹ ৭২ 





আরে নূর্য ! চেবর।৬ 5:5৫ লাতত দেবগণ$ হাঙাকে বলা 
গুর্ধক নিভেদের বশে আনিতে মু ইল লা, তাহাকে তুমি বন্দী 
করিতে কামল। করিতেচ? তোলার এষ চে! লেপ 
জানিও, হেযপ কোন বালক চমক স্বাং হতে হহণ করিতে 
চাছে॥ ৩৭ 

দেবতা, মহন্ত, গঙ্গা, অর এবং লাগগনহ দুদ্ধে ধাহ।র বেগ 
লঙ্ক করিতে পারেন নাঃ দেহ চলযান্‌ শ্রহফকে বুঝিতে 
শারিতেছ ন! ৩৮ 

বেসপ ততন্ধার। বাদুকে পর। দুৰ ও, চকে চখার। স্পর্শ করা 
কঠিন এবং পৃৰ্িনীকে সিকদার দাশ কর। বঅসন্ভব, সেইরূপ 
গুগবান্‌ জীৰ্ণ. বলপুর্বক বন্দী কর। দুলাধ্য ৷ ৩৯ 

গতরাট্র এই কথা বলিবার পর বিহুয়ও আমল নতরা পু 
দুর্ধেোোঘনের নিকট যাই়। বলিতে লাগিলেন &* 

বিশ্ব বলিলেন,_র্ষেঘাবন । তুছি এখন আমার কথা 
লাবধানে শ্রবণ কর। লৌওদারে ঘবিণ্দিনামে প্রসিদ্ধ এক বানয়- 
স্গাজ বাল করেন, তিনি একজন প্রভৃত প্রত বর্ষণ করিয়া 
ওগবান উ$ফকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ 

তিনি স্বীয় পরাকঘ প্রকাশ করিয়; স্যাবিধ উপায়ে ীকৃ্ককে 
ধন্মী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে কোনয়পেই বন্দী 
কৰিতে পারেন নাই। তুমি গে প্রকুককেই বলপূর্কাক বন্দী 
করিতে কামনা! করিতেছ ॥ ॥২ 

বহ পূর্বের একটি ঘটন। তে।নাকে বলিতেছি_প্রাগ- 








আঘ/শাস্র 


[উ্োগপবব 





প্রাগ জোতিষগত শৌরিং নএ+; সহ দানবৈঃ। 
প্রহীতং নাশকৎ তত্র তং বং প্রার্ঘচুসে বলাৎ ॥ ৪৩ 
অলেকযূগবধায়ুনিহ। নরক: সবে । 

নীন্ধ৷ কল্সাসহত্রথণি উপযেনে য৭।বিধি ॥ ৪৪ 
নির্মোচনে বট্‌ সহশ্র(; পাশৈরঘ] মহাহ্রাঃ । 
প্রন্থীতূং নাশকংশ্চৈনং ত: মং প্রার্থরসে বলত ॥ ৪৫ 
অনেন হি হত। বাল্য পূতনা শকুনী তথা । 
গোবধ লো ধারিতশ্চ পবার্থে ভরতর্যভ ॥ ৪৬ 
অরিষ্টো ধেনুকশ্ডৈন চাপ, রশ্চ মহাবল: । 
অশ্বরাজষ্চ নিহত: কংসম্গারিষ্টমাচরন্‌ ॥ ৭৭ 
জরাদন্ধশ্চ বক্রচ্চ নিশুপালস্চ বীধাবান্‌ । 

ৰাণশ্চ নিহত: সংখো র।জানশ্চ [নয দিত: ॥৪৮ 
বরুণো। নিঞিতে। রাড পাবকল্চামিতৌঞ্সা ॥ 
পারঞ্তপ। হর! জিত: সাম্জাচ্ছচীপতি। ॥ ৪৯ 





শেতযপুরে ডাগহত অঞকে পনবধণের হেত নরকাহর 
প্েখানে বনী কারবার ক% 4৫ 6েঃ' ক।৫চাছিলেন, কিন্ত তিনিও 
ইহাতে স্ষল হন নাট । সেচ হগবান্‌ শুঃককে তুমি বলপূৰ্বক 
বন্থী করিতে দু? ৪50৬ ) ৪৩ 

বগ দুগ ও এলংখা বৎসরের ছনখান্‌ সধকাহরকে ধুখে বধ 
করিয। এট 5 তাহার রাজবানা হতে সহজ রাচকগ্যাকে 
(উদ্ধার করত ) লঈঝ। গয। বি 2৮00 তাহাদের লকণকে 
বিবাহ করিঘাছিলেন। ৪৪ 

নির্ঘেচন-ন।৪+ স্থানে ছয় হাজার দহানুরফে তগধান্‌ 
ভ্রকফ পাশের স্থাও। বন্ধন করিচাছিলেন। সেই মহাহরগণও 
খাছাকে বন্ধ করিতে পাঠে নাউ, তুম তাহাকে বলপূর্কাক বন্দী 
করিতে অভিলাধ করতেছে ॥ ৪৪ 

"তত্র । ইনি হালযকালে শকুন পূতনাকে যধ করিয়া 
ছিলেন এবং গোপগণকে রঙ্গ। করিবার জয় ব্বীৎ হন্তে গোবধল 
পর্জতকে ধারণ করিদ্বা ছিলেন ॥॥ ৪৬ 

অরিযাহঃ, বেক, মহাবলশ[লী চা, অশরাজ কেশী এবং 
কংসও লোকহিতের বিন্ধ আচরণ করিতে খাকিলে এই 
পলকের হতেই নিহত ইইস্াছিল ॥ ৪৯ 

জরাদন্ধ, দন্তবক্র, নহাপরাক্রমী [শশুপাল এহং বাণাম্রওড 
ইহাই হতে নিধনপ্রাপ্ত হইছাচিলেন। দৃদ্ধে অনা বছ রাছাকেও 
ইনি দাছার করিধাছেন ॥ ৪৮ 

আদিততে গস্বা প্র রা বঙ্গ: উছ বরদাছিলেদ। 


একহিংশদািকর ত তুলো: 


একাণবে ৮ ব্বপ ঠা নিহতো 
দগ্ব।্ররবূপাগম্য হয়তীবন্তধা 2৩; ॥ ৫০ 

অং কর্তা ন ক্ৰিয়তে কারণং চাপি পৌকবে। 
যদ্‌ যদিচ্ছেদরং শৌরিস্তৎ ৩২ কুরণ।দয যত; ॥ ৫১ 
জং ন বুখা(ম গোবিন্দং ঘোরবিক্রমনচুতম্‌ । 
আশীবিহমিব ক্রজ্ধ৷ তেজোরাশিননিন্দিতন ॥ ৪২ 











বগাডারতম্‌ 


প্রশথধল হা: কিধামক্রিঠকারিণন্‌। 
পতঙ্গ ইররিহিবাদাস্ত মানতে] ন তবিজ্ঞসি হইত 


ইতি প্ীমহা হারতে শতলাহশ্র।াং সংহিতায়াং বৈয়াসিকা।- 
সুস্তোগপবাণ তগবদযানপৰণি বিছুরবাকোে 
তরিংশদ বিকশতত নোহ ধায়; ৪ ১৩৯ 





ইনি অগ্িদেযকেও পরাজিত করিছাছিলেন এবং পারিজাত 
হরণ করিধার লব্ধ সাক্ষাৎ শচীপতি হেবকাজ ইঞ্জকেও জব 
করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ 

ইনিই ( মহাপ্রলয়ে ) একাপুবে পরিণত জলহখে) নিত 
ধাইবায় লহ মধু ও কৈ6৩ এাৰক এই দৈতাকে নিহত করিছা 





ছিলেন। ইনি অপর পরী4 ধারণ করত হগ্রীবনাদক 
রাক্ষণকেও বং করিয়া [ছিলেন ।.৫ 
ইনি লকলের ফণা, ইচার কেছ কনা 4181 সঞ্চলের 


পুক্বার্খের কারণও উনিট। এঠ তগবান্‌ একক ঘা) ধাছা ইচ্ছা 


করেন, তৎদষ্ড জন[থাসেত করতে পারেন ॥ ৪১ 

দ্বীন নাহিদা হতে খিনি কখনও চিত ছল না, এই সেই 
ভগৰান্‌ গোৰিৰ্ধেৰ পরাক্রম ৯ধএ। তুদি ইহাকে ব্বিতে 
প্বারিতেছ না। উল লগা জু বিদদর সর্পের স্যার ডরবানক । 
ইনি সখপূৰুৱগণ কৰুক গ্ৰশংলিত এ তেছের রাণিশ্বস্থপ ॥ ৫২ 

বনধাসে যত কন্ম করিতে সম” 
তিরপ্তার করিতে হালে উম টেকে 
উহা হানবে, হেকপ হদলত ব্ৰত্রতে পতিত হটঘা পতঙ্গ 
জন্থসাৎ হয়া হাথ ॥ ৫৩ 









জদগ্থদঘি রেখ প্রত এতনাতজী দংহিতা মহাতারতের উদ্ভেগপসযাত্থগত হুহাদননপর্কে পরের বাকাব্গিহক 
ব্রিংশদহিক শততম অধ্যায়ের অহবান লমালু। 


এক ত্রিংশদধিকপততমোহইধ্যায়ঃ । 


[ 14দবককপং প্রদণ। ভগবত; শ্রীকৃঞ্চন্ত কৌরবদভাত; প্রন্থানন ] 


বৈশদপাথন টান৷ 
বিছুরেনৈথ মুগ কেশব: শক্রপূগহ।। 
ছধ্যোধনং ধা্এাইীন৩1০1ধ৬ বীধ্যবান্‌ ॥ ১ 
একোইহমিতি যান্োহ।নসিসে নাং গুঘোধন । 
পরিতৃর হুহদধে আঠীহিং নাং |উকীঝলি॥ ২ 


ইঠৈর পাশুরা; সবর তবৈবাগ্ধক ধা; ৷ 
হহ।দিত]ান্ করাচি এসবি মহখি| 


এবনুক্ত। দহাসোঞ্ে: কেশব; পরবারহা। 
তক্ত সংস্রযুত: শৌরেবিছলন্জপা নহাত্মন: ৪ 


অঙ্ুপ্টবাত্রাপ্রদশ! সুদুচু: পাবকাচিষ;। 
তদা অ্রগ্ম৷ ললাটগ্ছো ্ুদে। বক্চলি চাওবংৎ॥ ৫ 








একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। 

[দিদ্বঘগ দশন করাই ওগবান্‌ দঃঞ্চের কৌরব-লভা 
হঃতে প্রস্বান। ) 

বৈশম্পারদ খলিদেন_ঈনদেজছ 1 (বহর এই কথা বলিলে 
পর শক্রসদূহ লংস্থারকাদী পরিশালী একক দ্বতরাষ্রপুত্র 
গখেরাখনকে এই ৰখা বলিলেন ॥ ১ 

আতা চরদ্ধপরায়ণ ছুধে)াবন? 
শশাছি একাকী" এইজপ ঘনে করিতে 
পরাতুত কার বন্দী করিতে ইদ্মুক হইাছ ॥ ২ 


তুণি নিজ শতশত 
লেইদর আদাকে 








দেখ, এখানেই (সামার শ্রগীরেই) লদপ্ত পাণ্ডবগণ 
সছিহাছে! অন্ধক ও বুক্ধৰংবংগণও এখানে সরহিয়াছে। 
আদিত্য, গ্ৰ ও মহবি-বন্দের সহিত বহুগণও (বিভঞদান 


আ্াস্বে॥ ৩ 
এছ কখ। বলি। বিপক্ষীত যীরগণের নাশকারী ভগবান্‌ 


কেশব উচ্চৈ-বরে ক্দটহান করতে লাগিংলন। হান্স করিবার 
সমস্থ বহাৰ ককের নে সত বিহতের গ্মা ফান্িঘান্‌ 
এবং অগুঠ জঙ্গুণিতুল সুই দেহখারী দেবতাগণ আত্ির শিখাসনৃহ 
উদ্যগণে +হিতেছিলেন। তাহার ললাটছেশে অন্ধ এবং 
বন্ধ:ছলে কতধেব বিগুদাল ছিলেন৷ ৪-৫ 





৩৬৪ 


লোকপাল! হুজেবোলমররস্কাদজা॥ ত । 
আদিত্যাশ্চৈর সাধ্যাষ্চ বসবোহধাশ্বিনাবপি ॥ ৬ 
মরুত্ভশ্চ সহেম্দ্রে বিশ্বেদেবাস্তথৈর চ॥ 
বন্বুশ্চৈব বক্ষাম্চ পন্ধৰোরগ-রাক্ষস: ॥ ৭ 
প্রাছরাস্তাং তথা দোঠাং সঙ্ধধণ-ধনজরৌ । 
দক্ষিণোইধাজু নো ধ্ী হলী রামস্ঠ সবাতঃ ॥ ৮ 
তীমো যুধিষ্টিরশ্চৈব মাড্রীপুণৌ চ পৃষ্ঠত: । 
অন্ধকা বৃঝয়শ্চৈব প্রন্থায়প্রমুধান্তত: ॥ ৯ 
অগ্রে-বুবু: ক্রঞ্চন্ত সমুগ্ভত মহাযুধাঃ। 
শব্-চক্র-গদা-শকি-লাঙ্গ -লাঙ্ল-নন্প ক: ॥ ১০ 
নৃষ্যক্বোস্থতান্কের সর্বপ্রহরণনি চ। 
লানাবাহুধু কৃষ্ণন্ত দীপ৷নানানি সর্বশ; ॥ ১১ 
নেআাভ]াং নস্ততশ্চৈৱ শ্রোআত্যাপণ লম্বা: । 
প্রাত্রাসন্‌ নহারোদা: সংমাং প।বকাচিষ: ॥ ১২ 
রোমুপেহু, চ তথা সৃঘা/স্যেৰ অরীচচ়। 


লঘন্ত লোকপালগণ তঠ14 বিরাজমান ছিলেন। 
হারার দুখ চটতে অর লগত তইতেছিল অহিত)। সখা ও 
বঙ্গ, অশ্বিনীকুমাবদুগল, উত্রের সহিত মঞ্চদ্গান বিশ্বেচ্রে, 
দক্ষ, গন্ধর্ম, লাগ এবং এাক্গল-4ধএ ভাতার বিডি শরীয়ে 
প্লটিত ইইতেছিলেন ৷ ৯-৯ 

কাহার ছুঈ বাজতে বলরাম 9 এন প্রাকৃত হইলেন। 
»ক্ষিণ বাহতে বন্ধুর আগুন 4 বান বাততে চলধর বলরাম 
বিরাজদান ছিলেন। ৮ 

তীষলেন, দূত এবং মাহীনন্দন নঙুল-দঠছেব ভগবানের 
পুষ্ঠদেশে অবস্থিত ছিলেন) প্রহার প্রভৃতি বৃক্ষিবংনীবগণ ও 
শন্তকবংদীয়্গণ হন্তে বিশাল অপ্ত খাএশ করত ভগবানের অপ্রডাগে 
প্রকটিত হইলেন 

শব্ধ, চক্র, গছা, শক্তি, শাঙ্গদচ, হল ও নন্ঈকলাঘক খড়গ 
এবং সমত অন্তই উপরে উদিত চট্ট শ্রীক্ষের নানা বাহতে 
দেমীপাসান স্কপে দেখা দাইতে লাগিল ॥ 2-১১ 

ভাঁছার দুই নে, নাসিকাবিবর ও ছু কর্ণ হইতে সর্াদিকে 
তাক ভর্ধর দূষতূক অগ্রিশিখয প্রাহুভূতি হইতে লাগিল ॥ ১২ 

সদন্ত রোমকশ হুটতে সুর্ধাতুলা দ্যা কিরপাবলি বিচ্ষুরিত 
হইতেছিল। মহাব্ম৷ পীযকের সেই ডযছর স্বন্তপকে ছেখিযা 








আধাশাহ 


[ উদ্ভোগপরব 


ডং দৃষ্টা ঘোরমাঝালং কেশবন্য অহাগুলঃ ॥ ১৩ 
প্রমীলচন্ত নেত্রাণি বাঙছানপ্রস্তচেতসঃ । 
তে জ্োণক্চ ভীয়ক বিহ্রঞ্চ মহামতিদ্‌ ॥ ১৪ 
সঙগ্ঞ্চ মহাভাগমৃধীংশ্ৈব তপোধনান্‌। 
প্রাদাৎ তেষাং স ভগবান দিবাং চট্গু্ছনার্দন; ॥ ১৭ 
তদ্‌ দৃষ্ট! মহদাশ্চ।ং মাধবস্ত সভাতলে। 
দেবছন্দুভয়ে। নেছুঃ পুষ্পবধং পপাভ চ॥৭১৬ 
ধৃতরাষ্ট উবাচ ॥ 
ত্ষমেব পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বশ্ত জগতে হিত:। 
তক্মাৎ স্বং ঘাদবশ্রে্ট প্রদাদং কত রসি ॥ ১৭ 
ভগবন্‌ মম নেত্রণামন্তর্ধানং বণে পুনঃ । 
ভবন্তং জষ্ট নিচ্ছানি নাষ্তং ডষ্ট মিহোংসহে ॥১৮ 
ততোহংত্ৰবীশ্বহাবাহধ ওরা ওনাদন: । 
অপু্যঘানে নেত্রে ছে ভবেত।: কুঞনন্দন॥ ১৯ 





সমক্ত রাঞগণের মনে তান ত উপস্থিত হইল এবং তাহার 
চক্ষু মুহিত করিয়া ফেলিলেন। তখন হোণাচার্য, ভীগ্ম, পরদ 
বুক্ধিমান্‌ বির, ঘঠাভাগ পক এবং তপোধন মহদিগণ বাডীত 
অন্ত সকল বাক্কিই চন্দ দৃত্রিত করিগাছিলেশ। এই ব্রোগ 
গ্রতৃতিকে ভগবান জনাক্ছন থছংই দিব| ধৃষী প্রধান 
করিবাছিলেন। (সেইছস্ন টঃার। উদ উন্মীলিত ফরিদ্বাই এই 
বিশ্বকাপ দেখিতে সবথ ইইদাচছিলেন ) ৪১৩-১৪ 

এই সভাভবনে সীকুকের লেই পরম শ্যাম রণ হেখির। 
দেৰতাগণের ছুন্দুতিব/ বাধিত হুইতেছিল এবং তাহার উপর 
পুষ্টি পতিত হুটতেছিল ৪ ১৬ 

সেই লদর ধুতরা বলিলেন, .কসলনদন, দহকুলতিলক 
শ্রফ! আপনিই লন্দূর্ণ জগতের হিতৈষী, অতএব আমার 
উপর কূপাব্ধদ কল ॥ ১৭ 


ভগবন্‌! আদার চক্ক্‌ নষ্ট হইবা পিছে, কিছ আছ আদি 
আপনার নিকট আমার দুইটি চক প্রর্থন। করিতেছি। বেবলস 
আপনাকেই শন করিতে অভিলাষী হইরাছি এবং অঙ্ক আর 
কিছু আমি ধেখিতে চাহি না ॥ ১৮ 

তখন মহাবাছ জনার্দন বৃতরাধুকে বলিলেন র্রুনব্দন ! 
আপনার ছুঈ অদৃগ্ধ নেত্র আবার প্রাপ্ত হঈবেন | ১৯ 


এক িংশদদিকশ ত নে। 





তত্রাদুত্তং নহার।ত দূরাইটশ্চ চক্গাষী। 
লন্ধবান্‌ বাহ্থদেবান্চ বিশ্বকূণদিদুক্ষয়া ॥ ৯০ 
লবচক্ষুষমাসীনং ধৃতরা্ুং নরাবিপ।:। 
বিস্মিত৷ বিভি: সার্ধ তুষ্ট ব্ণধূস্বদনদ ॥ ১১ 


চচাল চ মহী কৃংশ্তা সাগরশ্চাপি-চুক্ষুডে । 
বিশ্বত, পরমং জন্ম: পাখিবা ভরতর্ষভ ॥ ২২ 


তক লন পুর্ুঘবা।ড্র: দন্ত ।র পৃঃ স্বকৃম। 
তাং দিবাম্ুতাং চিত্ঞাস্ছিনশানরিন্লমঃ ॥ ২৩ 
ততঃ সাতাকিমাদায় পাণৌ হার্গিক্যমেব চ। 
শবিভিত্তৈরনুম্াতে। নির্ধযৌ মধুসূদন: ॥ ১৪ 
প্চযয়োহস্তুহিত৷ জগাস্তঙ্তে নারদাদয়ঃ। 
তনম্মিন্‌ কোলাচলে বড়ে তদদুতনিবাভবং ॥ ১৫ 
তং প্রস্থিতস[ভিপ্রেক্ষা কৌরবা: সহ রাজি: । 


দছারাজ জনবেক্র | দেগানে এট অত ঘটনা সংখটিত 
ছটছাছিল _প্রতযাট ভগবান দিকের নিকট হচ্ছে 
তঙগীষ বিস্বর্ণ দর্শন করিবার আন্ত লিখের 8 5প লাভ 
করিয়াছিলেন ॥২* 

লিংছাললে উপবিই অবস্থাদ 5418 চাচার দুই চক্ষু কির 
পাটটলেন, উঠ জানিব গধিগণের ৮৯ সমন বাণ বিশ্বত 
তই সধুকথগনের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২১ 

ভরতল্রে্ঠ ! লেট দম লা; দবপু কম্পিত চট উঠিলেন, 
লঘু বিক্ষোভিত চট্টল এ%: লব কশতিগণ অতিশত্ন বি[ন্থত 
হইলেন । ২২ 

তারপর শক্রদ্মন পুক্যলেঠ ইফ বীর স্বক্কণ, লেট হিৰা, 
অভূত ও বিচিত্ৰ এীপর্থাকে নিজের খে) হত করা 
লইলেন ॥ ২৩ 

তানন্দয় সেই মধুস্যল খখিগণের অন্ুনতি লইহা লাত)কি ও 
কতবার হত্তধারণ করত লঙাঙবন হইতে বিগতি হইলেন ॥২৪ 

তিনি চলিত থাইবায় পর নারদাছি মহধিগণও খদৃপা হই 
হাইলেন। তখন লদন্ত বেলাল শান্ হই) গেল ইতা যেন 
তখন এক অমন ঘটনা দকলের সদক্ষেই দ-ঘটিও হইল ৪ ২৪ 

নে পরীক্ষক যাইতে বেখিহা রাঞ্জাদিগের লহিত লদন্ত 
কোৌরৰগণ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গদন করিলেন, তাগাতে 
মনে হইতে লাগিল_দেবগণ যেন দেবরাজ উত্তরের অভুরণ 
করিতেছেন ॥ ২৯ 








য়ে] সাহার 


uw 
x 


মন্থপ্য,নরত্র্যাং দেবা ইব শতক্ৰতুম ৷ ১৬ 
অচিন্তযত্রমেয়ান্রা সং তল নাহয় গুলন । 
নিশ্চক্রাম তত: শৌরি; দন ইপ শাবক: ॥ ২৭ 
ততে। রবেন সুতেণ মহতা কিন্কিদীকিনা । 
হেমজালবিচিত্রেণ লঘুন! বেদনাদিল1 ॥ ২৮ 
স্থপস্করেদ শুত্রেপ নৈশ বরুথিন।। 
শৈব৷-সবক্জীবৰূকেন প্ৰতদৃশ্যত দারুক: ৷ ২৯ 
তথৈব রথনান্থায় কবতবর্। নচারথঃ। 

বৃকীনাং সম্মতো বীরে। চাঠিকা: সমগৃশ্যাত ॥ ১+ 
উপস্থিতরখং শৌবিং প্রধাস্টশ্নবিন্চমম্‌ । 
ধুতরা এচারাজ; পুনবেবা 55 তাধত ॥ ৩১ 
যাবদ বলং নে পু পশ্যান্তে ১ঞ্চনানন। 
প্রত্যক্ষ তে ন তে কিকিৎ পণেকিং শকুন ॥ ৩১ 


কিন্ত অপ্রমেযন্বতপ উগহান হঠঞ্চ পেই সনগ্ত রাজছওুলীকে 
কোনরপ গণ) এ। করিদাই পমশরিঠাহ অগ্রির্ কার লচাচবন 
চষ্টতে বাণির চন আদিলেন ॥ ২৭ 











বাচিরে আদিতেই শৈব। এ প্রৱাবনামক অবে হোছিত পরম 
উজ্জল ও বিশাল বদের পঠিত দারাখ লাকককে তিনি দেখিতে 
পাইলেন। এত রবে বত ক্ষ কত ঘট্টিক। শোচিত ছিল। 
ব্বর্ণের জালে (কালে । তাচার বিচিয় কানি বিক্ধুরিত 
হইতেছিল। এট নীরগামা ৫ ১পবার লঘ মেঘের স্যার গন্ধ এ 
ধ্বনি করিব থাকে । ইহার অহ।স্ববে লর্কাবিদ শ্রচ্থোজনীহ 
লাশ্রী উন্দক্ধশে পাঞ্চাইদ রাখ। হইযাছিল। ভাঙার 
উপর ব্যান্ছচর্্ের আবরণ লংবৃত ছিল এবং রথকে রক্ষা 
করিবার জনও দর প্রকান্ের আগন্মকীহ বাবস্থা অবদান করা 
হইছিল ॥ ২৮-২৯ 

এইৰূপে বক্ষিতংসট্যগণের দশ্বানিত মীর ছদিকপুত্র দহারৰ 
কৃতবর্ধাও অপর এক রখে হি আছেন দেখা দাইল ॥ ৩+ 

শম্ছন তগবান্‌ কক্ষের রখ উপস্থিত এবং তিনি তখন 
লেইস্থান হইতে চলিয়া ৰাটযেন--ইচ! ছানিং। মহারাদ বরা 
পূনরা তাহাকে বলিলেন ॥ ৩১ 


শত্রু নাশন জন্ার্দন । পুগশের উপর আমাত সামর্থ! কতটুক, 
তাচ আপনি শ্ব€ং অবলোকন করিলেন। লব কিছুই আপনার 
লঙগখে প্রতিভাত ইউডেছে। আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাট ॥ ৩২ 


৩৩৬৮ 


কুল্তপাং শসমিচ্চন্তং যতমানঞ্চ কেশৰ । 
বিদিদ্বৈতাবন্থাং মে নাভিবদ্ধিভুমৰ্ঠসি । ৩৩ 
ন মে পাপোইন্তগতিপ্রায়: পাণ্ডবান প্রতি কেশব। 
জ্ঞাজমেৰ হিতং বাকাং ঘশ্রয়োক্তঃ '্যোধন: ॥ ৩৪ 
জানস্তি কুরব: সর্ধে রাদরানশ্চৈব পাথিসাং। 
শম প্রবতমানং মাং সবযযান বাব ₹ ৩৫ 
বৈশম্পায়ন উসাচ । 
ততোংব্ৰবীম্মদ্বাবাত্ব রাষ্ট্র ভনার্চিন:। 
স্থোগং পিতামহং ভীগ্ং ক্ারং বাহিলকং কুপম ॥ ৩৬ 
প্রতাক্ষমেতদ্‌ তবতাং ষদ্‌ বং কুকুসংসদি। 
যা চাশিষ্বন্বন্দো রোবাদগ সমু; ॥ ৩৭ 
বদত্যনীশমাত্থানং প্রতবাঠে। ললিত 
কেশব! আমিও চাট যে, ফোরব-পারগণের মংে। দধি 
স্বাশিত চট্টক। এড আছি চেষ্টাও করিয়। ঢাটডেছি; কিন্ম 
বাধার এই ( অল্ায ) বৰন্ত: আলি আআ উপর লঞ্চে 
করিবেন না ॥ ৩১ 
কেশব! পাণুহগদের উপর স্ামার কোন পাপ্পূর্ণ আচার 
নাই আছি চৰোোৰনকে (চে চিতকর বাগ] বাদিযাছি, তাচ 
আপনি জাত আচেন। ৩৪ 
মাধ! আনি সর্দপ্রকার উপাকে লঞক্ধিক্াপনের জগ যয 
পরাণ, এট কথা লমন্থ কৌবগথণ এ বঠিঙাগত পুপিধীপতি 
রাচগণ জানেন ॥ 
বৈপম্পান্বল বলিলেন, _% 
রাজা প্রতরাই, আচার তোন, পিউ সত ভান, দিচর, বালীক ও 
কপাচাঙকে বলিলেন ? ৩৭ 
কৌরবপতায যে লদপ্র ঘটনা ঘটা গেল, তাচ! আপনার 


জ্রমন্নঘি বেদথ|লপ্র্থত শতলাহত্রী সংহত) 




















1 তারপর মতাবাত প্র 





অংর্শাস 


{ ৯্চোগপর্বব 


আপুচ্ছে ৰত: সধান্‌ গছিষ।াসি যুধিষ্টিরম্‌ ॥ ৩৮ 
আসন প্রস্থিতং শৌরিং রখন্থং পকষত । 

অনু বৰহেঘাসা: প্রবীর! ভর্তা; ॥ ৩৯ 
ভীন্মো জ্বোণঃ কূপ: ক্ষত ধতরাষ্ট্রোখ বাহিলকঃ । 
ন্বশাম! বিকর্ণম্চ দুষ্তস্ুল্চ মহা রথ: ॥ 3 

ততো রখেন শুত্রেণ হণ কিন্কিদীকিনা । 
কুরূণাং পল্ততাং ডষ্ট ব্বসারং স পিতুর্ধহৌ (১ 


ইতি জীমহাভারতে শতমাহ রা: সংচিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুস্েপপর্বনি ডগবদ্ধনপরধণি বিশ্বর্ূপদর্শনে 
এক তরিংশদদিকশ ততামো ইক]: ॥ ১৩১ 





সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুখ 501৭7 আপি্টের স্যার বিরূপে 


ঝোষছরে উঠিয়া গেল। ৩1 
হজারাত দৃক রাগ 

আতন এপুল ক্থানি আল, 

খানি এখন হুদিষ্ঠিবের নিউ হাহর | কস 

দংৱপর বদে পলিহা প্রস্থানোক্ত 


নিতেই অলমগ বলিয়া বলিলেন 1 
৮৫ চকল নিকট আজ চাছিতেছি 






নরশ্রে্ট চনংম৪ঘ * 
ভগবান প্রক্টকেত চমকি লাগা ওরতবংপ্রে সহাহহরধঃ 
প্রগ/াত বারগণ 1214 “চাচার পশ্চাতে কিংণ্দ্য় সদন 


করিলেন ॥ ৩৯ 
লেট সম বীরগণের দান হলনা, ডো, কূপ, বির, 


ধুতরা বালা ক, অন্বথাম।, বিফণ এ মচ1এ৯ দুদু ॥ ৪০ 
অনন্তর [ক্বিননলিত সেই (বিশাল ও উজ্জল শ্বেতধ্ণব্শির 

কখের ছার) ভগবান্‌ গরু সম কৌরবগণের সদক্ষে নি 

লিলিষা সুন্বীহেহীকে দশন করিবার ৬9 গমন করিলেন ॥ ৫১ 


মহাভারতের উ্ডোগপর্কান্বর্গত &ডগবদ্হানপর্কো 


বিশ্বরপদর্শ (ব্যয়ক একজিংশহধিক শততগ অধ্যারের অভুবার সমাপ্ত। 


বহিঃ 


ংসদাবকশততমোহধ্যায়ঃ | 
[জক্গকেন জিক্সাসিতাযা: কুম্তীদেস্যাঃ পাণুবলমীপে কখনায় সন্দেশগ্রেরন] 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
প্রবিশ্টাথ গৃহং ত্তাম্ঠরপাবভিবাস্ত চ। 
আচধ্যৌ তৎ সমাসেন বদ্‌ বৃৱং কুকসংসদি ॥ ১ 
বাসুদেব উবাচ । 
উ্ত% বছবিধং বাকা: গ্রহণীয়ং সহেতুকম্‌। 
স্বদিভিশ্চৈব চ ময়া ন চাদ ৮ গৃষ্ঠীতবান ॥ ১ 
কালপকুমিদং সৰ্বং শুযোষনবলান্থগন্‌। 
আপুচ্ছে ভবতী: ঈ প্রয়ান্তে পাওবান্‌ প্রতি ॥ ৩ 
কিং বাচা: পাগুবেছাতে ভবতা। <চনান্যা। 
তদ্‌ জ্ঞক্ি বং মহ।প্রাতে৷ শুশতে সচনং তব ॥ ৭ 
কুষ্বোচ ॥ 
ক্রয়াঃ কেশব রাঙান: ধর্নায্ানং ঘটি এন 
ভূয়া:স্তে হ্ীয়তে ধারে মা পক বপা কথা; ॥ ৫ 


্বাত্রিংশদ্ধিকশততম অধ্যায় 
[ ইকক্্ৃক জিজ।দিত 58৮) পাওগিপকে বলবার গত 
সুবীর সংবাদ প্রেরপ। ] 
বৈশশ্ণাথন ধলিলেন,- জনমেও্ঠ। সুম্তীর চৰনে থাই 
তাছার চরণে প্রণাম করত ভগবান শ্ররঞ্চ কৌরহসড'ঘ হাহা কিছু 
হইছিল, সেই সমগ্র নত্তান্থ সংক্ষেপে কুস্বীদ্নৌকে শুনাটলেন ৪১ 
তগঘান্‌ রক বলিলেন, ও »মবেত নচদিগণ নানা" 
প্রকার দুক্চিমূক বাকা, 131 লর্ফাপা £চণহোগ। ছিল, ত।ত1 লভা 
বলিম্াছিলাম, কিন্তু দুর্ঘ্যোখন উচ! মানিল ন। ৪ ২ 


দলে হইতেছে-ছুর্ধোধনের বীচ চর] তাচারট 


আনলরণকারী লগ কষতরিংলম1৬ আও কালপরিপক হইয়াছে উদর ছিতেছি_হাচ। ক: 


(লেইজ্জ দীয্ই ব্ৰংলপ্রাপ্ত হইবে )। এপন আদি তোঘার 
অভুমতি চাৰ্তেডি, আদি অতি লর এখ(ল হইতে পাণুষগ। 
নিকট ঘাইৰ ॥ ৩ 

মহাপ্রাকতে ! আদি পাণুষগণকে তোমার কি লংবাষ জানাইৰ, 
উহা আঙাকে বল। জাছি তোমায় বাকা গুলি ইচ্ছুক 1 ৪ 

সুদ্ধীমেৰী ঘলিলেন,--কেশব ! তুমি বর্শা রাজা খুখিভিরের 
নিকট দাইর। এটন্ধপ বলিবে--পুত্র! তোমার এ্রজাপালকয়ল 
ধর্েন। অত্যন্চ চানি হুটতেছে। তুছি লেট পর্থ পালনের 
অবকাশকে বার্ণ করিও এ) ৪ 

৪২২ 


আোজিঘন্ডে তে রাজন্‌ মন্দ কস্টাৰিপশ্চিত: । 
মন্থবাকহুতা বৃন্ধি্ৰ্মমেবৈকনীক্ষতে ॥ ৬ 
অঙ্গাবেক্ষন্ব ধর্ম সং যথা সৃষ্ট: দ্বচডূবা। 

বাহত্যাং ক্ষত্রিক্না সা বাতবীর্য্যোপজ্জীবিনঃ ॥ ৭ 
করায় কর্ণে নিহাং প্র্গানাং পরিপালনে। 
শৃণু চাতে।পনানেক।ং য। বদ্ধেড।: শ্রুতা! ময়। ॥ ৮ 
মুচুকুন্দন্ত রাজর্ধেরদগ!ৎ পু্িনীমিমাম্‌। 

পুরা বৈশ্ৰবপ: প্রীতে। ন চাসৌ তাং গুহীতবান্‌ ॥ ৯ 
বাছুবীতাঃঞ্জিত নও [তি কাময়ে। 





[নপগ্যত ॥ ১০ 


নুচুকুন্দস্ত্াঙো রাড; সোচগশলল বগচ্ধরাল। 





কান! হেঝপ বেদের জহা আখ বুসিতে অসমঘর্গ অ 
ফেজ্পাঠকের বুদ্ধি কেবল বেছে নুহ আতৰ রিনি 
এবং বল বেঞমন্াটিচল *:ক্ব উতরঠ পুরী নিবন্ধ রাগে, লেউকপ 
তোমারও বুদ্ধি কেপল পিসের উতর আব আছে । ৬ 

পুত! দ্ৰযং বিদাত পর ছে সখের সবি করিয়া 
ছেন, তুনি তাহার উপর দিশা কর। তিনি স্বীয় দুই বাণ 
হইতে ক্ষত্রিরতাতিকে শুট করিযা:চন, আও এব হিরা বাত 
বলের সাঙাছেই তাঁবিকানির্ধাত থাকে ৪৭ 





















তাহার। দুন্ধভপ কঠিন কাদা করবার ওনাউ দই চটরাছে এবং 
গ্রজাপালনস্প ধর্েট নিরত পাকে। আমি এ বিষয়ে এক 
পৃর্কে বৃদ্ধগণের নিকট হইতে 





বিহণ.করিয়াছি ॥ ৮ 

‘যু পূর্কোকার ঘটল -সএাধাক্ষ কুষে রাজি মূচুকুন্যের উপর 
প্রসনত হুইয়। তাহাকে এই দ্পৃরণ ভৃদশুল গান করেন, কিন্তু তিনি 
উচ প্রথণ করিতে অন্বীকুত চন 1১ 

তিনি বলিাদ্িলেন,_ফ্ছে! সামার এই উদ্ছা। যে, আছি 
নিঙ্গ বাহুবলে উপাজ্ছিত রাজা উপডোগ করি। ইছাতে বের 
শতান্ক প্রসন্ন ও বিশ্থিত হলেন ॥ ১" 

তারপর লগ কষত্রিব দর্টের নিত রাজ! দুচুকুন্দ নিজ হাসলে 
শ্রাপ্ত এট পৃথিবীকে ক্সাধানুসারে শালন করিয়াছিলেন ॥ ১১ 

1 


৩৩৭5 


যং হি বর্ষং চর স্্রীহ প্রা রাঃ শরক্ষিতাঃ । 
চুর্খং তস্য বর্মস্ত রাজা বিন্দেত ভারত ॥ ১২ 
রাজ! চরতি চেদ্‌ ধর্মং দেবহ্ায়ৈ কজতে। 

সর চেদধর্মং চরতি লরকায়ৈব গচ্ছতি ॥ ১৩ 
দপ্তনীতিং স্বধর্ণেশ চাতুর্ব্ণযং নিষচ্ছতি। 

প্রযুক্তা স্বামিনা সমাগধর্ণেভ্যশ্চ ধচ্ছতি ॥ ১৪ 
ধণ্ডনীত্যাং যদ! রাজা! সমাক্‌ কাংস্ত্েন বর্ততে। 
তম! কৃতযুগং নাম কাল: শ্রেষ্ঠ: প্রবর্তাতে ॥১৫ 
কালো বা কারণং রান্ধে। রান্গা বা কালকারণম্‌। 
ইতি তে সংশয়ে মা সদ রাস্থা কালন্ড কারপম্‌ 4১৬ 
রাজ! কতদুগ্রটা ত্রেতায়। দ্বাপসস্থ চ। 
যুসস্ক চ চতুর্ঘস্থ রাজ) ভবতি কারপদ্‌ ॥ ১৭ 
কৃতস্য করণাদ্‌ রাছা গন স্মশু/তে । 
ত্রেতায়াঃ করণাদ রাজা স্বৰ্গ: নাতাম্মমশ্সতে ৪১৮ 


ভারত! রাজার খাব ইরক্ষিত হত প্রজাগণ এখানে হে 
পল ধর্টের আচরণ করেন, উঠার 5ডুগভাগ রাজা লাভ করিত 
খাকেন ॥ ১২ 

দি রানা নি দর্খপালন করেন, ভাগ: হইলে তিনি উচার 
ছার! ফেব লাভ করেন এবং তিনি ॥০ আপের প্সাচরণ কয়েল, 
তবে নরষেই গঘন করিত খাসেন ॥ ১৩ 

ঘাজার দণ্ডনীতি হলি রাঙ্গা? দ্বার। হপ্াহগারে পরত়ুক তয়, 
তৰে উাতে তিনি ব্ৰা্ষণাছি ভারি বর্ণকে নিঙ্ক লিব্ছণে রাখিতে, 
সমর্থ চন এবং অর্ধ তাতে ভাঙাদ্গিকে নিববর করি 
শ্বাকেল। 98 

দহি রাজা দঞনীতির প্রয়োগে পূর্পরণে স্টাযেরউ অগলরণ করেন, 

তৰে জগতে “পতাছুগ” নাক উন কাল অবিরত হয় ৪১৪ 

রাজার কারণ কাল এখব| কালের কারণ রাজা, এপ গন্দেছ 
তোষায় ধনে যেন উৎপহ না হ্য়; কারণ, রাছাই কালের 
কারণ ॥ ১৬ 

সাজাই সতানূগ, জেতামুগ ও ঘাপরবূগের তঙ্টা এবং চতুর্থ 
দুল যে কলি, উহার আবিতাসেরএ কারণ হলেন রাজা ॥ ১৭ 

নিজের লৎকবদপমূচের বার। সত্যযুগের উপস্থিতির কারণ 
কাজ। সক্ষম প্রর্গ লাভ করিয়া নাকেন। ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তির 
ক্লে রাছার প্রতি তব দটে, কিন্তু তাত। অক্ষ চয় নাও ১৮ 

ছাপরধৃগের প্রবর্তনের ফলে রাজা ব্ৰাযধে ভাগান্সনারে পুণা 








আাধ্যশান্তর 


{ উদ্ভোগপৰ্ক্ 


প্রবর্তনাদ্‌ দ্বাপরস্ট যথাডাগমূপাশ্থ,তে। 
কলে: প্রবর্তনাদ্‌ রাঙ্ছা পালসত্যন্তমশ্ুতে ॥ ১৯ 
ততো বসতি হু্্ষ! নরকে শাশ্বতী: সমাঃ। 
রাছগদোবেণ হি জগং স্পৃত্ততে জগত; ল চ ৪২০ 
রাজধর্ানবেক্ষস্ব পিডৃপৈতামহোচিতান্‌ । 

নৈত্তদ্‌ রাজব্ববিতং হি যত্র য়: স্থাতুসিচ্ছসি ॥ ২১ 
ন [হি বৈক্লব্যসংশ্ষ্ট আনশংস্তে বাবন্থিতং। ্ 
প্রজ্জাপালনসম্তৃতং ফলং কিঞ্চন জন্ধবান্‌ ॥ ২২ 

ন হ্েভামাশিষং পাহ্শ চাহং ন পিতামহঃ। 
প্রযুক্তবন্তুঃ পূর্ব তে যথা চরসি মেধয়া ॥ ২৩ 
বজ্ঞো দানং তপ: শৌধাং প্রপ্তা সম্তানমেব চ। 
মাহাস্ম্াং বলমেজেশ্চ নিত্যমাশ:সিতং ময়া ॥ ২৪ 
নিতাং দ্বাহা দ্বনা নিত) ট্ঠ্াৰ্বাম্রযদেবত।:। 
দীর্ঘমায়ূধ'নং পুত্রান সম্যগাবাধিতা: শুভাঃ ॥ ২৫ 








ও পাপের ডল প্রাপ্ত চন; কিন্তু কল্যুগের প্রবৃত্তির আন্ত রাজাকে 
অতান্থ পাপ (ক8) চোগ করিতে হত । ১৯ 

এপ করিগার কলে হুঙ্ণ। রাগ স৫ বংকাল দরিয়। নরখেই 
বাল করিয়া খাকে । »1ডাএ পোদ গগৎকে এবং জগতের ঘোৰ 
রানাকে প্রাধা চত । ২৯ 

পুত্র । তোমার পিত। পিতামহ হাচ। পালন ফরিদ 
গিয্বাছেন, তুমি লেউ রাগের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তুমি 
হার আশ্রদ লইতে অডিলাধী তাছ, উতা। ঈজিগণের 
আচার বা রাজ নছে & ১১ 

ছে রাজা সর্কলা গথ্ধাচানে গুবীন্বত খাকিধ! নিজের 
বিদ্ধলতাকেই বর্ধিত করে, পেট কোন রাজাই প্রশ্নাপালন- 
জনিত কোন পুলা ফলট কখনও প্রাপ্ত 5 না। ২২ 

তুমি যে বুদ্ধির বশবন্তা হটঝ! চলিতেছ, উদ্ধার অয় না 
তোদার পিত! পাও, না আছি এবং ন। পিতাদহ পূর্বে কখনও 
আনীর্কাদ প্রদান করিত্াছি । (নর্থ, তোমার এরপ বুদ্ধি 
হউক, এতাদ্বশ কামনা কখনও আমর! করি নাই। ) ২৬. 

আছি তো সর্বদাই আশা রাখি যে, তুষি হজ, গান, তপস্কা, 
শৌর্বা, বৃদ্ধি, স্প্যান, যব, বল ও ওছ: (বনঃশজি) 
প্রাপ্ত হও । ২৪ 

কল্যাশকারী। বাহ্মণগণের টন্নরপে আরাধনা করিলে পর 
তারাও লা দেহ, পিস, দার্ঘান্‌ শন ও পুত্রগণ প্রাপ্তির 
জন আশীর্রযান দিছ। খাকেন। ২৫ 





দ্বাত্রিংশদধিকশততমোইধাায়: ) 


পুতেঘাশালতে নিত): পিডরো দৈবতানি চ। 
দানমধায়নং যড়ংং প্রজ্জানাং পরিপ/লনন্‌ ॥ ১৬ 

এতই বৰ্দামধৰ্ম।ং ব| জশ্মনৈব। াজায়খাঃ । 

তে তু বৈষ্ভাঃ কুলে জাত! সনধতা! তাত পাঁড়িভাঃ ৪২৭ 
হজ্জ গানপতি শুরং ক্ষৃধিতা; পৃতিবীচর।:। 

খ্রাপা তুষ্টা; প্রতি্ঠস্ে ধর্ম: কোইভ্যধিকত্তত; ॥ ২৮ 
দানেনাস্কং বলেন।ন্যং তথ! ন্থন্বতঘা! পরম্‌। 

সর্ধ। প্রতিপৃত্নীড়াদ রাছ।ং প্রাপ্যেহ ধান্মিক; ॥ ২৯ 
ব্রাহ্মণ: প্রচরেদ্‌ ভৈক্ষং ক্রত্রিত: পররিপালয়েং। 
বৈস্ষো। ধনা্জনং কুধ্যাচ্চ,উ: পরিচরেি তান্‌ ॥ ৩০ 
ভৈক্ষং বিপ্ৰতিবিদ্ধ৷ তে কুবিনৈঁবোপপঞ্তে। 


দেবতা) ও পিতা লিতামহাদি নিজ উপাসক এ৭ং বংশজগণের 
উপর সদা দান, শ্বাধ্যায, হজ ও প্রচাপাদনের আশা 
রাখেন । ২৮ 

কক! আমার এই বাক) দন্মদগ্ধত ৰ! অধশাবূক্ত, উহা 
তুদি স্ব জন্মগত স্বভাবা2দারেট জানিতে পারিডেড ॥ তাত? 
লেই পাণ্ডষগণ উক্চমযুলে উৎপত্র + বিান্‌ হও বৰুমানে 
বিকার অঙাবে পীড়িত ॥ ২৭ 

কূলে বিচরণঞ্জারী ক্ষুধিত মগ্রত্নগণ বেঘানে ছানপতি 
শুরবীর ক্ষিদে নিকটে 09৭ অগা পথাও। পর্ণ পে সঙ্থ& হইয়া 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, লেখানে ইছা অপেক্ষা অধিক আর বি 
অন্তবিধ ঘা খাকিতে পারে} ২৮ 

খর্দাত্ম! পুরুষ (দেষানে উউক রা) পাইয়া কাহাকেও দানে, 
কাহাকেও বলে এবং কাছাকেও মণুর বাসীর দ্বার। লঙ্গ& 
করিবেন। এইভাবে নান! দিক্‌ হটতে সমাগত মগ্ঙ্চগণকে থান, 
দান প্রস্তুতি দ্বারা লক্ষষ্ট করিছ। স্বপক্ষে জনসন করিবে ॥ ২৯ 

বাঙ্ষণ ভিক্ষা ছার। জীবিকা নির্যা করিবেন, কত্ি 


প্বন্থহধি বেদবালচৰীত পতলাহশ্রী সংহিতা 


মহাভারতদ্‌ 


৩৩৭১ 


ক্ষজিয়োভলি ক্ষাহাং হাত) বানী যোপদীবিত! ॥ ৩৬১ 
[পিত্রানংশং বহাবাচহে। নিসগ্ং পুনক্ছর । 

সায় ভেদেন দালেন দণ্ডেনাথ লাগ্েন বা।। ৩২ 
ইতো হ্াধতর: কিং শর হদং চীনবান্ধব। । 
পরপিপ্ুসুদীক্ষে বৈ ঘ্বাং সৃষাসিত্রলন্দন ॥ ৩৩ 

ঘুধান্ৰ রান্ধবর্ল্ধেদ ন। নিমজ্জী: পিতামহান্‌। 

মা গম: ক্ষীণপুণাস্বং সানু: পাপিকাং গতিম্‌ ॥ ৩৪ 





সতি প্রীমহাভারতে শতসাহশ্া; সংহিতাল্পাং বৈয়াসিক্যা- 
মুষ্তোগপরণি ভগবদ্যানপর্ধণি কুস্বীবাকো 
দ্বাত্িশদবিঠশতহানাহধায়: ॥ ১৩২ 


প্রজাপাদন করিবেন, দৈশ্ত নো পিন করবেন এবং পূত এই 
তিন বর্ণের সেবা কৰিবেন ॥ =. 

বির! তোছার পক্ষে 71155 তে! পর্বাধ। নিৰিদ্ধ এবং 
কৰিবও তোমার যোগ। =! বদি তে; অপরের ক্ষতি হাটতে 
আপকর্বা ক্ষআিহ) তেোনাকে  বাচবলের দারা জীবিকা 
চালাতে তবে । ৩১ 

মহাবাছো! তোমার শৈক রাজ গাগ “ক্র হুপ্চে পতিত 
হই! লুঙ্গ চইধ] গিহা(৮১ সি লাম, দান, চে অথবা দণ্ড - 
নীতির ছারা উহাকে পুর 

শয়গণের আনন্দবছনকাঠ পাগল! 52155 তে আর অধিক 
কি হাটতে পারে হে, আমি “তে ॥এলান ফরন্বাও বন্ধ 
বান্ধবহীন লাধারণ রননীর 81 আনিকার আন্ত অপরের প্রদত্ত 
অগ্থপিণ্ডের উপর আমাকে ‘এত বাকিতে হতেছে ॥ ৩৩ 

অতএব তুমি নিজ দন্মা্লারে দদ্ধ কর। কাতর হইয়া কী 
পিতা শিভাছতের নাম ডুবাট৭ =1 এ৭ং আঙগণের সহিত পুশ) 
চটতে ৰক্ধিত হই পাপমন্থী গতি প্রা ছুই ও ন।॥ ৩৪ 
মহাভারতের উপ্লোগপর্ক্জাস্বণত ীঁচগবন্যানপর্কে 







ফুস্টীঘাঞ্চৰিৰৰক হাত্ৰিংশংৰিকশ্ততদ অধ্যাৰ্ের অহুধাদ দঘায। 


রয়ন্তংঘদাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[কু বি্ুলোবাখহানাবগু, বদইমিতঃ পলি গণ: দ্ব-পুত্ৰং দান ।৩এক্কত। বিছলয়। পুনধু চং 
কতুং ওন্মৈ উৎসাহদানঞ্চ ৷ } 


কুস্থাব/5। 
অক্্াখাদাহরভীনামতিহাসং পুঞাতনন্‌। 
বিুলায়াশ্চ সংবাদং পুত্রন্ত চ পরস্তুপ ॥ ১ 
অত্র শ্রের্চ সস যথাবদ্‌ বু ঁচলি। 
বশম্বিনী মন্থাসতী কুলে জাতা বিভাবরী ॥ ২ 
ক্ষত্রধর্মনরত। দাবা বিছ্বলা দীঘদশ্িনী । 
বিশ্ৰুত! রাজসংসং্ত শ্রুতগাকা। বহশ্রুতা ॥ ৩ 
বিদ্বলা নান রাজ্যা ভগ পুত্র 
নিঞ্জিওং সিদ্ধুৱাজেন শয়ন: 








অনন্দন ময়। চা বিঘত।ং হপর্ধন। 


ত্ৰয়ন্তরিংশদধিকশততম অধ্যায় । 

[ কুষ্ধীকৰ্ৰৃক্ধ বিহুলার উপাধান আত, এপ হইতে 
পলাধন করিয়া আগত (এড পুত্রকে কঠোর চাবে তিরশ্বার করত 
বিছুলাকর্ডৃকচ পুনরায় বৃদ্ধ করিবার ওর তাঠাকে উতলা গন। ] 

কুদ্বীদেৰী বলি, ৭০ শক! এই প্রসঙ্ে বিহধী 
বিছল। ও তাহার পুত্র সঙ্নের ল:ব'দ্জপ এক পুরাতন ইতিহাল 
আমি উদাহরণ দিতেছি । ১ 

এ উপাধ্যানে মে কণাদেকাঃ। উপতেশ আছে, উহা তুমি 
৭বি9িরের নিকটে যখায 51৫ অন্তত ৰ 
প্রশিষ্চ এক ক্ষত্রিয় মতিল। ৬ 
উৎপরা, ধণস্বিনী, তে ৯০ 
পরায্ণ। ও দূরদশিনী ছিলেন। 
শতিশয খ্যাতি ছিল। [তনি বহু শাগ্তে অ:৩ড) ও ঘহাপুরৰ- 
গণের নিকট হইতে বহ উপদেশ শুনেয়াছিলেন। এফ সবর 
তাছার পুঞ্জ সিদ্ধুগাঞ্জের নিকট হইতে পর1ছিত হইয়। পতা 
দীনভাৰে গুদে প্রত্যাবর্তন করত শঈবাছিল। রানী হিছুলা 
নিছে সেই ুরণজাত পুত্রকে এই অবস্থার দেশিয় ভাঙার 
নিন্ব। করিতে লাগিলেন ॥ ২-৪ 

ৰিছলা বলিলেন,--ব্রে, তুদি সামার গর্ভে উৎপর় ছইস্থাছ 
সত্য, কিন্ত আামাকে আনন্দ দিতে পাতিলে না; তুৰি শত্ৰয়ই হৰ্ষ 
ঘাড়াইধা দিলে। এই কারণে আনার দলে হউতেছে যে, 
তুদি আমার গে সন্মঘহণ কর নাই এবং তোছার পিডাও 








| তিনি 





উত্তঘকুলে 
|, গিতেছিয। কিছ, 
বাছমণ্ডলীর নদে ওাহার 











ন আতা স্ব: ন পিত্ত চ জাত: কাভাগতে! ছলি 5 ৫ 
নির্ন্থাশ্চাপাদংখোর: পুরুষ: ক্রীবসাবন:। 
হাবজীবং নিরাশোইসে কাদায় ধূরং বহ ॥ ৬ 

, মাস্মানসবমক্তন্ৰ মৈনমঞ্্রেন বীভরঃ॥ 

অন: কৃত্বা হ্ুকল|াপ ম। ভৈস্বং প্রতিসংহর ৪৭ 
উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ না৷ শেঘৈবং পরাজিত: । 
অমিতরান্‌ নন্দয়ন্‌ সবান্‌ নিমানে। বরধুশোৰদ: ॥ ৮ 
সুপুর। বৈ কুনদিক। সুপুরে। মুষিকাজলিঃ। 
সুদস্তোষ: কাপুরুষ: স্বঃকেনৈব তুগ্যুতি ॥ ৯ 
অপাহেরারুজন্‌ দংট্রামাশ্থের নিধনং প্রজ। 





প্রায় কাতর 





তোমাকে উৎপগ্র করেন নাচ. 
সন্তান কোথা হইতে আসিল? « 

তুমি ক্োধচীন, অতএব ক্রত্রিযের ঘধ্ো গণন। করিবার 
অযোগা। তোমার মন আই লমন্ সাংললমূহ নপুংলকেৰ স্যান। 
তুষি কি তাহা ইলে সার; জীবনের সত একেবারে নিগ্াশ ছা 
পড়িলে? এখন (ক্রীবত। ত্যাগ করছ) নিজের কলাালের 
হস্ত পুনৰাধ দ্ধের তার বহন ফর । ৬ 

নিজেকে হর্কাল মনে করি তুমি {এেকে অবদানন| করিও 
না, স্বীধ আক্মাকে অ ধনাদি ছারা ওবপ-পোষ করিও না, ছনকে 
পরদ কল্যাপদন্ধ করিয়া--ডাহাকে শুচ লব্তদুক করত নিয় 
হৰা ধাও এবং ভয়কে পরিহার বর ॥ ৭ 

যে কাপুঘ! তুমি উঠ, পক্রদ্ারা এইভাবে পর্নানিত ছুই 
গুহ শুইৰ। খাকিও ন৷ (উদ্চোগশৃন্ত হইও না ) এত শদিগুকে 
আনন্ধ দান করিতে করিতে যান-গুতি&। হইতে বক্ষিত হইয়া 
ঘু-বাদ্ধবচে শোকে নিমক্ছিত করিও না ॥ ৮ 

বেরশ ক্ষত নধী। এয দলেই পূর্ণ হইয। বাহ এবং মৃতের 
অঞ্জলি আপ অস্ছতেই পূর্ণ হয, লেপ কাপুরকে লন্বোহলাজ 
করাল অত্যন্ত লহ; কারণ, ্জরতেই সে দন্ত হইয়া 
যার ৯ 

তুমি শক্রয়ল। লর্পের ধাত উৎপাটিত করিতে করিতে 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ কর । হি প্রাণবিরোগের দস্বাবনাগড দেখা 
হাহ, তথাপি দৃষ্ধে পরাঘ প্রকাশ করিবে ॥ ১০ 


সুতরাং তো 





শত ভান 





নাত! 


অপঃে: শ্রেনবচ্ছিদ: প্রেস: বিপরিক্ষদন। 
বিনদন্‌ বাখবা তুক্কীং খোর গাপারশন্ি ৩: ৪১১ 
ৰমেবং প্রেতবচ্ছেষে কন্মাদ বন্রহতে। যখা॥ 
উত্তিষ্ঠ ছে কাপুরুষ ন! স্বাপ্দী; শক্রুনিজিত; 
মাস্তং গদন্বং কৃপণে! বিশ্ষয়ন্ৰ বৰকনণা । 

মা মধ্যে ন। জঘক্তে তং মাতে। ভুত্তিত সঞ্জিত; ॥ ১৩ 
অলাত; তিন্দুকক্কেব মুহুযুনপি বিজল। 

মা তুষা[্রিৰানচিৰূ এ।য়'্ৰ িজীবিষু ৪ ১৪ 

দুঢু্ডং অলিৱং শ্ৰেে৷ ন চ দূৰা[ঘু্ং চিরন্‌। 

মা হ শ্ম কন্তচিদ্‌ গেহে জনি তাছ; খারে। মৃতু: 1 ১৫ 
কষা মাণুন্তকং কন স্থহাজিং ঘাবছ্ত্ুনন । 
ধর্মস্যানগ্যমাপ্রোতি ন চান্তানং বিগর্থতে ॥ ১৬ 
অলন্ধ| যাদি ব। লা নাগুলোচতি পণ্ডিতঃ 





১২ 






আকাশে নিভীক ৪৮য়। উচ্চ 
[নিজয়ে বিচরণ করিতে করিতে তু 
খাকি॥! শুর ছিতাবেরণ কর) ১১ 

কাপু্ঘ! তুমি এঠারে বঙ্গাতত চত বাক কা নন্চেই 
হছথ। কেন শা আই? উঠি 4৮, “জব নিকট পরাজিত 
হচছ। শুইয়া খাও না । ১২ 

দাম দান ইহ! অমিত (7478) চচও =;। নর শৌৰ।পুণ 

কনের ছারা খ/[তল(১ কর। ডুমি মতন, পবন বা নই 
ভাবের আধ না লচযা বরং দুষতাবতত পথ) [সহনা কারতে 
কাঁধতে অবস্থান কর। ১০ 

তুষি তিনুকের (গাব) কাংের ও1ৎ মুচুবকালের ঈন্তও 
প্র্জলিত ছও- হ্বী্থ তেওাব্বিতা ৮৮13, তখা।প ঝাচিছা। 
খাকিবার বাদল তদের (শখারহিত অং মত কেহল হৃখের 
কী করিও না--শত্রর দুখে এউশশূত্ত হ5৯ স্থার কাতিরতা 
শ্রকাশ করিও না।॥ ১৪ 

দয়া দুহুর্ঠকালের অগ্তও প্েজ/পত হওয়া ভাল, তথাপি 
দাণকালের অন্ত বূদোধ্পসিরণ করাকে ভাল বনি! বিষেচন। ক্র! 
খর লা; কোনও রাজার পৃছে সতস্ক কঠোর বা অত/ন্ক কোছল 
শ্মভাৰ পুরুষের জনা বেন না হয ॥ ১৪ 

বীর পুরু মৃদ্ধে হইব হখাশক্তি স্বীয় উতম পূরুবাখ প্রকাশ 
রত বর্ণের ক্ষণ হইতে দুরু হন এবং লোকলদাজে নিজেকে 
লিম্বিত করেন ন। ৪ ১৬ 

বিদ্বান্‌ ব্যক্ত নি০এ ছ তাঁইলিসি ইক ৰ! এ| হউক তাহার 





ন বাদপক্ষার গাছ প্লে 
সমন করত কিবে। নিঃশব্দে 








৩৩৭৩ 


আনন্তথ্য: চারততে ন প্রাণান।' দনায়তে ৪ ১৭ 

উদ্চাবরক্্ বীধ্য: বা তাং ব। সচ্ছ ধ্রবাং গতিম । 

ধর্ম পুত্রাপ্রত: কন্ধা [কং শিনিভ হি জীবসি ৪১৮ 

ইস্টাপূর্তং হি তে ক্রীব কীতিশ্চ সকল! হত।। 

বিচ্ছিন্ন, ভোগনূলং তে কিং নিমি্তং ছি জীবি ॥ ১৯ 

শক্রনিমঞ্জত। গ্ৰাহে জ্বালা: প্রপতিস্ত্তা । 

বিপরিচ্ছিরদূলোইপি ন বিবীদেৎ কখন ॥ ২৯ 

উদ্তমা ধুরদুকধেদজানেচকুতং স্মরণ্‌। 

সুরু ববঞ্চ নানঞ বিদ্ধি পৌরুবসান্বলঃ ॥ ২১ 

উত্তাবয় কুলং মপ্রং হংকৃতে ব্ৰমনেব হি। 

ঘস্ত বৃৱং ন দলপতি মানণ। মহদচুতম্‌ ॥ ২২ 

রাশিবধ ননাত্রং স নেব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্‌ । 

দ।নে তপসি মতো চ যন্ত নোচ্চর্িতং হশং ॥ ২৩ 
হও শোকল্কাণ করেন =।। স্থাঃ লামধ/ান্রলারে প্রাণ খাক। 
পথ্যস্ত নিরন্তর চেষ্ড। করছো ছাল এবং নিত কামনা 
কেন নাঃ ১? 

পুজা! ধন্কে অরে আহার তুমি ঘন করত স্ব পরাক্রব 
অকাশ কর নবুব। সকল শ্রাণরর 2 এত গতি--দৃতু!কে বরণ 
কর, অগ্রখ। কিউ 11১1 পাৰৰে { ১৮ 

ক্রীব! তোমার বাগংজাতি তক এ বাণী-কূপখননাসি 
আপু কণ। নষ্ট হই পাছে এবং লন্ত কীঠিও দূলিলাৎ 
হইয়াছে। ভোগের দুল সদন বে তাহাও হিচ্ছি হই 
গিদ্ধাছে। স্তর [ক বমির ২1বনদবারণ করেধা আছ 7১৯ 

মহ জবি! ঘাঠবার | উচম হইতে নিযে 
পতিত হছবার দৰত পরুকে দারবার তেৱা করে, তাহাতে হলি 
তাহার হুণোচ্ছেও হন, তথাপি লে বিধাহগ্রন্ত হয ন।॥ ২৯ 

শক্ত কষ) শ৫ণ করিতে করিতে মৃদ্ধাদির ভার উদ্যোগের 
সহিত বহন করিতে হয । তুম দৈধ/ ও স্বাতিমানকে অবলঘবন 
কর এবং নিজে॥ পুক্ষাদকে জানবার জন্য চেষ্টা ক । ২১ 

তোমার জগ্তই নিমন্র এঃ সইলকে তুমি হই উদ্ধার কর। 
ধাহার মহান্‌ ও অদ্কৃত পূক্ৰাখকে এবং চরিত্রকে সবল লোকে 
চা না করে, লেই ব্যক্রি নিজের ছারা কেবল জনদংখ্যারই বৃত্তি 
করে। আহার হতে লেই বাক্তি পূর্ষণ্ড নষে, ও নহে ॥ 

হান, তপস্যা, লত) ভাষণ, বিদ্ভা ও ধনোপার্গ্বনে ঘাছার নয 
সকলে প্রদংশা না করে, সেই ঝাকি লিগ ঘাতার পুত্র নহে--দল- 
দূত 























৩৩৭৪ 


বিস্তাল্লামর্থল!তে বা ঘাহুগচ্চার এব স:। 

ক্রুতেন তপলা বাপি শরিয়া বা (বক্রমেণ বা ॥২৪ 
জলান্‌ যোইভিভবত্গ্ঠান্‌ কমণ। হি স বৈ পুমান। 
ন দ্বেব জালীং কাপালী: বৃক্তিমেযেতূর্মহসি ॥ ২৫ 
মৃণংস্কামহশস্তাঞ্চ ছুখাং কাপুজবোচিতাম্‌ । 
হমেনমডিনন্দেয়ুরমিত্রা: পুকবং কৃশম্‌ ॥ ২৬ 
লোকস্ত সদবদ্ধাতং নিহীন।সনবাসলম্‌। 

অহো লাভকর: হীনমন্ত্রজীবনমপকম্‌ ॥ ২৭ 

নেদৃশং বন্ধুমাসাগ্ বান্ধব: স্থথমেধতে। 

অন্বত্োব বিপৎসাামে বয়: রাষ্্রাৎ প্রবাসিতা: ॥ ২৮ 
সর্বকামরসৈহিনা: স্থানভ্ঠ। সবিঞ্চনাঃ । 
অবল্গুকারিণং সংস্থ কুলবংশস্ট নাশ 





কলিং পুত্রপ্রবাদেন সঙ ধামজা 
নিরমধং নিরুংসাহং নিবীযান 






যে বাকি শা্রজ্ান। ওপর, হনদস্পাত অখব। পরাক্রমধারা 
অন্ত যনগপ্রগণকে পরাজিত করিতে পা(এ, লে প্রেধ কর্থর়াই 
তাহাকে পুরুষ বলা হত খাকে । 

তুমি কখনও রী, কাপালিক, কৃ? মগ ও কাপুক্ষগণের 
পক্ষে উচিত ভিক্ষা নিক্চনীদ তির আপ্রঘ গ্রহণ করিবে লা, 
কারণ, উচাতে অপহশই (তত 5হ 5৭২ %% প্রদান করে 8 

ৰে ছর্কাল বাত্তিকে শর অনন্ত করে, হাহাকে সকলে 
অপদানিত করে, ধাচার আমন ও বয় লিকুই শ্রেণীর, থে অর 
লাভেই দন্ধও হইছা বিশ্ব প্রকাশ করে, বে স্বীপ্রকারে চীনভাবে 
ভীবন-ঘাপন করে এবং থে স্ষুচন্বভাব, এপ বন্ধুকে পাইছা 
তাহান্থ ভ্রাভাগি বাস্ধবগণ সখ হইতে পারে ন।। 

তোমার কাপুরুধতার জট আমরা এই রা হউভে নির্বাসিত 
হলে সমস্ত যনোবাছিত মধ হইতে বঞ্চিত, স্থান ও অকিঞচন 
ছাদ) জীবিকার ভাবে সৃত্যুদুখে পতিত হইব ॥ 

সর! তুষি সৎপুকুগণের হছে] অশোভন কার্যকারী, ছল 
(জাতি) ও বংশের ( সোদ স্ঃ/দি হইতে প্রধন্টিত প্রতিষ্ঠিত 
ঘংশের) প্রতিষ্ঠার নাশক । আমার মনে ছইতেছে যে, তোমার 
স্কায পুত্রের রূপে আদি লাক্ষাৎ কলিকেই জন্দান করিরাছি ॥ 

সংদায়-মব্যে কোন হমপীই মেল এরপ পুত্রের জন্ম না দে, 
হে অনধশূ্গ, উৎনাহহীন, বল ও পরাক্রমরহিত এবং শক্রগণের 
ব্মানম্ববর্ছল ॥ 








[ উদ্োগপর্বব 


মা সম সীনস্থিনী কাচিজ্ঞনায়েং পূরনীদৃশম্‌ । 

মা ধূমায় আলাতান্ুনা ক্রম) জহি শ।ত্রবান্‌ ॥ ৩১ 
জ্বল নৃ্ধন্পদিত্রাণাং মূহুৱমপি বা ক্ষণঘ্‌। 
এতাবানেব পুরুষো বম যদক্ষমী ॥ ৩২ 
ক্ষমাবান্‌ নিরঘবশ্চ নৈব স্ত্রী নঃ পুন: পুমান্‌। 
সম্তোবো বৈ শ্রিয়ং হাস্তি তথামুক্ৰোশ এব চ ॥ ৩৩ 
অন্ুথানভরে চোভে নিরীহ নাতে মহত । 
এভোো নিকৃতিপাপেভ।: প্রশুঞ্চান্মানমাস্মনা ॥ ৩৪ 
আজলং হৃদয়: কৃহ। মৃগয়দ্ব পুনঃ দ্বকম্‌ । 

পরং বিষহাতে যন্মাং তস্মাৎ পুরুষ উচাতে ॥ ৩৫ 
তমাত্ধার্থনামান; দ্বীবদ য ইহ জীবতি। 
শূরস্তোজিতসবন্ত সিংহবিক্রাস্তচারিণ: ॥ ৩৬ 
দিষ্টভাবং গতন্তাপি বিষয়ে মোদতে প্রজা । 

য আত্মনঃ প্রিযন-সুখে তিং। মূগয়তে শ্রিয়স্‌ ॥ ৩৭ 





অরে, তুমি ধৃছের মতি উঠিও এ বেগে প্রজ্নিত হও এবং 
আক্রমণ করত “এশৈগ্তকে সহার কর। তুমি এক মুত বা 
এক ক্ষণের জন্যও প্র্রগদের দিকের উপরে শ্রজলিত অসি 
লনৃশ হুইয়। হাও) 

বে ক্ষতিযের হবে অমধ এ “গণের প্রতি কখনও ক্ষমা 
ভাৰ ধারণ করে ৭), এই ডপের ঘারাঃ লে পুক্ষপদবাচা হয়? 
থে বাকি ক্ষমাধান্‌ ও অমংপৃণ্, দেই বাকি ত' না রী এবং ন। 
পুকৰ হলিহা পরিচা দিবার হোগা ॥ 

ল্তাবে, দর, উদ্চোগহীনত। ও ড-এগুলি ধননাশ করে। 
নিশ্চেষ্ট ঘানধ কখনও কোন মংবপুর্ণ পদ লাও করিতে পারে না॥ 

পরাছদের সপ্ত লোঞলমাঞ্ে তোমার হে নিন্ব। ও অপযানাছি 
হইয়াছে, এই লমন্ত দোষ হইতে তুমি নিজেকে নিজেই দু কর 
এবং নিজে হৃদরকে লৌছের স্ায দৃঢ় করি পুনরাহ স্বীয় যোগ। 
পদের ( রাজবৈতবের ) র্সদ্ধান কর ৪ 

থে ব্ক্তি শক্রর সন্মুধীন হই! তাহার বেগ স্‌ করিতে 
পারে, এই পুরবার্ণের জনত তাহাকেই পুর্ন ব্ল। হয়। বে ব্যতি৷ 
এই জগতে স্ত্রীলোকের স্থান ভীকুতাপূর্ণ হীবনযাপন করে, সেই 
ব্যক্তিক পুরুষ-নাম বার্থ বলা হইয়া থাকে) 

বহি বদ্ধিততেছ ও উৎসাহবান্‌, শৌধ্যশাদী বীর এবং নিংহ- 
তল) পরাক্রধী রাজ) দুক্ধে গৈহযশে হীরগতিও লাঙ করেন, 
ত্বসে তাহার রাজ্যে প্রজজারা আনন্দে খাবেন 0 





চহুক্রিশসবিকশততুলোহপায়: ] 


অমাত্যানামথো হধমাদধাতচিরছে স: এ ৩৮ 
পুত্র উবাচ। 
কিং তে নামপশ্যদ্ত্যা: পৃথিবা। অপি সর্ব । 
কিসাতরণককততাং তে কিং ভোগৈর্ািতেন বা ॥ ৩৯ 
মাতোবাচ । 
কিমন্তকানাং হে লোক৷ দবিষস্তত্তানবখ ুং । 
যে স্বানৃতাস্মবনাং লে।কা: স্বস্বদস্তান্‌ বরজ্ত ন: 1 9 
কৃঁতোধিহীয়মানানাং পর/পিণ্ডোপজীবিনাৰ্‌। 
কৃপণানানসবানাং মা রৃতিমগ্রবতিথাঃ ॥ ৯১ 
অঙ্গ বাং তাত জীবন্ত ত্রাণ; সম্দস্তদা। 


অহা ডারতন 


৩৩৭৫ 


পর্জন্ুমিব সৃতানি দেবা ইন শতক্রহল্‌॥ ৪১ 

ঘলাজীবস্তি পুরুষং সম্বভৃতানি সয় 

পক ক্ৰমনিবাসাত্ত ত্ক জীবিতমর্থবং ॥ ৪৩ 

ধন্ত শূরস্ত বিক্রা্মৈরেধস্তে বান্ছবা: প্রখন্‌ 

ত্ৰিদশ! টব শত্রুন্ম সাধু তস্কেহ জীবিতম্‌॥ ৪৪ 

স্ববান্যলমা(শ্রিণ্য যোইস্থাজ্জীবতি মানব; । 

ল লোকে লভতে কীন্ডিং পরত্র চ শুভাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ 
তি স্রঘহাভারত শতপাহ শ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা" 
সুগ্টোগপর্ধদি ভগন্দ্ঘানপধণি বিছুলপুত্াছশ্যসনে 

অয়স্থিশদপিঝশহতনোহস্যায়ং 





বে বাকি নিজের প্রিশ্ন ও হুখকে পরিত্যাগ করত ধন- 
বৈভবের অন্দে করে, লেট বাক্ষি অচিরেই নিও মত্িমণ্ডলীর 
হধ বৰ্জন করিও! খাকে ॥ ২২-৩৮ 

পুজ দঞ্র যলিল,-_মা! খদি তুমি আমাকে না দোখতে 
পাও, তৰে এই সমগ্ৰ পৃথিবীকে লাচ কৰিদাও তোমার 
কি সুখ হইবে? আমি জীবিত লা থাকিলে তোমার এই সমস্য 
আতযণািরই বাকি প্রস্থোজন আছে? বিবিধ ভোগা বস মূ 
ও তোমার জীবনেই বা কি আবশ্রচত। দাকিবে? ৩৯ 

মাত নিছুল! বলিলেন,--পুত্ ' আআ? কি ঠোজন মিলিবে? 
এইরূপ চিন্বামন্ন জরি বাকিগণকে আমাহের শুরা লাভ 
করুক এবং দর্ষত্র লম্মানিত পুপ)াঝ' পুঙ্ছদগপতকে আমাদের 
ছিতৈৰী হুষদ্গণ প্রান্ত হউক ॥9* 

সঞ্জয়! তুমি তৃত।চীন, অপরের অঙ্গে জীবনদারণকারী, মীন 









ছুর্ধল মহুত্মগণের কবির ছসরণ 

বৎস! (তেল দন? প্রাণীর আীবিক! 
ছেন্বপ ফল জেতা 8:24 আশ্রিত হই ভীবনধারণ করেন, 
লেউডপ বান্ধণ £ চিতল এহৰ্গণ নার ব্রন খাকিছ। 
জীবলহাত্র! নির্গত কজন । 8১ 

৪) পক কলধূক 1ক্ষেএ দশ তে পুজছের আশ্রয় লা 
লদন্ প্রা ভীবিকক অল ওরে, দে? হকির জীবন লাখ ॥৪৩ 

হেযপ টঙ্গের শব: দহ দাকেন, লেটএপ হে বীর 
শুকষের হল ৭ পুকৃষংখে হাতা বান্ধবগণ মুখের লতিত 
উষ্ততি করিতে পাকে, এই লংলারে তাহাবই কাৰন পে ॥ ৪৪ 

থে মান্থধ নিও সারসলের অস লয় উত্তই আ্রীবনধাপন 
ধরে, লেই বাত্রধই এট গগতে উতম কী ও পরলোকে শষ 
গতি লাচ করিথা থাকে 19) 















প্মস্হধি বেদবাসগ্রষঠত শতঙ্াতম্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্ভোগপর্ধান্বণত ই 5গবন্ধালপর্বের 
বিছুলাকক নিও পুজকে উপদেশধানব্ব্ষিক আ্নিংশদদিকশাতন আশ।ের অশুবাদ লমাণ্ড। 
চতুক্ত্রিংলদবিকশততমোইব্যায়ঃ1 
{ যুদ্ধ৷ কর্ত,ং বিছুলায়া: শপুআজারোৎসাহদালম ] 
বিছালোবাচ । যো হি তেজো বখ/শকি, ন দর্শয়তি বিক্রমাৎ। 
অথৈতস্তাদবন্থায়াং পৌরুৎং হাতুমিচ্ছিসি। ক্ষত্রিয্ো জীবিতাকাক্ষ্ী স্যেন ঈত্যেব তং বিদু ॥ ২ 
নিদ্ধীনলেবিতং মার্সং গসিন্যস্তচিরাদিব ॥ ১ EEE jy 
তি শিগ্রই নীচপুকষের আচরিত পথে ধাইরা উপস্থিত, 
চতুততিংশদঘিকশততম অন্যায় । নিত রি 


[ বিদ্ধনাৰৰ্বক লিজ পুত্রকে দৃদ্ধ করিবার অন্ত উৎলাহমান ] 
বিদুলা বলিলেন, ধন! বদি তুনি এই পবস্থায়্ নিজ 


শৌক্ষযক্ষে ত্যাগ কারধা দিবার ইচ্ছা) পোহণ কর, তাহা হইলে 





হইবে ৪ ১ 

যে ক্ষত স্বীহ ভীহনের লোডে পড়িব। ধখাশক্কি পরাক্রথ 
প্রকাশ করত নিন্দ তেঙ্েরে পরিচন্ধ ন করে না, আাহাকে লকল 
লোকে চোর বলিয়া হনে করে ॥ ২ 


৩৩৭৬ 


অর্থবন্ত্যপপন্জানি বাঝানি গুণবান্তি চ। 
নৈব সম্প্রাদূবস্তি ত্বাং মুনুযূমিব ভেষজম্‌ ৪ ৩ 
সম্ভি বৈ সিদ্ধুৱাজ' সন্তুষ্ট ন তথা জনা: । 
দৌর্কল্যাদানতে সু ব্যসনৌঘপ্রতী ক্ষিণ: ॥ ৪ 
সহায়োপচিতিং কৃত্বা ব্যবসায। ততস্বত:। 
অমুয়্‌ব্তেনূরপরে পশ্তম্ত স্তব পৌরুষম্‌ ॥ ৫ 
ভৈ কৃত্ধা সহ সঙ্ঘাতং গিরিছুগগালয়ং চর। 
কালে ব্যসনমাকাককষন্‌ নৈবায়দজরামর:1, ৬ 
সঙ্জয়ো| নামতশ্চ হং ন চ পশ্যামি তং বি । 
অধর্থনামা ভব মে পুত্র ম। বার্থনানক: ॥ ৭ 
সমাগ দৃষ্টিচাপ্রান্ধো বাল: সাং ত্রাঙ্জাণাহত্রবীৎ । 
ময়ং প্রাপা মহৎ কষ্ছং পুন বি: গমিষ্তুতি ॥৮ 
তপ্ত শ্মন্তরী বচননা:ংশলে বিজয়ং তব। 
বেৱপ মূমূ্( ময়পাশএ ) ৭) নিকট কেনে বধনট কলর 
ঘর না, সেইকপ আমার এট দুর, জাকর ও দাগক হাক)ও 
তোম।॥ ভবে গং চৰে ন: । তা 1০44 দুখের বি) ৩ 
দেখ, লিচধুরাজের প্রঢাগণ তাতার উপর লই নন, পালি 
তোষার দুর্বলতার ভগ উহার: "কেংক্রুব্য বিদৃডা হউছা 
উদ্বাসীনভাযে বলির! আছেন এব পরার উপর বৈপজ্লদূত 
স্বাসিবার রক্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন । ৪ 
পপর রাজারাও তোঘাএ পুক্দাখ তোপ তৎসম বিলের 
চেৱা করত পাক সাধনলমূের 37৭ করতে করতে শিক 
রাজের শত্রু ছইর। বাউবে । ॥ 
তুদি তাহাদের সঞ্চলের পঠিত মিত্রত। ক:৫0। হখ।দবয়ে নি 
শফ সিদ্ধুরাজের উপর (বপদ আন৭14 চেঃ! করত প্রতীক্ষা 
করিতে করিতে পর্বতসমূের দুগম গুচানে। (বরণ করিতে 
থাক; কারণ, সিদুরাজ ত' সার অঙ্গ? অমর তে ৪৯ 
তোমার নাম লক, (কন্ঠ তোমার মলে এ লাখের প্রকৃত 





লার্খকতা! কিছুই দেখিতে প। তে]ছ না। পুত্ৰ! দুষ্ছে আলা 
করিব তুষি নিজ নামকে লাখক কর, বান লনা বারণ করিও 
নার 
তুষি ঘন বালক ছিলে, সেই সৰৱ এক উরস পৃ্িস্পর, 
পরম বুদ্ধিমান বাষ্মণ তোমার বিধে বলিয়াছেন যে, "এক বালক 
যু লাড করিনে॥ ৮ 





{ উল্লোগ সৰ্ব 


তশ্মাৎ তাত ব্রবীনি থাং বক্ষ্যামি চ পুন; পুনঃ 1 ৯ 

হস্ত হর্থান্তিনিববৃতৌ ভবস্ুযাপ্যারিতা: পরে। 

তঙ্কার্থ সিঞ্চিনিযৃত। নয়েঘর্থাসুসারিণ: ॥ ১০ 

সম্বদ্ধিরসমৃদ্ধিব| পূর্বেষোং মম দঞ্য়। 

এবং বিদ্বান্‌ বৃক্ধদন! ভব মা প্রহাপাহর ॥ ১১ 

নাডঃ পাপীয়লীং কাফিগবন্ছাং শব্বরেইত্রবীৎ। 

হত্ নৈবাস্ত ন প্রাত্ঠোজনং প্রতিদৃষ্যতে ॥ ১২ 

পতি-পুত্রবধাদেতং পরমং ছঃখমব্রবীৎ । 

দকিদ্র/মিতি যং প্রোক্র: পথায়মরণং তি তৎ ॥ ১৩ 

অহং মহাকাল জাত দাদপদসিব(গতা। 

ঈ্বরী স্রকল।াই তা পরনপুিভা ॥ ১৬ 

নহহন।প।।তএণ।ং 2. 

পুগ ছি হনে আনপ্তৎ শু্থপগ ভা ৪১৫ 
বে, তোৰা অবগত লাভ হচবে। বল! এইজ আছি 
পুনঃ পুন: তোমাকে বলিতে = শবগ্রতেও বলিতে খাকিব ৪৯ 

বাহার হুযোজন পদ ইউলে চাচার লচিও পদ্ধযুজ অন্ত 
বাৰ্িগণও উণ্ৰত এবং গন্ধ তে, লীতিপখে বাকি অৰ্থলিদ্ধির 
আন্ত প্রত্থপরাযণ লেই বার নিশ্চই স্বীা। অভীঃসিত চর 
থাকে ॥ ১+ 

লহ ধূষ্ধে নামার পূর্কপুৰ্চশগণ বিংব। আমার কোন লাজ 
ব। ক্ষতি বাচা চটক; দৃক করণের করব) এটরপ আ।নিষ। 
দৰ্ধে মনস্থির কর, ধন্ধ ৪ তে বিচু 5৪৩ ন1॥ ১১ 

খেখানে অ৯কের গন্য 6 আগামীকাল প্রত:ক।লের জন্যও 
ভোজন দেখা যার না, তাচ! হুউতে অধিক পাপপু কোন অবস্থা 
আয নাই, একখ। শবষধা হু বলিয়াছেন ১২ 

খারিজ বলিছ। ছাঠাকে এল। হরে, তাহাকে পতি ও 
পুতের বৰ অপেক্ষাও আহক হুঃখদাহকডঃণ ব্ণনা কর! হছ। 
ধারা দৃত্ুারই লমানাথক ॥ ১৩ 

আছি উদ্চকুলে উৎপরা হব৷ ছংলাএ কাধ এক লরে।বু 
হুধতে শক সঞোবরে ্দাগমন ধরিহাছি এবং এই রাজ্য 
শনীন্রী সমস্ত কলাাণময় সাবনপমূতে ভূষিত! ও পড়িনেব্যর্ক 
অতঃস্ত লদাধৃত। হইছি ৷৷ ১৪ 

পূর্কাকযলে আদার হুহন্গণ দখন আমাকে বনধুবর্গেরি দখে 
দহদ্না হার, আচরণ 2 আতা পন্যের ব্রগনবুক্ত বং 
আজ্ধাদিত গোদতেন, তপন 51514) ন্তিবঙ্ব আনি = 
হতেন ॥ ১৪ 


'বপাসলন । 





চহুস্গিশদবেকশতহযোচপযাযা 


যদ! মাং চৈব ভাৰ্য্যাঞ্চ সষ্টাসি কৃশছূ্বলাস্‌। 

ন তদা জীবিতেলার্পো ভবিত। তৰ সময় ৮৪১5 
দাসকর্মকরান্‌ ভৃত্যানাচার্দাধিক পুরোহিতান্‌। 
অৰৃত্যাম্বান প্রজহতে। দৃষ্ট কিং জীবিতেন তে ॥ ১৭ 
দি কৃত্যং ন পশ্যামি তবাগ্যাহং যথা পুর!) 
প্লাহনীয়ং হশস্তঞচ ক! শাস্তি দয়স্ত মে & ১৮ 
নেতি চেদ্ ব্রাহ্মণ জয়া দীর্যেত দ্বদয়ং মম । 
লহুরং ল চ মে ভর্তা নেতি ক্রাক্ষণসুক্তবান্‌॥ ১৯ 
বয়মজয়ণীয়া; স্ম নাঞ্রিতার: পর্ণ ৮) 
সান্গমাসান্ট জীবন্তী পরিড্যক্ষাসি ভীবিতন্‌ ॥ ১০ 
অপারে ভব নং পারলপ্পহল তব নয লব । 

কুরুঘ স্থানমন্থানে মতান সভীগঞ্ছে নং ৪ ১১ 


মন্তাভারতম 





লজ! এখন বে লম তুমি মামাকে ও নি পদ্ধীকে চিন্তার 
জয় অতান্ক হুরধ্ঘল স্পিনে, সেট সম (তোমার ভীবিত খাকিবার 
ইদ্ধা হইছে না ১৬ 

হখন সেবাকাধারত চাল, চরণ-পেগণ আগ কত, আচার্ঘ, 
ক্রত্ধিক্‌ ও পুরে।ছিত জীবিকার শ্বস্তাণে আমাদের ভাগ করাত 
চলিয়া যাইতে, লেট লন হাতল উপ আস্থা চেখিব। 
তোমার জীবনযারণের “ক প্রয়োজন পাৰিবে? ১৭ 

ধরি পূর্বের সাথ আগ্গাশি তোমার হশের বদ্বিকারী কর্ণ 
হেখিতে ন) পাট, তাচা চলে কমার হলদে কিরপে শাস্চি 
আদিৰে } ১৮ 

কোন ব্রাহ্মণ প্রার্সন। করিলে শর আমি দে অতীষ্ট বস্ব প্রধান 
করিতে না পাৰিছ। ঘদি "নাট" এই কখা বলিতে বাধা হট, তৰে 
ব্যানার হন বিদীর্ণ তই যাটবে। আজ পরা স্বামি ও আমার 
স্বামী কোন আাথণকে “নাউ” এই কথা বলি নাউ ॥ ১৯ 

আমর! সর্বদা অন্য লোকের আশ্রযগাত। হুইছা খাকিব, 
অপরের আলির আসর! কখনই গ্রহণ করিব ন।; বপরেছ আমীর 
লয়| ঘৰি জীবন ধারণ করিতে ৪, তবে আমি সেই জীবন 
পরিত্যাগ করি! দিব ॥ ২৯ 

পুত্র! অপার লমুতে নিহজ্ছদান আমাদিগের তৃছি উদ্ধার 
হও। নৌকাহীন গাৰ জলরাশিতে তুমি শামাদেৰ নৌকা- 
দশ । ব্বাছাধের ওল আর কোন স্থান নাই, তুমি আদাদের 

৪২৩ 








সে তে শত্তব: শকা' = চেক্ষীবিতবনিচ্ছসি। 
আগ চেদিদসং বুরিং ভ্ীকামছাপপদ্যসে ॥ ২২ 
নিিপ্াস্থা হতদনা মুগৈতা: পাপজীবিকাৰ্‌ । 
ওকশক্রবধেনৈব শূরো গচ্চতি বিক্রুতিদ্‌॥ ২৩ 
ইন্রো। বৃত্রবধেনৈব নহেহ্র: সমপগ্ত । 

যাহেশ্রক্ষ পৃতং লেভে লোকানাং চেস্মরোহভবৎ ॥২৪ 
লাম বিজ্রাব্য বৈ সংগো লড্নাহুয় দংশিতাৰ্‌ । 
সেনাগ্র: চাপি নিছ।' হৱা বা পুরুষং বরহ্‌ ৪২৫ 
যদৈব লভতে বীর: স্বধুহদ্ধন এহন যশঃ। 

ডদৈব প্রবাণনে৯স্ট শত্রবো বিনম্বিচ ॥ ২৬ 
তাক্ত ান্বনং হাণে দক্ষং ke ক।পুকষ। জনা: । 
আঅবশা স্তর ₹ সর্দকালসঘঙ্িভিং ৷ ১৭ 








স্বান জান ক্র । স্মানর; স্মাঞচ মাত ১551 পড়িচাছি, তুমি 
মাছের ভীতি কব ৫২১ 


হলি তোমার লি হী: 





ঢাক অধিক আলি ন। খাবে, 





ভণে তুমি অপশন চকত ৮ পরাক্ষিত হরিতে পারিবে। 





আর দক এটকা তিফালগ * ১:৮5:5 ইসা কাপুর 
রবিকে অবলঙ্ধন কব, হিতে মাৰ এই পাপপূর্ণ ভীবিকাদে 
পারিতাগ করা হাৰত 


একটি মায় গে সা কি 
পূৰিৰীতে বিখ্যাত চঈ। 
সঙ্গ করিছাই “নেও 
করিবার জন হন দা 
উইদবান্ধেন ॥ ২২-২৪ 


পাবিলেও বীর পুরুধ 
বা ইএ কেবল বৃত্াস্থরকে 
"১ হটদাছেন। তিনি বাল 
বিগাছেশ এবং ব্রিতূযনের অধীশ্বর 
















হী পুকষ দূন্ধ নিজ এন উনাউয়, কবচদারী শক্রদিগক্ষে 
আহবান করিয়া, (স্নোগ্রচাগকে বিতাবিত ফরিদা কিংবা 
শক্রপক্ষের কোন শেষ পুকথফে বধ কৰি! ঘখন ঘৃদ্ধের দ্বারা উত্ধ4 
হশ লাত করে, তঙগনই তাহার "ও বাখিত হয় এবং ভাষার 
ল্মখে দন্তক অবনত করে ॥ ২৫-২৬ 

কাপুরুষ বাকি বিবশ চট! তুদ্ধ নিজ শরীর তাগ করত 
মুহ্ধক্শল বীরপুকুষের দনোরপ পুর্বকারী নিজ লম্বদ্ধিসমৃত ছা 
সপ্ত করি! খাতে ৫ ২৭ 


৩৩৭৮ 


রাঙ্গাফাপুা্রবিত্রশপং সশায়োছৌবিতস্ত বা। 

ন লন্ধন্ক হি শত্রোৈ্ব শেষ: কুস্তি সাধক: ॥ ২৮ 

শবন্থারোপমং রাজ্যমধবাপ্যম্বৃতোপনদ্‌ । 

যুদ্ধযেকায়নং মন্। পতোল্পেক ইবারিতু ॥ ২৯ 

জহি শত্রন্‌ রণে রাছন্‌ স্বধর্মমযুপালয়। 

মা দ্বা দৃশং স্থকুপণং শত্ণাং ভদ্পবর্ধনম্‌ ॥ ৩* 

অশ্মদীয়ৈশ্চ শোচন্চিনদছিল্ডে পরৈর তম্‌। 

জপি দ্বাং গশ়ুপৃ্যেযং দীনান্দীনমিব স্থিতিস্‌ ৷ ৩১ 

হ্ক্ত সৌৰীরকস্যাতি; দ্লাঘস্বার্থেধথা পুর ॥ 

যা চ সৈস্কবকন্ানামবসরো বশং গম; ৷৷ ৩১ 

ধুব সপেণ সম্পলো। বিস্য়া্িজনেন চ। 

বৎ তাদৃশো বিকুর্ধীত হশম্বী লোকবিক্রুত: ॥ ৩৩ 

অধুর্যবচ্চ বোঢব্ে মন্যে দরগনের তং। 

থাকার তয়ানকরপে পতন উইয়াডে, লে রাজালাড? ফ্রক বা 
জীবনসংশদধে পতিতই হউক, শ্রেষ্ঠ পুক্থগন দে কেন অবস্থাতে 
নিজ ছত্তের ঘষে শতিত ফর মণির কুট বাপে না। ২৮ 

বন্ধকেই স্বগারতূলা উদ্দগণ্ত কিং: জম ,লটুশ এও) 
প্রাপ্তির একষাত্র উপায় হনে করছ ভু প্রন্থলিত কানের গ্থায় 
শফগণের উপর পতিত ৮৪) ১১ 

রাজন! তৃদি ধৃদ্ধে পত্রপিগকে নিত সব (4: স্বীয় দক্ষের 
পালন ফর। শত্রুর চবর্ডক তোমার এছ প্রহকে আমি 
অতানব হীন বা কাপুকষের মত চেদিতে চাচি না ॥ ৩, 

শাবি তোমাকে দাঁন উইতে$ দীনপগৃশ ধরার অবস্থায় 
পতিত, শোকদর্ ও নিজ পক্ষের আডিদুখে তঞ্জন-গর্জনজারী 
শজপক্ষের সৈ্লসবূরে পরিঠৃত চটতে চেখিতে ইচ্চুক নছি ॥ ৩১ 

তুখি সৌৰীয়হেশীয কাদের ( নিজ পরীগণের ) পহিত হর 
খন্তব ফর। তৃদি পূর্বের সটান নিজ “বে ধনের জন্থ পর্কাপ্রকাশ 
কর! বিপদে পতিত হইয়া তুমি লিল্কুদেশীয (শরুছেশের ) 
করাগণের হলীতৃত €ইও না ॥ ৩২ 

ভুমি রল, যৌবন, বিস্যা ও কুলীনভালম্প, ঘশন্বী এবং 
লোকবিধ্যাত। তমার সা বীর পুরুষ চি পরাক্রয প্রকাশের 
সময আদিল ভীত হয়, ভারব্নের লম খছি ভারবচন না 
ফরিরা বৃষের স্টার ইয়া পড়ে বা পলায়ন করে, তৰে তোমার 
বতা ছটৰাছে বলিৰাট আমি যনে কৰি। 





[ ৯চ্চোগপর্র 


যি শ্বামম্প্যারমি পরস্য প্রিচবোদ্নিম ॥ ৩৪ 
পষ্ঠতোহদত্ছ্থং বা। কা শাচিছুদিছ্ট নে। 
নাশ্থিন্‌ জাতু কুলে জাতে! গাচ্ছে্‌ যোহসতনয পৃষ্ঠত: ৫৩৫ 
নং পরম্যামুচরস্তা জী বিতুমর্থলি 

অহং হি ক্ষত্রনদ্নং বেদ যং পরিশ্া শব ॥ ৩৬ 
পূৰৈ: পুর্বন্ধরৈঃ প্রোজং পরৈঃ পরতরৈরপি ॥ 
শান্বতং চাব্যয়ং চৈ প্র্ছাপতিবিনিসিতম্‌ ॥ ৩৭ 
যো বৈ কন্িদিহাজাত: ক্ষত্রিয়; কষতরকর্দবিং । 
ভয়াদ্‌ বৃত্তিদমীক্ষো বা ন নমেদিহ কদাচিৎ ॥ ৩৮ 
উদ্যচ্ছেদের = নগে্স্তবে। হেব পৌরেষমূ। 
অপাপরণি ভঙোত ন নখেতেহ কস্যচিৎ ॥৩৯ 
থাডঙ্গো নত টব চ পরীয়াং স্থুনহামনাঃ। 
প্রাহ্মণেভে!! নমেএিত' ধর্মাফৈব চ সঞ্চয় ॥ 9* 














ছি ছানি উহা দেখি এত, 75 এফৰ ৮ হয বাকাালাপ 
করিতে এবং সাহার পপ মন করিতেচ, তবে 
তাচাতে সাহার হছে প17% কিজানে এসেছে? 

এই বংশে কছনও এপ (কোন পুষ্ট 
খিনি পত্র পশ্চাতে পন্চাতে গহন কাএছােন 
অন্ের সেবক চট গীঁবিত পাকিবার ধোগ। নগ॥ 








৷।5 করেন নাউ, 
বস? তুণি 









স্বস্থ: দিধাতত। দাচাব +? করিয়াছেন, প্রাচীন ও শা 
প্রাচীন পুজদগণ বাচার বর্ণন। করিয়াছেন, পরধর্তী 6 
অতিপরব্তী গৎপুথগণ বাহার বর্ণন। করিবেন এম দানা চিরন্তন 
ও আবনাসট, সেই লনাতন এবং উত্তম ক্ষত্রিয়-দধরকে আমি 
জানি (৩৩০৩৯ 

এ জগতে যেকোন ক্ষতি জগ্রগ্রতণ করিয়াছেন ও কৃতি 
ধর্কে জানিতে পারিদ্থাছেন, তিনি ভঃবশত: কিংবা হীবিকার 
দিকে দৃরি রাখিঙাও কাহারও লক্ুণে নতমন্তক হল নাও ৩৮ 

ক্ষতি সম৷ উদ্মোগ করিবেন, কাহারও নিকট মস্তক "নত 
ক্ষরিযেন না। উদ্ভঘই পুরুদাখ। আলম্ধে বরং নষটগরার় হইয়া 
ঘাইবেন, তথাপি কাছারও নিকট মণডক নত করিবেন না। ক 


সঙ! মহামনন্বী ক্ষতি সহমত হন্বীর ভাব পর্ব নির্ভয়ে 
বিচরণ করিবেন এবং *2। ব্রাহ্ধপপণশকে ও বর্বকেই নমন্ধায় 
করিবেন ॥ ৪. 


পক্চত্রিংশচ[ধকশ ততনোহধায়: ] নহাভারই৭ ৩৩৭৯ 


নিষচ্ছনিতরান্‌ বর্ণান্‌ বিনিখুন, পবছ ত: 
সগহায়েহসহায়ে। ব। য[বজ্চীবং তথা ভবেং ॥ ৪১ 


ইতি শীনহ।ডাৱতে শলা শৰ: ল্হভায়াং বৈযাসিক্যা- 
সুগ্োগপধনি ভগবন্যানপধনি [বছুলাপুত্রাুশসনে 
গহুক্জিংশদধিকশততমোইব্যায়; ॥ ১৩৪. 
ক্ষতি দদহার হউন কিংব। অলছার ছউন, তিনি অক্ষ বর্ণের পাশিগণকে দণ্ড ধান করিতে করিতে সারা জীবন ধরিয়া কেবল 
নহ্মদিগকে সর্কাদ। নিঙ্গের নিঃজশে রাপিবেন এবং লমণ্ড উত্যমেই নিত খাকিবেন ॥ ৪১ 
জক্সহধি ৰেদব্যাদপ্ৰৰীত শতলাগতরী। লংহিত। মহাভারতের উদ্মোগপর্ান্তগগত হ্ভগবদ্যানপর্কে। বিদুলার স্বীর পুত্রকে উপদেশ- 
দানবিধহক চতু ত্বিংশদবিকশততৰ অধ্যায়ে অনুবাদ লদাপ্জ। 


পঞ্চত্রিংলদধিকলততমোহইধ্যায়ঃ । 











[ বিদ্ধলা-তংপূত্ৰয়োৱালাপ:, বিত্লায়া; কাৰ্য্যে সকলতালাভস্ট শর্রবসীকরণস্ত চোপারবর্ণনম্‌ ; ] 


পুত্র উব(চ । 
কৃঞ্চায়সলোব চ তে সংহত। হদঘুং কৃতহ। 
মম মাতম্বঝরুণে বাগে হথানমণে ॥ ১ 
আহে। ক্ষত্রসমাচারে। যত্র ন যথ। | 
নিয়োজয়সি যুদ্ধায় পরমাতের না: তপ) ॥ = 





ঈপৃশং বচনং প্রা তৰা পূত্রমেকঞন। 

কিং সু তে নপব: পৃথিব।। অপি সবয়) ॥ ৩ 
কিম! ৪রণকৃতোন কিং তোগৈীবিতেন বা। 
ময়ি বা সঙ্গরহতে প্রিষপুতে বিশেষত: ॥ এ 


পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। 

(বিছুলা ও তাহার পুত্রের লংলাপ, বিচুণা। কক কাখে 
লতা লাভ করিবার ও শয্ংলীকরণের উপার বর্শন।] 

পুত্র ৰলিন,--ঘ! তোম হৃদ ৩" এইবপ বলি। ঘনে 
হইতেছে যে, উহ! ছেন ক।ণ লোৌহকে (ইম্পাতকে) একজে লংহত 
করিয়া নিখিত হইছাছে। তুমি আমার ম। হইস্গাও এপ নির্দত্ব। 
তোমার বুদ্ধি বীর পুরধগণের স্যার এবং তুমি লা অধে পূর্ণ ॥ ১ 

অহে|! কত্রিয্ের আচাএ-ববহান (করণ আশ্চর্যজনক, 
দাহাতে অবস্থান করিছ। তুমি আমাকে এতাদৃশ ধুদ্ধে নিয্বোগ 
করিতেছ; ইহা) ছার! ঘনে হইতেছে শাদি হেন শরের পুত্র এবং 
তুষি অন্তেয দাতা ॥ ২ 

আমি তোধার একমাত্র পুর, ওখাশি তুমি আদাকে এরপ 
নিঠুর বাকা বলিতেছ-- হায় কি শকৃত হ/াপার! আমাৰে হছি 
তুষি দেখিতে না পাও, তৰে সমগ্র পৃথিবীর রাছ। পাইফ্া তোমার 
কি লাও হইবে? ৩. 

বিশেষতঃ অমি তোমার খতিব প্রি পুত, সেই নাৰি হি 





মাতোবাচ । 
লধাবন্থ! হি বিত্ঘাং তাত ধনার্থকারণাং | 
ভাবেবাভিলনীক্ষযাহং সয় হাম$চূলন্‌ ॥ ৫ 
স সমীক্ষা ক্রনোপে'.ত! মৃব।; কালোইয়মাগ্তঃ ॥ 
অশ্বিংশ্চেদাগতে কালে ক প্রতিপঞ্তঙে ॥ ৬ 
অসস্ভবিতকূপ ধলা গ্রখংসা- করিখ্াসি। 
তং হ্বামহশঙাম্পৃষ্টং ন হয়া: যদি সু ॥ ৭ 
খরীবাৎসল্ানাহস্থশিংসানথ।নক্েতুকন 
সগ্থিবিগহিতং মাৰ্গ: তাজ মৃখানিখেধিতন্‌॥ ৮ 
অবিভা বৈ নহতান্তি ঘামিন।: সংস্রিতাঃ প্রাঃ । 
তব স্তাদ্‌ যদি সব যু: তল লে য়: (প্রয়ো ভবে; ॥ ৯ 


দুধে মহ বরণ কার, তবে তোমার অ:ডরণে, ভোগ লামগ্রীতে 
ও তোমার ছাধনে্ ব। কি হুব লাড হইবে? 

ছাতা! বলিলেন,_তাউ ? ৪" বিছান্‌ পুরুধগণের লন 
অবস্থাই ঘৰ্খ ও অর্থের নিছিন্বঠ তঠ৭া খাকে। এই উতর়ের ছিকে 
দৃষ্টি ছাশিত্বাই আছি তোমাকে দুদ্ছের ও প্রেরণ নিয়া ॥ ৫ 

বর্তষালে তোদার অবন্থ। দেখিয় বেন ক্রযপ্রাণ্ত সেই 
প্রকট লদন্ব আদিকাছে। একশ দনযেও বদি তুমি স্বীয় কর্তবোর 
পালন না কর এবং তোমাতে ধেঞ্প লল্ভাবনা ছিল, উদ্ধার 
বিপরীত ৃতাবের পর্িচর হিদ্বা শর্রপণের প্রতি ক্রতাপুর্ণ 
ব্যবহার না কর, তবে এ লদন্ধে তোদার চারিদিকে অপযশ 
ছড়াইর। পড়িবে | লঙ্কঃ। এই নমৰে হবি তোদাকে আছি কিছু 
না বলি, তবে আবার সেই বাংললা গাধা বাংলোর গার 
শক্তিহীন ও নিরর্থক হুইবে। বল! অতএব সঙ্ছনগণ বাহার 
নিন্বা করেন এবং দূ মহ্ভগণ বে পথে চলে, তুমি সেই পথ 
পরিত্যাগ কর ॥ ৮৮ 

প্রা দকল পোকই হানার আহ্রশ্ন লইছ্গাছে, উহা ত 














৩৩০ 


ধরদর্শুণবৃক্তেন নেতরেপ কথপণন। 
দৈব-দামুখ্ধুক্ৰেন সন্ভিরাচরিভেন 5 ৪১ 


যে! হেবমবিনীতেন রমতে পুত্র নপ্ুণা। 
অন্ুত্থানবত) চাপি ছবিনী।তেন ছুধিয়া ॥ ১১ 


রমতে হস্ত পুত্রেণ মোৎং তথ্য প্রঙ্জাফলম্‌। 
অকুধন্ত্রো হি কর্ষাণি কুধন্তে! নিন্দিভানি চ ॥ ১২ 
হুঘং নৈবেহ নামত লভন্তে পুরুষারমাঃ। 
যুদ্ধায় ক্ষত্রিয়: সৃষ্ট সঙয়েছ জয়ায চ॥ ১৩ 
জয়ন্‌ বা বধ্যঘানো ব। প্রাপ্নোতা স্বসলে।কতাম্‌। 
ন শক্রভবনে পুণে। দিবি তদ বিয়তে স্বধব। 
হদমিত্রান্‌ বশে কঝ। "৮ নুপনশ্র,তে ॥ ১১ 
মনন! পহামালেন পুঞ্চষেণ ননন্বিন।। 
নিককতেনেহ বরশ: শত্ন প্রতিছিহীষয়া ॥ ১৫ 
অত্যান্ত অবিদ্ঞ।। এই আহিাডন জনও) হলি তোৰার 
না খাকে এবং হরি তোমার পাচন সৎপুঞ্দগণের যোগ! হয, 


তবে তুমি আমর প্রি চটত সক্ষম বে | ০ 

ঘা, অর্থ ও গুণসমূতে পু, স্বেলোক ও মগক্টলোকেও 
উপযোগী এবং লৎপুরুষগণের $£ণের সাহত লংক্ি) সংকর 
খারাই তুমি খামার তিন চাটতে পারবে । ইছার বিপরীত 
শলৎকশে ফোনসপেই ভুলি আন।এ প্রিয় হটতে লদর্থ হইবে 
নাঃ ১০ 

পুত্র! থে এইঞপ দুবিনীত ও নিক্ষত পৌজধারা হধ প্রাপ্ত 
হয় এবং উদ্মোগরঠিত, বিনবপৃত্ & হবতি পুরা হুদ লা 
করে, তাছার সন্ধানোৎশাদন বাণ হৰ; কারণ, এ আঅহোগ। 
পুজ'পৌত ত’ প্রথমে কোন কর্ম করে ন!; ধরি যা করে, তবে 
উহার! নিন্দিত বট করিব! খাকে। ৪চাতে লেই অন যাচ্ছ 
না ইছলোকে না পরলোকে হখ লাভ করে। 

লৱয় ! এই জগতে যুদ্ধ ও বিজ্ঞলাতের জন্টই বিধাতা ক্ষতিয় 
জাতিকে শী করিয়াছেন। নুতরাং ক্ষতির বিজ লাত করন 
ৰা দুগ্ধ ববত্যুৰরণ রুল, লব ব্বন্থাতেই তিনি ইত্রলোক লাভ 
করিতে সৃহখ হন। পুশঃম্ শর্গলোকে ইত্রাডধনেও সেইরপ 
হুখলাভ হ্য় না, বেরপ ক্ষত্রি দীর পক্রকে বশীভূত করিস) 
বগলা করেন ॥ ১১-১৪ 

তৰ বে মনখ্বী ক্ষত্রিয় বহধার পরাজ্তি হই কোষে দন্ত 
হইতে খাকেন, তিনি শবশ্রই বিজ্ঞঞলাভের টদ্ছাতে পুনরান্ধ 
সক্রধণের উপর আক্রব্ণ করেন। ত’ কেবল স্বীয় 









আশা 





[উদ্তোগপব 


আস্মানং ব। পরিহাঞ্। শক্ত: ব। বিনিপাতা চ। 

তোইঙ্গেন প্রকারে শাবির কুতো ভবেং॥ ১৬ 

ইহ প্রাচ্ছো হি পুরু: স্ুজমপ্রিয়নিচ্ছুতি । 

বহত সব শ্রিয়ং লোকে এবং তক্কাচনপ্রিয়ম্‌ ॥ ১৭ 

শরিযাতাবাছ পুরুহে। নৈব প্রাপ্নোতি শোভনম্‌ । 

ক্রবং চাভ।বমভে]তি গা পঙ্গেব সাগরদ্‌ ॥ ১৮ 
পুত্র উবাচ । 

নেয়ং ঘতি্বয়া বাচা মাতত: পুত্রে বিশেষ: । 

কারুণামেবাত্র পশ্য হূণ্হে দড়মৃকবং ৪১৯ 
ম/তোব1চ। 

আতে দে ফৃয়সী নপ্দিযিদ্বেনগুপস্তুসি। 

চোস্ং মাং চোদয়স্তেওল ডশং বৈ চোদয়ামি তে | ২৯ 

অথ সাং পৃঞ্ছযি্যামি তা বৈ সবসৈন্ধবান্‌ । 

অহং পল্য।নি (4৫9: কস্ট তাবিতনেব তে॥ ২১ 








শরীর পারত)াগ করেছ অথবা শক লিড কারবাই শা 
লাশ করেন। হং। ৭৬1৩ অ কৌন হকাথেই খা তিনি 
শাঞ্িলাড করিতে সমৰ হন ॥ ১৫১৬ 

বিবেকী ব)ঝি এ জগতে এত এম মাত্রায় অণ্রিত্ব কাদন। 
করেন। এ দংলারে ধাহার পির মতি এণ, উদার অশ্রিও নিশ্চর 
আজই হইয়া খাকে । ১৭ 

[প্রিথ বর অভাবে মাগধ পোতা পার না। বেরপ গগা 
সথুতে থাই বিলুপ্ত হণ, দেইকপ এঃ অভ।বঘপ্ত ছাছধও নিশলাই 
পুণ্ত হইবা তায ৷ ১৮ 

পু বলিল৮_না! (৭০ দূৰে তোমার এড্ণ বিচার ব্য 
কয়| উচিত নয, অতএব তুমি জড় ও দুকের ( ২চনপতিষ্বীনের ) 
চা হইয়া নিন পুত্র আনাকে বধেবন্ধপে করশাপূর্ণ দৃর্ীতে 
দেখ ॥ ১৯ 

ছাত। বাললেন-_-বুদি হে আদাঞ কর্ববাবিহযে এভাবে 
পর্যালোচনা করিতেছ। চোদার এহ কথার আমি অত্যক 
অস্ত! দাড় কঠিলাম। তুৰি পাবার কর্তা ( পরের উপর 
লরি দান ) বিষে প্রেরণা দিতেছি, লেজ শহিও তোমাকে 
পুরপুনঃ তোছায় কর্তবাবিষযে প্রেরণা দিতেছি ॥ ২ 

ধন তুষি দিনুদেশের সমন ঘোস্ছাকে নিত করি আলিষে, 
বাদি তখন তোমাকে নবহে ছানাইং। আমার বিদ্বান 


তিশা করের সর্চত চোদার বিংপাত পানি অবভই 
হেখিৰ ॥ ২১ 





পঞ্চত্রিশদনিকণত তবোংধাচং ] 


পুত্র উব।৮ ॥ 
অকোবচ্ঞাসহায়ন্ত কুত; লিন্ছিজয়ে। সম ॥ 
উত্যবস্থাং বিদিক্ৈতানা ্মনান্ছ্ন দারুণান্‌ ॥ ২২ 
রাজ্যাদ্‌ ভাবে নিৰ্বত্তো মে ত্রিদিবাদিব তৃষ্কৃতেঃ। 
ঈদৃশং ভবতী কৰিতুপায়নগুপন্ততি ॥ ২৩ 
তম্মে পরিণতপ্রত্দে সন।ক্‌ প্রজিহি পৃচ্ছতে। 
করিস্তামি হি তৎ সৰ: হখাবদন্থশাসনম্‌ ॥ ২৪ 
মাতোবাচ । 
পুত্র নাস্বাবদন্তব্য: পূৰাতিরিসমৃদ্ধিতি:। 
অকৃত্ধ! হি ভবন্তার্থ। সু! নশ্রপ্ি চাপরে । 
অমধেণৈব চাপার্থা নারন্ধব]া: স্তবালিশৈ: ৫১৫ 
লর্বেষাং কর্মণ।ং তাত ফলে নিঙ।মনিতাত। 
অনিত্যমিত্ি জানন্থো। ন তখন শধাস্তি চ ৫১৬ 





পুত্র বলিল,_মা! আমার নিকট কেন পনাগার নাই এবং 
শাহি সর্বতোক্াবে স্বলছাৰ, হতগাং আমার জলেতদপ অভীষ্ট 
লিঞ্ধি কিভাবে হইবে? নিজের এঠ ৮1৬ অবস্থার ০ স্বধংই 
বিৰেচন। করত আমি রাঞ্জোর প্রতি আনার আহুরাগ দেইভাবে 
নিব করিথাছি, হেডানে স্বগেঁর পতি পালীর ভাব স্বত:ই নিব 
হইয়া ধায়। তুমি কি লেন্স কোন উপায় দেখিতে পাইতেছ, 
বাহাতে আমার বিজধদাড হইতে পারে? ২১-২৩ 

পরিপক বুদ্ধিঘতি মা! আমার এই গুশ্রাগুলারে তুমি কোন 
এক উত্তদ উপায় আনাঞ্ে হণ আমি তোমার সেই সম্পূর্ণ 
আদেশ বখাদখকাবে পালন করিব । ২৪ 

মাত! বলিলেন, পু! পূর্বে লমন্ত লা্পত্টি নষ্ট হম পিথাছে, 
ইছ। ভাবির তুদি নিজেকে অবজ। করিও ৭1) কারণ, ধন-বৈশ্তব 
নষ্ট হইয়া ধাইলেও পুলযান্ধ উহ! লাভ হইয়া খ।কে এহং প্রাপ্ত খন 
বায় নষ্টও হইছা বায । অতএব বুদ্ধিহীন বাকিগণের কর্তব্য 
হইল কি যে, তাছার। ঈ/াবশগ: বনপ্রাণ্তির জয কোন কাখা 
সাধন ধর্বিৰে নাঃ ২৫ 

ৰংল। নদ কৰ্শ্বেরই ফগলাভ[বধবে অনিত্যতা আছে 
কখনও কর্ণের কলন্যন্ত হয, আবার কখনও হয না) এই 
শনিতাতাকে জানিয্াও যুদ্ধিমান্‌ বাকি ধর্ধাচরণ করিব। থাকেন 
এবং সেই কৰ্ণে কখনও কখনও সক্ষলতালাত করিতে পারেন না, 
আবার কখনও কখনও সঙ্কলত। লাড করিথা খাকেন। ২৬ 


কিন্ত থে বাকি কর্থাচরণ আগস্তই করে না, দেই বাকি 


বহাতারেডন্‌ 


কখনও নিও আভীগবিছে সিখনত 


ত৩৮১ 
অথ যে নৈব কুবাস্থ নৈৰ জাহ ভবনটি তে। 
এঁকগুপাঃনীহায়ামতাব; করগাং ফলন ॥ ২৭ 
অধ ৈগুপ্যদীতান্সাং ফল: ভবতি বান বা। 
বস্ত প্রাগেব বিদিত1 লবার্থানাস(নত্যাতা ৪ ২৮ 
হদেদ্‌ বৃদ্ছাসমৃদ্ধী ল প্রতিকুলে পাব । 
উত্থাতবাং জাপৃতব/ং যোক্তবাং হৃতিকর্মস্থ ॥ ২৯ 
ভবিশ্যতীতের মন: কুথ। সততনব্যথৈ; 
মঙ্গলানি পুরস্কৃত্য শ্রা্ধণাংশ্চেশ্বরৈ: সহ ॥ ৩* 
প্রাজ্ঞন্ত নুপতেরাশু বৃদ্ধিউবতি পুএক। 
অভিবর্ততি লক্ষ্মীস্তং প্রাচীনিব নিবাকর; ৪ ৩১ 
নিধর্ণনাশ্নপাঢাশচ ৫9াদদণালি চ। 
অনুদনিতক্তপোংসি পশ্যামি কুক পৌক্যৰ ॥ ৩২ 





তে সনখ হয না, অতএব 
কণ্য পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ঠ১'বে ৭! কিলে ইহাই তাহার 
এক্ষমাজ পরিণার তে, মাগখের কখন অভী& যনোরথ পূর্ব 
হন) ২১ 

কিন্তু উৎসাহলতকারে কন্মঘতৎশর খাকিলে ভাঙার কল দই 
প্রকার হইয়া থাকে,-প্রংম, কমে বারিত দল লাভ হয়; 
দ্বিতী্_আবার কখনও ৭] উহা পাঠ ছয় ন৷। রাজকুমার ! 
থাছার পৃ সপ্ত পথে অনাত)ত) দে আন লাভ হইয়া 
থাকে, দেই জ্ঞানী পুহ নিও শ্রতিহ্ল পত্র উচ্চতি ও নিজের 
অবনতিতে প্রাপ্ত দু:খকে বি6(ছারা নিবারণ করিতে সমর্থ হল ॥ 

সন্কলত। লাভ হইবে, এইরপ মনে দৃঢ় বিশ্বান লইর। নিরন্র 
বিপহ্ীনডাবে তোমার উদিত হওয়া, ল(চতন হওর। এবং 
অশ্বধ্য-প্রা।কক।॥ক কন্যে ব্যাপৃত হও কর্ত্য। ॥ 

যংল! হেৰতাবৃন্দের লহিত ত্রাঙগণগণের পূজা এবং অন্ধকার 
মাঙ্ছলিক কার্য) সম্প্ কার প্রতে।ক কাধ্যের আরস্ভকারী 
বুদ্ধিণান্‌ রাব্দার নঁত্রই উঠতি হুইরা খাকে। বেয়ল সূর্ঘা বন্ধই 
পুর্ধবিকের আতর লইঙ্গা উহাকে প্রকাশিত করেন, সেইকপ 
সাজপন্থী পুর্ব রাজার দজদিক্‌ ব্যাপ্ত করি তাহাকে দশস্বী 
ও তেজ করিয়া দেন ॥ ২৮-৩১ 

পুত্র! আমি তোমাকে বংশ্ৰকার দৃষ্টান্ত, বিবিধ উপায় ও 
বৰ উৎসাহজন্ক বাক্য শুনাইছাছি। লোকলদাচারেরও 
বারংঘার হিগ্বর্শন করাইবাছি। এহন তুমি স্বীয় পুরুবার্থ প্রকাশ 


ফর, সাদি তোমার পঞাক্রন দেখিব ৫ ৩২ 








৩৩৮২ 


পুকষার্থমভিশ্রেতং লম।চ হমিহাহসি। 

জুদ্ধানুন্ধন্‌ পরীক্ষীণ/নবলিপ্রান্‌ বিমানিত।ন্‌॥ ৩৩ 
স্পাধিনশ্চৈব বে কেচিং তান্‌ যুক্ত উপবারয় ৷ 

এভেন স্ব প্রকারেণ মহতো৷ তেংস)সে গণান্‌ ॥ ৩৪ 
মহ্যবেগ ইবোক্ুতো মাভরিস্থ। বলাহকান্‌ । 
তেহামগ্রপ্রদারী লা: কলে।।ব্বায়ী শ্রিযনংবদ: ॥ ৩৫ 
তে ত্বাং প্রিয়: করিস্ত্তি পুরে ধাস/স্তি চ ক্রবম্‌ । 
বদৈব শত্ৰুঞ্জানীয়াৎ সপত: তাক্ত্ধীবিতম ॥ 
তদদৈবাস্থাদদ্বিজতে সপাদ বেপ্মগতাদিব।৩৬ 


তং বিশিষ্বা পরাক্রান্তং বশে ন কুরুতে ঘদি ॥ 


{ ইল্লোগপৰৰ 





নিধাদৈনিবদেপ্নেমস্ততস্তল ভবিবাডি ॥ ৩৭ 

নিধাদাদাস্পদং লক ধনবৃদ্থিতবিখাতি। 

ধনবন্ হি মিজান ভঞ্জন্ে চাঞ্রয়প্তি চ ॥ ৩৮ 

স্বলিভার্থং পুনস্তত সম্ভ)ঞজস্তি চ বান্ধবাঃ ৷ 

অপাস্থিন্‌ নাশ্বসস্তে চ ভুঙগুপ্পনে চ ডাদৃনন্‌ ॥ ৩৯ 

শক্র কৃত্বা ব: সহায় (বশ্ব/সমূপপচ্ছতি । 

সন সন্তাবযনেবৈতদ্‌ বদ রাদ/: প্রা ন্াদিতি ॥ ৪* 

ইতি জ্ীদহাভারতে শতসাহশ্র)াং সংহিতায়াং বৈর়াসিক্যা- 
মুভোগপবণি শুগবদ্হানপঞ্থন ভীম্মাদিবাক্যে 
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোংধাায়; ॥ ১৩৫ 














তোমাকে বর্তষানে অচীঃ পুকষাখ প্রকাশ কারতে হচবে। 
থে লহ লোক সিন্ধু 
লো বিস্বামান আছে, দাতার! 'সকুরাঞ্জের আমে ক্ষীণ ইহ 
শড়িখাছে। বাছাছের শব বল এ পৌঞুসের উপর গকা আছে এবং 
দাহার। তোমার কমার! অস্ত হ৮হ হাতার প্রতিকারের 
ভিত স্প্থ করে, তাচাদের সকলকে তুমি লাবহান চত গান, 
মানদ্বারা নিজ পক্ষে আনন কর 5১৩ বেগগানী বায 
প্রধলবেগে উঠিধ। যে্প নেঘদমূহকে তিতির করিও। থাকে 
লেস তুমি এভাবে বিশাল দনলনুনচের অধ) বিভেদ লরী 
করিতে সম চষ্টবে। 

তুষি তাহাদিগকে আগ্রম বেতন প্রা হতিছিন 
প্রাতঃফালে উঠিয়া পড়িবে এবং তাহাদের সকলের সচিত প্রি 
কথা বলিযে। এইতপ করলে তাতার। অংগ্রট তোলার প্রিষ 
কার করিবে এবং নিশ্চয় তাহারা তোনাকে অগ্রগামী 
নেতায়পে মানিয়া লইবে ॥ ৩৫ ৩৫ 

পত্র বখনই জানিতে পারিবে যে, ও।৪ার হিপক্ষী্গণ প্রাণের 
না৷ ত্যাগ করিয়া দুধ করিবার জগ প্রদ্থত চটটব্বাছে, তখনই লে 


খনি বেং্ব্যানপ্ৰৰীত শতলাহলী সংহিত। 





উপর তু, হাচা্জের মনে ধনের 





ৰণ, 


চয়) পড়িবে ৪ ৩৯ 






প্ৃহস্থিত লপের গাম ডালের $দে 
হছি শ্কে পরাক্রমসম্প॥ জানিয়: [সের শসাদখ্যবণতঃ 
উঠাকে বন্বনৃত করিতে কেহ লমখ এ। হয, তবে বিশ্বাসহোগা 
দূউগণের সাই(ষে। লান এব: ধান নীতর প্রয়োগ করত তাহাকে 
স্বী। হলে আনিবে (ছাত1ত লে ছা ভলণ এ করিয়া শান্তভাবে 
খাকে।) ৪৪1 করিতে অন্বত:পক্ষে “ক্র নঁচূত হইবে) ৩৭ 
এইভাবে শঙ্জকে পান্থ করিচ। দিতে পারিলে নিউ আমর 
লাভ করত দৃদ্ধাহির গ্রয়োগন ন: 5৮ (২ ধনেরও বৃদ্ধি 
খটিবে। তখন লেই পনবান্‌ পুঞ্দকে তাহার মিয়বণ ও অন্যান 
লোকগণও তাহার লেখা করিবে ৫: ডা014 আশ্র। লইবে । ৩৮ 
ইচার বিপরীতে হাঠ14 দন =॥ ১ঠ৭। গছ, তাহার মিত্র 
ও ভ্রাতা বন্ধুধর্গণ তাহাকে ও1াগ কর। কি, তাহার 
উপর বিশ্বাস পযন্ত ও করিতে পারে ন। এবং তাচার বত মানুষকে 
তখন লকদে নিন্বাও করিয়। খাকে ॥ ৩৯ 
ৰে ধাক্ি শক পহদ্বক £৪:। তাহার বিশ্বাদ জন্মাতে 
পারে,সে সা প্রাপ্ত হইবে, এরশ সদ্ভাবন।ও কখনও ছয়িবে 
নও ৪৪ 
ষহাগারতের উদ্যোগপর্কান্ব্ত উজগবদৃহানপর্কে 








বিদ্ধনাকঁক পুত্রকে উপণেশবাকচদ।নবিধরক পঞ্িংশষখিকততষ অধ্যায়ের অনুবাদ লাগ । 


ষট ত্রিংশদধিকশততমোইধ্যায়ঃ । 
{ নিলা! উপদেশেন তংপুত্ৰস্থ হৃস্ধোস্যোগ: | ] 


মাতোাচ। 


লব রান্ঞা দর: কার্ধো। জাতু কস্যাক্ষিদাপদি। 
অথ চেদপি দীর্ণঃ স্যাল্সৈব বর্ডেত দীর্ণবৎ ৷ ১ 


দীর্ণ ছি দৃ্ রাজানং সর্বমেবাুণীর্)তে। 

রাষ্ট্র: বলমমাত্যাম্চ পৃথক্‌ কুস্তি তে মতী:॥ ২ 
শত্নেকে প্রপস্থান্তে প্রজহত্যপরে পুন: । 

অন্তে তু গ্রজিহীধন্তি যে পূরত্তাপ বিমানিতাঃ ॥ ত 


 এবাতান্তন্দত্ত এনং পুচ পালতে । 
শক্ত: স্বত্তিকাৰ। সন্ধবংসা ঈড়া উৰ ॥ এ 


শোচন্তনযশো6(ঘ্ব পতিতানিধ নাঞ্চপান। 
আপি তে পাঠা: পৃর্সহপি তে শ্ুলো এতা ॥ 2 


যটুত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । 

[ ধিছলার উপদেশে তপু ধুস্ধর দন উ্ডোগ ' ] 

দাতা বলিলেন, পু! কেনচ? খাহাতে কখনও কোন 
সিপদ না আলে, সেখ 4114 কানত চয়ে চাঁত ৪৭ 
উচিত নম্ব। বদি ভীত ₹3তাও পড়েন, তথাপি ডীতের প্রা 
বাবদ্বারপর।যণ ছ্টবেন ২11 ১ 

রা্র| ভীত হট পড়িলে তাহার পক্ষে দকল লোকে স্রীত 
হই পঞ্চে। রাজের লম গ্রতা, লেন। ও মর্িগণও উদার 
লম্বন্ধে বিতেদপূ্ণ বি আবলন্ধন করে) ২ 

ভাছাছের থে] কেচ কেচ হাতার পরুগণের আশ্রথে চলিধ। 
খাব, কেহ কেছ বেষল তাচাকে তাগ করে এবং কেছ কেছ 
পূর্বে হাছারা ছাজাঘার। পদ(নিত হটন্াছিল, তাহায়া দেই 
অবস্থায় উহার উপর প্রহার করিবার ইচ্ষা ধরে । ৩ 

ঘাছারা রাজার ঘনিষ্ট সুহৎ, তাহারা এতামুপ সম্ঘটকালেও 
রাজার লিফট খাকিযা ছা, কিছু তাহাছথাও শলামর্ধ্যবশত: কিছু 
করিতে অক্ষ হইয়া বন্ধযৎলা গাভীর গ্যাথ মনে মনেই তাৰার 


হক্গলফামনা করিতে বাকে । ৪ 
খাছারো বিপদে পতিত তইবা শোবকারী রজার লহ 


নিজেরাও শোক হয, তাকান মনে হয হেন তাহাদের বাতাদি 
ঘন্ধুগশই বিগ হটরাছে ? তুমি কি এরপ বাক্তিগশকে সহ 
বলিয়া স্বীকার ফরিছাছ7 তুমি কি পূর্সেষ এতাদৃশ হুহ্ুদ্পশকে 
লন্বানিত করিবাছ 7 ৭ 





থে রাষটরমভিনল্ঞঙ্থে রাড বাসনমীমুষ: । 

মা দীদরস্বং স্বহৃদে। =! হা: দীর্ণ: প্রহালিযু ॥ ৬ 
প্রভাবং পৌরুষং বৃদ্ধি: জিন্রালম্রা! মনা তব। 
বিদধত্যা লমাঙ্বালনৃকং হেজোবিবদ্ধয়ে ৪ ৭ 
যদেডং সংবিদানাসি যদি সনগ্রবীনাম্‌! 
কৃত্বাসৌন্যমিবাস্থানং জয়ায়োতিষঠ সঙ্গয় ॥ ৮ 
মস্তি ন: কেযনিচয়ে! মহান হাবিদিতস্তব। 
তনহং বেদ নাগ্যস্তনুপসম্পাদয়ানি তে 1 ৯ 
সম্থি নৈকতম। ভুত হদ্ছদস্থৰ লয়) 
এধ-ছুখিলতা বাব সর 





আদুশা ঠি সা বৈ 





ইষ্ট: জিঠমত; কিপিং সি 


হাটার ল্ঘটে পঠিত রাতকে "নিজের মনে কিবা উদ্ধার 
এবং আদার বক্ষার ডর হংস ড় 5. + এই সুজ্ন্গণকে 
ভুবি ৰূপন৭ নিজেৰ নিকট 24 করিছ তিবে না এবং তাহারা ও 
ভঙতীত হাতে দেন পরি্ধাগ না করে । ৬ 








আমি ডোনার চার, শুক্র + বুদ্িবলকে জানিতে ইচ্চুক 
হইয়াছি, আক তোমাকে আৰ।৷/!ল করত করিতে তোমার 
তেজ ( উৎলাত ) বদ্ধির খর অয পৃর্সো।ক বাক্য হপিগ্বাছি॥ ৭ 

পভ! আমি হদি তোমাকে এই দ4 পিষে হখার্থ বলিয়া 
খাকি এবং ভুমি৭ হলি আমার এখাকে লতা বলিয়া মনে করিয। 


খাক, তবে তুমি নিজেকে উ্রপ্থঠার বিশিষ্ট করিয়। বিজঙ্ের 
আন্ত উদিত হও ৪৮ 





এখন আমাদের নিকট হত ধন লক্ষিত আছ, বাহার সংবাঃ 
তুষি কিছু জান না, উপ! কেবল আবিই জানি, অন্ে নছে। 
দেই লন্ত খন আছি তোমাকে লখপণ করিলাছ & 2 

বীর দযন্ধ! এখন তোথার বক প্রহৎ আাছে। ভাছার। 
ল্লে হখ-ছুংখ সব করিতে পারে এবং দুদ্ধ হইতে কখনও 
পম্চাৎপদ ছু না ৪ ১০ 


শকরহৃছন ! হে বাকি নিলের উ্নতি কামনা করে এবং শর 
হাত হইতে লিছ্ছের অভীষ্ট লম্পর হরণ করিতে আতিলাহী, 


তাহার লঙ্গা্ক ও মস্্িঘপ্তলীর পৃর্বোক গুশসম্প্জ ছওযা 
আৰম্তক £ ১৯ 


৩৩৮৪ 


যক্কান্বীদৃশকং বাক: শ্রুধাণি স্বলচেতসয । 
তমহ্বপাগনং তস্য সুচিত্রা্থপদাক্ষরন ॥ ১১ 
পুত্ৰ উবাচ ৷ 
উদকে তুরিয়: বার্য্যা মর্তবাং প্রবণে ময়া ॥ 
ঘন্তা মে তবতী নেত্রী ভবিষ্তদ্কৃতিদশিনী ॥ ১৩ 
অছং ছি বচলং বনত: শুশ্রদূরপরাপ্রন । 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবদ্ংকৃক্ধীমাস: মৃতমু ত: 
অডৃপ্যযদৃতস্যেব রুচ্চাঘ্রনকন্ত বান্ধবাং। 
উদ্বাদ্বামোব শত্রণাং নিয়ম৷ জয়া চ ॥ ১৫ 
কুস্াবাচ ৷ 
সদশ্ব ইব স ক্ষিণ্ত: প্রণুল্েো! বাকাসায়কৈ:। 
তচ্ডকার তথ! সর্ব: যখাবদ্দ্রশালনম ॥ ১৬ 
উদযৃদ্ধর্ধণং ভীমং তেক্োবর্ধনস্ত্তমন । 
রাজানং শ্রাবয়েুস্্রী শীদস্থং পর্রপীড়িতএ ॥ ১৭ 
(কথজীদেধী বলিলেন) দঃঞ্চ। দচযেত সয় হচিও 
অতিশয় দূর্বল ছিল, তথাপি ঠিচুলাং এই পিডিত অথ, পগ এ 
অক্ষরণমূছে লংঘুক বাকা শ্রদণ করা তাহার তমোওধজনিত 
তয় ও বিপদ দূরীষৃত চটল? ১২ 
পুত্র ধলিল,_ মা! মামার এট বাও। পঞ্শী কলে নিন 
হাছে। এখন উচ্চাৰে তত শালার উদ্ধার করিতে তলে, নতুবা 
দুধে শক্রগণের দশন চট প্রাততাগ করিতে চ্টবে। ঘখন 
আছি ভাবী বৈতবের »এনকরিনী ভোদার আন নেহী (লঙ্চালিক।) 
পাইরাছি, তখন আদার এরপ গা। ছাই সাকনীত॥ ১৩ 
আমি পর পর তোনার নন নস বাকা শুনিতে উচ্ছা কছি। 
এইজন দে] দে) কিছু ললিগা পৃনরার মৌন চষটয়। ধাটতাদ ৪১৪ 
ভোদার এট অন্নততুলা বাব অতিশয় করের সহিত শুনিতে 
পাওয়া ঘায়। উচ! শ্রবণ করিয়া আমি তপ্ত তে পারি নাই। 
এখনই আৰি শকগদ্্ষে গন ক দুদ্ধে বি্চলাতের জন্য উদ্ভোগ 
আরজ করিতেছি ॥ ১৫ 
ফুতীবেবী ধলিলেন,- শরীক! ব।তার সাকারপ বাণে বিদ্ধ 
ও তিক্ত হইয়া বেতপ্রছারে লচক্ষিত উত্তম অশ্বের ক্লার পুত্র 
ছাতার পূর্ষো্ত সমত্ত উপদেশ ঘশাহখন্সপে পালন করিল! ১৬ 













আর্ধাশান্ 


| ইগোগপৰ্ক 


জয়ে! নাগেতিতসোহযং শ্রোভব্যো বিছিরিযপা । 
মহীং বিজয়তে ক্ষিপ্ৰ: করুম শত্রংশ্চ মর্দতি ॥ ১৮ 
ইদং পুংসবনং চৈব ৰীরাঞ্জননসেব চ 1 

অভীক্ষং গভিবী শ্রদ্ধা ক্রবং বীর; প্রদ্রাতে ৪ ১৯ 
বিস্ঞাশূরং তপশ্রং দানশূরং তপন্ধিনম্‌। 

ব্ৰাহ্ম! জিয়া দীপামানং সাধুবাদে চ সন্মতম্‌ ॥ ২০ 
অচিিত্বন্ত: বলোপেতং ঘহা ডাগং মহারধম্‌ ৷ 
বৃতিমন্ত্রমনাধৃ্যং জেতারমপরাজিতম্‌॥ ২১ 
নিরস্তারমল্াধূনাং গোপ্রারং ধর্শচারিপাম্‌। 

ঈদৃশং ক্ষান্রয়। সুতে বীরং নতাপরাক্রমস্॥ -২ 


ইতি ভ্রীদহাভারতে শতলাশ্রাং সংহিতায়াং বৈল্লালিক্যা- 
মৃদ্বোগপৰঁণি ভগবদযানপঠণি গুধ্যোধনবাকো 
বট্জিংশগলিকশততদেঠপহায়ং ॥ ১৩৬ 


এই উত্তৰ উপাক/ান বীএপদের "শে আধ উৎপাহবর্ধক ও 
কাপুজ্ৰগণের পক্ষে অতিশং তের দি কোন রাজ। শর্কতৃক 
পীড়িত ছউহ। দুঃই এ ততাশ চত পড়েন, তবে ময়িগণের কর্তব্য 
জল সেই বাড়াকে এই প্রঙ্গ শরণ কবান॥ ১১ 


উচ। হঈল একটি ০্রনাঘক টত্িতাল।  বিজবা(ভলাবী 
বাতির পক্ষে 51 শ্রদৎ করা উচিত । ইচ। শ্রবণ করিয়া দুখে 
গহনক্চারী রাঙা ঈ্থট পুণিনীতে (৭৮৮1৬ করেন এদং শক্ত- 
দিপকে হন্দিত করিয়া ফেলেন ॥ ১৮ 

এই আধান পুত্রপ্রা্ি করাটঝ) খা এবং সাধারণ পু 
গলদের সপে) বীরভাষ উৎপন্ন করে। বদি গর্ভবতী রবণী এই 
উপাখ্যান বারংবার শ্রাধণ করেন, ওবে তিনি নিশ্চযট বীয় পুনের 
জন্মদান করেন ॥ ১৯ 

ইহা শ্রদণ করিও) পরতো কতিভোর্া।বিসতাদূর, ভেরি, 
যলধান্‌, পরধ লৌভাগাশালী, হচারসী, বৈর্ধাধান্‌ ছুর্ভ বির, 
'অপরাহ্গিত, ছুইগণের লষনকারী, ঘাস্মিকগণের রক্ষক এবং সত্ভা- 
পরাক্রী বীর পুত্র উতপন করেন ২০-২২ 


জরি বেব্যাগপ্রনীত শতসাচল্রী লংচিত1 যঙাভারতের উদ্ভোগপর্কান্তগত প্র়পবদ্মাসপর্কে পিুলাকর্তক পুত্রকে উপদেশ 
দানের লমাপিতিহযক দ্ট্ত্িংশমধিকশততঘ শদ্যাছের স্বহুযাগ লঘাল। 


সপ্তত্রিংখদধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 


[ পাগুবান্‌ প্রতি কুম্তীদেবা!: সন্দেশ প্রেহণম্‌, ৩ত্োইসুদ্ঞামাদার উপন্লষানগরে ইক প্রস্থান । ] 


কুস্থ্যবাচ । 
অজু নং কেশব ত্রপ্লান্্য়ি জাতে স্ম স্থৃতাকে । 
উপোপাবিষ্টা নারীতিরাশ্রমে পরিবারিতা ॥ ১ 
অগ্ান্তরিক্ষে বাগাসীদ্‌ দিবাপা মনোরম । 
সহশ্রাক্ষসম; কুস্তি: ভবিস্যৃতোব হে স্বতঃ ॥ ২ 
এহ জেন্ততি সংগ্রাৰে হুক সধান সনাগতান। 
তীদসেনধ্িতীয়ল্চ লোকমদ্যচিণ্যতে ৪ ৩ 


পুত্রস্তে পু(বিবীং জেতা গশশ্চান্য দিসং স্পুশেং 
হত্বা কুরূশ্চে সংগ্রামে সাশ্যুদ্বেসচায়বান ॥ ৭ 

পিত্রামংশং প্রনষ্টপঃ পুনরপ্ান্ছবিদ্যাতি 
জ্রাতৃভিঃ সহিত; উম প্রান লেধান।ত 
স সত্যসন্ধে। বীভংগ্র: সবাসাচী দা । 
তথা মের ডানাসি বলবন্ছং তুৱাদদন ত ৬ 


অপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়। 

[ পাওয়গণকে রুক্ধীদেৰীর সং৫া৮হরত এবং ভাঙার নিকট 
বইতে বিমার লইয়া ফের উপত্রগালগরে গমন ) 

ফুন্ধীদেৰী বলিলেন, ৮৭1 কৃমি আর্জুনের নিকট হান 
বলিব, তোদার জন্মের লমধ আম ১৮৭ পনীগণ্ে পরত হা 
শৃতিফাগারে বদিয়াছিলাদ, তখন আ114: চইতে এট মনোরম 
দিৰ্াৰাষী শুন। ঘাইল-__কুদ্ধি! তোর এট পুহ টন্তুলা পরাছী 
হইবে ॥ ১-২ 

এই পুত্র ভীঘলেনের লঠিত একর থাকব যুদ্ধে লদাগত 
লবন্ত কৌয়বধিগকে আয করিব! লটবে এনং পক্রগণকে বাকল 
করিয়া তুলিবে ॥ ৩ 

তোদার এই পুত্র তপবান্‌ লীকুক্চের লহ্িত ছিলিত খ!কিষা 
এই পৃথিবীকে জয় করিবে, ইহার ঘশ স্বর্ণ পাদ বিদ্বৃত্ধ হইবে 
এবং লে মুদ্ধে বিপদ্থী কৌরণগণকে নিচত করিয়া নিজ পৈতৃক 
রাজ) পুনরুদ্ধার করিবে। এই শোডাসন্পয় বালক নিজ জার- 
গণের সহিত বিরাজমান থাকি৷ তিনটি অশছেহ জের শহুষ্টান 


করিবে ৫-৪ 
অচ্যুত ! লবালাতী নর্দুন ৰেভপ সত।প্রতিজ্, উহার যেছপ 


বল ও দুর্ব্ায় পকি আছে, তাহ। ভুমি দ্বট অবগত আছ ৪৬ 
দণার্যহুলনন্দন 28%১) আকাশবানী ছে কখ। সলিয্বাছিলেন, 


৪২৪ 








5৫ 


তথা তদন্ব দাশার্ছ বা -বাগভাযভাবত | 

ধর্মশ্চেদস্তি বাঞ্চে য়]তধা সত্যাং শবিষ্তি ॥ ৭ 

সং চাপি তৎ তথা কৃষ্ণ সবং সম্পাদয়িস্তলি। 

নাহং তদভ্যম্বদ্রামি যথ! বাগভ্যভাহত ॥ ৮ 

নমো ধর্মায় বহুতে পর্মে। পাসয়তি প্রজ্া;। 

এতদ দনওয়ো! বাচা নিেল্যূক্ো বৃষ দর? ॥ ৯ 
হদর্থং ক্ষতিয়া সতে হস্থ ফাজোটযমাগঞতঃ। 
পুগহভাং ৷ ১০ 
স্তনসশানাতি। 
ঘাবদম্বং ন কুক শরুলাং শাকিল ॥ ১১ 
সর্বধর্নপিলে জা 
ক্রা মাৰৰ কমা’: ক কৃষ" 









ৰা. পাদ 











তাছাঠ হউক £ঠ অমাবৰ পক্ষ 
পর থাকেন, তবে ইহা অ 


বু্িপহি লিক ! হকি 
হলি; ইলে ৭ 







শ্রচচ্চ। তুমি হহ5 
করিবে । 
কোন কিছু চোদ দানি! ক" 


হবোখপকণে লম্পাদনা 


আকাৰৰ" হে +%) এ চলন, আনি ঢাচাতে 





আছি ত' লেই হান শৰে 27:2 পূদাঘ করিতেছি; 
কারণ, এট দর লন ০1 আছেন) তুমি 
অর্জুনকে এবং লঙ্গ! যুদ্ধের ক্রু উল্সুক ভীবদেনকে মাই 
বলিবে-_ ক্ষতিয। রমনী ( পুত্র জনগন করেন, ভাঙার 
এই উপযূক্ত সদ আলিযাতে। শ্রেট মগ্ুক্$গণ কাছারও লি 
শত্রুতা হইলে উৎসাচচীন হইবা বলিরা থাকেল ৭ ৷ 2১৬ 

চে শক্রনাশন ! তুমি ত’ ভীদলেনের মতিগতি দর্কদ্াই জান, 
নে শক্রগণের বিনাশ না হৎয। পথ্য কোনরূণেষ শান হইতে 
পারে না॥ ৯১ 

মাধ । শ্রফ! তুলি লগ খর্েট [বশ্বদ্ছপে অভিজ, 
মদ্ধান্ধ। পাতুর পুজংপূ. কণ|াপমী ও ংশঙ্গিনী জৌপথীকে 
বলিবে তুমি পরব পৌঠাগাশালী হশশ্বী কুলে উৎপত্ন। হইয্রাছ। 
ভুমি আবার পুছগণের সহিত ই্থাইারে হে হখোচিত ব্যবহার 
ফ্বরিযাছ, 











27 তোৰাৰ যোগ; কাট চইডাছে ॥ ১২-১৩ 


৩৩৮৬ 


মান্্রীপুত। চ বক্তব্য ক্ষত্রদর্মরত।বুতৌ। 
বিক্রমেণাঞ্রিতান্‌ ভোগান্‌ রশীতং ছীবিতাদপি ॥ ১৪ 
বিক্রমাধিগতা হর্থা:কত্রধর্তেপ ভীবত;। 

মনো মদ্দ্যস্ত সদ! শ্ীণন্তি পুরুযোবরম £ ১৫ 

হচ্চ ব: প্রেক্ষমাণানাং লর্বর্ষে পচারিনাছ্‌ । 
পাক্ষালী পরবাদুযক্কা কো হু তং ক্ষ্তর্নহতি ৪১৬ 
লরাজাছরণ ছখেং দ্যৃতে চাপি পরাজয়: । 
প্রত্াজনং হ্বতানাং যা ন সে তদ হুষেকারপম্‌ ॥ ১৭ 
ঘত্র সা বৃহতী শ্যামা সভায়াং রূদতী তদ। 
অজোৌধীৎ পরুধা বাচত্তন্মে ছধতরং মহৎ ॥ ১৮ 
্্ীধমিণী বরারোহা ক্ষত্রধর্মরত। সদা। 

নাধ্যগচ্ছং তদা নাথং ক্ণ। নাথবতী সতী ॥ ১৯ 
তং বৈ জরি মহাবাহে| স্ধশঙ্থড়াতাং ঝরছ্‌। 
অজু নং পুরুষব্যাং ভৌপগ্ঠা: পদবী: চর ॥ ১০ 


আধাশাত 


[ ইস্ভোগপর্বব 


বিদিতং হি ডবাও/স্বং ক্ুন্জাবিব যমাস্তুকৌ। 
সীমা নৌ নয়েতা: হি গ্বানপি পরাং গতিষ্‌ ৪২১ 
তয়োশ্চৈচদবজ্ঞানং যং স। কৃষ্ণ! লভাগতা। 
হুশোসনশ্চ ঘদ্‌ 'ভীমং কটুকাস্স ডাভাষত: ৪ ২২ 
পশ্যতাং কুরুবীরাপা: তচ্চ সংশ্মারয়েঃ পুনঃ । 
পাণুবান্‌ কুশলং পৃচ্ছে: দপুত্রান্‌ বুয়া সহ 1 ২৩ 
মাঞ্চ কুশলিনী: ক্রয়ান্তেবু ভূয় জনন । 
অরিষ্টং গচ্ছ পণ্চানং পুত্রান্‌ মে প্রতিপালয় ॥ ২৪ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
অভিনাস্ভাখ তাং কৃষ্ণ: কত চাপি প্রদক্ষিণ) 
নিশ্চক্রাম হহাবাহ; সিংতখেলগতিস্তত: ॥ ২৫ 
ততো ধিসৰ্ডধামাল হীণ্প।চীন কুকপুষ্গ বান্‌। 
আরোপাথ রথে কর্ণং প 1 হাকিন। সত 











পুকবধোতম। তারপর ক্ষাহংসন্ইে জলা অতপর নাহী পুহত্যকে 
আমার এট সংগা আলাইতে হে, তোক। প্রংপ্র বাধ) তঃাগ 
করিয়া দ্বীপ উপাঞ্িত হোগদ্নুঃ উপভোগ কর। 
ক্ষতিযিদর্শ্মে জীবন নির্কাচব ব্য মগরের 
পদার্গেট লল লঙ্ঘট খাতকে । ১৪-১৫ 





পরাতে লন্ত 


দর্বমবি1 ধর্শ্ে॥ বস্ধিক্াৱী তেংমাচের ল্কলের চরীপখের লক্ষ 
ছে পাঞ্চালরাডকুমারী ভে 
ছটম্াদিল। তাত কোন সাব ক 


রুকু ৷ রাজা চত চয় আদার পেল দুঃখ ছয় নাউ, 
পাশাখেলার পরাজয় কিব! পূত্রগণের বনবাসে গমন আদার 
নিকট সেৱণ চুঃখের কারণ চয় 718, কিছু কন-পরিপূর্ণ সভার 
আমার নবী ধূবযী পুতা] ডৌপদীকে কম্ববরতা অবস্থায় 
ধর্ধ্যোধনের কটু ধাক। শুনিতে জবাছে, উহাট ব্রাদার নিকটে 
অত্যন্ত হান্ঃখের কারণ হটে ॥ ১1-১৮ 

ক্ষতির ল্। নিরতা, আছার লরবাঙগহন্থরী পডী বন্ধ রক 
তন রঙ্ষলা অবস্থায় ছিল। তখন সে লর্দপ্রকারে লনাখা 
ছিল, তথাপি লেট ছিন কৌঝবগভানস তাচার কোন নাখ (রক্ষক) 
গে পায় নাই (সে সেদিন অলাধার স্যার রোদন করিতে করিতে 
লষত অপমান লব কৰিয়াছে )। ১৯ 

মন্ধাবাকো।! সমস্থ শশ্বসাতিগণের বসে শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রবর 
অর্চুনৰে বলিষে, তন হৌপচীর বারিত পুণে চল ॥ ১০ 


ক দে দক কটুযাক) বল। 






কে পারে 7 ১৯ 





ক্ণ। তুম তা উন্মতপে গান 4১ ভীমলেন ও অর্জুন 
হি জুদ্ত হাটা থাকে, তলে হাতাব। সাক্ষাৎ থম ও দৃতুর প্রায় 
ভন ভইরা উঠ, 745 ৩164 দেবগণকে ও হমলে।কে প্রেরণ 
করিতে গমর্থ চব ২১ 








পাশাখেলার লম ভৌপণীকে যে কৌরধলভাদ ঘাটতে 
হইছিল ও দল কৌবর নাৱগণের মধে। তাহাকে দৃর্যযোধন 
এবং ভ্ঃশাসন সটবাক্া বল্যাছিল, এ লব ভীদলেন ও 
অর্চুনের়ট অপমাল। আদি এখন পূন্রার তাহাদিগকে এই 
কথা স্বরণ করাটা দিতেছি ) 


জনাদ্িন ! তুমি আনাৰ হট তৌপদী ও পুত্রবর্গের সহিত 
পাণধগণকে তাহাছের কুশল টিজঞালা। করিবে এবং আমারও 
ফুশলত। ভাকাধের জানাট(বে। বাও, তোমার পথ মঙ্গলঘৰ 
হউক । আনার পুহগণকে সর্বাধা রক্ষা করিও। ২২-২৪ 

বৈশস্পাযন বলিলেন,_ জনমে । তারপর দৃহাযাহ দীরক 
কুন্বীদেধীকে প্রণাম করি তাচকে প্রথন্দিণ করত পুনয়ার 
লিংকের ক্কাযন স্বাভাবিক বীরস্বপূর্ণ গতিতে সেখান হইতে 
ৰহিত চইলেন ॥ ২৪ 


তারপর ভীগ্বাদি ভরে কৌরবগশকে বিছা ছিলেন 
অনন্তর কর্ণকে রখে আরোহণ ফ্রাঃব। লাত।কির সহিত গরবা 
পথে বাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ 











আ্টবিংশদবিকশ তহমোংধায়: ] 


ততঃ প্রয়াতে দাশার্চে কুবব: লঙ্গতা। নিথ্য। 
জগ বহথাশ্চরধযাং কেশবে পরমাদদুতন্‌ ৪১৭ 
অসূচা পৃথিবী সরা মৃত্যুপাশব্ীকৃত। । 
ত্যোধনস্ত বালি্যাল্ৈতদন্তী তি চাক্রবন্‌ ॥ ২৮ 
তো! নির্য্যায় নগরাংৎ প্রববে) পুরুষোত্তদ্; । 
মন্ব়ামাস চ তদ! কর্ণেন সুচিরং সহ ॥ ২৯ 
বিসর্য়িতবা রাবেয়ং সর্বযাদবনন্দ 
ততে জ্ববেন মহত! তৃৰ্ণমন্বানচোদনং ॥ ৩০ 





নহাহারতচম ৩৫৬৭ 


ডে পিব উনাকাশ: দাবকেন প্রচোদিতাত। 
হত অন্য ছাবেগ! ননোমারতহতস 
তে ব্যতীতা অতারবানং ক্ষিপ্রং সেনা ইবাশুগা; । 
উচ্ছৈঞ্জর.০পপ্নব শাঙ্গ বন্বাননাবহন । ৩২ 





কতি রীমচাভারতে শতপাহম্র।ং সংহিতায়াং বৈদ্।সিক্যা- 
মৃদ্োগপৰূণি ভগবদ্ষা পবন কুম্বীবাক্যে 
সগ্ুতিংশদপিকশততমোহা 





১৩৭ 





দশার্থকুলবৃদণ প্রুফ চালা বাটলে মণ কৌরধগণ 
পরস্পর একছে লান্থলিত হইলেন এবং ড514 আত) ন্বস্ৃত ও 
মহৎ আশ্চধাজনৰ নল-বৈ৩৭/চির 
লাগিলেন ॥ ২৭ 

তাতারা ঘলিলেন,_এই লম্র পুথিবী অ!» মৃতাপাশে আবদ্ধ 
হট! যোহাদ্ছা হট! পড়িয়া& । মনে হউতেছে, ছুদেগাখনের 
দূর্ষতার অর ইছার দ্বংল টবে ॥ ২৮ 

এদিকে পুরুষোকদ তগবান্‌ শী? খেন নগর হট বহি 
হৱয। উপ্চাধানগর অভিদুখে ঘাট(তচিলেন, তবন তিনি দীর্ঘকাল 
পরি কর্ণের সহিত মন্্ণা করিতে লাপিপেন ॥ ২৯ 


ইমকহধি 


খা আলোচনা করিতে 


যেদ্ঞচালপ্রসীত 


শতলাচল্রী লংছিত! মহাডারতের উ/দ্ঞাপপর্কা- সাত 


তারপর রাঘানন্দন কশকে [দাদ চিছ। লন্ত বতুবংশের 
সআনন্ববৰ্জন ব্রিক অনি ৮২৫ তাত বেগে নিজ এখের অন্বগদকে 
ক প্রেরণ দিলেন । ৩০ 






ছে তীত্রগতিতে হেন আকাল পান করিতে করিতে ধাবিত 
চচতে লাগিল ॥ ৩১ 


তাডা4। নত্মগাছ! গাথপক্কীর কাত তত দাগ “< আতি সত 
অতিক্রম করা পা্গসচ্চত চগবান এক্ষণে বহন করত 
উপস্রধলগরে (গছ উপনিত চল 15২ 





ভগরচানপাকের 


ুস্বীথাক/বিধক লপরিংপপশিকশততঘ অধ্যায়ের ব্যাক »মাগ। 
অধত্রিংখদধিকসততমোহব্যায়ঃ। 
€ গুযেোবনং বোধয়িতুং ভীঘ-স্রোণযো; প্রচেষ্টা । ] 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
কুম্ত্যান্ত বচনং ত্র তীঘ-ডোণোৌ দ্ারঘো 
ঘর্য্যোধননিদং বাক/মূচ তু; শাসনাতিগম্‌ ॥ ১ 
তং তে পুরুধব্যাত কুন: ক্স! সর্লিধৌ। 
বাৰামৰ্থবদত়ুণগ্রসুক্তং ধহমণ্র ঝমযু॥) ১ 


তং করিহাদ্ি কৌ৪। বান্তদেখস। সামওন্‌। 

ন হি তে জাতু শাবের॥ তে রাজন কৌরব ॥ ৩ 
ক্রেশিত। হি ছয় পার্থা ধ্পাশদিতান্তদা । 
সভায়াং জৌপদী চৈ? তৈ*5 ৬শ্মধিতং তব ॥ ৪ 





অীত্রিংশদঘিকশততম অধ্যায় । 

[ ছুর্দোধনকে বু্ধাইবার জগ্ক ভীগ্ম ও তোণের চেষ্টা 9] 

বৈশম্পায়্ন বললেন, _লমেজ !  বুক্ধীদেষীর ঘাক্য 
নি) দায়ী তীক্ম ও ব্রোণ গুকুজনের শালন উন্জ্ঘনকারী 
দধ্যোশনাকে এই কথ! ঘলিলেন ॥ ১ 

পুরুবলেষ্ট। কুম্বী প্ীরুফের নিকট দে লহ অর্থপূর্ণ, বর্ণ 
লগত, অতিশয় উত্তম ও অত চত্বর কখ। বনিছ্াছে, উত্া তুদি 
লই গুনিম্থাছি ২ 


ফলন! কুষীপুত্রগণ ্রকফের দশতি অনুসায়ে এ সব 
কাছ। নিশ্চয়ই ফরিবে। এখন রাজ ন। পাইয়া তাছায়। কোন 
ভণে পান্ত হইবে না ॥ ৩ 


তুষি পাশাখেলায় লহ ধন্বপাশে আবদ্ধ পাণ্ডবগণকে এবং 
কৌরৰসকাদ তৌপদীকে অতান্ত ক্লেশ প্রদান করিবান্ধ 
কিন্তু তাহারা তোমার এই দমস্ব অপরাধ নিঃশবে সহ 
ক্রিয্াছে। ৪ 


৬:৮৮ 


কৃতাস্বং হঙ্ছুন প্রন ভীমপা কৃতনিশ্চয়ৰ । 
সাণ্ডীবং চেষুধী ঠ৭ “তপ ধ্বদনেব চ ৪ ৫ 
নকুলং সহদেবঞক বলবীয়লনত্বিতে। ) 

সহায়: বাস্মুদেবঞ্চ ন ক্ষংস্তুতি যুধিষ্ঠির: ॥ ৬ 
ভ্রভ্যক্ষং তে মহাবাহো যথা পার্থেন বীমতা। 
বিরাটনগরে পূর্ব: দধে সম যুধি নিজিতা: ॥ ৭ 
দ্বানব! ঘ্বোরকর্দাণো নিবাত ক46। ঘুধি ॥ 
ৱৌভ্রদক্ত্রং সমাদাজ দস্তা বানএকে তুল) ৪ ৮ 
কর্ণপ্রভৃতয়শ্চেমে বং চাপি কবচী এখী ॥ 
মোক্ষিতো যোষাত্রায়াং পহ।প্বং ও ব্দশনম ॥ ৯ 
প্রশামা ভরতগ্রেষ্ট হাডৃতি; সহ পাণ্ডকৈ। 
রক্ষেমাং পৃথিবাং সবাং মুত্যোদ'ষ্টরাম্বরং গতান্‌ ॥ ১০ 
হ্যোষ্ঠো ভ্রাত। ধ্মনীলে। বসল: প্রক্ষথাকু কবি: 
তং গচ্ছ পুরুষবাস্রং বপনােহ কিকিষন্‌॥ ১১ 


{ তিসোগপর্বব 


বাদাশাছ 


চষ্টশ্চ হং পাণ্ডবেন বাপনলী ইশ বাসন: । 
প্রশান্তি জবান কত) শাহি; কুলস্ক ন; ॥ ১২ 
গমভোত্য সহামাত): পরিঘজ্য গ্পাকজম্‌। 
অভিবাদয় রাদানং বাপৃরমরিন্দম ॥ ১৩ 
অভিবাদকসছানং হাং পানিড্যাং ভীমপূর্বজ: 
প্রতিহত সৌহার্দাং কুদ্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির: 1 ১৪ 
সিংহন্ধন্কোকবাতন্বাং বৃত্ায়তমহাতুজ; 1 

পরিহ্জতু বাহত্যাং ভীম: প্রহরতাং বর; & ১৫ 
কদুত্রীবো। গুড়াকেশত্ততব।: পুন্ধরেক্ষণ:। 
অভিবাদরুতাং পার্থ; কুম্ঠীপুতো ধনজ্রয়: ॥ ১৬ 
জাশ্বিনেয়ৌ নরবযাহ্ৌ « পেণা প্রতিমৌ, দ্ুবি। 
তৌ চ তাং গুরুবং প্রেছ। পুর প্রহথাদীয়তাস॥ ১৭ 
মুকত্বানন্দজা শ্রুণি দাশাহপ্রমুখ। পা: । 

সংগচ্ছ আতৃতি: সার্ধ, মানং সন্ভাজ্য পাখিব ॥ ১৮ 





এখন জন্বিদ্যা্ধ পা৫৮খ অর্গুন = দুঙ্ছের ঈন্ত দৃচানশ্চরকারী 
ভীমলেলকে পার! এবং গাও হই, বন্ধা বাৎসমূহে পূর্ণ দুইটি 
তীর, দিবা রখ ও ধংজতে লাজ কিচ, হল ৪ পরাউষপালী 
লঙল এবং লটচেবকে দুখের জর উদ্োটি দেখি৷ ও ভগবান 
খ্রকফকেও নিত্যে দহাদকণে এ৪চা চুরির তোমার পূর্ত 
অপরাধণমূহ আর ক্ষমা করিবে ন। ৫.৯ 

মচাবাহে! আগর বিউডিন পৃৰ্দেঃ পরমবুক্ছিষান্‌ পুন 
বির়াটনগরে যুদ্ধে আমাদের লকলকে পরাগিত করিঘাছিণ_ এ 
লমগ ঘটনা তুমি নিছে প্রাই)ক + 38168 ৭ 

কলিবযদ অর্দুন যুদ্ধে $ংতঃ কর্ণকার। নিবাতক্বচন।যক 
হানবগশকে হতদেসত!-সবদ্ধীদ  পাশুশত অসার! গছ 
করিয়াছিল ?৮ 

দোষধান্ধার সম কর্ণ প্রভৃতি বোদ্ধাগণ তোনার দে ছিল! 
তুষি শ্বয:ও রখ এবং করচাছিতে লঙ্ষিত ছিলে, তথাপি অর্জুন 
তোমাকে গ্ধর্বাগশের নিকট হইতে মুক্ত ফরিয়াছিল। পর্চুনের 
শক্তি বূঝিবার পক্ষে ইহাই বখেষ্ট উদাহরণ । তরততেষ্ট | 
অন্তএব তুনি নিজ হাত! পাওুবগণের সহিত লক্ষি স্বাপন কর ॥ 

অই সমগ্র পৃথিবী মৃত্যুর দস্তনধ্যে সংলগ্ন হটর্বাছে, তুমি 
ইদ্ধাকে রক্ষা কষ । তোদার ছে/& হাত৷ দুখ ধর্াপ্থা, হাল, 
মধুয়ন্তাষী ও বিদ্ধান্‌। তুদি নিজ মনের সম মলিনতা দূর 
করিয়া এই পুরুষরত্ব যুখিষটিরের শরণ গ্রহণ কর ॥ ৯-১১ 














যখন পাতৃপুত যুদিষিৰ তেখিতে খে, তুমি তহ পারত্যাগ 
করিয়াছ, তোমাএ জুটি শান্ত ও সঙ হইয়াছে এবং তুমি ক্রোধ 
পরিদ্ধার ক্রিয়া লাখারণ শোডাদ্শপর ছটা, তখন গাছার 
বিশ্বাস হইবে হে, দুযোধন সত) আমাদের কুলের শান্তির জয় 
লচেষ্ হইছাছে॥ ১২ 

শক্রদমন। তুমি নি ম’ত্রগণের সহিত পাতুপুজ রাজ! 
ছুদিষিরের নিকট হাহা তাকে আলিছন করত পূর্বের ভা 
বভিবাগন কর ॥ ১৩ 

ভীবসেনের জগ্রছ কু্ীপুত চুধেঠির তোনাকে প্রগাদ করিতে 
ছেখিকা লৌহার্ঘখপতঃ নিজ দই বাহ্‌ প।র৭ করিয়া ভোদাকে 
ছয়ে গ্রহণ করক । ১৪ 

ধাছার স্ন্ধ সিংচক্কঙতডুল। বিশাল, ধাহার বাত দীর্ঘ, গোলাকার 
ও গুল, সেই ধোদ্ধাধিগের মে শ্রেষ্ঠ ভীমলেনও সীম বাহার 
আবদ্ধ করিধ। তোমাকে আলিগন করুক । ১৫ 

শখের কলার গ্রীযাবিশিষ্, কমলনয়ন ও নিব্রাবিজয়ী কুসতীগুর 
ধন্য রতাঙলি হইয়া তোমাকে প্রদাম ফরুক । ১৬ 

এই তৃতলে ধাছাথের কূপের কোন তুলনা নাই, নেই অখিনী- 
কুমারের হুই পুত্র নতুল ও সহষেব তোমার উপর গুকজনোচিত 
প্রেঘ এবং লদাহরের ভাব লই! তোদার সেবায় উপস্থিত 
চষ্টক ৷ ১৭ 

তপাল। তুমি জচিদান ]াগ করিছ! বিদূত়। আান্বন্মের 
শত মিলিত হও এবং অপূর্ব এই মিলন দেহ শী প্রস্ৃতি 


অষ্টত্িংশদবিকশত৬মোহধ্ায়: ] 


প্রশাধি পুথিবীং কংজাং তন আডভিও সহ । 
সমালিঙ্গা চ হযেণ নপ। যাস পরস্পরম্‌ ॥ ১৯ 
অল! যুদ্ধেন রাজের নুস্ধণাং শৃণু বারণন্‌। 

ক্রবং বিলাশো যুদ্ধে হি ক্ষজিরাপাং প্রদৃপ্ততে ॥ ২০ 
জেযোতীংবি প্রতিকুলানি দাঞ্ণা মৃপপক্ষিন:। 
উৎপাতা বিবিধা বীর দৃশ্ন্তে '+এনাশনা: & ২১ 
বিশেহত ইহাম্মাকং [নমিত্তান নিবেশনে। 
উক্কাভিছি প্রদীগু(তিবাধ।তে পৃতনা তব ॥ ২২ 
বাংনাশ্তপ্রন্নষ্টানি রুদন্তীব বিশাস্পঙে। 
পৃত্রান্তে পধ্য পালন্তে লৈষ্ান চ সনন্ততঃ ॥ ২৩ 
নগরং ন যখ।পূর্ধং তথ। রাঞ্জনিবেশনস্‌। 


আ্গাভারতন 





নরপতিগণ নিজ নিজ নেয় তচতে আনব্ধাক্ত মোচন করতে 
খাকুন ৷ ১৮ 

তানন্তর তু।দ নি আাৃপণের স:২ত এই লঘ বর শাঙগন 
কর এবং এই পণ্ড রাজখ। পরস্পর ।মাপত হইব! আনন্দের 
লহিত এখান হইতে গমন +৯৭ ॥ ৯৯ 

খাজে! এব চুকে তোমার কোন লাগ হইবে না। 
তোষার হিতৈধা হবহল্পণ তে।ন।কে | ক:৫ত সদেখ করিতে” 
ছেন, তুণি ভাহাদের ৬6 নিতেন প্রবণ কর, কারণ, বুক পাবন 
হইং। খাইলে কষজিপণের নিশ্চিত বদ হ£বে__ইছা। দেখা 
ধাইতে(ছে ॥ ২, 

ধীর! গ্রচ্‌ ও নক্ষজগণ এখন হতিকূল। পণ্ড ও পক্ষীরা 
ভন শৰ করিতেছে এবং নানাএক14 এক্খল উৎপাত ধেখা 
দাইতেছে, দাহার ক্ষণে ক্ষত্রিধগনের বিনাশই চিত 
হইতেছে ॥ ২১ 

বিশেষত: আমদাথের পৃং-দধে।ই বহ ছুঠিছিত দেখিতে 
পাহইতেছি। প্রচলিত উদ্ধাসদূঃ তোমার পৈশ্তগণকে ত্তত্বানক 
পীড়িত করিতেছে ॥ ২২ 

শ্রষস্থংধি ব্ধ্ধাগপ্রসীত শতলাহত্ী। সংহিতা 





৩৩৮৯ 


শিৰাশ্চাশিবনিঘোৰ। দাশ সেবন বৈ দিশন্‌ ॥ ২৪ 

কুক বাকাং পিনাহুপন্থাকপ। (হিতেষিণাৰ্‌ । 

ক্ধযায়ৱেো| দহাবাে। শৰে! খ্যা্াম এব চ ॥ ২৫ 

নচেৎ ক[রহ্/[ল বচ: পুন্পৰানব্রিকর্শন । 

তগ্দালে বাহিনীং দৃষ্ট। পাথবাণ ভ্রদীড়িতাম্‌ ॥ ২৬ 

ভীমন্ত চ নহানাদং নদ; গুযমিণে। রণে। 

ক্র স্মর্তা(স নে বাকাং খাপ্তীবন্ত চ নিচস্বনম্‌ । 

বস্েদপসব্য: তে পড়ো এন ভবিষ।তি ॥ ২৭ 

ইতি ্রনহাতারতে শতলাঠ এ।।: সাহতাজ।ং বৈয্লাসিকা।- 

মুগ্োগপধাণ ভপবদ্যানপধণি ভাম-প্রোণবাকো 

অষ্টত্রিংশদাধকশ৩৩নোহধ। ১৩৬ 





আঅজ।খাছ। আমাদের বডললকগ আল এবং মন 
হহতেছে বে, তাহা?! হেন 41৮৭ করিতেছে পৃত্ররা (শকুনির। ) 
তোমার লৈর্গশকে চারিদিকে পরিবৃত করিছা বলিয়। 
শাছে। ২৩ 

এছ নগর ও রাগডবন ছেন পুজোর কায় আর পোডা 
পাইতেছেনা। শ্ৰিলদূত ছেল হলত হতেই এবং লেখানে 
শৃগাণসন অমঙগজাদ্চক পন্য করিতেছে । ২৪ 

মহাবাহো! ভুল দিও সাহ! ও হিতৈধা জাদাদের কখা 
দাৰিয়া চল। এখন শাস্বিস্থপন ও দুক্ত-_এই ডতয়ই তোছার 
বন ॥ ২৫ 

শড্রশ্বদ্দন ! ঘছি তুমি থুহন্গণের কথা ন। মান, তাঝ। হইলে 
স্বীয় লৈক্কগণকে অন্জুলের বাণে পীড়িত হইতে গোছা তুমি পরে 
অন্তাশ কৰিতে বাধা হবে ॥ ২৬ 

যদি আমাদের এই কথা তোছা? বিপরাত বলিয়া মনে ছয়, 
তবে ধখন ৃদ্ধে ঘহাগঞ্জনকারী মহাবল ভাহলেনের বিকট সিংহ- 
নাদ ও অর্জুনের পাণীবধর টক্চারধনি শুনিবে, অঙ্গন ভোদার 
আমাহের এই লব কথা স্বরণ হইবে ২৭ 


ঘছাতারতের উদ্মোগপর্ক স্বর্গ প্রুঠগবদ্যানপর্কে 


জন্ম'হোপবাক)বিষনক অউনিংশমবিকশতডতম অধ্যাযের অথবা সমাধ। 


একোনঢভ়ারিংলদাবকলততমোহধ্যায়ঃ। 


[ ভীশ্েণ সহ সম্গ। হুষোধনং বোবরিতুং ভোগাচাধান্য পুন: প্রচে্া।] 


বৈশস্পাচন উতাড॥ 
এবমুকত্ বিমনাত্তিধাগ দৃষ্টিরধোমুপ: । 
সংহত্য চ স্রুবোর্মঘাং ন কিঞ্চিদ ব্যাঞ্জতার হ ॥১ 
ডং বৈ বিমনসং দৃষ্টি সম্পৰেক্ষাক্সোক্ষমস্বিকাৎ। 
পুনরেবোত্তরং বাক।মুক্তবন্তৌ নরর্ধতো ॥ ২ 
ভী্ম উনাচ ৷ 
শুশ্রযুমনদৃল্নক এশ্বণ।ং সত্যবাদিনম্‌। 
প্রতিযোংগ্যামহে পার্থঘতে। হ্যধতরং শ্ কিম্‌ ॥৩ 
প্রোদ উবাচ । 
অধশ্বথথায়ি যথা পুতে ছু নন ধনভচে। 
বছখানঃ পরো রাজন সনগতিশ্ড কপিধবাছে ॥ ৪ 
তক্ষ গুতা প্রিয়তনং প্রতিযোগলে ধনছতম্‌॥ 
একোনচন্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ॥ 
[জগ্ষের লাহিত মনা কৰিয়া পুনরাধ ছুদেযাহনকে 
একাতবার ওক ত্রোণাচাংং।৫ হতেষা: ) 
বৈশস্পা্থন বলিলেন,_ জনমে! ভাম্ম ও ডছোপ্রাচাধা এই 
কথ। বলিবায় পর দুষোহনের যন উপল ১৮ হাল তিনি 
বরদূরিতে ছেখিা এবং তথ্যের মনা ভাগ পরস্পর মিলিত করিস 
অধোমুশ হইলেন । তথন কিনি ইঠা্ের ছুইনকে কিছুই 


বললেন না॥ ১ 
খাঙাকে উল দেখ নর প্রেধ চী ও হো উবে উর 


দিকে দৃরীপাত করিঘা ছথোধলের একট গমন করত পুনরায় 
এট ৰখা হাললেন ॥ ২ 

ভীক্ম ধলিলেন।_আে) থে গুরুডনগণের দেবার জয় 
হক, কাহারও দোধারশন করে না, ব্রাদ্ধণচক ও সত/ধাদী, 
(লেই দূৰিচিরের লগে আঘাধের মৃত্ধ করিতে হইবে; ইহ! হইতে 
পার অধিক ছুঃখ কি হইতে পারে 1 ০ 

ভ্রোপাচাধ্য বলিলেন, রাজন্। আদার লিজ পুত দস্বখাদার 
উপর ঘা স্েহ আছে, তাহ। হইতেও অধিক অর্ভূনের উপর আমার 
হেং আছে এবং কপিফগ অর্দুনেরও আমার প্রতি অতিশয় 
বিনযভাষ আছে ॥ ৪ i 

সামার পুর ছইতেও অধিক শ্রিথতন দেট অর্জুনের হিত 
সাঘাকে ক্ষতিযবর্শের আশ্রর লইব। মুন্ধ করিতে তইবে। ক্ষতি 
বরকে ছিকৃত ৫ 





ক্ষাত: ধর্ষমগুষ্ঠায় বিগন্ত ক্ষত্রদ্ী বিকাম্‌ ৷ ৫ 

যশ্য লোকে সমে! নান্তি কশ্চিদন্কে ধনধরিঃ । 
মংপ্রসাদাৎ স বীডংসুঃ শ্রেয়ানক্রৈ্ধনর্ডরৈ: ॥ ৬ 
দিতক্রগ হষ্টভাবশ্চ নান্তিকোইথারছু: শঠ: । 

ন লং লততে পৃজ্জাং বন্ধে মূৰ্খ ইবাগত: ॥ ৭ 
বাধ্যমাণোংলি পাপেভাঃ পাপাস্মা পাপমিচ্ছতি । 
চোস্ভঘানোহপি পাপেন শুণান্বা শুভ মিচ্ছতি ৮ 
হিখোপচরিতা হেতে বর্তমান! সু প্রিয়ে। 
অহিতহায় কণে দোষ! ভৱতসত্তম ॥ ৯ 

স্বমূক: কুক্যন্দেন নয়। চ বিছুরেণ চ॥ 

বাস্থুদেবেন চ তথা শ্রেয়ো নৈঝাভিমগ্ঠীসে ॥ ১০ 
অন্তি মে বলমিতো সহসা হং তিতীষসি। 


সগ্রাহ-সক্র-মকরং গঙ্গাবেগমিবোকগে ॥ ১১ 


অম।৪ই কপাহ অঞ্জন অন্ত তছদ্ধর হইত শ্রেষ্ঠ হইয়াছে । 
এ সময়ে জগতে অঞ্জনের সদৃশ ধন্য আর ছিতী নাট ॥ ৬ 

ঘেব্পুপ হজে সমাগত দুখ হ্রান্ধণ প্রতিঠাল।ত করিতে পারে 
ন পেইকপ থে বাক্চি মিডজোহী, হঠাবলাখরত। (ছইশ্বরাব), 
নাসিক, ফুটিল ও শঠ, লেট একি কখনও সংগুকখগণশের হধ্যে 
লক্ষান লাভ করিতে পারে না। ৭ 

পাপাত্ম। বাকিকে বল পাপ-_ক& চৰতে নিবৃত্ত করা ধার, 
তথাপি সে পাপকৰ্শধ করিতেই চার এবং যাহার হব শুভ সঙ 
পূর্ণ, দেই পুণ্যাত্ব৷ বাকিকে বদি কোন পালী লাপকার্ধ। করিবার 
জন্য প্রেরণাও গো, তৰালি লে শুতধর্ করিতেই অভিলাবী ছু 
1 

তত্র! যদিও তুমি পাওবগণের দহিত সর্ধম! বিদ্যা 
বাৰ্ঘার --ছল-কপটতাদি করিয়াছচ, তথাপি তাহারা কিন্ত 
তোমার প্রিয্ব করিতে তৎপর আছে) অতএব তোমার এই 
দৰ দ্বেৰপ্ৰভৃতি দোঘদনূহই তোমার অঅমগ্লকারী হইতেছে 
LEY 

হাকুলের বৃদ্ধ পু ভীগ্, আমি, বিভ্বর এংং ভগধান্‌ 
ইককও তোমাকে তোমার কল্যাণের কাই বলিন্বাছি; তথাপি 
তুষি উহ! প্রা করিতেছ না ॥ ১, 

বেরপ কোন অবিবেকী বাহক গ্ৰাহ ও যকরাদি হিং জলন্ত 
প্রতৃতিতে পূর্ণ গঙ্গার জলবেগ সী দুই বাছ ঘার। উত্তরণ হইতে 


একোনচষারিংপদধিকশতাহনোহ 





শাহ: ] অহাভাব 


বান এব বখ! তাক: প্রবানোহভিমন্সে। 

শ্রঞ্জং ত্াক্তামিব প্রপা লো ভাদ ঘৌধিষ্ঠিরীং শ্রিয্১২ 
জৌপদীলহিতং পার্থ, সামুবৈজ।তৃভিব্বততম্‌। 
বনস্থমপি রাকবান্থং পাণ্ডবং কে! বিজেষ।তি ॥ ১৩ 
নিদেশে যস্য রাজন; সবে তিান্তি কিন্তুরা: । 
তমৈলব্লিমাসাস্ত ধর্মরাছে! বারন ॥ ১৭ 
ফুবেরলদনং প্রাপা তাতো রয়াক্পবাপা চ। 
ক্ষীতমাক্রদ্য তে বাই: রাজামিচ্ছস্থি পাণা: ॥ ১৫ 
গং ভৃতমধীতক আক্ষণাক্তপিত। বনৈ:। 
আবয়োর্গতমানৃষ্চ কৃতকুতেটা চ বিদ্ধি নৌ ॥ ১৬ 
স্বং তু হিত্বা সুখং ৱাঞ্যাং দিতালি চ ললানি চ ॥ 
বিশ্রহ্ং পাণ্ডবৈ: কুষ্। মহন ব্যদননাপ্সাসি ॥ ১৭ 
ত্রৌপদী হন্র ঢাশানত বিক্ষয়ং সতাবাদ্নী। 


চেষট। করে, লেইনপ ভুমি “আমার নিট লে -সৈও আনে” একশ 
মলে করিয়া পাওন-টৈল্ুগল:ত লইলা লন করিতে উচ্চ 
ফরিতেছ॥ ১১ 

ম্বেরপ কোন বাকি অপরের পারত পথ পরিধান 
উদ্বাকে নিজের বলিব মনে করে. (দেটডপ তুনি হাক মালা! 
ঘূখিষিরের রাজলস্মীকে লাচ করিং। এপ উচ! লোচং' 
নিন্দের বলির ঘনে করিতে ৷ ১৯ 

অন্থধারী নিজ ভরা পরিবয চষ্ট॥। ডৌপমীর লঠিত 
পাতুনম্থন ধুবিষটির বন বেও বান করিতে খাকে, ভখালি 
তাহাকে 3/ঙলিংহাদনে উপব্ কোন্‌ পতি দু আছ করিতে 
নদর্থ হইবে | ১৪ 

সমস্ত ঘন্ষগণ কিমের গা এ তার আজ্ার দ্বীনে থাকে, 
সেই রাছগরাজ কুবে৫ের নিকট ধার দশ্বাখ দূখিরী। (বীরের 
ন্যায়) বিরাজঘান ছিল ॥ ১৪ 

স্বের়ের তদনে দায় (বিশ রয় প্রথণ করত পান্তাগ্ণ 
এখন তোমার সদৃদ্ধিনালী রাঝ) আক্রমণ করিব! দ্বীন রা) 
ফিয়াইছ। লইতে ইচ্ছুক হইছাছে ॥ ১৪ 

আমরা দুইজনে দান, যজ। ও সাথ কারোর শঙছষ্টান 
করিয়াছি, ধন দ্বারা বাক্ষণগণকে তৃথ করিগাদি। এগন 
আমাদের আদর প্রা লব অংশই বাডীত হইয়াছে, অতএব 
এখন আমাদিগকে রুতকত) ঝাঝনে ৪ ১৬ 








আদক্বতঙগি বেদৰাদপ্ৰধত শতগাতশ্রী সংহিতা 
জীহ্ঘ-হোণবাকহিদতক একোনচত্ারি 











তপোছোরত্রত। দেশী কথ: ভেষালি পাথবম্‌ ॥ ১৮ 
নপ্ত্রী জনাৰ্দন! হন্ত ভাতা যন ধনডয়ঃ । 

জেট; কথং ভেধ।লি পাণুরন্‌ ॥ ১৯ 
সহানা ত্রাহ্মণ। যন্ত ধূিননব! জিতল! 
তমুগ্রতপলং বীর" কথ: বস পাণুবম্‌॥ ১০ 
পুনরুক্কচ বানি বং কাধাং ইতিহক্চচা। 
সুস্থ! মন্ডসানেধ্‌ এংন্ বাপনারণবে ॥ ১১ 
আলং সৃন্দেন তৈবীঁণৈ: শামা হং কুক্বৃদ্ধযে। 
মা গম: ল 3তাছাতাং সপলশ্চ যনকয়ন ৮ ২১ 











ইতি খ্রীনহাচারতে শঙসাহ রা সংতিতাঘাং বৈয়াসিকা।- 
দুক্টোগপৰঁণি তগবদ্ঘানপৰ্ৰত আীত্ম-ছোণব।কে। 
একোনচযাবি:শদধিকশ দাত মেচ বায; ॥ ১৩৯ 
কিন্ত তুৰি শাশ্ুইদিগের দাতার দু রঙ করিছা দুখ, 
রাঞ, ছি € শন ৮: কই হারায় মত! 
1১৭ 





টে পতিত হইবে 


তপ্ত ও কঠোর ও চলাননক। বদ সড়াহাজ্নী দুতিমতা 
তৌপদী বাচার তি এ করিকেছে। দে পাওুনজ্ছন 
ছু্িরকে ভূমি কিতাবে পৰাত কৰিবে» ১৮ 





ক 





ভগবান রক হার মহী এরা পন বর্ম রিগণের মে 
দে শ্রেষ্ঠ দে অর্ণুন ধাচাৰ এঃ, সেঃ পাড়বৃদ বু্দিষিরকে 
তূছি কিক্প জজ কৰিবে ? ১৯ 

শৈর/হান্‌ ও কিন্ত ব্রান্ণ্দ ওলী হাজার লহবেক। সে 
উউপ্রতপন্থী বীর পাতিল ধ'দচিরকে তুমি কি গ্রকারে জন্বলাড 
করিবে? ২- 

খে লদ্বর নিভে বহ শ্বন্ধৎ বিপদ্লাগরে নিছক্ষিত হইতেছে, 
দেই লম কল্যাপকামী এক শ্বহতের নর্না হইল _তাছাকে 
তখন বেরূপ উপদেশ প্রধান কব উচিত, তাছা। যদিও আমরা 
পূর্কো ধলিয়াছি, তথাশি আদব! পুলা তোমাকে দ্বিতীয়বার 
তাহ বলিব ॥ ২১ 

জন্‌! দুদ্ধে তোমার কিছু লাভ তবে না। তুমি হু 
কুলের বুদ্ধির জন্তু সে বীর শাুবগণের লহিত সদ্ধিস্বাপন কর । 
পুত্র, যী ও দৈত্তগণের দছিত ঘবলোকে গহন করিও না ॥ ২২ 


ভারতের উদ্চোগপর্বান্থগত পি 5গবহ্ধানপে 
শততন খন্যাছের অনবা সমাপ্য? 





চত়্ারিংশদবিকঙততমোহত্যা়ঃ | 


[পাওুবপক্ষং গ্রাহল্লিতূং কর্ণার ভগবত; ওকক্ত প্রবোধদালছ্। ] 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 
রাজপুত্র, পরিবৃত সখা ভৃত্যৈন্চ সঙ্গ 
উপারোপয রে কর্ণ নির্ঘাত মধুন্বদনঃ ॥ ১ 
কিমবরধীদমেঘাক্ম। রাবেয়ং পরবীরহা | 
কানি সাদ্ধানি গোবিন্দ: সুতপুত্রে প্রযৃক্তবান্‌ ॥ ২ 
উদ্ভশ্মেদস্বন; কালে কৃষ: কর্ণমঞাত্রবীং। 
মৃত বা যদি বা তীক্ষং তক্মমাচগ্ষ, সয় ৷ ৩ 
সঞ্জয় উবাচ ৷ 
আমুপর্ষ্যেণ বাক্যানি তীক্ানি চ মদূনি 6) 
প্রিয়ানি ধর্মযুক্তানি সাদি চ তিতালিচ॥ ৭ 
হ্দয়গ্রহণীয়ালি রাধে: মধু লন: 
বাল্গত্রবীদামেয়ায্তা তানি মে শু ভারত ॥ ৫ 


চত্বারিংশদশধিকশততম অন্যায় । 

(প্রাশুবপক্ষে আসবার ₹3 কর্ণক্ষে উগখান্‌ ইরক্ের 
প্রবোধঙগাল। ] 

ধৃতয়াষ্ট বলিলেন। দক) বাজপুদ এ লেকগণে পরিবৃত, 
পক্রধীরগণের দংচারক্চারী, অশমেচস্বরশ, ভগবান ড্র হন 
রাধানন্মন কর্ণকে রখে লাউ হ'নন।পুর ত৪তে সহিগঁত হলেন, 
তখল তিনি তাহাকে কি লিলেন? গো?৭ সপুত্ৰ কর্ণকে 
কি লাম্বনাদান করিয়াছিলেন ? ১-২ 

লঞ্য়! দেখের সলায় গভীর ববে স্মল।পক।র] ওপনান্‌ ভ্ীক 
লে সদর কর্ণকে বে লও নধর বা কঠোর বাক) ঘলিষ্রান্ধিলেন, 
ওৎলদন্তই তুমি আমাকে বল ৪৩ 


নর বলিলেন,_চায়াজ । অপ্রবেধত্বরণ মধুদ্হন টীকৰ 
রাঘানন্মন কর্ণকে বে ডীক্ষ, মধুর, প্রি, দর্শসগ্ত, লতা, ভিতক্ 
ও হৃনবগ্রাহ্ বাক। ক্রমশ: বলিৱাছিলেন, লেট লমপ্তই আদার 
নিকট হইতে শ্ৰবণ কন ॥ ৪-৫ 

ভগবান্‌ ঘীকুষ্ণ বলিলেন,--যাৰানন্দন ! তুনি বেদপারহর্শী 
আাক্ষণগপের উপালন। করিদাৎ । তবজানলাভের জগ লংঘন. 
নিন্বদপালন পুর্ধক দোদদৃরী পরিচার ক19) সেঃ ব্রাহ্থণগণকে 
নিজের শঙ্কার বিষ জজ্ঞাদা করিচাচ ৷ ৯ 


বাস্থদেব উবাচ । 
উপাসিতান্তে রাবেয় ত্রাহ্ষণা বেদপারগাঃ । 
তত্বার্থং পরিপৃষ্টাশ্চ নিয়তেনানসবদয়া ॥ ৬ 
স্বদেব কর্ণ দ্রানাসি বেদবাদান্‌ সনাতনান্‌ । 
কমের বর্মশাস্বেবু শৃক্সেমু পরিনিষ্ঠিতঃ ৷ ৭ 
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ কন্তায্াং যশ্চ জায়তে । 
বোচারং পিতরং তন্তু এছ: শাস্্রবিদো জনা; ॥ ৮ 
সোইসি কর্ণ তথা জাত: পাণ্ডোঃ পুত্রোহসি ধৰ্মত । 
নিশ্রহথাদ বর্মশাস্থাণামেতি রাক্গা ভবিবাসি ॥ ৯ 
পিতৃপক্ষে চ তে পার্থা মাতৃপক্ষে চ বৃষ্চয়:। 
৷ পক্ষাবভিজ্ঞানীহি দ্বমোতে পুরুষর্ষত ॥ ১৭ 
ময়! সাধ মিতে। যাতমন্ ৱাং তাত পাগুবাঃ। 
অভিজানস্ত কৌসসেয় পূর্বজ।তং যুধিিরাং ॥ ১১ 


কর্ণ। সনাতন বৈদিক পিশ্খান কি? তাধ। তোমার ভাল” 
ভাবে জানা আডে। ংশ্শাস্ের ছক বিধরদমূরেও তুমি অতিশয় 
বিচক্ষণ । + 

কর্ণ! কন্যার গণডে হে পুত্র উৎপজ চয়, তাছার ডেম ছাট 
প্রকার রেখা ঘায_ক(নীন | বিবাতের পূর্বে উৎপঞ্জ লম্বা 
বল হৰ কানীন ) এবং লোড ( বিবাচের পূর্বে গর্তে আনিয়া 
বিৰাছের পর উৎপর৷ লঞ্ধ/নকে দলা হয় লচোচ )। এই স্থলে 
উক পুত্রের খাতার বাচার সহিত বিবাচ চব, তাহাকে এ পৃতের 
পিতা বলি শাহ নির্শং করিয়া খাকেন। ৮ 

বর্ণ! তোমার মনও এইভাবে হইয়াছে: ( তুদি কুদ্ধীমেমীর 
কষা অ্ৰস্থায় উৎপঞ পুত্র ) অতএব তুমিও ধর্ালারে পাই 
পুত। সেইজর তুমি আদার দলনিত আগমন কর, ধর্মশাস্তরের 
সিদ্ধান্তাছসারে তৃষিই রান হইবে ॥ 2 

পিতার পক্ষে কুস্তীদেবীর অন্ত সকল পুত্ৰগণ তোদার লহায়ক 
হইবে এবং মাতার পক্ষে সমত্ত থুফিবংসীহগণ তোমার সহায়ত! 
করিবে। পুরুঘত্রে! তুষি ব্বীর এই তুই পক্ষকে জানিয়া 
en । 

তাত! আমার সচিত আজ এগান চষ্টতে গহন কৰিলে 
পাওবগণের তোষার বিধয়ে এই দারণ। জন্মিংব হে, তুদি কুসধী- 
হেবীর পুত্র এবং হুর হটতে ও পুর্বে হুলাভ করিয়াছ ১১ 


যে হুঢ়নুক্ষি বাকি শ্রতি-স্দুতিক পিত বন্দর আচরণ ন! করে, 
সে কুকুরের ল্যাছ ধরে সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে। 
এই বিশাল জগতের মূল ধর্ম, জনাঙ্দল ধর্ম্মমূল। লে হেতু ধর্ম্ম 
মানবকে স্বীয় মূলের দিকে নিয়ে ঘায়--এই হল পরম ধর্ম, হার 
দ্বার মানুষ হরির নিকট যেতে পারে। যার দ্বারা হারকে 
পাওয়া ঘায় না__লে বর্ম মূল হতে বিচ্ছিন্। 


আমাকে লাগ করাই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্ট। মানুষ 
ধর্থানুষ্টান করলে বুঝতে পারে যে, আমি পরমায়।, ভীবাদ্ধা, 
ঘুন্তি ৪ মনরূপে প্রতি শরীরে অবস্থান করছি। জীবাঘা, বুদ্ধি, 
মন দ্বতগ্ত আর কেহ নয়, আমিই আদা জামিই বৃদ্ধি। আনার 
কোন ধর্ম না । সৃস্ম অবাক্ত হতে যধন সর্বপ্রথম অতিৰাক্ধি 
লাভ তরে ব্যক্ত হয়, তখন তার নাম মহত ॥। এ বুদ্দিতছের 
অইবিধ প্রকাশ দষ্ট চয়, তাদের সাধারণ লাম ধর, দর্ছ অপ, 
জন আচ্চান, বৈবাগা অবৈরাগা, এই্বধা নৈশ নতন্তবের 
সঅ্টবিধ প্রকাশের নান ধন্ম। কেবল বোধরপ আমার পুনের 
ষ্টবিধ ধর্ম, আনি দ্বরূপত; যখন নানাদ্বছূপে মা প্রচান কলি, 
তখন ডীবে ছষ্টবিধ ভেদ দেখা ঘায়। নৃত/ীতকারীক দেখে 
দর্শক যেনন তাল-লয়ের অনুকরণ করে, তদ্রুপ অনীহ জীব, 
বৃদ্ধির এ মই্টগুণ আশ্রয় পূর্বাক ভার অনুবর্তন করতে থাকে। 
বেগগতিশীল তলের কাছে যেদন তীরতরুলকল বাবিতের স্থায় 
দেখা ঘায়, পর্ণমান চক্ষুতে যেদন পৃথিবী খূর্ণমান দেখা যায়, 
কামাকুলিতচিন বাক্তির বিষয্ান্তুভব যেমন মিথ্যা, জীবের সংসার 
তত্তপ খবপ্র-দৃষ্টের স্তায় মিথ্যা, যদিও বন্য সকল বার্থ নাই, 
তথাপি হ্প্ুকালে সর্পনংশনাদি অনর্থকর বস্তুর অনুভূত হয়। 
বিষল্নচিন্তরকারী জীবের তদ্রপ মিথ্যা সংসারের অহ্ত্ৃতি হয়ে 
খ্বাকে। মান্য একথা তাবৎ বুঝিতে পারে না, হাবং সে 
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ভাবে বেদ-স্তিকবিত ধর্শ্বের আচরণ না করে। লেই ধর্ম 
যখন অপ্রতিচিত হয়, মান্য ভোগের দাবানলে আত্মাহুতি দিয়ে 
যখন বর্ঘকে দলিত করে, পাপ পুণ্য, ধর্শ্মাধর্ম্, সব ভুলে গিয়ে: 
শুধু ভোগের জন্ত দিবারাত্রি ছুটতে থাকে, ভোগ ভিন্ন আর কিছু 
আছে--একখ। পর্যন্ত সে সময় তাদের, স্মৃতি হতে বিলুপ্ত হয়ে 
যায়। আকাশ বাতাস হখন তাপিত-আ্রীবের হাহাকারে পূর্ণ হয়, 
ভখন আমি ধর্মদংস্ছাপন করবার জন্ড আমার জীবকে মানন্ের 
পথে চালাবে। বলে, যোগমায়ার সহায়ে দেহধাহণ করি। সে 
দেহে নায়ক দেহ লয়, লে সপ্রাকৃত দেহ পরিগ্রহ করে ধাত 
অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মমংস্থাপন করি। 





— mmm 
ইরানরজল কাব্য-বাকরণতীর্থ কক শাদীতারান বৈদিক সহ।নিশ্ালয়, ৭২, পি. ডত্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা --৩৫ 
হইতে প্রকাশিত ও শা৮তগবান প্রেস, মহ বিজন 





পি. ডব্লিউ, ভি রোড, জলিকাতা-51 হইতে মৃষ়াপিত । 





তব্রীজীগুরবে নম: ॥ 


ওষ্কারমঠ 


১৬১৬৬ 


ক্রজ্নাম্ব-গ্গীম্া 


সধানন্দঘ্জি থা, করুণার গুরুদেব ! 
সদগানন্দমন্জি মা, করনামগ গুরুদেব! 
সদানদ্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব! 


হগা যদ] হি ধৰ্শবষ্ত প্রানির্ভঘতি ভারত! 
অন্থান্যানমধৰ্শ্মস্ত তদাত্থানং ন্বদ্ানাহন্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় লাধূলাং বিনাশায় চ দুক্তান্‌। 
ধৰ্ম্মদংক্থাপনার্থায় সন্ভবামি যুগে যুগে ॥ 


যুগে যুগে আসি আমি ব্সস্থাপন কর্বার জগ্ত। যখন 
আমার পরম ধর্ম পারমেশ্বর-ঞ্জান লৃপ্তপ্রায় হয়, তখন আছি কথন 
আমার প্রিয়তম ঘোগী ভক্তের দ্বারা তাতে আাবিষ্ট হয়ে পঃমধর্ম 
পারমেশ্বর-দ্যান সংস্থাপিত করি। 

মানবের পরম ধর্ম দল্া, তপন্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্ত।ঘুক- 
বিবেক, শম, দম, দান, স্বাধ্যায, সরলতা, সত্তোব, মহতের সেঝা, 
প্রবর্তক কার্য হতে নিহুততি, মানুষের নিক্ষলক্রিত) দর্শন, মৌন, 
দেহাত্তিরিক্ত আব্বার অনুসন্ধান, তৃতগণের প্রতি ধথাযোগ্যরপে 
অগ্রাদির সমবিন্তাগ, সকল ভূতে আত্মা ও দেব বুদ্ধি, শ্রবণ, কীর্তন, 
স্মরণ, দেবা, অর্ভনা, প্রণাদ, দাস্য, সখ) ও আত্মসমর্পন -এই 


ওীও্জী-লীভান্রাস্মকাতনওওহসান্রনাহ্বও-বহ্ভিভ 
শ্রীমন্মহধিবেদব্যাসপ্রণীতম__ 


মহাতাৱতম্‌ 


ভ্রীস্রীওস্তা্নাথসেবকু_-শ্রীৱামন্তঞজনক্রান্্যব্যাকব্লণতীখ্তবঙ্গভাধানুধদূসাহিতম্‌। 


. . 
তৃতীয় পক্ষবাপিকী পরিকর্রনার আন্ত আঞ্চলিক ভাঘাদ টবরচন < সম 
সরকারমহোদয়ের অর্থাথকুলো এই পুস্তক সথলভমলো দে 5হ। সগুহ 










যুগ্ন-সম্পূজক 
মহামহোপাধ্যায় শ্বা।লাপদতর্কাচার্স্য * শ্মাধীঙাবভ?।৮।স্যন্যায়তীর্থ 
দহ-সম্গুজক গজব 
উলানাপগ্ধর ক্ষণ জীনাবায়ণ গোণ্ৰানী শ্ৰাযাচাগ। 
হ্রীরদুন।ণ কা? রণভী সঃ বিনাবায়ণ তর্ক-শেদ ব্যাকীরণতীর্ব 
আীগামরঞ্জন কাবা-বা।করণতীর্থ 
জতাঘিক্াৰী £_ 
জীসত্যবর্প্রচারসঙ্ঞ 
(জয়গুরু সম্প্রদার ) 





এন এবি, ডি, €, এম, এস্‌ 
কার্ধযাত ২ 
৩৮ সি, বিধানদরধী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩২-২৭৯৮) 
[ বাষিক মলা সডাক ১৫-** টাকা প্রতি সংখ ১৫* টাক। ] 


মম বর্ষ, অউম দংসা ] মহাভারত-৩২ [ বাথমাদ ১৩৭ শালে৷দনী যাত্রা 


নিয়মাবলী 


১। আর্ধাশার শাস্তগ্রন্থয় মাসিক পত্র প্রতি মাসে উহার ১টি সংখা। প্রকাশিত ছয়। 
মাহা ( ছুন-ছুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ধারস্ত। বাৰিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গ 
সডাক ১৫'** টাকা, প্রতি সংখ্যা ১:৫৯ ন: পঃ; অক্ষত্জর বাৰিক ডাক ২+-** টাকা, প্রতি 
সংখ্যা ২'** টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। 


২। এই মাসিকপত্রে মন্থাদি বিশতিসংহিতা, প্রন্থাপতি-্মৃতিপ্রৃতি বত দুর্মত স্মৃতির, 
জীবান্বীকি-রামায়ণ, উবিষণুপুরাণ ও পীবন্যাগবত প্রকাশিত হুয়াছে বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত 
হইতেছে । তাহার পর যাবতীয় মার্ধাশাগ্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে৷ 


৩। আসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পূজক মার্ধাশাক, 
জীসীতারাম বৈদিক মতাবিষ্ঞালয়, ৭২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫” এট ঠিকানায় 
জানাইতে হবে । কেবল অর্থ।পি ও নাসিকপত্রের প্রান্তি-মপ্রান্রিবিযয়ক পয়াদি “সঞ্চালক 
মাধ্যশান, ৩৮সি, বিধান সংগী, কলি কাতাস-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন। 

=নি-অর্চার কুপন ও পহাদিতে শ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাতক-নগ্থর স্ম্পষ্টভাবে 
লিখিবেন । হিক্কানা-পরিসর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের ঘধে) অবশ্যই জানাতে হবে । 


৪ । গ্রাকগণ্র পত্র-লিখিত নির্দেশ অন্গুঘায়ী সকল বাবস্থ। বীত্রট গ্রহণ কর! হয় 
কিন্তু প্রয়োজন ননে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়! হয় লা। পন্দ্ের উত্তর আশা করিলে 
পত্রদাতা জরাবী-পত্র (িলাইকার্ড ) পাঠাটবেন। 


৫। আার্চশাঙ্ছের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাবার নির্চেশ পাকিলে এআহকগণকে 
পাঠাষ্টবার ডাক-নাশুল অবশ্য দিতে হইবে ॥ ডাকবোগ ব্যতীত কার্যালয়ে মাসিয়। ব! সন্ত কোন 
উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হবে না। 


৬ উল্লিখিত ৩৫ ন: নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দানব 
গ্রহণ করা সম্ভব নহে । নানা কারণে পত্রিকা পিন্বাইয়া আছে, তাহা ক্রমশ: পূরণের চেষ্ট। চলিতেছে। 


সম্পূদক_-আধাশান্তৰ 
জ্ীদীতারামবৈদিক মহাবিস্ভালয় 
৭২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড 
কলিকাতা --৩৫ 


চবারিংশদখিকশততমোতলযায়: ] 


পাদ তব গ্রহীধ্যন্তি আতএ পদঃ পাণ্ডর।:। 
হপদেনাত্তৰা পঞ্চ সৌতত্্চাপর/জিত: ॥ ১২ 
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ পাণ্ুবার্থে সনাগতাঃ। 
পাদ তব গ্রহীবান্তি সর্ব চাদ্ধক-রৃফণ: ॥ ১৩ 
হিরল্বয়াংস্চ তে কুত্তান্‌ রাঙ্গতান্‌ পাধিবাংস্তপা! 
ওষহ্য স্ববীজানি সর্ধরকানি বীরুধ; ৪১৪ 
রাজন রাজকল্পাশ্চাপ্যানয়ম্থ।ভিযেচনস্‌ ॥ ১৭ 
অস্িং জুছোতু বৈ বৌমা: সংশিতান্মা দ্বিছো তম: । 
অন্ত খ্বামভিসিকন্ত চাতৃরবৈসতা দ্বিঞাতপ়; & ১৬ 
পুরোহিত: পাওবানাং ত্রহ্মকর্মণাবস্থিত:। 
তখৈব জ্াতর্; পঞ্চ পাণ্ডবাঃ পুরুবর্ষতাঃ ॥ ১৭ 
জৌগদেয়াস্তখা পঞ্চ পঞ্চালাশ্চেদঘ়ত্তধা । 
অহচ্ষ দ্বাভিযেক্ষ্যানি রাজানং পৃধিবীপতিন্‌হ ১৮ 
ঘুবয়াজোহন্ক তে রাজ! ধর্মপুচঠ1 ঘুবিটিএ১। 
পৃহীদ্ব। বাজনং শ্বেতং ধর্ণায়৷ সংশিতত্রত3 ৪১৯ 
উপাম্বারোহতু রখং কুন্তীপুত্রে। যুধিচির; 
পঞ্চ আতা পাগুবগণ, তৌপগীর পক পুত এবং বশরাছিত বীর 
হজজানন্ধন অটিমস্থ)টচারা লকণে তে।নরে চরণ স্প্শ 
করিবে ॥ ১২ 
এতধ্বাতীত, শাশুধগপের লচাযতার কক্স সমাগত সমপ্। 
রাজা, রাজস্ুমার এবং অন্ধক ও 4ি7ংসল ঘোক্ধাএ19 তোমার 
চরণে নতমত্তক হইবে। ১৩ 
বহু রাজপুজ ও রাজকর্াগণ (তোমার ৯9 বর, বৌপা ও 
ঘৃত্বিকানিদ্বিত কললদমূ, এদপর!দি, লক গ্রকর বীও, লর্ষমবিধ 
রয় ও লতা! প্রভৃতি অভডিদকসানগ্রা লই উপস্থিত 
হইবে ॥ ১৪-১৫ 
বিজ খিনলেষ দৌঘা আজ তোমার জনত হোম করিবেন 
এবং চারিবেছে অভিজ্ঞ বরাহ্ণগণ ও সহ! ব্রান্ষণো চিত ধর্মপালনে 
নিরত পাপ্তযঙ্গদের পুরোহিত খৌঘা তোদার রাঞ্যাতিষেক 
করিবেন ॥ ] 
এইরণে পঞ্চ বাতা পুরুষরত্থ প/ওবগণ, তৌপবীর পঞ্চ পুত 
পাঞ্কান ও ঠেছিছেশের নরপতিগণ এবং আমি_-এই আমরা 
নকলে ভোছাকে পৃথিবীপালক লত্রাটপষে অভিবিক করিব্‌। 
কঠোরজ্তপাদনকারী ধমপুর ধর্ছাবা! কুস্বীনন রাজা ঘূবিষ্টির 
তোমার দূবরাজ ঘইবেন। তিনি হত্তে শ্বেত চাদর লইফা 


মহাভাৰ 


বিজ্রয়: বন্তাষণশ্চ ঘেধযন্ত 5 পাণড 


৩৩১৪ 





হত তে অহা সেল নহাবল: ॥ ২০ 
অভিবিক্রত্ত কৌন্েয়ো ধারফিধাতি নুষ্ধনি । 
কিছ্িদীশতনির্ধোহং বৈয।অপরিবারপন্‌ ॥ ২১ 

রখং শ্বেতহরৈধুক্রুমন্ছুনে। বাহ দ্যুতি । 
অভিমন্থাস্চ তে নিত্যং প্রস্তাসর্রো ভবিষ্তৃতি ॥ ২২ 
নকুল; সহদেবশ্চ দ্ৰৌপদেয়াশ্চ পঞ্চ যে। 
পক্ালাশ্চাদুঘাস্ঠস্বি শিখা চ মহার: ॥ ২৩ 
অহঞ্চ হানুহা স্যামি সবে চান্ধক-গুকছঃ। 

দাশারহ।: পরিবারাস্তে দাশ শ্চ বিশাম্পতে ॥ ২৪ 
ভূঙক্ষ রাজ্য নহানাতে। আড়নি: দহ পাণুবৈঃ। 
পৈর্ঠোনৈ্চ সংযূক্তে। মঙ্গলৈশ্চ পৃথগ বিধৈ ॥ ২৪ 
পুরোগনান্ ডে সন্থ রবি: সহ কুম্বলৈ;। 
আন্ডাস্তালচর়াশ্চৈৰ চপ বেনুপাস্তথা ॥ ২৬ 
স্কবস্থ হাঞ্চ বহি: প্রত: ন 





হ-এাগধাঃ । 












ভীমলেন রাজা ডিতেক তার পর 
ক্ছত্র বারণ ক্রিবেন। 

শত শত ক্ষুহ খণ্টিকাএ শ্রম 
শু শ্বেতবর্ণ অশ্বে হোজিড হে 
যখ চালনা করিবে। আর 
করিবার ডগ নিকটে অন 

নযুল, সহচ্বে, হৌপদীর পক পুচ, “াৰালদদেনীয ক্ষতিয়গ্ণ 
ও মহারসী শিখওী_ইই11 দকলে তোমার অঙ্গন করিবে ২৩ 

আছি সমস্থ অঙ্ক বক্ষিবিহগণের লহিত তোমার 
অস্ভদরণ করিব। ভ্রজানাৎ ! ॥শাহ ও ০শার্ণুলের লদপ্ত ক্ষতিরগণ 
তোমার পরিবারতুক্ত হইছ। ঘাটবে ॥ ২৪ 

মহাবাহে।! তুমি স্বী আত। পাশুবগণের সহিত দ্থায 
তোগ ক্র! জপ, হোদ এবং নাএাবিধ দাগলিক কর্শ্বে দর্ক। 
সংযুক্ত ছক ॥ ২৪ 

স্রবিড়, কুল, আন্ত, তালচর, চপ ও বেশুপ দেশের দর্দধগগ 
তোমার অগ্রগামী সেবক হইবে ॥ ২৬ 

শত, মাগধ ও বন্দী জনগৎ্ নানাএকার স্বতিদ্বারা তোমার 
ঘশোগান করিবে এবং পাণ্ডবেরা মহারাছ বনু হেল কর্ণের বিজয় 
ঘোষণা কৰিবে? ২১ 





ক, বাংসুশ্মে আচ্ছাদিত 

চর লাগধি ছটা আঙুল 
চমগর। সবর তোমার লেব 
বধ) ১৯-২২ 












৩৩৯১ 


স স্বং পরিষত; পার্িনকিতৈবির চন্দরমা: । 

প্রশাধি রায়াং কৌস্ছেয় কুশ্বীপ' গ্রতিনন্দয় ॥ ২৮ 
মিত্রাণি তে প্রন্থবান্ত ঝথস্ত দিপবস্তধা। 

সৌপ্রাত্রং চৈব তেহলান্ধ আাতৃতিঃ সহ পাণ্ডবৈ ৪২৯ 


আাধাশাস্ত 


{ উদ্ভোগপৰ্ধ 


ইনি প্রমহা ভারতে বতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যা- 
সুস্ভোগপর্ধনি ভগবদ্যানপধণ আকৃক্ণবাফে) 
চন্কারিংদবিকশততমোহধ্যায়: ॥ ১৪৯ 





ছুম্ীকুষার! নক্ষত্রপরিবৃত চচ্ছের রা তুদি স্বীর অঙ্ক 
ভ্রাতৃবৃশ্ে পরিবৃত হইয়া র/্শাসন কর ও দৃম্বীধেবীর অ।নন্বর্ঘন 
কর ২৮ 


তোমার সিএ্রগণ শানস্ৰিত হউক এবং শত্রযা বাধিত হউক । 
কর্ণ: আজ হইতে নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত তোমার 
ছ্রেংপূর্ণ উত্তম লব্ধ স্বাশিত হউক ॥ ২৯ 


গীনর্নচৰি বেদবাসহৰীত শতঙাহতী সংহিতা! মহাভারতের উ্ধোগপব্ধান্র্ত দভগব্ঘ্যানপর্বে 
দচকবাকচবিদত্ক চত্ারিংশদবিকশততৰ অৰ্যাহের অনুবাদ লঘান্ত। 


একচত্বারিংলদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[ তুখে৷।ধনপক্ষে চ্থাহমেব কণস্ত সিদ্ধান্তভ্াপনম্‌, রণ-যচন্ত বর্ণনঞ্চ ] 


কর্ণ উব।চ । 
অসংশয়ং সৌহৃদাগ্ে প্রণয় চ্চাথ কেশব । 
সধ্যেন চৈব বাকে য় শ্রেচদ্ধানতযৈব ৪ ॥ ১ 
সং চৈধাতিজানামি পা: গুহোহন্মি ধনত; । 
নিশ্চয়াদ্‌ ধ্শাধাণাং যথা বং কৃষ্ণ নকলে ॥ ২ 
কঙ্কা গং সমাধৱ তা-পা-্ৰাং নান । 
আদিত্যবচনান্চৈৰ ছাতং নং সা ব্যসৰ্দয়ং ॥ ৩ 
লোহন্মি কৃষ্ণ তথ। ভাত পাণ্ডোঃ পুত্ৰই ধনত; । 


একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । 

[ ছর্দেযাখনের পক্ষে খাবার এ? কর্ণের দিন্ধান্বভাপন 
এবং রবের বর্বন। ] 

বর্ণ বলিলেন, _টক্ষি ছুলতিলক কেশব! আপনি ধাচ। কিছু 
বলিলেন, উহা নি:লন্বেহে শারদ, প্রেম, দৈণী ও আমার হিত 
ফামন! ফরিয়াই বলিলেন ॥ ১ 

ধক! আপনি হেচপ ঘনে করেন পে, ধর্মশাস্তে॥ নিবদাছ- 
সারে আমি হর্থতঃ পাণুরই পুর, সেটকপ আনিও এবিবন্ধে জানি 
থে জানি ধর্ঘতঃ পাতুরই পুত্র 1 ২ 

আনান! ভুতীযেবী কণ্টা সবস্থার ভগবান্‌ পূর্যোছেবের 
সংযোগে আমাকে গর্তে ধারণ করিয়াছিলেন এবং আমার জর 
হইলে সেই স্বর্ণাচেবেরেই আলা আমাকে জলমধ্যে বিনর্জন 
করিযব দিত্বাছিলেন। ও 

প্র! এইভাবে খামার জয় হটয়াছিল। অতএব আমি 
দন্দায়ুসায়ে পাত্রট পুত্র. কিন্ত কুম্থীগ্বৌ আমাকে এইভাবে 


কুম্থা! খহমপাকীর্থো ঘথ! ন কুশলং তথা ॥ ৪ 
সুতো হি মামধিরছে। দৃ্টেবাতযানয়দ্‌ পৃষ্বান । 
রাবায়ান্চৈব মাং প্র।দাং সৌহাৰীপ্রধূন্থদন ॥ ৫ 
মংশ্রেহাচ্চৈধ রাধায়।: দঃ ক্ষীরমবাতরং। 
সা মে নৃত্তং পুরীঘঞ্চ প্রতিজগ্রাহ মাধব ॥ ৬ 
তন্যা; পিণ্ডব।পনঘ়ং কুধ্য দশ্মদ্বিধ; কথমূ। 
ধর্মবিদ্‌ ধর্মশান্থাগা; শ্রবণে সততং রত; 





ত/গ করেন, ধাহাতে কুশলের সহিত সামি বাচিয়া খাকিতে 
নাপারি॥ ৪ 

দধুদুদন ! ভারপর ধিরধনাষক এক দুত আমাকে জলদো 
বেখিতে পাইযাই ওহা॥ পৃছে লই মালেন এবং অতিশয় 
থেছের সহিত আমাকে লিঙ্গ পন্তী রাধার জোড়ে সর্প 
করেন ॥৫ 

সেই মহ মার উপর অধিক হেছের জর রাধাদেবীর স্বন- 
ওল হইতে হয ক্ষরিত হইতে লারিল। ছাধব | এই অবস্থায় 


তিনিই আমার মল ধারণ করিতে স্বীকার করিয়া 
লইলেন। ৬ 


অতএব পর্ব ধর্শশাস্বসমূহ শ্রবণে নিরত আমার ভায় দ্র 
বাতি এই অবস্থায় রাধানেবীর মুখের গ্রাস কিতাবে ফাড়িা 
লটতে সমখ হইবে? (তাহাকে পালন-পোঘগ না করিয়া 
তাহাকে ত্যাগ করিছ। জিতে কিডাছে দম হইবে 1) ৯ 





1 


একচহাহিশলপ্রিকশাত ও মোহলায়ং 


তথা মামিগানাতি সুতা দির: 3৩৭ । 
পিওরং চাভিজানানি তমহং সৌদ্দদাং দদা 5 ৮ 
সহি মেজাতকনাদি কারয়াম।স নাবব । 
শাঙতদৃষ্টেন বিধিনা পুত্রত্রীত1। জনানন ॥ > 
নাম বৈ বহুবেশেতি কারধ্রামাস বৈ ছিজৈ:॥ 
ভাৰ্য্যাচ্চোচ়। নন প্রাণ্ডে যৌবনে তংপত্রিগ্রহাৎ ॥ ১০ 
তান্ব পুত্রান্ড পৌত্রাশ্চ মম জাত! জনন । 
তাম্ব মে হৃদয়ং কষ। সছ্ছাঙং কাদবন্ধনম্‌ ॥ ১১ 
ন পৃথিব্যা সকলয়। ন স্থবৰ্ণপ্ত রাশিভি; । 
হর্ধাদূ ভয়াদ্‌ ব| গোবিন্দ মিধা। কতৃং তহংসহে ॥১২ 
ধৃতরাষ্্রকুলে কৃষ্ণ হযেযাধনসম শ্রাং। 
ময়! অয়োদশ সমা তুক্তং রজ্যনকণ্টকম্‌॥ ১৩ 
ইষ্টক বহুভিহজৈ: সহ নৃতৈময়।সকবং। 
আবাহাশ্চ বিবাহাশ্চ সহ সৃতৈঁয়া কতা; ৪ ১৭ 
সে অধিরখও আমাকে নিজের পুত্র ব'লব।৪ মনে কয়েন এবং 
আাদিও লৌহার্দবশত: তাহাকে আমার পিতা বলিহাই মনে করি (৮ 
মাধব! তিনি আমা? ঢাতকগ্াদি লংখারমূপক ঝসম্চ 
ক্রাইদ্বাছেন। আলাল! নিই পুহক্রেহহশত: শাহি বিধি 
অঙ্গলারে ঝছপগণের খারা আমার *বহষেগ" এই নাৎকরণ 
ফরাইরাছেন। 
প্র! আমার মৌবনকাল আনিলে অধিরখ স্বতঞাডীধ 
কঙ্কাগণের সহিত আনার বিস্হ দ্ছাছেন। এখন সেই সব 
হরর গর্তে আমা বহ পুত্রও দলা করিখাছে এবং সেই পুত 
গণের দ্বারা আদার বহ পৌহও উৎপএ হইহাছে ॥ ' জনাঘন। 
নেই লব স্বীগণে আমার হচ্ছ কানভাবে অত্যন্ত আলক, 
আছে। ৯১১ 
গোৰিন্দ ] এখন শামি সমগ্র পৃথিবীর রাঙ্গা পাইছ।, বৃহ 
বাশি লাত করিনা অথহা চখ ব? তথহশত: দেই সব লব্ধ 
দিদ্য! করিতে পারি নী ॥ ১২ 
শীকক| আছি তুর্ঘ্যোধনের আত্র পাইছা দৃতরাষ্ট্রের লে 
বদধান করিতে করিতে ডের বৎসর কাল নিষস্টক রাজ্য 
উপভোগ করিয্বাছি ॥ ১ 
সেখানে আমি সৃতগপের পহিত মিলিত হা বহু ঘত্ের 
করান করিধাছি এবং তাহাদের লহিত বাস করি ব্হপ্রকার 
ছুলবৰ্দা ও বৈবাহিক কাৰ্য) সম্পন্ন করিয়াছি ॥ ১৪ 
বৃকিনন্বন ওচৰ | দুখ্যোধন আমারই উপর আস্থ। রাখিস 


অহা তাহাতন 5৩ 


বাধ কুছ সনংসগ্ে ৫5, এ 
দে| ঘনেন বাফেজ এচাৰি প।ণডবৈ ॥ ১৫ 
তন্মাদ্‌ রণে থৈরবে নং প্রহু/দ্যাতারমচ্যুত । 
বৃতঝন্‌ পরনং কৃষ্ণ প্রতীপং সব।সাচিনঃ ॥ ১৬ 
বহাদ্‌ বন্ধাদ্‌ তয়াদ্‌ বাপি লোতদ্‌ বাপি জনার্দেন। 
অব্তং নে।ৎসহে কত ধা্ভগাইুল্ত মীমত: ৷ ১৭ 
যদি হস্ত ন গচ্ছেয়: গৈরথং ষপাসাচিনা। 

অকীন্ডিও স্তান্ধযীকেশ মম পাবস্থ চোভয়োঃ ॥ ১৮ 
অসংশয়ং হিতার্বা পরা অধুস্থদন | 

সৰযু পাণথা: কুধ্! ৫পপশাহরর সংশখঃ ॥ ১৯ 











যদি জানা্তি মাং বাচা ধন 

কুপ্তযা; প্রথনদ' পুহ নল হা গ্রহান্ধৃতি ॥২১ 
আব-পগ্রত করিয়াছেন এত: পাওগেণের সতিত খু করিবার 
লাহুদ করিষ্থাছেশ ॥ ১৫ 

অচ্যুত ! এতএং দৈর হি মাদাকে সবালাচী অসুনের 
বিজ্ঞ পক্ষ গ্রহণ কাঁরতেত হনে এ ছে অনুনের সঙ্গ্ষীন 
হটবার অন্ত চেতন অক বরুণ করিাছেন ॥ ১৬ 

ছলাঙ্গন! ভরত একৈপ অবস্থা বধ, বন্ধন, তর অথবা 
লোভবশত: বুনন, চ২যাইপুয দুধ্োনের সহিত মিথ্যাগুর 
ব্যবহার করিতে পারি 5) ॥ ১১ 

ববীকেশ! এখন দলি আছি অণনের দহিও খৈর ঘুস্ধ না করি, 
তবে আদার ও ৫:44 পক্ষে ইহ। অপবশের কারণ হুইবে ॥১৮ 

মধুদন। ইহাতে সন্দেহ নাহ হে, আপনি আদার পক্ষে 
ছিতকর বাক)ই বলিডে(ছেন। শ্রাওবগণ সাপনার অধীন, 
সেই আপনি তাহাদিগকে হাই: কিছু বলিবেন, উদ্থা ভাহাঝ। 
নিলেংশছে পালন করিবে ॥ ১৯ 

মুস্থদন ! কিন্তু আমার ও অ(পনার মখ্ো এই বে পরল্ত 
পন্গাদণ হুইল, ইহা আপনি এই পঞস্াই লীঘিত রাছিবেল 
(শোপনি ইহাকে গোপন রাখিবেন )। বসথবংশের আনন্বর্থন। 
এইছধপ করিলেই শামি এখন আমার র্বাধিকে ভিত হইবে 
ধলিয্বাই মনে করি ৪ ২৮ 

স্বীয্ ইনজিতগণঞ্ষে লংখত +রিছা রাখিতে সবর দর্্বাত্থা রাজা 
তির বহি ইহা জানিতে পারে যে, আমি বুক্বীবেবীর গরম 
দাতপুত্র কৰ্ণ, ভবে লে এই খাজা গ্রহণ করিতে চাহিবে না ॥ ২১ 











৩৩১৮ 


প্রাপ) চাপি নহুদ রাজ্য: তদহ: নবুস্ূপন । 
স্বীতং ছযেধনায়ৈব সম্প্রদ্যনৱিন্দম ॥ ২১ 

স এব রাঙা ধর্মা়। শাশ্বতোহস্ত যুধিচিরঃ। 
নেতা বন্ত হযীকেশে যোগ] বন্ত হনদড | ২৩ 
পৃথিবী তল রাষ্ট্র? যস্য তীমো মহারখ: । 
নকুল: সহদেবশ্চ দ্রৌপদে/শ্চ মাবব ॥ ২৪ 
ধৃষ্টহারশ্চ পাফাল।; লাত/কিশ্চ মহারথ: । 
উত্তমৌ্ধা বুধামন্যু সত্য চ সৌমকি: ॥২৫ 
চৈদ্শ্চ চেকিভানশ্চ নিধণ্ডী চাপরানিত:। 
ইত্রগো পকবর্ণাশ্চ কেকলপ। এতরন্তথা ॥ 
ইত্রাহুধসবগণ্চ কুস্তীতোজে। হহাননাঃ ॥২৬ 
মাতুলো ভীমসেনন্ঠ শ্রেনি নহারখ:। 

শব্ধ) পুত্রো (বিরাট নিধিবঞ জন(দল ॥ ২৭ 
মহানয়ং কৃষ্ণ কত; ক্ষত্রস্ত সমুদানছ) । 

কাজাং প্রাগুবিদং দা প্রং গ্রধিতং সবরাঞজনু ॥ ২৮ 
ধার্তরাষট্স্ত বাফে য় শবে বস্তি । 

অন্ত যস্ঞন্ত বেণ্ড! হং তবিষ্যাসি ৮নাদন ॥ ১৯ 





শক্রধঘন নধুঙ্ধন! এ নগ্থাং আদি দেই লগ্দ্িণালী 
বিশাল রাজা পাইয়াও ছুধে।দলকেউ সমপুণ করিয়া চিৰ ॥ ২২ 

আহিও ইহাই চাই হে, এাতার নেত। হহাকেশ ও যোদ্ধা অরুন, 
লেই ধা্াস্তা ধূখিৱীরই বদ] রাছ। হইয়া বিরাজিত ধাকুক ॥ ২৩ 

মাধব! লগিন! হাটার হাতৰ নহাৰ ভীষ, নকুল, 
সহদেব, স্বৌপদীর পাচ পুত, পাক।লর(9কুমার ইহা, হার 
লাতাকি, উদ্তমৌজা, ঘুয়ামরা, লোমকবংসীত পত)ঘসথা, চেদিরাজজ 
হইকেতু। চেকিতান, অপরাজিত বার শিষণী, ইঞ্রগোপনদুশ- 
(ব্ধাকালে উৎপর রকবর্ণ কীট<শেধ ) বখ[বশিষ্ট পঞ্চ ভাতা 
কেকরামকুমারগণ্ ইঞ্খহতুল্য ককান্িমান্‌ মহামন। কুস্তীভোজ, 
ভীষলেনের মাম। সহার শ্রেনজিৎ, বিরাট-পুত্জ শঙ্খ এবং 
অক্ষণনিধিত্বয়ণ আপনি, দেই ঝুবিঠিরের অবিকারেই এই লগ 
তম ও কৌরবর।আ খাকিবে ॥ ২৪-২৭ 

খীরুক। ছর্ষ্োধন এখানে বিরাট তরি অনসমূধার এক জিত 
করিয়াছেন এবং সদপ্ত রাঙগগণের যথ্য বিখ্যাত ও উদ্জল এই 
কৃকদেশের রাজ্যও ওীছারই লাভ হইয়াছে ৪ ২৮ 

অনাৰ্ছ | হুকিনক্ষন ! এখন দ্ুুধ্যাঘলের রাজো এক অস্তর- 
জজ হইবে, দার উপদেষ্টা আপনিই হইবেন ॥ ২৯ 

উরু! এই ঘতে বধূর ( বদ্বেদীর তিক ব) হজের 
নেতা ) কা আপনাকেই করিতে হইবে এবং কবচ প্রতৃতিতে 


আহাশান্ 


[ উচ্লোগপরব 


আধ্বধবঞ্চ তে কৃষ্ণ ক্রুতাবন্থিন্‌ 'ভবিব্যতি ৷ 

হোত। চৈবাত্ৰ বীভংসু: সনন্ধ: স কপিধ্বজ; ॥ ৩৯ 
গাণ্ডীবং স.কৃ তথা চা: বীধাং পুংসাং ভবিষ্যতি। 
এম্্রং পাশুপড: ত্রাঙ্ষং স্থুণাকর্ণক মাধব) 
মন্্ান্তত্র ভবিহ্যা্তি প্রদুক্তাঃ সব্যস।চিন! ॥ ৩১ 
অন্ুহাতশ্চ পিতরদধিকে। বা পরাক্রমে । 

কত ভোত্রং ন সৌভদ্ঃ সমাক্‌ তত্র ভবিধ্যতি ॥ ৩২. 
উদ্গাতাত্র পুনভীমঃ প্রন্তোত! সুমহাবল:। 

বিনদন্‌ স নরব্যাত্রো নাগানীক।স্তকৃদ্‌ রণে ॥ ৩৩ 

স চৈৰ তত্র হশাস্থ। শব্দ রাজ। যুধিষ্ঠির । 
জপৈর্হোমৈশ্চ সংঘূকে। ব্রক্ষবং কারয়িব/তি ॥ ৩৪ 
শঙ্খশক1: সমূরজা ভেধাম্চ মধুস্থদন। 
উৎকষ্টসিংহনাদশ্চ হুত্রক্ষণে)। ভবিব/তি ॥ ৩৫ 

নকুল: সহদেবশ্ড আাত্রীপুতৌ ঘৰন্বিনৌ। 

শামিত্রং তৌ মহা বীযো) সম্যক তর ভবিহাতঃ ॥ ৩৬ 


হুগঞ্ছিত কপিৰ অঞ্জুল উঠাতে ঠোত।( জগ 
হবে ৪ ৩* 

গাতীবধছ শ্রবার (হোদকরার পাত্র) কাধা করিবে এন, 
বিপক্ষীর বীরগণের পঃ।এনই হবনীত দত ইইবে। দাধষ। 
গবযলাচী অঙ্ুলকতক প্রযুক্ত ২৫, পাশুপত, আছ ও দুণাকর্ণাদি 
অন্তনদূহ্রে মই হইবে এই রণ বেন ॥ ৩১ 

সভতাকুদার অভিমহ) অবিচার স্থ৷॥ পিত। দর্ছুনের অহলরণ 
করিছ। চলে অখব। পরাক্তমে লে শি] হইতে এধিক। সেই 
এই শব্বংজে উত্তন দ্োত্রগানের (প্বোজপাঠের ) কার্ষ্য 
করিবে। ৬২ 

এই শহধজে। এবং মহাবলশালী নরপ্রে্ঠ ডীমপেন উদ্গাত। 
(দামবেমী কর্মকা) প্রস্তোত। (প্রন্তাবক --নারন্তক) হইবে। 
এই ভীঘসেন রণকৃদিতে গর্জন করিতে করিত শক্রপশ্ষের 
হন্তীতে আরোংপকারী সৈগ্রগণকে বিনাশ করিছ। ফেলিবে ॥ ৩৪ 

নেই বধধাস্থা রাজা যুদিির সর্বদা জপ ও হোবে লংলত 
খাকিছা এই শত্ব বঙ্ে বন্ধা কার্য) করিবে ॥ ৩৪ 

যনুস্থমন ৷ শখ, সুজ ও ভেরীদযূহের শৰ এবং উঁচ্চৈন্বরে 
কৃত নিংহ্নাহ এই জের হুর্গণানাদ ( বেঘধবনি ) হনে ॥ ৩৫ 

হাতীবেবীর যশস্বী পুত্র মহাপরক্রশাদী নকুল ও লহ্যেৰ 
উত্তদন্ধপে শাছিতকার্|। ( অত্র-যজে ক্ষতিপসুচ্ছেদন কর্ম ) 
সম্পাদন করিবে ॥ ৩৬ 





একচকারিংশদবিকশ ততনোট দাহ: ] 


কল্মাযদণ্ডা গোবিদ্দ বিমলা রথপড ক্রয়: ৷ 

স্থপাঃ সমুপকলন্তাছশ্হিন্‌ যন্তে জনাৰ্দন ॥ ৩৭ 
কর্ধিলালীক'নারাচা বংস্দয্ে।পরুহণা: 
তোমরাঃ সোমকলসা: পবিড্রাণি ধনূংঘি চ ॥ ৩৮ 
অসয়োহহ কপালানি পুরোডাশা: শিরাংলি চ। 
হবিদ্ক রুবিরং কৃক তন্মিন্‌ যজ্ঞে ভবিষাতি ॥ ৩৯ 
ইপ্থাঃ পরিধ্শ্চৈব শক্তয়ে! বিমলা গদা;। 
সদস্ব। দ্রোলশিব্যাস্চ কৃপস্ত চ শরদ্বত: ॥ ৪* 
ইফবোহত্র পরিস্তোদ। মুক্ত! গাণ্ডীবধন্বন।। 
মহারখপ্রযুক্তাশ্চ দ্রোণ-জ্রৌনিপ্রচোদিতাঃ ॥ ৪১ 
প্রতিপ্রাস্থানিকং কর্ম সাত্যকিশ্ব করিব্যতি । 
দীক্ষিতো ধার্তরাট্রোহত্র পঞ্লী চাস্ত নহাচমূঃ ॥ ৪২ 
ঘটোৎকচোহত্র শামিত্তং করিধ্যতি নহাবল:। 
অভিরাতে মহাবাহে। (তত যন্যকর্ঘণি 1 ৩৩ 


জনাঞদন ) বিচড ধবঙ। শুলদূৱে [5৩ নন্থল 
রখশ্রেণী এই ঘলবজে। মুপের ( পাুবন্ধনপ্রয়ের ) কাথা করবে । ৩৭ 

কনি, নালীঞ্চ, ৭1415 ও বংদ্গন্থ হতুতি বাণর।তি উপবহণ 
(লামাহতিয় লাধনছুত চমলাদি পাত্র ) হউবে। তোনর, সোদ- 
কলল ও ঘড় পৰিতের ( কাপের ) কাং। করিবে । ৫৮ 

কক্ষ! সেই হছে তরবারিলমূচ কপাল ( চকপাঞ্চপাত ), 
লক্রগণের মনক পুরোভাশ ( বৃঃতপিরক ) ও রক হবি (ছোষীছ 
জৰা ) হইবে ॥ ৩৯ 

শিশ্ধল শকি ও গঙ্গালদৃহ সকলৰে নিক্ষিপ্ত হইব! লমিখের 
স্বান গ্রহণ করিবে। তোণাচাথোর ও কৃপাচার্ধে/র শিল্পগণই 
লস্কর কায করিবেন ॥ ৪* 

গাতীবধায়ী অর্জুনকর্তক নিক্ষিত এবং হোখাচার1, বাছা 
ও অঙ্ক নহারবীছিগের হার। চালিত বাললমূহ হজছণডের চারিদিকে 
বিদ্তৃত কুশের কর্ধ। করিবে। সাত্যকি প্রতিস্থাতার ( অধ্বু।র 
দ্বিতীর লঙ্ষোসীর ) কার) করিবে। তাস হর্ব্যোধন এই 
রশহজের দীক্ষা) গ্রহণ করিবেন এবং তাহার বিশাল লৈক্লধাছিনী 
হমযানপন্থীর কার্য করিবে ॥ ৪২ 

সহাবাহ কৃষ্ণ! এই মাহ সারন্ত হই বাইলে ভাছার 
অতিরাত্রযোগে ( কিংব। অন্ধরাত্র লে) দচাবদশালী ঘটোৎকচ 
লামিত্র  লৈনপস্তহিংলা ) কাৰ্ধা করিবে ॥ ৫৩ 

উফ! বিনি বেদোক হতে আারস্বরে দান্ষাৎ পরির্ও 











দক্ষিপা স্বস্থ ঘসা ঠঠহার: হতাপবান। 
বৈতানিকে কর্মমুখে জাতে! য: কৃষ্ণ পাক্কা ৪ 99 
যদক্রবমহং কৃষ্ণ কটুকানি স্ম পাণুখান্‌। 
প্রিয়ার্থ৷ ধার্ডরাষুন্য তেন তপো সুক্ষ ॥ ৪৭ 
হদা জ্যক্ষসি মাং কৃষ্ণ নিহতং সব)সাচিনা। 
পুনশ্চিতিস্তদ! চাস্ক যাদ্স্যাপ ভবিব্যতি ৪ ৪৬ 
ছশোসনন্ত রুধিরং যদা পাস্ততি পাণ্ডবঃ। 
আনর্দং নর্দত; সনাক্‌ তথ। স্ড়ং ভবিহাতি ॥ ৪৭ 
হদা হোক ভীয়ঙ্চ পাক্চালেটা পাভয়িষ্যতঃ । 
ভগা! হচ্ভাবসানং উদ্‌ ভবিহাতি জনাৰ্দন ॥ ৪৮ 
দুর্ঘ্যোধনং হদ। হস্তা। 'ভীনসেনো নহাবলঃ । 
তদা! সমাপ্পাতে যন্ছে! ধাঠরাষুন্ত মারব ॥ ৪৯ 
সক যাশ্চ প্রশ্ন হাশ্চৈন পতরাষট্্য সঙ্গত; । 
হতেশ্বর! নটপুত্র। হতলাথা-5 কেশব ॥ ৫৯ 
চঈতে উত্প 
হকের দক্ষিপ/-ক1থ) ৮০1৮৭ ক 
প্রর্।। আবাদি দর ঈপুত দশের প্রিয় ধরিধার 
ইচ্ছাত পাণ্ডৰগতকে 46 ক'ত: বপিযান্ধি, নেই আধোগা 
কর্শ্দের জন আহ আংমার ঠাপ চট ণেছে । ৪1 






শালী বীর ধনীর এউ 






ছেকফ! হশন আপনি মনের হাতে আ(ঘানে 
নিহত ফেিফেন, পতন এই জব পুশস্চিত (দলের পর 
করবীং চলার) করছ দন্ত চট সে । ১৯ 









ধখন পাহুনঞ্ডন ভীষন শিংচনাগ করিতে করিতে 
হংশাদনের রক্ূপান করিবে, তখন এট রখখজের দুদ 
€(লোমাভিষব ) ক1ঘ। পূৰ্ণ হঈবে ৪৪৯ 

জনাৰ্দন! হখন হই পাকালরাজকুনার দু্ছাছ ও শিখণ্ডী 
জোশাচার্ধা এবং ভীগ্মকে কৃপাতিত করিবে; তখন এই রণ-বজের 
অআবলান (যে সো অহ: বিবাহ ) কা) সম্পন্ন হইবে । ৪৮ 

হাৰৰ | দখল ছত1বলপালী ভীনলেন ছৃরোধনক্ষে বধ করিবে, 
তখন ধ্বততরাষ্ট্রপুত্র ছর্ধোখনের হার। মারন্ধ এট রণ-দজ্ঞ সদাধ 
হইবে $ ৫2 

কেশহ ! বাচাচ্ে পনি, পূ ও রক্ষকগশকে বিন কর! 
হটঘাছে, সেই বৃতরাষ্টরের পূত্র ৭ পৌযগণের বধূর! হন গাস্ধারী- 
বেধীর সচিত মিলিত হঈং। কর, শকুনি এবং ক্রয়পক্ধীতে 


সিকি আর্ধাশাস্থ 


কুদান্তুঃ সহ গান্াধা! শ্ব-এর-কুররাকূলে ॥ 
স বন্ত্রেইশ্টি্বতৃথো ভবিষ)তি জনন ॥ ৭১ 
বিস্চাবন্ধা বয্রোবৃদ্ধা; ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিমর্ষত ॥ 
যুখা মৃত্যুং ন কুর্বারংঘৎকতে মধুসথদন ॥ ৫২ 
শক্তেণ নিহনং গচ্ছেৎ সমৃছং কষত্রমণ্ডলস্‌। 
কুরুক্ষেত্র পুথাতসে হৈলোকাচ্াপি কেশব ॥ ৫৩. 
তদত্র পুশুরীকাক্ষ নিধংস্থ যদতীন্লিতদ্‌। 

যদ! কাস্োন বাফে'র ক্ষতং প্র্গমবাপু য়াং ॥ ৫৪ 
যাবৎ স্থান্তস্তি পির: সরিতশ্চ জনারদন ॥ 


[ উদ্ভোগপর্বব 


তাবৎ কীতিভব: শব্দ: শাশ্বতেহেয়ং ভবিষাতি ॥ ৫৭ 
ত্রাহ্মণা: বথয়িব্যস্তি মহাতারতমাহবন। 
সমাগমেধু বাকে  কষত্রিয়াপাং যশোধনস্‌ ॥ ৫৬ 
সৰুপানয় কৌস্তেয়ং যৃদ্ধায় মম কেশব। 

মস্ত্রসংবরণ: কুর্যন্‌ নিত্যমেব পরন্তরপ ॥ ৫৭ 


ইতি জীমহাভারতে শতসাহভ্ৰ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুভোগপর্বদি ভগবদ্যানপর্বণে কর্ণোপনিবাদে 
একচনবারিংশদবিকশততোইত্যাঃ ॥ ১৪১ 





পরিপূর্ণ লমরাঙ্গষণে রোদন করিতে করিতে বিচরণ করিবে, 
নার্ঘন! তখনই এই রণ-বতের 4% (হজের শেষে করনীয় ) 
প্রান দন্পয় হইবে ॥ ৫৮-৪১ 

কিলো মহন! আপনাত এই পশস্স্াশনেন প্র্থালে 
এল কিছু না হউক, হাতাতে 5 এ সান ক্ষত্রিগেশ 
ওখাযর্য লাত করেন (ঘ্ধে “ঘা! ছু হতে টার বেন 
বক্কিত না হন ) ॥৫২ 

কেশব! কুকক্ষেত ভিটানের পক্ষে “বন পূন্দাতৰ তীর্থ 
এইট লগিপালী ক্ষডিতসুপাত সেখানে 71% হা আগের আগ।তেট 
ধেন ঘৃত্যুলান্ত ফরেন 8 ৫৩ 

চে বফ্িবংপকূষণ কহললো5ন । আশ্রনি৭ ?চার শিন্ধির ও 


এঘয়ছমি বেস্থাদ্হহ পহলাতমী লংচিতা 


কর্ণকঠক স্বীদ 





এপ প্রবদ্ধ করুন যাহাতে সম্পূর্ণ কজিহসদান স্বর্গলোকপ্রাপ্ত 
হইতে লর্থ হল ৷ ৪৪ 

জন্ব্দন! যে লথয্ব এই লব পর্বাত ও নদীসমূহ বিদ্তদান 
থাকিবে, ভতকলে পরঘাস্থ এই দুঃক্র কীঠিকখ। শক্ৰ হ্যা 
কবে । ৫৫ 

ঝুফিক্লতিল দ্র শ্রাপথণগণ ক্ষত্রিংদিগের সঘাগংমে 
এট হুষশন্ধণ ধনগংগক্গানী মগাভারত ধুদ্ধর কণা বর্ণনা 
করিবেন । ৭৮ 

শর্ুতাপঙ্ধ কেশব! আপনি এই মাণাকে সর্বদা ও 
রাধিয়াই কৃস্বীহমরে অর্ক আমার লচিত যুদ্ধ ফাইবার জয় 
লারা আনিবেন ॥ ৬১ 


মচাচারতের উদ্চোগপৰ্দাস্বর্ণত শীচগনন্যানপর্কে 


চা [নিসেদ্নসিধ্যক একচত্বারিংশদধিক শততন অদ্যারের অকশ্তসাদ দমাগ । 


দ্বিচড়ানিংশলদধিকশততমোইধ্যায়ঃ। 


[ হগবতা পেন কৰ্ণসমীপে পাণ্ডবানাং নিশ্চিতবিজয়লাভস। গ্রতিপাদনম। ] 


সঞ্জয় উবাচ । 
কন বচনং আনা কেশব: পরবীরহা। 
উৰাচ প্রহসন্‌ বাকাং স্রিতপূৰ্বমিদং ধথা ॥ ১ 
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় 


[ ভগৰাৰ্‌ হীরক কণের নিকট পাণ্ডযগশের নিশ্চিত 
বিজলাতের বিধত প্রতিপাদন। ] 





ভীচগবান্থবাচ । 
‘অপি দ্বাং ন লভেৎ করণ রাজ্যলস্তোপপাদনম্‌। 
মন৷ দতাং হি পৃথিবীং ন প্রশাসিতুমিচ্ছসি | ২ 
করিলেন এবং মৃহূহান্ত লহুকারে এই কণ। বলিলেন ॥ ১ 


উজগবান্‌ যলিলেন কর্ণ! আদি যে তোদাকে রাঙা 
শ্রাতির কথা বলিলাম, দলে চইডেছে,_তো দার ইছা গরহ্দযঘোগা 


স্যর বলিলেন” রাজন্। বিপহষীত বীরগণহন্া ভগবান বিয়া প্রতীতি হইতেছে না। তুমি আমার দেওয়া পৃথিবীকে 
কেশব কর্ণের উপরি কশিত বাক। শ্রবণঞ্চগর ১18) করি! তাস শাগন করিতে বআওলাদী ৭৭৪2 


পিচ (বংশদারিকশাদাচেলোহ পা 


ক্রুনো জট পাগুরানানিতীদা 
ন সংশচঃ কশ্চন বিগুছেহর ॥ 
জযপবজে! দৃন্ততে পাওনস্য 
সমুদ্চিতো। বানররাক উঃ 





সমূক্ষিত। উশ্বকেতৃপ্রকাশ! । 
দিব্যানি স্ৃতানি জয়াবস্তানি 

দৃষ্সনি চৈসায় ভয়ানকানি ॥ ৪ 
ন সঙ্জত্তে শৈল-বনদ্পতিভা 

উৰ্ধ: তি্যগ (যে।ডনমাতব্ধপঃ । 
জীদান্‌ ধ্বজ: কর্ণ সনগ্চণুসা 

সমুক্ষিঃ: পাসকতুল।জপঃ হ ৫ 
যদ। জ্ক্ষালি সংগ্রানে শ্বোম্বং কুনাদারপির। 
এম্রম্বং দিন্তুধাণমূচে চাপাপ্ি-নাকতে ৬ 
গাপ্তীবস্য চ নির্দোষ! বিজিনিবাশনে ৷ 
ন জলা পিতা হেছ। = কাছা পাপা ন চয় ৭ 





পাণ্নগণেৰ বিকল ১ অবত। <), তাবদছে কোনক সংশয় 
নাই। পাখুনন্দন অ নানববাৎধ চন্মানকণ্ঠক উপলক্ষিত 
এট অডিশা উচ্চ চ্যম্বর বিষ্ধাসবৰ তেশ। বাউ তেচে ॥৩ 

বিশ্বকশ্ব। ও দ্র নদ] দিব। ছাছা নিশান করি! রাখিয়া- 
চেন। এই উচ্চ গৰকা টনুবঘল?ুশ প্রকাশিত হটতেছে। 
তাচার উপবে বিদ্যগ্রালিক্চারক দিব। এ ভর বনত প্রানী 


দহিগোচর হঈটতেছে ॥ ৪ 
কর্ণ । ঘনঞ্য়ের এত ব্বরতুপ। তেওন্বী এ কাস্দিমান্‌ উচ্চ পরজ 


চারিদিকে এক হোক্ষন দূর ততে ও দেখা দাহ । উঠব পার্শ্বে 
এবং পশ্চাতে পর্বত ও বৃক্ষসদূতে এট ধ্বজ বাধাপ্রাপ্ত হব না। ৫ 

কর্ণ! যখন দৃদ্ধে ইক আমাকে লারখি করিছ। প্াাগত শ্বেত 
বাল অর্জুনকে তুখি এন, আগ্রেশ ও বাছব। অন্্ আবিষ্কার 
করিতে দেখিবে এবং গাব ধুর বন্গর্জনতুল্য তর টঙকার 
ধ্বনি তোমার কর্ণগোচর হইবে, লেই সহ তোমার সতাধূগ, 
হেতাদুগ ও দ্বাপর ধুগের গ্রতীতি চক্টবে ন! ৷ ( কেবল কলছ- 
স্বরণ তবঙ্বর লিউ দৃরিগোচর হইবে। )৯-৭ 

ধর্ষন জপ ও হোসে সংগূক হইব কুৰবীপুত্ৰ বূধিৱিযকে বৃদ্ধে 
নিঙ্গ বিশাল পৈশ্যৰাহিনীকে রক্ষা করিতে এবং লোতুলা দুরত্ব 
হইয়া নক্রসেনাকে লম্ঘত্য কৰিতে দেখিবে, সেই সমন্ধ তোমার 
লতা, জেতা ও ঘাপর দূগ ॥৪টিগোচন হঃবে নাও ৮-2 

৪২৬ 








হত চারতন 


যদ! হক্ষাসি সংগ্রানে কৃষ্বীপ্র: ঘৃদিচিরদ। 
জপ-হোৰসবাযূক্তং দ্ৰাং রং নহাচনুম্‌ ॥ ৮ 
আদিতামিব দুধর্খং তপন্থং শক্রবাহিনীন্‌। 

ন তদা ভবিত৷ দ্রেত। ন কৃতং দ্বাপরংন চ॥ ৯ 
হা ভ্রক্ষ্াসি সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলম্‌। 
হশোসনস্য রুধিরং শীষ নৃতান্রমাকবে ॥ ১৭ 
প্রভিল্পমিয মাতঙ্গং প্রতিত্বিরদথাতিনম্‌ । 

ন তদা ভবিত ক্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥ ১১ 
হদা জক্ষ্যসি সংগ্রানে দ্রোণং শাস্বনবং কপস্‌। 
স্থুযোধনঞ্চ রাজানং সৈক্ধব্চ জচডখদম্‌ ॥ ১২ 
হৃদ্ধারাপাততকুর্ণ: বারিহান সবাসাচিল। | 

ন তদ! ভবিতা হেতা ন কুং দ্বাপরংন চ॥ ১৩ 
যদা ভ্রক্ষালি সংগ্রামে মাহীপুো মস্বাবলৌ। 
বাচিনীং ধার্দরাু'লাং ক্ষো হয়ো গজাবিব ॥ ১৪ 
বিগাঢ়ে শঙ্গসম্পাতে পরনীবরখ(কাডো। 

নল ভৰিত রেত। ন কত: দ্বাপরং ন চ॥ ১৭ 








যখন দৃদ্ধে তুনি মহংবল গানলেনকে ওশালনের রক্ণপান 
কৰি৷৷ নৃত। কৰিতে তেপিসে “রং মচ্সার'সাচী গঞ্চৱাছের ভা 
তাচাকে শহসক্ষীত প্ৰলেনাকে দাচবে কৰিতে দেখিনে, সেট 
সময তোহার সত, হেঃ: এ ছাশর ধুগ ছুট প্রতীত 
হইবে না ॥ ১০-১১ 

যখন তুমি গোপনে দে, আচাধ। (1০, শাৰ্ষ়্নদ্দন ভীত, 
পাচার, রানা পুর্ণোোদন 2 
কগ্রলর হইতেছে, তপন 
স্বাহাক্ষের গতি রোগ করিধ। দে, খন (ভুমি কোনকগে 
অবস্থান করিলেও ) তোমার লা, ত্রেত। ও দ্বাপর দূগের 
কিছুই বোষ থাকিবে লা। ১২-১৩ 

ধখন দৃদ্স্থলে আন্্-শস্বের প্রচার এক সুতীব্র অবস্থান 
উপস্থিত হইবে এধং শক্রধীর গণের রখকে ছিগতিকারী 
মঞধাযলবান্‌ মাত্বীনন্ৰন নকুল-লহচ্যে তই গদরানের ভান 
পতরাইইপুত্রগণের সৈকুদিগকে ক্ত্ধ করিতে আৰম্ভ করিবে ও 
ধন তুমি নিচের চোখে এই. অমৃস্থা দেখিবে, সেই সময তোমার 
লঙ্গখে না সত ধূগ, না ত্রেড। বুগ এবং না দ্বাপর দূগ প্রতিভাত 
হ্টতে খাকিবে ॥ ১৪-১৫ 














৩৪০২ 


জ্রয়াঃ কর্ণ ইত! গহা ছোণং শাুনবং কৃপম্‌। 
লৌম্যোইরং বর্ততে নাসা নুপ্রাপহবসেদ্ধল: ৪ ১৬ 
সবৌ বধিবনশ্্ীতঃ ফলবানতসক্ষিক: ৷ 

নিষ্পঙ্ষো রসবভোয়ো নাত্যুকশিশির: সঘ: ॥ ১৭ 
সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদমাবাস্যা ভবিব্যতি। 

সাপ্রামো যুজ্য তাং তস্যাং তামাহ: শক্রদেবতাদ্‌ ॥ ১৮ 
তথা রাক্ডো বদে: সর্বান্‌ যে ঘৃন্ধায়াত্যপাগতাঃ । 


আর্যাশাক্ 


{ উদ্মোগপর্ব 


যদ বো ছনীবিতং তল বৈ সর্ব: সম্পাদয়াম৷হস্‌ ॥ ১৯ 
বাজানো রাজপুত্রাষ্চ তখেধনবশানুগ।ঃ 
প্রাপা শঙ্বেণ নিধনং প্রাপ্দান্তি গতিমুত্রমাম্‌ ॥ ২৯ 


ইতি প্রদহাভারতে শতসাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুষ্ডোগপৰ্ৰণি ভগবঞ্যানপর্ধণি কর্ণোপনিবাদে 
দ্বিচন্বারিংশদ বিকশততমোইপ্যারঃ ৪১৪২ 





ক্স! ভুবি এখান চটকে হাইড আচার্য হণ, শান্থহুনন্দন 
ভীক্ব ও কৃলাচার্ধাকে বলি৭ বে, স্দানে সৌমা ( হুখএরহ ) 
দাস চলিতেছে । এট লহ পশ্ুগণের ঝট হাল ও জালানী কা৷ 
সহজে পাওয়া যায় ॥ ১৯ 


সর্কপ্রকারের ওঘচিল্চতের *নরা ফলে ছুলে পূর্ণ তই 











ভাটযাছে, খাক্সক্ষেত ল্য সপালী উউখাডে, মাচিয় 
পরিমাণ কমিব। আলিয়াডে এন" ৮৮4 সবাত কক্চমশৃস্ত হটয়াছে। 
আল নির্শল ও সুস্বাদ হলিয গুড কে! এতা?ুশ সুখকর 





লময়ে অধিক শত 5 অক ৷. নাই { স্বতঞাং বর্তমানে 
অগ্রচায়ণ হাল চলিতেছে ॥॥ ১৭ 


বাহ হইতে পাত ঢিল পরে হায় ছাদে। এট তিথির 
খেবত1 হইলেন ইঙ্ছ। এ তিথিট যৃদ্ধ আর করিবার পক্ষে 
উপযুক্ত ৪ ১৮ 

দঘাহার! ঘৃদ্ধের ছন লমধেত চটযা(চ, লেট সমস্ত রাজগণকেও 
বলিবে-_দ্যাপনার] মনে মনে হে ছডিলাধ করিতেছেন, আমি 
অনস্তট উহ। পূর্ণ করিব ৪১৯ 

অধ্যাৎ দুধ্যোশনের অধীনে মত হাক) 9 1/ডরূদার আছে, 
তাহারা অন্তর ধার' মু) রণ করিতা উত্দ গতি লা 
করিবে ॥ ২+ 


ভরমন়চ্‌ৰি বে?ৰ।'স+ “চপৰা লংচিত। মচাডারতের উদ্ভোগপর্কাস্র্গত কর্ণের দ্বীয় অডি গ্রার'২সেদন-প্রদঙ্গে 
জী 5পসদ্হাক।বহযক ছিচন্ারিশেহপিক শততম অধাাতের অশ্ববাদ সমাগ। 


শিচতাবিংঘদধিকশততমোহব্যায়ঃ। 


(কর্ণেন পাণ্ডবানাং বিজযস্মচকস। কৌরবাণ!ঞ পরাজুয়ন্াপকস। লক্ষণসনহস। বর্ণনম, দ্বীয়ন্বপ্রপ্পনবৃততদ্রকধনঞ্চ ] 


সঞ্চয় উবাচ ৷ 
কেশবসা তু তদ্‌ বাকাং কর্ণ; শ্রু্থা চিতং শুভম্‌। 
অব্রবীদ্ঘভিসম্পূজা কৃষ্ণং তং নধুস্বদনন ৷ ১ 
জানন্‌ মাং কিং নচাবাহো সম্মোহয়িতুনিচ্ছসি। 
বোংয়ং পৃথিব্যা: কার্স্রোন বিনাশ; সমুপস্থিত: ॥ ২ 


নিমিত্তং তত্র শনির: দু;শসনস্তথা। 
দূর্ধ্যোধনশ্চ পতিগু তরান্রম্বতোহভবং ৪ ৩ 
অসংলয়দিদং কক মহদ্‌ যৃদ্ধমূপন্থিতস্‌ । 
পাণ্ডবানাং কুরূুণাঞ্চ ঘোরং রধিরকর্ণমম্‌ ॥ ৪ 





ক্রিন্ধারিংমদধিকশততম অধ্যায়। 
[ক্ষাবির্তক লাওবগশের বিজ ও কৌরবগশের পরাজন্- 
সুচক অন্গণসমূঘের বরশন এবং স্বীয় স্বপ্রদ্্শনের বৃত্তান্ব কন ॥ ] 
লয় বলিলেন, _রাজন্‌! ভগবান কেশবের এট হিতর ও 
কল্যাপজনক বাক্য শুনিয়া কর্ণ মতন হকের প্রতি সম্মানভাব 
প্রার্শন করিতে করিতে এই কণা বলিলেন ॥ 


মহাবাহো | আপনি সব কিছু জানিরাও কেন আাদাকে 
বযোচঞ্র করিতে চাচিতেছেন? এই ছে আজ মগ পৃথিবীয় 
ছলে ধবল উপস্থিত হটগ্বাচে, ইহাতে আমি, শঙ্ুনি, 
প্রশোসন ও দ্তরাইপুজ রাজ! ভুর্োধন নিমিরমাত্র হইয়াছি ॥২-৩ 

ছে কক! উহাতে বিদুঘাত সন্দেহ নাই ৰে, কৌরব ও 
পাগ্ডবগূপের মধ্যে ভদ্র সংগ্রাম উপস্থিত হইফাছে, ধাহার কলে 
ভূতলে আছ রকেরই কর্ছম দেখা হাউসে ৪ ৪ 


ত্িচধ/রিংশদলি কশ তত মোহ ধায়: ] 


রাজানো রাজপুজান্চ হয়ো ধনবশাভগাঃ 

রে শন্্তিন। দাঃ প্রান্দান্টি যনসাদনন ॥ ৫ 
দম হি বছবেো! ধোর। দৃষ্য্তে বদুস্দন। 
লিদিতানি চ ঘোরাণি তাখোংপাত।: সুদারুণা: ॥ 
পর়াজঘং ধার্ত রাষ্ট্রে বিজয়গ। যুধিচিতে ৷ 

শংসস্ত ইব বাফেয় বিবিধ। খোনচধপা; ॥ ৭ 
প্রান্গাপত)ং হি নক্ষত্র: গ্রহতীক্ষো বহাছাতিঃ। 
শনৈম্চরঃ পীড়য়তি প্টিডয়ন্‌ প্রানিনোহবিকম্‌হ ৮ 
কব চাঙ্গারকে। বড্রং জোউ।য়াং মধুসূদন । 
অদুরাবাং প্রার্থয়তে মৈত্র: সংগতি ॥ ৯ 

নৃলং মহন্তয়ং কৃষ্ণ কুরুণ।: সুপ[স্থিতম। 
বিশেছেণ হি বাক্য চিত্রাং পীচয়তে গ্রহ: ॥ ১০ 
সোমনশ্য লক্ষ বারন রাৎুবর্কমূুপৈতি ৮। 
দিবশ্চোক্া; পতহ্থোো ও; সান 








{: সকম্পনা: ॥ ১১ 


মহ্কাভার তন 








ছর্ধেধনের ৭ গাত = র:দপুতগণ বসাতে অথের 
আরিতে দ্ধ হই নিশ্চছঠ দঘলেকে গমন করবেন 

দধুনুহন ! আন উদকর ৰত প্র দেখিদ্বাছি। ানক 
ছনদিজলদুং ও অঙান্ন 157৬ ওৎপাতকসনূচত অ দশনৰ 
করিযাছি। + 

বৃক্চিচুলরূহণ ! এছ সনা রোমহানকর বিবিধ উৎপাত- 
শু বেন সুচল করিতেছে হে, এচ হটে গোলের পরাজয় ও 
দুৰিষিয়ের বিজয় লাভ হইবে ॥ 1 

মছাতেলগী ও তীক্ষ 0১ -নৈশ্চয ।শনি) প্রজাপতিলন্্ধীর 
রোহিলী নক্ষত্ৰ দীড়িত কার: কারে গতের প্রানিগণকে ও 
অধিকে দীড়া প্রধান করিতেছেন ॥ ৮ 

মুসন ! দঙ্গলগ্রহ ছে।টানর্ষতের নিকট হইতে বক্রগতির 
আত্রয্ন লইয়া অহ্রাব! লক্ষতে আলিতে ইন্চা করিতেছেন) 
ইহাতে রাধ্যস্ব রাজার ছিত্রদণ্ডলের বিনাশ স্থচিত হইতেছে ৪ ৯ 

বৃক্ধিচুদতিলক প্ীকফণ! নিশ্চিওঞপেই কৌরবগণের উপর 
হাওজ উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষত: *ম্হাপাতক* নাহক 
গ্রথ ( রাহ ) চিত্রানক্ষকে পীচ়াপ্রদান করিতেছে। (ইছাও 
স্াাদের পক্ষে একটি বিনাশের ক।রণরুপে ঘেখ। দিদ্বাছে ) ॥ ১০ 

চক্রের কণথ (স্বর্ণের চিছ) ক্ষীণ হইছা সিদ্বাছে, রাহ 
রজার বিট উপস্থিত হইছাছে। শাকাশ হইতে এই দদন্ত 
উৰ্ম- পতিত হইতেছে, বস্রণতনের শ্যায্ শব্দ শুনা ধাইতেছে 
এবং পৃথিবী থেন কম্পিতি। ছইতেছেন ॥ ১১ 





৩০০৩ 


নিদি চ নাত! সপ 
পানী যবলং চাপ নাতিনশপন্ নাৰৰ ॥ ১২ 
প্রা তেষু চেত্রেষু ভয়নাওঞ্পন্থিতন্‌। 
নিসিত্তেধু মহ।ব।(৫। দাকণং প্রাণিনাশনম্‌ ॥ ১৩ 
অল্পে ভক্তে পুরীহ্ক প্রহথতমিহ পৃশ্ততে । 
বাজিনাং বারণান/ক মণুব্যাণাৰ কেশব ॥ ১৪ 
হার্তরাটুস্ সৈগ্েবু সবেযু নধুসদন। 

পরাভবন্চ তলিগনি।= প্র০ননীবিণঃ ॥ ১৫ 
অহথষ্টং বাহনং কৃষ্ণ পাশুধানা; প্রচক্ষতে । 
প্রদক্ষিণ মৃখাশ্চের হং তেষাং জয়লক্ষণন্‌ ॥ ১৬ 
অপলবা হৃগ।: সবে বাৰত কেশব। 
বাচষ্চাপ/শরী[ন্য গুৎপবা তবপঞ্ণন 1 ১৭ 
ময্রা; পুন।শকুন। 5. স-পারস৮া হক: । 
জীনঘাবক্সগ্য।শচাপ।গ্রগললি পাণ্ডা 





বাজন; । 








মাধব গ2াদগ্ত পরপ্দ্ত 
অগ্বট অশ্রমোচন ++ 
পানীও সচল করতেছে এও 
মগাবাভোত 
নিথি ( উৎপ। 55 পক 
বিনাশক বাকল ৬৭ উক্ত উঠ 


পল 


হত “ক কারিতেছে। 
৮ বাহাগা হই হইয়া থাল ও 





cette 





হচলত আছে দে, এই লম 
পক তত হচলে প্রাণিগণের 
কে ॥ ১৩ 

















কেশৰ! হাদী, অৰ এ মহত এম আহার করিলেও 
তাহাতেব ডর 28 হত শিশত হইতে দেখা 
যাইতেছে ॥ ১৪ 

অধুদদেন। ত্ততরাইশুড ভয়ে দনের লও লৈন্তের হখেই এই 


লমপ্ত হপক্ষশ বিশেহতাবে পরিলাকত ছটতেছে। 
পুরবগণ ইতাকেই প৫1ডদের পক্গণ বলা ॥ ১৫ 

ছে কফ! কিন্তু পাণবগণের ৩টি বাতনই প্রসঙ্গ আছে 
বলিদ্ব। ধলা হাতে এ€ং দুগসকলকে তাতাদের দক্ষিণ তাগ 
দিদ্ধা হাইতে দেখ্‌ বাইতেছে , এট লক্ষণ তাহাধের পৃক্ষে বিগ" 
সুচক ৪ ১৬ 

কেশব! সমস্ত ঘুগই দুবোধনের বামভাগ ছিরা গহন 
করিতেছে এবং তিনি একশ হাব শুনিতে পাইতেছেন, ধাছাহের 
কোন, থেহই দৃরিগোচর হব না। এট লক্ষণ তাহার পর়াজর- 
স্থচক ৷ ১৭ 

শুডলক্ষপবিশিষ্ট সুর, হংদ, সার, চাতক ও চকোরহদ 
লাশুবগণের অহলএণ করিতেছে ॥ ১৮ 


ষ্নীদী 





৩৪৪ 


গৃখ্রাঃ কথ্ধা বকা; শ্েনা যাইধানাভ্থ) বকা: 
মক্ষিকাণাক্চ পথও অগুবাবচ্থি কৌরবান্‌ ॥ ১৯ 
বাততরাষট্রন্ত সৈস্তেঘু ভেরীদাং নাস্তি নিঃস্ব: 
অনাহতা; পাণ্ডবানাং নদন্তি পটহা; কিল ॥ ২৯ 
উদপানাক্চ নর্দস্তি ঘা গোবৃবভাত্তখ। ৷ 
ধার্তরাষরন্ত সৈক্যেঘু তং পরাভবলক্ষণম্‌ ॥ ২১ 
মাংস-শোশিতববক্ষ বৃষ্টং দেখেন মাধব । 

তথা গন্ধধনগরং ভান্থমৎ সমূপস্থিতম্‌ ॥ ২২ 
সপ্রাকারং সূপরিদং সবপ্রং চারুতে। রণম্‌। 
সৃঞ্চন্চ পরিঘন্তত্র ভাসুমাবৃত্য তিতি 1 ২৩ 
উদয়াস্তমনে স্কেয বেদয়ন্া মহন্তদ্রম্‌ । 

শিবা! চ বাশতে ঘ্বোরং তং পরাভখলক্ষণম্‌ ৪ ২৪ 
এক পক্ষাক্ষিচরণ।: পক্ষিণে। মধুস্ুদন। 
উৎচ্চঞন্তি মহদ্‌ ঘোরং তং পরাভবলক্ষণম্‌ ॥ ২৫ 





আযংশান্র 


[ উক্তোগপৰ্ব 


কৃষ্ণগ্রীবাষ্চ শকুন) পজ্পাদ। তদ্ানক[ । 
সন্ধাম[তমুধা হান তং পতা শ<লক্ষণন্‌ ॥ ২৬ 
ব্রাহ্মণান্‌ প্রথনং ঘেষ্টি গুরুংশ্চ অধুস্থদন । 
ভৃতঙ্যান্‌ ভক্তিমতশ্চাপি তং পরাভবলক্ষণম্‌ ॥ ২৭ 
পুৰ দিগ, লোহিতাকার। শস্তরর্ণ। চ দক্ষিণা । 
আমপাত্জগ্রতীকাশা পশ্চিনা নধুলুদন। 
উত্তরা শখ্খবর্ণাভ। দিশাং বর্ণ। উদ্নাহ্ৃতা: ॥ ২৮ 
শ্ীপ্তাশ্চ দিশ; সং ধার্তরা নত মাধব । 

মহ্‌ ভয়ং বেদয়ন্তি ওশ্দি্ ৎপাতদর্শনে ৷ ২৯ 
সহশ্রপাদং প্রাসাদ: প্রান্তে শ্ম দুধিির: ॥ 
অধিরোহন্‌ ময়! দুই: সহ আাৃতিরছাতি ॥ ৩৭ 
স্থেভোফীধাশ্চ দৃশ্যস্থে সবে বৈ শুক্রবালস; । 
আসনাশি চ শুহাদি দবেধ।নুপলক্ষণে ॥ ৩১ 








এইতপ পড়ুন, কথ, বক, গ্লেন (বাসপাদট 5 রাক্ষস ও 
বুক (চিতাবাঘ) গণ এবং মানিক হল কৌরবগণের পশ্চাতে 
ধাবিত হইতেছে ॥ ১৯ 

হুষোধনের দৈকপণের নহে বাহিত হইলেও চেয়ীলযূত 
ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে না এবং পাণডৰগণের পট ( ডঙ্ক। )-সমূত 
ন বাজাঃলেও ধ্বনিত হটতেছে ॥ ২৪ 

দুধ্যোধনের লৈরগণের মথে হৃপালি জলাশচশি গো-বৃষের 
প্রায় শন্ধ করিতেছে। হচাতে ঠাতাএ পরাগ্ছই দুচিত 
হঃতেছে। ২১ 

মাধব! পঞ্জগ্যেখ মেঘ হঃতে দাংল ও এক বর্থপ 
করিতেছেন। অন্তরিক্ষে চারিদিকে প্রাচীরঢুক্ত এবং পরিখা, 
বশর (মৃত্তিকাডূপ) ও সুন্দর তোরণ ( ব£িঘণ4) লমবিত দুষিত 
পদ্রানগর প্রকাশিত হতে খেখা হাটতেছে॥ লেখানে সের 
চারিবিকে একটি কাল বর্ণের পরিঘ (পরিমল) উদিত 
হইয়াছে ৪২২-২৩ 

শৃষ্ের উদয় ও অত্বের সমর 'উভর সম্ধাতেই শৃগালগণ 
মহাতয়ের লুচনা করিতে করিতে ভর শব করিতেছে) 
ধহাতে ঘূর্ঘেখলের পরা অই লক্ষিত হইতেছে $ ২৪ 





যহদেন ! একটি পক্ষ, একটি চক্ষু ও একটি পাদযুক্ত পক্ষীর। 
অভাৱ তরানক শৰ করিতেছে ॥ হঁহাও কৌরবপক্ষের এক্কটি 
পরাজয়ের লক্ষণ ৪ ২৫ 


সঞ্চাকালে হষ্চবণের খরার; ৬ রউধবের পাদ্য ওযানক 
পক্ষিগণ সম্মুখে আলিয; খাকে, তহ0৬ একটি পরাভবেরই 


লক্ষণ ৪২৬ 

মধুগ্ধন! ুধ্যোধন শ্রথমে হাখণগণের ঘের করিতেন, 
তারপর গুঞ্জনপ্গিকে ও (4৭ এডি ভকক্ষোভাহাপহ তৃত্তা- 
গণকেও দেষ করিতে আরম্ভ করেন। হ19 তাহার পঞাগছেএই 
পক্ষণ। ২৭ 

ছে রক! পুঝ দিক্‌ রং, দখ্ৰিণ দিক্‌ অস্বতুল) রুফবর্ণ, 
পশ্চিম ঘিক্‌ খতিফালিশ্ফিত কাচা পাত্রের প্লাধ ম্তকাবর্শ এবং 
উত্তর দিক্‌ শঙ্খ-সদৃশ শ্বেতধর্ণ বণিষ্। গ্রভীত হৃইতেছে। 
এইভাবে ঘিকৃসদূছের পৃখব্‌ পৃথক্‌ বর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ২৮ 

মাধব! হধ্যোধনের এই সঙ্গ উৎপাত ধর্শন হইতেছে । 
ইহাতে তাহার জয় দিকূলমুহ প্রজবিত হইছ। মহাডদের লুনা 
করিতেছে ॥ ২৯ 

হে পচ্যুত ! আমি স্বপ্রের শেষ ভাগে খুনিকে এক 
হাঝার স্ত্ভমূক্ত প্রাসাদে ভ্রাডবৃন্দের সহিত আরোহণ করিতে 
দেখিরাছি ॥ ৩: 

ভান্ধাদের লকলের মণ্ডকে শুঞণ্ণ উীধ (পাগড়ী ) ও 
শরীরে শ্বেতবর্ণের বু হুশোিত কিতে খেখিহাছি। আমি 
হাথে বলিবার আলনলমুইকে ও শ্বেতব্ণ ই দেধবাছি॥ ৩১ 


ভিডধারিংশদশ্বিকশাত 





1) মহা 


তব চালি ময় কষ শরপাস্ত্রেধিাবিলা । 

‘অস্ত্রে পৃথিবী দৃষ্টা পরিক্ষিপ্া ছন!দন ॥ ৩২ 
অস্বিসক্করমারচ়ষ্চানিতৌদ। যুধিষ্ঠির: । 
হুধৰ্মপাত্যাং সংস্তষ্টে। তুক্তবান্‌ দৃতপায়সন্‌ ॥ ৩৩ 
যুদিষ্টিরো নয় দৃষ্টো এ্সনানে। বস্বুদ্ধরান্‌ ॥ 

সয় দত্ামিমাং বাক্তং তোহ্মাতে স বস্ুন্ধরান্‌ ॥ ৩৪ 
উদ্চং পর্যতমারূড়ো তীনকর্ম। বৃকোদর: । 
পদাপানিনরব্যাস্ো এলজির ৰহীমিনান্‌ ॥ ৩৫ 
ক্ষপয়িস্ততি ন: সধান্‌ স সুব্যক্তং মহারণে। 
বিদিতং নে হৃষীকেশ যতে। বর্ণ 
পাছুরং পদমাজঢ়ে। গাণ্ডীবা » 
য় সা্দ্ধ৷ হৃষীকেশ শ্রিয়া পরনয়া জলন ॥ ৩৭ 
যুয়ং সবে বধিস্তুধবং তত্র নে নাস্তি সংশয়: 
পাখিবান্‌ সমরে কৃষ্ থয্যোৰনপুরোগনান্‌ uw 





তো জয়; ॥ ৩৬ 








শামি স্প্রে পারও বেগিচাতি খে, আিঙতে হী, দুবিষঠির 
শ্েতবর্ণ পশ্বি (হাড় ৮ 5ের উপর বলনা আছে এবং ব্ব্ণ- 
নিশ্মিত পাও স্থাপিচ গৃতামভ্রিত ক্ষীর অসততাসংকারে 
ভোখন করিতেছে & ৩ 

আছি আরও দেখিছাছি--দুবিটটির এহ শৃখিবাকে নিজের 
খালে পরিণত করিধ।ছে। অতএব সে পিশ্চহে আপনার দেওয়া 
এই বনন্ধরাকে উপভোগ করিবে ৬ 


তর্ধ॥ কশ্দকারী নএক্রে্ তীনসেনও হস্তে গদা লইঘা উদ্ভ 
পর্জাতে আরোহণ করত এই পৃথিবীকে যেন খাল করিতেছে_ 
শপে আমি ইহা। দেখিলাম ॥ ৩৪ 

স্তৰ স্পইরপে জানা বাহতেছে খে, এই ভীদলেন হহামৃদ্কে 
আমাদের লকলকে লংহার কর! ফেলিবে। হখীকেশ! আৰি 
ইহাও জানিাছি যে, বেখানে দশম, সেই স্থানেই ভৰ 
অনিধাৰধয ॥ ৩৬ 

হে কু! এইয়ণ গাণীব্ধারী অর্ণুনও আপনার লছিত 
শ্বেতবর্ণ গজরাজের উপর আরোহণ করত স্বীয় শরম কাৰিতে 
উদ্কানিত হইতেছে-_ইহাও আমি স্বপ্বে দেখিয়াছি ॥ ৩৭ 


রর! অতএব আপনার দকলে এই দুদ্ধে দুধ্যোধনাদি 








তম ৩৯নৰ 
নকুল: সহদেবশ্চ সত: সভারধ। 

শুক্রকেকুং কৰক হা শুক্ুখাল। শহাকৃত 
অধিন্দঢা নরব্যাত্র। নরবাহনদু। 
আয় এতে নয়৷ পৃষ্টা পাকুরচ্ছত্রধাসল; ৷ ৪০ 
স্বেতোকীবাশ্চ দৃশবান্তে তয় এতে গনাদন। 
ধ্যতরাসট্রেহু সৈগ্েযুতান্‌ বিজ্ঞানাহি কেশব ৪ ৪১ 
অশ্বন্বান। কৃপণ্চৈৰ কৃঙবন| চ সাত্বতঃ 1 
রঙ্জোকীবান5 দৃপ্তস্কে সবে নাধব পাধিবাট ৪ ৪২ 
উহার তীগ্-ভ্রোণৌ নহারঘৌ । 

প্রেস বা বিভো ॥ ৪৩ 
অপস্তাশান্তাঞ্চ দিশ: পক) "এ দ্রনদিন। 
অচিরেদৈৰ কালেন প্রাপ্ন্যানে। মনসাদলম্‌ ॥ ৪৪ 
অহং ভাণ্তে 6 ব্রাদানে। মচ্চ ক্ষএন গ্রপমূ । 
গাপ্তীব্যাগ্রিং বেকন ততে নে নাগ সংশয়ঃ 


সদ রাজাকেট বৰ করবে 














8৫ 


ইত কোন লংশচ নাছ ॥ এত 











নকুল, সহবেন ৯ নহাবণ সাডকি-£ঃ তিন নরত্রেষ্ঠকে 
আছি স্প্রে শুধব্ণ তের বাদে |, ৩৩০৭ কঠহার, শ্রবণ 
বন্ধ ও মালে| বিকাছিত ওম সনে ( পাখীতে ) 






উপবেশন করিঘা আটে পোখ। 
স্কেতবর্ণের ছাতা! বললে 


তখন এট তিন আনেই 
টি 'চশ ॥ ৩৯:২১ 

দে| না তিন জনই 
1 পঠিত ছিলেন ইহা 
আপনি ডাঃ। 


জনান্দন । তেনে লৈবগনের 
উককাদে 


কেশব! 





স্বেতবণের (শপ) 








দেৰিয়াছি। এ শান আমার নিকট 
হইতে শ্রবণ কঞ্ছন। তাঙার। ইঠলেন এবাৰ, ফৃপাচাদ্য এ 
খহযংশের কতবন্থা। পগ্র সমন এএপতিগণকে আমি 
রককবর্ণের উ্কীবে আবৃত বেবথাছি ॥ ৪১-৪২ 

ষহাবাহু দনা্ছল। পানি স্বপ্নে বেশিহাছি বে, ভীম ও 


প্রোণাচাধ) এই ছুই মহাএস্ট আমার এবং ছুখ্যোষনের সহিত 
উন্টযোজিত স্বখে আরোহণ কারা দঙ্দিণ দিক্‌ অভিমুখে গন 
করিতেছেল। বিভো! ইহার কণ হইল এই ৰে, আমরা 
অননকালের হখোই বৰণোকে গমন করিব ৪ ৪৩৪৮ 

আমি, শন্তান্ত লরপতিগণ এবং ক্ষত্িষলদাজ লক্ষলেই 
প্রাণ্ডীববহ হইতে উদিত আাত্রতে প্রবেশ করিব, ইছাতে বিদাত 
লৰে নাই 


মাঙব! 





5৬০৬ 


প্র উবাচ । 
উপস্থিতবিনাশেয়ং নৃলননত বহুপ্ধরা ॥ 
ক্যা হি মে বচঃ কণ নোশৈতি হৃদয়ং তব ৪৪৬ 
সবেষাং তাত ভূঙানাং বিনাশে প্র হাপস্থিতে । 
অনয়ে| নয়লঙ্কাশে। হাদগাতাপমপ তি ॥ ৪৭ 
কর্ণ উবাচ । 
অপি স্বাং কক পশ্যাম জীবস্কোহশ্মাগ্রহারণাৎ। 
সমুভীণ। মহাবাহে। বীর ক্ষতরখিন/শনাহ ॥ ৪৮ 
অঙব সঙ্গম: কক এর্গে নো শবিতা ক্ৰবম্‌ । 


আঘাশার 


| উদ্তোগপর 


সঙ উবাচ । 
উদ্যুক,। মাধবং কৰ্ণ: পারবজ্য চ পীঁড়িতম্‌। 
বিসঞ্জিত: কেশবেন রখে।পন্থাদবাতরং ॥ ৫০ 
তডঃ স্বরথমাস্থায় জাশ্ব, ৭৭ বিভৃষিতস্‌। 
সহাম্মাভিনিববৃতে রাবেরো। দীনমানন; ॥ ৫১ 
ততঃ শু্ষতরং প্রায়াৎ কেশব: সহলাত্যকিঃ। 
পুনরুদ্ডারযন্‌ বাদী: যাতি বাহীতি সারদ্বিম্‌ ॥ ৫২ 
ইতি জমহা ভারতে শতসাহস্রযাং সংহিতারাং বৈয়াসিক্যা- 
মুদ্ডোগপৰ্ৰি ভগবদ্যানপর্ধণি কর্ণোপনিবাদ 
জিচন্ধারিংশদধিকশততমোহধ্যায়; ॥ ১৪৩ 





ভত্রেদানীং সমেন্তানঃ পুল: সাধ হয়ানথ || ৪৯ 
আক হলিলেন, কণা শ্চরত আন এই পৃথিবীর 
বিনাশকাল উপস্থিত হধধাছে : লেহএগ আদার কখ) তোদার 


হদছগন হইতেছে ন।॥ ৪৯ 
বন।পকাণ শিকটে উপস্থিত 











ভাত! খন 
হব, তখন ঠা! াতহাত হয়৷ হদৰ হইত 
অপর ধয নাও ৪) 


কর্ণ বাললেস,-নহ।বাছ শ্রকঞ্চ* বার কজৎগণের ববলাশ- 
কস এই মন্ধাদুদ্ব পায় ৩০০ ম’ল আনল) ২0৮61 থাক, তবে 
পুনরাদ শালনাকে শন কর ৭ ৪৮ 
ছে কক! অথবা এাবর। সকলে +: 
্রম্ংিবেতবাসপ্রক্যত পঙসাঠলা 


থে ধাহৰ়। নিষ্পদত একজে 
মহাইিতা 


দিনিত হইব । নখ! লেখানে অদকের গার পুনরায 
আপনার দহিত লাক্ষাৎ্ক।র ছুটবে ॥ ৪৯ 

সঙ বলিলেন,_এই কথা হালঘ। কর্ণ পক্ষকে গাচতাৰে 
আলিদন করি বা হণ জ্ঞাপন করত রখের পশ্চাহ্তাগ 
বিয়া নাদিয়। এপিলেন ॥ ৫» 

তারপর শ্বীন্ধ হুব চুৰিত রখে আরোহণ করত রাদানব্ধন 
কণ দানি হ২ধ৷ আমাদের সহিত ছিরিয। আসিলেন ॥ ৫৯ 

তদনন্তর দাত।[+র সহিত ইক সাঃবিকে পুনঃ পুনঃ “চল, 
চলা এছ কখ। বলিধ। অত) ফতগত(ত উপযবানগর অভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ 





মহাভারতের উদ্চোগপব্বান্গত =এএপবদ্যখানপৰের কর্ণ 


করুক থাভি হাহলবেদন পরলে শ্রচপবব্বাক)বিবহক জিভ রংদেবিকশতিতদ অধ্যাদের আবাদ সমাপ্ত । 


চতুজ্চন্বাংরশদবিকলততমোহব্যায়ঃ। 





[ বিছ্রবাকা; ুহ। দুঞস। ও 
বৈশশ্লায়ন উবাচ । 

অসিদ্ধাসুনয়ে কষে কুরুত৷; পাণ্ডবান্‌ গতে। 
_ অভিগদ্য অভি পৃথাং ক্ষ শনৈ; শোচ্্বাত্ৰীৎ ৪ ১ 

: চকুষ্যতারিংশদদিকশততম অধ্যায়। = 
[ বিতর কথা শুনিয়! দূঞ্ধের ভাবা হু্পরিণামের কথা চিন্তা 
করত ব্যখিতচিতা কুৱ্ীধ্বীর কর্ণের নিকট গষন। ] 

বৈশম্পান্ধন ধলিলেন,_দনৰেৎ্র! যখন একের বন 
শপ ছইল না এবং খন তিনি কৌরধপণের নিকট হইতে 
পাওুবদিঙের সমীপে চলিহা! ঘাইলেশ, তখন বিদুর কুঝীেবীর 


বপারবানাবধয় চিন্তায়িক। খাৰিতচিত্তাঞ; কুমভীদেব্যা: কর্ণলধীপে গমনম ১] 


জানাসি নে জীবপুঞ্জি ভাবং নিও/ম[ব্রহে॥ 
ক্রোশতে| ন চ গৃহতে বচনং মে স্বহোধনঃ ॥ ২ 





পার্খে গিয়া শোকপ্রকাশ কারতে করিতে ধীরে বীযে এই কখ। 
বলিলেন ৪১ 

দীর্ঘধীবি-পুরগণের জনন) দেবি! তুষি ইহ। আন হে, কৌরৰ 
ও গাওবগণের মধো বৃদ্ধ ন। হউক--ইহাই আমার অভিগ্রা 
ছিল। লেইস আমি উদ্চৈঃহ্বরে বহবার বলিয়াছি, বিন 
হর্ষ্যোধন াদার কথা গা করে নাই ॥ ২ 


চতুষ্চারিংলদণিকশননোইধায: ] 


উপপরো হ্ুসৌ রাক্কা, চেটি-পাপণল-কে কয়ৈঃ। 
ভীমাঞ্জুনাভ্যাং কানন বুষ্বান-বমৈরণি 1 ৩ 
উপন্নবো নিষিষ্টোইপি ধর্মনেন যুধিচির: । 
কারক্ষতে জ্ঞাতিসৌহার্গান্‌ বলবান্‌ দুর্বলে। হা ॥ ৪ 
রাজ। তু গ্বতরাষ্ট্রোহয়ং বয়োচ্ছো ন শান।তি। 
মন্ত; পুত্রদদেনৈব বিধর্মে পথি বৰ্ততে ॥ ৫ 
জয়ত্রথস্ক কর্ণন্ত তথ! হুশে।সনপ্ত চ। 

লৌধলন্তা চ ঘব্র্)। মিথো ভেদ: প্রপংস্যতে ॥ ৬ 


অধর্দেণ ছি ধনিষ্ঠং কৃতং বৈকাঘ।মীদুশম। 
যেষাং তেষাদয়ং ধন: সাপুবক্ধে। ভবিষ্যত ৷ ১ 


ক্রিয়মাণে বলাদ্‌ বর্ণে কুরু[5; কো ন সআবেহ। 
অসায়। কেশবে যাতে সমূদয।৭1:8 পাণুধা: ॥ ৮ 


রাজা দুষিটির চেরি, পাঞ্চাপ 4 কেকস্সেং নারসৈক্তগণ, 
এবং ভীমসেন, অর্জুন) 4, সাত।'ক এ নগুল-সচ্েহা ৯ প্রো 
লছানকগণে পরিবত আছে ৩ 

লেদুদ্ধের জট উচ্গোপী চটঘ। উপব।লগরে (শহর স্থাপন 
করিতেছে, তথাপি জাতিগণের হু লৌছাচ্ছধনাত ধশ্ছেরত 
আকার করিতেছে এবং বখান £8415 দলের গাছ লন্ধি- 
স্থাপন করিতে ইচ্চুক ॥ইংছে। ৪ 

এখন রাজ) ঘতরাষ্ী 4%+দে উপনাতি চালেও বাম্ব 


ছ€তেছেন না। পুত্রগণের পচকারে ডয়র ইউনা অবশ পেট 
পমন করিতেছেন ॥ ৫ 





পরজখ। কর্ণ, দুঃন।সন ও শকুনির দল, কই আজ 
কৌরব-পাগুষগণের মধ্যে পরস্পর তেথডাধ উপস্থিত হ্ঠথাছে ও = 

(ৰৌয়বেত। চৌধ বংদর পর পাগুবগশকে রাজ) কিরাইর। 
(ধৰার প্রতিজ্ঞ! করিয়া উহা পালন করেন এট |) ঘাঙাণের 
এয়ণ অধর্থজনিত কারধাও-_খাহ। পরস্পরের নখে) বিৰাৎ দর 
কারক হইয়া উহা ধাণ্দসন্বতর(প প্রভাত চর, তাচাদের এই বিকৃত 
ধৰ্ম নল ছইযাই খাকিযে॥ (অপ।ৎ অথশ্থের ফল দুঃখ ও বিনাশ, 
কৌরবদের উহাই লাভ করিতে হইবে )॥ ৭ 

কৌরব্গণকর্তৃক ধর্থস্কপে মানিয়া অশন্তিত এই যল প্রদর্শনে 
ক্থোন্‌ বাকি না তাপিত ছুইবে? ভগবান্‌ রক সন্ধিস্থাপনের 
আন চেৱা করিছাও ল্লতাল1ছ ন। করিহা চ!লছ। যাইলেন : 
শতএব পাশবগণ এখন দুক্ছের ডবল? উদ্চোগী হটবে ॥ ৮ 


ষ্টাভারাতম, 





৩৭১৭ 


ততঃ কুরূপানলয়ে! ভবিতা বীরনাশনং। 
চিন্তন ন লগে নি্রানহ:শ্র চ নিশান চ ॥ ৯ 
কু তু কৃতী শুদ্ধাকামর্থজানেন ভাবিতম্‌। 
লা নিশ্বেসম্তী ছুণধার্তা মুনসা বিমমর্শ হ & ১০ 
বিপন্বর্থং হং কৃতেইযং মহন, ভাতিব: কৃতঃ। 
বং স্ততে হুচ্ধদ।ং চৈব যুন্ধেইস্মিন বৈ পরাভব 
পাওবাশ্চেদি-পঞ্চাল! যাদবাশ্চ সমাগত: । 
ভারতৈ; সহ ধোহস্রস্টি কিং 2 ছুখেমত: পরম্‌ ॥ ১২ 





2১১ 


পশ্থে দোষ: ক্রবং যুদ্ধে তপাযঙ্ছে পরাভবম্‌। 
অধনন্ক সুতং শ্রেয়ে। ন হি জাাতিক্য়ো জয়: ॥ ১৩ 
ইতি দে চিন্ুয়ু।। বৈ চাদ দশে: প্ৰবৰৃতে । 
পিতামহ: শাঙ্সনব আচায়।শ্চ ৰাং পাত ॥ ১৪ 


এইভাবে কৌরবগুণের অন্ত: ॥ ৭ বাংগণের নাশকারী 
হইবে । এচ সব 2৩ 14৬ স্বামার কি ছিলে 
কি রাখিতে কোন সইছে 1২41 20৫1৮ ৭7০১ 





হঘ ডি 








বছরের এই বাক উউমবজে 





নামুলক ছিল। 
উঠিলেন এবং শীথ 
"ন বিছ মলে মনে শয়াদপ 


$ 


করিতে লাগিলেন ॥ ১+ 


আছে! এট হনকে দিক্কাৰ, হাতার ওর আজ উচ।৷পক্ষট 
পরস্পর জঘন্য জাতি যং কবিকে উদ উইস্াছে। এই দুদ 
নিন হুহদ্গণের9 পরা গটিনে £১১ 

পাও, চেলি, পাকাল 9 ধাদরগণ এক ত চউহ। চরতযংশীর- 
গণের ল্চিত ঘৃদ্ধ আরস্ত করিবে, ইহা হইতে আর আলিক দুঃখের 
কি হুষ্টতে পারে? ১২ 

দুধে নিশ্চই ভর পোদ দেখা ধাইণ্ডেডে ; কিছুখন 
হইলেও আবার পাওবগণের প্রাচদ চটবে। হঙগিও নির্মন মইয়া 
খাকা অপেক্ষা বৃত্যুবরদ করা শ্রেশ, তখাপি জ্ঞাতিগণক্ষে 
বিনাশ করিস বিদ্বদথলাভ কথাকে ও শ্রেছপ্কর বলিয়। আষার গগনে 
হইতেছে না ॥১৩ 

এই সং চিন্বা কৰিদ আমার হযে শত) দুখ ছইতেছে। 
শানছনচ্ছন শিভামছ তীগ্র, ঘোক্ছাছিগের মতে) শ্রেষ্ঠ আচাধা] তোপ 
ও কর্ণ হুর্ধ্যোধনের পক্ষ লট ধূদ্ধ করিবেন, টঙাতে আমার 
বতিশহ ভহ বন্ধিত হইতেছে 1 






[ ইদ্মোগপর্কদ 


2৭০৮ আধাশাহ 
কণণ্চ ধার্তরাষ্্রা্থং সদ ়স্তি ভয়ং বস । বলাবলক্ক সঙ্থাণাং ব্রা্গণন্ত চ বালছ্‌ ॥ ২১ 
নাচার্ধাঃ কামবান্‌ শিষোদ্রেণেপো ভুধোড জাহচিৎ 1১৫ গ্রীভাবাদ্‌ বালাবাচ্চ চিন্যস্তী পুন: পুল: । 
পাগ্ডবেষু কথং ছার্দং কুষ্যা্ চ' পিতামহ: । ধাত্র! বিজয়া গুপ্তা লখীজনবৃত। তদা & ১২ 
অরং ক্কেকো। বৃতাদৃর্টিধর্তরাষ্রশ্ণ ছর্দতে: ॥ ১৬ দোহং পরিহরস্বী চ মিসির । 
মোহাম্থবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাশুবান্‌। রা 
বণ; ঠা তি 5% i bi কৌতুহলাৎ তু তং লঞ্চ বালিশ্যাদাচরং তদ! । 

ti উল কল্সা সতী দেবঘর্বমাসাদয়নতং তগ্ত: ॥ ১৪ 
আশংলে তব কর্ণস্ত মনোহহং পাগুবান্‌ প্রতি ৫১৮ বোন কানীনখো নে পু পলি 
প্রসাদয়িতুমাসাচ্ড দর্শয়ন্্ী যথাডগম্‌। টী থা করান বচন: পরা: আতৃছিত: তথা ৫ ২৫ 
তোছিডো. হান কর সা মে নে 7১৯ তি কৃত্বী বিনিশ্চিতা গা 
আহ্বান: মস্ত্রসংযুক্তং বস তৃবেশ্মনি। কাধ্যারথমডিনিশ্চিতা যযৌ তয়, রা Ee 
সাহমন্তঃপুরে রাচ্ঘ: কু করপুরস্কৃতা ॥ ১০ আত তত নি সালিম: 
চিন্তুযন্তী৷ যনধবিধং হনদঢেন বিদৃয়ত। । রাগাবে সৃখাসোরীর বেগাধাননিনন॥ ২৭ 





শ্বাতার্ঘা তোপ ৮৮] স্মামাদের হি কানন। করেন, কিনি 
ক্ষধনই শিল্পগণের সছিত দুদ্ধ ক' এইছশে পিতামত 
ঈীন্বও যা কেন লাগুগণের ৮৫ সৌঠ'ণৃর্ণ ভান থাধিবেন 511 






কিছ একমাত্র মেখ্যাদ্শ) এব মোহবশত! সঞ। দুর্ঘতি 
দখ্যোধনের অহ্ল়ণ করিচা চলিতেছে । লেট এই পাপাস্ধা 
সতত পাগুধগণকে মেষ করিয়া তাকে । 

এই কৰ্ণ লর্বধা শাৱ্র্গণের আশ অথ কবিবার ও 
উদ্যত আছে, বিশেষ: লে মণ্ড।দ বলধান। এই কখা চিন্বায 
আসিলে আমার হনয় দথ [ছে । ন্যাকা, বাকচ আৰি 
বর্ণের মনে পাওযগাণর পরতে গৌচার্ছডাস আগাইবার জঙ্গ 
তাছায় নিকট বায এত যথার্থ লরবন্ধের পরচর [৮য় এ বিষয়ে 
লালোচনা করিব ॥ 

ঘখন আমি ণিয্সৃতে ছিলাম, তখন আমি লিজ সেথা শুষ্তযার 
কার! ওগবান্‌ দুর্বাসাঙগলিক্ষে সম্থ ক(রথান্িলাম এবং সেই সঙ 
তিনি আমাকে বর বিদ্বাছিলেন বে, ম্োচারণপূর্কাক বাচন 
করিলে আছি যে কোন দেবতাকে নি পার্শ্বে দেখিত পাইয। 
আধার পিতা কুষ্ধিভোজ্। আমাকে অতান্ব আদ্র করিতেন) 
আদি রাখার অন্ত-পুরে খাকিয। বাণিত-হলছে ত্র বলাবল 
ও. আক্ষেপের বাকৃশকিবিহ্ে নানারপ চিদ্বা হরিতে 
লাগিলাস । ১৪-২১ 

ইর-শ্বডাৰ ও বাল্যাৰস্থার কারণে বান পুনঃ পুন: এই এর 






লইয়াট চিন্বাদগ্র পাতাল । গন এক নিব ধাত মাকে 
রক্ষা করিত এবং আমার ৮২৫" 5্কাদাই স্থামাকে দেয়ি। খাকিত 
২২ 

আমি আমার উপ পাপন সসংপক্ারের চোষ নিবাৰণ 
করিতে কৰিতে শিডার দিতে নিত দদাচাব রক্ষা করিব! 
অধস্থান করিতেচিলাম। লেট পন চিন: »রিতাম-কি করি, 
হাছাতে আমি পুণ। লা5 কৰিব €€ং আমার কোনও অপরাধ 
জটবে না। এ চিন্তা +40 আমি মনে বলে লেই ব্রাগ্গদকধে 
প্রণাম করত সেঃ মযপাতের ফলে কৌ হলসশত: ও দূর্খতা- 
বশত: দেই নস্তের প্রয়োগ আস্ত জরিলান। তাহার পরিণাম 
এটরপ হইল বে, কাম কন্ত। স্বদন্থ।তের চগবান্‌ দর্ঘোদেবের 
সমযাগ প্রা হইলাম ॥ ২৩২৪ 

তখন আদার বে কানীন ( বিবাহের পূর্কো সফাত ) গর্ত 
হইল, উদ্ধাকে আনি পুত্রের গ্টাৎ রক্ষা করিতে লাগিলাদ। 
সেই গর্তজাত কর্ণ নিঝ হাতবনের চিতের দন্ত কখিত আমার 
লাতঙ্গনক বান্ধা কেন পালন করিলে না? ২৫ 

এইভাবে উতম কর্তখালছদ্ধে নিশ্চয কিতা অভীষ্ট প্রশ্নোজন- 
শিদ্ধির জন্য এক লিদ্ধাস্মে উপনীত চচয কৃদ্বীযেৰী ভাগীরহী 
গঙ্গার তীরে গমন করিলেন ২৭ 

শ্েখানে গদ্গাতীরে কৃম্বীদেবী নিকের দয়াল ও দতা- 
পরাণ পুত্র কর্ণের নৃদটি:স্বত হেদশাঠের গন্বীর ধ্বনি শ্রবণ 
করিলেন ₹ ২৭ 


প্রাওআুধঙ্যোদবাছো। সা পাঠিত পুত; ) 
জগ্যাবসানং কাধ্যার্থ: প্রতীক্ষপ্থী তপস্বিনী ॥ ১৮ 
অভিষ্ঠং স্গয্যতাপার্তা কর্ণন্তোতরবাসদগি ॥ 
কৌরবাপনী বা্চেরী পল্মদালের শুধ্যতি ॥ ২৯ 
আপৃষ্ঠতাপান্মগ্ড! স পরিবৃত্য ঘতব্রত;। 

দুষ্ট কুম্ীমুপাতিষ্ঠদভিবাড কৃতাগুলি: ৫৩০ 


হথাল্যাড়: ভাতিজা নানী পর্দকতাই বর) 
উৎস্ময়ন প্রপত: প্রাহ কুম্থীং বৈকর্তালে। বৃষ: ॥ ৩১ 


ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতাদ্াং বৈযাসিকা- 
সুস্টোগপর্ধণি ভগবদ্যানপর্ধণি কুম্বী-কর্শনমাঙ্গমে 
চছ্ুম্চহারিংশদহিকশত তমোইধ্যার ৪ ১9৪ 





তখন কর্ণ স্বীছ দুই বাহু উত্তোলন করত পূর্ব দুখে জপ 
কষরিতেছিলেন। তপস্বিনী র্দ্বীদেবী তাহার পের সমাত্তির 
প্রতীক্ষা করিতে করিতে কাত: তাহারই পশ্চাতে দীড়াইছা 
রছিলেন॥ ২৮ 

সেদানে পূ্য্যহেবের তাপে শীডিত। বুক্চিকুলজাত! পাওুপরী 
পত্রদালার স্যার শুৰ হইখা কর্ণের উত্ররীঘ বন্ধের ছায়ার দাড়া 
ছিলেন ॥ ২৯ 

হতক্ষণ সাবের পষ্ঠভাগে তাপ জান না করেন (অর্থাৎ পূর্ব 


জকি বে’বালগ্নীত শালাততরী সংহিতা মহাভারতের উক্ষোগপর্াস্তি শি দাহ 


দিক্‌ হইতে পৃধযদের পশ্চিম দিকে পবন করেন), সেই সমর 
পর্য্যন্ত জশ করত নি্নপূর্কাক্ ব্রতপালনকা রী কর্ণ ঘখন পশ্চাম্‌- 
ভাগে ফিরলেন, তপন কৃম্বীপ্বোকে সঙ্গুশে দেখিছ! তিনি 
কৃতাঞ্চলিপুটে প্রদাম করিলেন এবং তাহার পার্শ্বে আসিষ। 
ধাড়াইলেন ॥ ৩* 

নানিকগণের মনো ত্রে্ট মহাচতগন্ী, সরঘপুত্জ এধং 
যাহার অপর লাম হে ছিল, লেই কণ কুস্থীদেবীকে হগ্যোচিত 
ৰীতিতে প্রদান কবি? ৯দৎ চক 






ছাক্ষাৎকাববিদ্হক চতুশ্চত্বারিংশ?মিকশত তম গাব অশুন৪ সব 


পঞ্চতারিংশদঘিকশততমোহব্যায়ঃ | 


[ ৰণ: শ্বীয়প্রথমগু হম জন কৃস্বীদেবাঃ পাগুবৈ: সহ মিলাহুং তলৈ মন্থলোধদ্[পনম। ] 


কণ উব/&। 
রাখেয়োইহুম।ধিরখি: কণপ্বানতিবাদয়ে । 
শ্রাপ্তা কিমর্থং ভবডা কহি কিং করবাণি তে? ১ 
কুস্ত২!6। 
কৌন ন রাধেয়ো ন তবাদিরথঃ পিতা । 


পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । 
[ কৰ্ণকে নিজের প্রধম পু বলিয। কুম্রীমেবীক্কৃক্ষ পাণ্ডব- 
পক্ষে সিনিত হইবার জক্ষ উহার নিকট অগয়োধজঞাপন । ] 
অর্শ যলিলেন।-দেবি ! আদি রাধা ও অস্বিরখের পুত্র কর্ণ। 
মি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি । আপনি কি কারণে 
এখানে আগদন করিয়াছেন? বলুন, দাদি আপনার কি লেষা 
করিবা ১ 
কুদ্ধীযেৰী বলিলেন, কর্ণ! তুছি রাধার পুত্র নও, কুদ্ধীর 
পুত্ৰ তোদার শিত। আধেরখ নছে এবং স্বতকুলেগড তুমি 
$২৭ 


নাসি দতকুলে জা: কণ উদ সিন্ধি মে বচঃ ॥২ 
কানীনন্বং হয়৷ জাত পূবস: কুক্ষিণ] ধৃত: । 
কু্তিৱাজশ্ক ভবনে পার্থুমসি পুরক ॥ ৩ 
প্রকাশকর্ম। তপনে। ফোউখং দেবে। বিরোচনঃ ॥ 
আজীজনং বাং নঘোধ কর্ণ শক্সডতাং বরম্‌ ॥ ৪ 


স্থল কর নাট। চুদি কাদার টে +খ। অবগত হও ॥ ॥ 


ভুমি ক বসন্থাঘ আমার গে উৎপত্র প্রথম পু) নন্বারাজ 
সাম্মভোছের গৃহে বাদ করিবার দুধ অমি তোমাকে 
গর্তে ধারণ কৃরিয়াছিলান . অতএব পুত্র তুমি পাখ ( পৃথার 
পুত্র) ৷ ৩ 

কর্ণ! ওই ছিলি জগতের প্রকাশক ও ভাপদ্াতা, নেই 


চগবান্‌ সুর্ঘাদেৰ প্হধারিগণত্রেঠ তোমার ভান বীর পুত্রকে 
বআছার গর্তে উৎপাদন করিবাছেন ॥ ৪ 


৫৪১৪ 


কুণ্ডলী বন্ধকবচো! দেবগ্ভ: শ্রিয়ারহ: 1 
জাতব্বমসি দৃর্ঘয ময়া পুত্র পিতৃগৃতে ॥৫ 

সং জাড্‌নসম্বুদ্ধা মোহাদ্‌ ঘতৃপসেবসে । 
বার্ডরাইট্রান্‌ ন তদ যুক্তং হকি পুত্র বিশেষতঃ ॥ ৬ 
এতদ্‌ বর্মফলং পুত্র নরাণাং ধর্মনিস্চরে | 

যং তুস্বম্তাস্ত পিতরো! মাতা চাপ্যেকদর্শিনী । ৭ 
'ঙজুনেনাঞজিতাং পূর্বং হৃতা: লোভাদসাধুভি: 1 
আছ্ছিন্ বার্ডরা্ট্রেভযো ভুঙ ক্ষ, যৌধিষিরীং শ্রিযস্‌ ॥৮ 
অ পশ্যন্তি কুরব; কর্ণাদু নলমাগমস্‌। 

সৌতাজেন সমালক্ষা সংনমস্্ামসাধব: ॥ ৯ 


{ উচ্োগপ্বব 


কর্ণাজুনৌ বৈ ভবেহা: হা রান-জনার্নৌ। 
অনাবাং কিং তু লোকে স্থাদ্‌ যুবয়োঃ 
সংষ্িতাস্থনোঃ 0১৭ 
কর্ণ শোভিন্যসে নূনং পঞ্চভিভ্রণতৃভিরতিঃ। 
দেব; পরিবৃতো ত্রক্থ! বেডামিব দহাব্বরে ॥ ১১ 
উপপরো গুণৈ: সহৈর্জোটঠ: শ্রেষ্ঠেঘু বন্যু। 
সৃতপুত্রেতি মা শব্দ; পার্ঘস্বদসি বীধ্যবান্‌ ৪ ১২ 
ইতি প্রীদহাডারতে শতস।হত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 

মুদ্ডোগপর্ষণি ভগবদ্যানপর্ধণি কুম্বী-কর্ণসমাদমে 

পঞ্চচন্বারিংশদধিকশততনোহধ্যায়; ॥ ১৪৫ 








ছর্ধণ পুত্র । আমি শিতগ্ছেই তোলার জশ্মহান করিবাছধি। 
তুষি জন্থকাল হইতে এই কৃণ্ডর এ কবচ বারণকরত ফেব 
বালকের স্তান্ব শোভালাভ কর্রিতেড ' ৪ 

পুর! তুষি থে লিজ ভ্রাতগণের সি অপরিচিত খাকিছা 
মোহবশত: তযাষ্রের পৃত্রগপের ল্ষো করিতে, চা তোমার 
পক্ষে কদাশি যোগ্য নতে।। ৯ 

পুত্র! ধর্শা্ছে মনত্পগণের চন্য ইহা? তশ্টের উদ ফল 
বলিয়া কখিত চইচাচে, পাতাতে হাতার পিতা প্রকৃতি 
ওকজন্গশ ও একমাত্র পুরের । পুজার উপরই অসিক 
দ্রেচদৃষীসম্পর্না মাতা তাদের প্রতি লই থাকেন ৷ ৭ 

অরুন পূর্বে ধাছাকে অর্চন করিয়াছে এবং ছুষ্টগণ লোভবশত$ 
খাঙ্চাকে হরণ করিয়া দটযাডে, সুদের সেঃ রাওলন্তীকে তুমি 
পৃতরাষ্্পুরগণের লিট হতে 51555 লতা ছাড়ন্ধেহ লতিত 
উপভোগ ক্ষয় ৪৮ 





আজ উত্তণ বন্ুঞনোচিত প্রেচেহ স্চিত কর্ণ ও খর্জুনের 
মিলন কৌরধগণ দর্শন করুক এবং 3চ। দেখিয়! হুষ্গণ নতমন্বক 
চ্উক ৪৯ 

কর্ণ 6 অর্চুন উভয়ে হিলিত 5£৭। স্টেকশ বলশাদী হউক, 
ধেৰপ বলরাম ও গ্রক। তোমরা উচছে হচি প্রেমের লতিত 
একত্রে সংগঠিত হট ধার, তবে এই ওগন্তে তোমাদের পক্ষে 
কোন কাধ অনাদয পাকিসে 7১" 





কর্ণ! বেত্রপ নচাং: সেদ্নিলো দেযগণে পরি ॥ঃটয়া 
বন্ধ) হশোভিত চন, প্ইকপ স্বাধ পঞ্চ ভাত়যুন্দে পরিবৃত্ত হইয়া 
তুমি শোডা প্রাপ্ত হবে ॥ ১১ 

নিও শ্রে্ বন়্গণের নখে ডুমি *সওৎদম্পর ছেট ভাতা 
মাত্হাতহশালী দুদ্বীপুচ কণ । তোমার *দ্রতপুত্র' এই নাম 
ধোগা নহে ॥ ১২ 


প্রদযঞ্ষি বেলয্যাল হৰত শতদাতত্রী সংহিতা বহাভারতের উদ্ভোগপর্া্্তি লীতগবদ্যানপর্কো কুস্থী ও 
কর্ণের দাক্ষাৎকারবিলয়ক পক্ষচত্বারিংশঙগদিকশতততন অধ্যাযের অবাধ সমাল। 


ষট্‌চতারিংলদবিকশততমোহবায়ঃ। 
[ কুন্তীদেবৈ) কর্ণন্রোভরদানম্‌, অনু নং পরিহার নান্তান্‌ চতুর: পাশযান্‌ হৃদ্ছে হনিম্তামীতি প্রতিষ্ছ। চ।] 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তজ্ঞ পূর্ধ্যাচ্লিশ্চরিতাং কর্ণ: শুপ্রাব ভারতীম্‌। 


ছুরতায়াং প্রশয়িনীং পিতৃবদ্‌ ভাস্করেরিতাম্‌ ॥ ১ 


যষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় 


সত্যসাহ পৃথা বাকাং বর্ণ মাতৃব6: কুরু। 
জোস স্যাযনরব্যাত্র সর্বমাচরত কথা ॥ ২ 





হইতে এক বাণী উদিত হল, থাত। কাধের সবাহ যঙগিযাছিলেন। 


[কৃজীদেবীকে কর্ণের হর গান এবং অর্জুন বাতীত অন্ঃ এ বানী শিডৃতুল) ছেতে পরিপূর্ণ চিল এবং উচা দর্ণজ্ঘ্য বলিয়া 


চার পাগবক্ষে বৰ ন! করিবার প্রতিজ্ঞা! ] 
বৈশম্পায়ন বলিলেন। জনে? 


ভডারপর দর্ধ্যবগ্ুল 


প্রতীত হষতেছিল। এট বাৰী কর্ণ শ্রবণ ক্ষরিলেন ॥ ১ 
(ই বাণী এটরপ ছিল) নরলরে্ কর্ণ! কুস্তী সত্য কথা 


হট্চৱ়।রিংশদ[দকশ ত ৩ নোহ দাহ: ] 


বৈশম্পাগুন উবাচ ৷ 
এবমুক্রন্ মাত৷ ৮ থ%ং পিত্রা চ ভাখুনা। 
চচাল নৈব করণন্ত নতি: সত।বৃত্তেস্ুদ। ॥ ৩ 

কর্ণ উবাচ। 

ন চৈড্দ্ধতে বাকা ক্ষত্রিয়ে ও/ঘিতং হয়া । 
বর্ঘদ্বারং মমৈতৎ ভ্াজিয়েগকরপং তব ॥ 3 
অকরোন্ময়ি বং পাপং ভবতি সুসচাতা রদ । 
জপগাকীৰ্ণোইন্রি বন্মাউন্তুদ যশ;কীভ্তিনাশনমূ্‌ ৷ ৫ 
অহং চেত ক্ষত্রিয় আচে] = প্রাপ্ত: ক্ষত্রসংক্রিয়াম্‌। 
স্বংকৃতে কিং ছু পাপীয়: শক্ৰ: কুধ্যাত্রমহিতন্‌ ॥ ৬ 
ক্রিয়াকালে কন্মক্রোশমকুছ্া ইমিসং নন । 
স্বীনলংস্কারসময়মন্ত মাং সন??৯: 3 4 
ন বৈ মম হিতং প্ৰং মভবচ্ছে্টিত: 8] । 
সা দাং সগ্থোধরন্থন্ধ কেবলাঘততৈষিট ?৮ 





বলিয্বাছে। তুমি মাতার আজ পালন কর। তাহার নাজ 
পুলে পালন করিলে তোমার কণ/ণ হবে) ২ 
বৈশল্পাযন বলিলেল,_কলসেন্জং। যাও কুন ও 





শিত। সব র্যাধে এই কখ। নলিলেও দেচ লৰয় সতাবৈধ/পালা। 
কর্ণের বুদ্ধি বিচলিত হইল না। ৯ 

কর্ণ বলিলেন,_কবিননি/4 1 তুম হাঠা [কট বশিলে 
তাহাতে আমার কোন শ্রদ্থা নাচ । তোমার এহ আভ্ঞাপলন 
করা আমার পক্ষে ধনধন্থারথ৪৭--১5:5 আসি বিশ্বাদ করি ৭18 

তুষি আমার প্রতি ধে পাপ ( অও)৮র) করি, উই! 
শত্যন্ত বেগনাদাসক। বৰ৷! তুম বে আমাকে আপে নিক্ষেপ 
করিছাছিলে, তাহ। আমার পক্ষে ₹প ও কা্িনাশক হইয়াছে। ৫ 

খদিও আমি ক্ষত্রিযকুলে উৎপ্ড হইছাছি, তথাপি তোমার 
জই আবি ক্ষত্ৰিয্বোচিত দংার হইতে বঞ্চিত ছইর্বাছি। অত্তএৰ 
শফও ইছা অপেক্ষা আর অধিক অচিত কি আনার করিতে 
পারিবে 1৬ 

খখন আদার ভরত তোমা॥ (ক করিবার হুখেগ ছিল, দেই 
সদয৷ তে তুষি আযাকে এনল দদ্বাপ্রদ্শন কর নাই, আর আছ 
ঘন আমার সংস্কারের সময় চলিয়া সির্াছে, তখন তুমি আমাকে 
কষীর্শের দিকে প্রেরশামান করিতে শদিছাছ ॥ ৭ 

পূর্বে তুমি হাতা স্রাব কখনও আমার হিত কামনা কর নাই, 
সার আজ ভূমি নিজের চিতলাডের ইণ্ডার আমাকে কর্বব্যের 
ডপছেশ প্রদান করিতে শা[স।২ 1৮ 


মহাভারত 


৩৪১১ 


কৃষ্ণে সহিভাং কে। বৈ ন বাধিত বনছয়াহ । 
কোথস্ ভীতং ন ৰাং বিচ্াং 

পারধান।, সনিতি: গতন্‌ ॥ ৯ 
অভ্রাত। বিদিত; পূৰ্ব: যুক্ধঝালে প্রকাশিতঃ। 
পাওবান্‌ যদি গচ্ছালি (কং মাং ক্ষত্ৰ বিস্তৃতি ৪ ১৭ 
সর্বকামৈ: স:বিভক্ত: পূঞিতশ্চ যথান্থধন্‌ ৷ 
মহং বৈ ধাৰ্ডরাষ্রাণ।ং সুপ: তদফলং কথম্‌ ॥ ১১ 
উপনহ পরৈবৈরং দে মাং [7তানপালতে । 
নমন্বস্থি চ সণ বলবে। এ(সবং ঘথা ॥ ১২ 
মন প্রাণেন যে শুন শঞ্চ: প্রতিসম।সিতূম্‌ । 
মন্ম্থে তে কথ: চেষানহ: চি: অনোরঘম্‌ ৪ ১৩ 
ময় সবেন সংগ্রাম: ? 
অপারে পারকান: ও 











স্থি গুএহায়মূ। 
1, তানহং কথন ॥ ১৪ 








শর্ত লাতত !' দুল চচতে আজ কোন্‌ বীর 
না ভয়ে পীচিত ১০1 ঘটি ৬৯ মনে নামি পাতধগণের লঙগাহ 
সম্মিলিত হই, তবে কোন্‌ কঃ? আানকে ৬২৫ বলিয়। খনে না 
করিবে» 

আজ হটডে পূৰ্বে আম 











শপে সানিতেঃ পারি লাই 





খে, আনি পাগলের (১9, দুদের লহ আমার 
এই দ্ধ প্ৰকাশত হল এট ১৭৭ ধৰি মামি পাগুধগণের 
শহিত মিদিত হঠ, তবে কিরন আমাকে কি 
বলিৰে 7১, 


বৃতরাষ্ট্পুত্গণ আনা স নোবাছিত যন্ব প্রধান 
করিযাছেন এবং হখের সি বালের হযোগ দিয় আমাকে 
পর্কঘা সন্থান করেন। তাহাছের এট উপকারকে নামি কিভাবে 
নিদ্ধল করিব? ১১ 

শক্রগণের সছিত শক্ত খারত করি! ধাং।র। নিত), সাদার 
উপালনা করেন, বেস্কুপ ধহ্গণ ইওকে দদা প্রণান ফরেন, সেইরূপ 
ধাছার| আমাকে নতদন্তকে শ্রন্থা আনান, শাদারই প্রাদশক্তির 
উপর আস্থা রাশিস। ধাহার। “ক লশুখে দণ্ডানযান থাকিতে 
শাল লাভ করেন এবং এই আাশাতেই ধাহার! আমাকে লষাদর 
করেন, তাহাদের দলোরধকে আমি কি করিত ছিহ-ি 
করিব? ১২-১৩ 

ধাছার! আমাকেই শৌকারপে কমনা করিয়া, ভাহারই 
পহা্তাছ হুলজহ। সমর-শাগখ পার ইইহার আকা! করেন এবং 





৩৪১২ 


অন্ধ! হি কাল: সম্প্রাপ্থো হার্ডরাষ্ট্রোশজীবিনাম্‌ । 
নিৰ্েষ্টবাং ময়া তত্র গ্রালান পরিরক্ষতা। ৪ ১৫ 
কৃতাৰ্থা; সুতা যে হি কৃতাকালে হ,পন্থিতে 
অনবেক্ষা কুতং পাপা বিকুবনস্তানবন্থিতাঃ ৪ ১৬ 
রাজকিিবিণ।ং তেষাং ভযুপিণ্ডাপহারিণাম্‌ । 
নৈবাঘং ন পরো লোকে। বিস্ততে পাপ কর্মণাম্‌ ৪ ১৭ 
ধৃতরাষটরস্ক পুত্রাণামর্থে বোংস্ত(মি তে স্ুতৈৈ। 

বল শক্তিং চান্থায় ন বৈ ॥ৎ/3তং বদে 1 ১৮ 
আনুশংস্রমঘে। বৃত্তং এন সংপূরুবোচিতম্‌। 
অভেবর্থকরমপ্যেতর করোম্য তে বচ: ॥ ১৯ 

ন চ তেইয়ং সমারস্তে। নয়ি নোঘে! তবিস্ততি ৷ 
বধ্যান্‌ বিষস্থান্‌ সংগ্র।ে ন হলগ্যামি তে সুতান্‌ ॥ ২৭ 





আমারই লাছাহে। অপার পথকে পার তধবার পঞ্চ। করেন, 
ষ্াছাধিপকে এই বিপদের সন আনি কি করি ত্যাগ 
করিব? ১৪ 

ছুখ্যোননের আশ্রদধে খাকি৷। ভাবলনিবতকারী বাকিগণের 
পক্ষে তাহার কত উপকারের পরপকার করিবার বোপা লব্ধ 
বর্ধদানে আদিষাছে। এট লন: নিচের প্রাপ এক্ষ। না করিছা 
তাহার থপ হইতে অমি দৃক ছইতে ঠঠি ১৫ 

হে বাক৷ কাহারও দ্বার! উউমস্ঞ:প প'লিত-পোদিত হইছ। 
কতা ছছ, কিন্তু ভাতার দে উপকালের প্রহাপক্কার করিবার 
হুধোগ আলিলে যে শস্থিঃঠিত “1০17; বাকি পূর্ক+ত উপকার 
হরণ না করিছা মত পরিবর্তন করে, সেই বাকি প্রতথঃ অঃ 
অপহরণকারী ও উপকারী রাজার প্রতি অপরাধী হছ। দেই 
শাপকর্শপরারণ কুতঙ্্ বকির পক্ষে না চলোক হুখগ্রহ হহ, ন। 
পরলো ॥ ১৬১৭ 

আমি তোোযা্চে দিখ)। কখা বলিতেছি ৷৷ ৰ্বতরাষ্ট্রের 
পূত্রগশের অন্ত আমি স্বীয় শর্তি ও সামর্থ) অহসারে শহত্তই 
তোখায় পুর্রদিগের সহিত দুক্ধ করিব ॥ ১৮ 

কিছু সেইয়প অবস্থাতেও আমি ধকালৃতা এবং সক্জনোচিত 
শদাচারও স্ষ! করির] চলিয। দেউজক্ আমার পক্ষে লাতজনৰক 
হইলেও তোমার এই শাদেশকে আজ আনি পালন 
করিব নাও ১৯ 

তখাশি তুমি যে শাদা নিকট আসিবার উদ্যম করিচাছ, 
ইহাকেও আমি বাধ হইতে দি ন।। হুগ্রাছে ছুন-বাতীত 





আধাশাই 


[ উদ্মোগপবধি 


হুবিির্ণ ভীমঞ্চ যমৌ চৈপাুনাদূতে। 
অঙ্গু নেন সমং বুঞ্ধমপি ঘৌধিটিরে বলে ॥ ২১ 
জল নং হি লিহত্যাছো। সম্প্রাপ্তং সাং ফল ময়! 
ঘশসা চাপি যুজোদুং নিহত: সব)সাচিনা ৪২২ 

ন তে জাতু ন শিক্পন্তি পুত: পঞ্চ হশন্রিনি॥ 
নিরজু না: সকণা ব। সাজু ন। বা হতে ময়ি ॥ ২৩ 
ইতি কর্ণবচ: ক্রু কুম্বী হখাৎ প্রবেপতী। 
ভউধাচ পুত্রমান্রিয্য কর্ণ: ধৈধা/দকম্প্নন্‌ ॥ ২৪ 
এবং বৈ ভাবামেতেন ক্ষ্যং বাশ্কশ্ি কৌরবাঃ। 
হন স্বং ভাষণে কর্ণ দৈখং তু বলবন্তরথ্‌ ॥ ২৫ 
য়া চতুর্ণ।ং ভ্রাণামভয়ং শক্তকশন। 

দত্ত; শুং প্রত্িছানীহি সঙ্গরপ্রতিমোচলন্‌ ৪ ২৬ 


যু্ঠির, ভীঘ, নকুল ও সহদ্বে_ ছোমার এই টার পুজকে 
বহযোগয অবস্থায় এবং ছবিগহ অপ অবন্থাঘ পাইছাও বৰ 
কারব না। স্কতি্িএেএ লৈগণের মহে অঞুলের লহিঙই আমার 
যুঞ্ধ হইবে ॥ ২০৮২১ 

অর্ণুনকে ঘুস্ধে নিহত করিতে শারিপেট আমার বুক্ছোঃ ফল 
লাভ হবে আথও। স্বয়ং সবযল।ঠা আগুনের হৱে পিছত হই 
আমি হশোভানী হইব ॥ ২২ 

হশস্থিনি। থে কোন অবন্হ তোনার পাচ পূৱ অথশিষ্ঠ 
ছকে না, এতপ কখন ইছবে ন।। তলে সেই পাচ দংখা। 
পূরণ হইবে অর্জুন নিহত হলে কর্ণকে ধরিয়া, অথবা আমি 
নিহত হইলে পর্দুনকে লইখাট তোমার পাচ পুত্র (তমাল 
খাক্ষিবে॥ ২৩ 

বর্ণের এই কখ। শুনিয। £ঘীদেনী বিনি কদ্নও দৈরঘ/চাত 
হলনা, নেই লিও পুত্র কর্ণকে আলিগন করি দুঃখে কাপিতে 
ফাপিতে বলিলেন ॥ ২৪ 

কর্ণ! দৈবই সর্কাজজ অভিশ্ বলৰান্‌। তুমি যেরপ বদিলে, 
ভাছাই হউক । এই দৃদ্ধের হারা কৌরযগদের সবার 
হইবে ॥ ২৫ 

শক্রনাশন ! তুনি হ্বী্ চারি জাতাকে অভ দান করিদাছ। 
খুদে অব্্তই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার প্রতিজা দু 
খাকিবে ॥ ২৯ 

তোষার কলাাণ হউক এবং তোদার কেপ কই লাভ না 


সত্তচচ্থারিশদবেকশতওমোতল্যায়) 


অনামনুং স্বস্তি চোত পধাখো কর্ণমন্রবীহ। 
তং কর্ণোহথ তথেছা উদ ৩৩ আহঃ পৃথক্‌ ৫২৭ 


ন্গাভাহতম্‌ 


৩৪১৩ 





ইতি শ্রীমহা ভারতে শতদাত শ্র।াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
মুডভোগপবণি ভপবদ্ঘানপৰণি কুস্তী-বর্ণসমাগনে 
হট্‌চয।রিংশদবিকশতডনোংধায়: ॥ ১৪৬ 





হউক । বদন কুন্তী্েবী এইরূপ কর্ণকে বলিলেন, তখন কর্বও 
“তান্ত _-তাচাই হউক" বণিয়৷ তাহার কখ। মানি) লইলেন। 


তারপর তাহার) উভচছে পৃথক শুক নিজ শি স্থানে চলিয়া 
হাইলেন ॥ ২৭ 


ইদক্মহঘিবেদব্যালপ্রক্টত শতসাহলীনংছিত। মহাভারতের উদ্যোগ পরাস্ত স্ডগযব্যানপঞের কুদ্ধী- 


কর্ণের 


লাক্ষাৎকারবিত্ধক ঘঢচেত্বারিংশদবিকশতততৰ অঙ্ারের অহবাদ লাে। 


সপ্তচত্বারিংলদধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
[ যুধিষ্িবেণ ছিঞ।সিতস্য ভগবত: পীকৃষ্ণদ্য কৌরবসভায়।ং কথিত্ত-ভীয়াতনতবৰ্ণনম । ] 


বৈশল্পায়ন উবাচ ॥ 
আগমা হান্তিনপুর(ছুপপ্লবানরিন্দ মং । 
পাণ্ডবানাং বখাবৃত্তং কেশব: সর্বসুকবান, ॥ ১ 
সন্তাষ্য স্ু(চরং কালং মগুয়িহ! পুন: পুনঃ । 
স্বমেব ভবনং শৌরিবিশ্রানার্থ: জগান হ ॥ ৯ 
বিুজ। লান্‌ এুপতীল বিরাটপ্রমুধাংস্তদা। 
পাবা আতর: পঞ্চ ভানাৰস্ত: গতে পতি ॥ ৩ 
সন্ধরাসূপান্ত -ধ।।য় ্তস্তমেৰ গভনানদা, । 
আনব) কৃষ্ণ; দাশ।হং পুন কন, ॥ ১ 

যুধিচির উবাচ । 

স্ব নাগপুরং গছ সায়াং ধৃত; । 


সপ্তচরারিংশদ্বিকশততম অধ্যায় । 

[ দুৰ্ঘিৱিরকর্তৃক জিজালিত চট ভগণান্‌ প্রীকফের কৌরব- 
সাথ কখিত ভীগ্ের অভিমত ব্ন 1] 

বৈশম্পান্বন বলিলেন, -জলঘেডধ ! শত্রদদন ভগবান কক 
হত্তিনাপুর হইতে উপদধানগরে আলিঘা পাণ্ডধগণের নিকট 
ঘটনাহ্যাহী সম বৃ্া্ত বলিলেন । ১ 

দীর্ঘকাল ধরি আলাপ আলোচনা ফরজ পুন: পুনঃ পতপ্ত 
ছত্রদা করিয়া হক বিশ্রাম করিবার জক্ত স্বীঃ '€নে গদন 
করিলেন ॥ ২ 

তারপর পর্ব্যোন্ত হইলে পঞ্চ ভাতা পাওবগণ বিরাটাদি সমস্ত 
স্বাজাকে বিদাত লভাহগ জানাই লম্ধযোপাদন। লমাপনাকে 
ভগঘান্‌ প্ীককে মনোনিবেশ করত কিছৎকাল তাহার ঘ্যান 
ফরিলেন। তারপর দশার্ছতুলয়ূবণ ডীকফকে আহবান করত 
নাইন পুনরাদ তাহার লছিত মগ্রন। করিতে লাগিলেন ॥ ৪ 


কিছু; পুণুবীকাচ্চ তক শংসটনহ লি ॥৫ 
বাবুদের উব।চ। 

ময়। নগপুরং গৃহ সয়া: ত তদা: । 

তথা: পচ; হিত: চোকে। ন ৮ খ্ুক্ঠাতি দর্মতি:॥ ৬ 


যুদিছির উবা১। 
আন্প্রংপথমাপঞ্জে কুক্যঈ: পিহানই)। 
কিমুক্তবান্‌ বধীকেশ ছুগধনমনধণন্‌ ॥ ৭ 
আচাযেযা বা নহা$াগ হারহা9: কিনত্রবীং। 
পিতা বা ধৃতরা্রস্ত: গাঞ্চারী ব। কিমত্রৰীং ॥৮ 


দূখিঠীর বলিলেন, কমলা! অলনি ছন্বিনাপুয়ে বাইৰ 
কৌরবলচাধ দতরাধুপুত্ ইতোহনকে কি বলিলেন, তাচ পা 
করিব! সামা (দগকে এ । & 





ভগবান ইচঞ্চ বলিলেন,-র1৬৭! আমি উত্জিনাগুরে 
মাই কৌরহদভাঙ 3 গুযোসনকে হখার্খ লাতছনক ও 
হিতকর খাক। বলিদ্বাছিলান, ক লে দুতি উদ্ধা গ্রহণ করিল 
নাত 

খু্িটিএ বলিলেন,_হবীকেশ ! হৃরষে]াদন বিপথগামী ছইলে 
হুরুকুলের বৃদ্ধপুরুব পিতামহ ভীশ্ব ঈ॥ ও দে পূর্ণ ছুর্্যোধনকে 
কি বলিলেন! ও 

মহাভাগ! ভযদ্বা নন্দন আচাষ) তো সেই লময়ে ৰি 
বলিষাছিলেন] পিতা বৃত্তরাষ্্র ও মতা পাদ্ধারীদেবীই বা 


দ্বর্ধে]াধনকে তখন কি কখ। বলিযাছিলন | ৮ 


৩৪১৩ 


পিতা শবীয়ানন্ম(জ: ক্ষত্ত। ধনবিদ।ং বর: ॥ 
পূত্রশে।কাভিসম্কপ্ত: কিনাত ধরা জন্‌ ॥৯ 
কিক সৰ্বে নৃপতয়: সভায়াং ছে সমাসতে। 
উক্তবস্তো যথাতত্বং তদ ত্রাহি হং জনাদন ৪ ১৯ 
উক্তবান্‌ হি ভবান্‌ সং বচন: কুরুমূহ)য়ে।: ) 
ঘার্ডরাষ্টরন্ত তেৰাং হিং বচনং কুরুসংঙগদি ॥ ১১ 
কামলোভাভিচৃঙস্ক মন্দস্ক প্রা গ্মানিন: । 
অপ্রিয়ং হদরে মন্তং ও তিষ্ঠতি কেশব ॥ ১২ 
তেষাং বাকানি গোবিন্দ প্রে।তুমিচ্ছাছাহং বিভো। 
যদ! চ নাভিপভেত কালন্তাত তথা কুরু ॥ 
ভবান্‌ হি ন গতি: কুষ্চ ৩ান্‌ নাথে। তবান্‌ শুর: 4১৩ 
বাসদের উবাচ। 
শৃণু রাজন্‌ যথা বাক।নুক্তে। রাজ। সুযোধন; । 
মধো কুরূণাং রাতে সভায়াং তগ্রিবোধ নে ৪১৪ 
আমায় খাযিকগণত্রেট কাক: বিরত হিন পুতুল খাদের 
শোকে সদা সর, তিনি ব। ইখেহনকে ক কঠিঘাছিবেন? 2 
আনান্ধল! ইহা বাতীত হে পন্য রাজোর। লা বলিধ- 
1২0৭, তাছারাই ব। (৭৬ নি কি রও 4)৯ করিয়াছিলেন, 
আপনি এই লব কথা ঘখাধথ চাবে <পুন ॥ ১ 
ছে কৃষ্ণ! আপনি নিশ্চই কৌরংসহাহ কুকশ্রেত তীঘ ও 
গতযাষ্ট্রের নিকট সত কিট একথা নিবেদন করিয়াছেন। 
আপনার কথিত লব বাকা আমার পক্ষে তিতকর ও নিজের 
পক্ষে অপ্রিয় মনে করিয়া কাম ও পোভে আস্ত মূর্খ এবং 
পণ্ডিতমানী প্্ঘ্যোষন সম্ভবত: নিদের হৃধরে স্থান দেহ 
নাই ॥ ১১-১২ 
বিতে|! গোবিন্দ! আনি ভাতের লে লব কখিত বান্ধা 
শুনিতে ইচ্ছা করি। তাত! আপনি লেই সব বিধয় এভাবে 
বর্ণন। ক্ছন, যাহাতে আমাদের সম নখ) শতিবাহিত না হয়। 
প্রকক! আপনিই আমাদের আশ্রয়, আপনিই আঘাতের রক্ষক 
ও আপনিই আদামের গুরু ॥ ১০ 


উরুফ বলিলেন রাজন্! দাদি কৌরব্লচা্গ রাজা 
দুষ্যোধনৰে বে লকল বাক] বলিহাছি, রাজেন্র । আছি উহা 


বলতেছি, আপনি আনার নিকট ঠইতে শ্রবণ কন ॥ ১৪ 
ন্দামি খন আমার কখ। ভুখেোখনকে শুরাইলান, তখন সে 


[ উদ্ভোগপর্বধ 


ময়া বিশ্বাবিতে বাকো হাস ধুতরা: 

অধ ভীঙ্ছঃ গ্ুলংক্ুদ্ধ ইদং বচননত্ৰৰীং ॥ ১৫ 

হুর্ধ্যোধন নিবোবেদং কুলার্থে যদ্‌ ত্রধীমি তে 

ডচ্ছ্ত্বা রাজশাদূল স্বকুলস্ত হিতং কুরু॥ ১৬ 

মম তাত শিতা রাজন্‌ শান্গুর্লে।কবি্রুত: । 

তস্কাহমেক এবাসং পুত্র: পুত্রবতাং বর: ॥ ১৭ 

তশ্ত বুদ্ধি: সমুৎপন্জা দীঘ: স্থাৎ কথং সত: । 

একপুত্রমপুত্রং বৈ প্রবদান্ত মনীবিণ? ॥ ১৮ 

ন চোচ্ছেদং কুল: ঘায়ছ বিস্তীধোচ্চ কখং হন: 

তক্ষাহমীশ্পিতং বৃদ্ধ৷ কালী: নাএমাবহম্‌॥ ১৯ 

প্রতিষ্ঞাং দৃঙ্ধর!ং ক! পিতুরর্থে কুলপ্ত চ। 

অরাঞা চোধ্ব রেতাষ্চ ঘা স্থবিদিত: তব। 

প্রতীতো নিবসামোষ প্রতিক্ানম্বরপালয়ন ॥ ২০ 

ভঙ্কাং হচ্ছে মহাবাশু: প্রঘান্‌ কুকুকুলোদ্যহ:। 

বিচিত্রবীধ্যে৷ ধর্মান্া কনীয়ান, মম পাধিব ॥ ২১ 
হালিতে লাগিল। ইঃ! গ্ৰিং। জাম মতাত ফুষ্চ হইলেন এবং 
তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫ 

দুষোোবন! আনি বংশের (২৩েএ ওত তোমাকে দাহ। কিছু 
ৰলিতেছি, উহ তুমি এক্কাগ্চতে শ্রংণ ক) নৃপপ্রেঠ! উচ্ধা 
শুনিষথা নিজ চুলের ছিওলাদন কর । ১৬ 

তাত! আমার শিত। শান্ত বিশ্ববিগাতত সরপতি ছিলেন। 
হান! পুজবান্ছিগের নধে। শ্রেষ্ট তাহার [মন একমাত্র পুত্র 
ছিলাদ ৷ ১) 

লেইজন্ত তাহার মনে এট বুদ্ধি উপস্থিত হইল ছে, জাহার 
দ্বিতীয় পুজ্জলান্ড কিভাবে হটবে? কারণ, মনীষী পুরুষগণ একটি 
ছা পুত্রবান্‌ ব)ক্িকে পুত্রহীনট খলিঙ্া থাকেন৷ ১৮ 

“কোনকূপে এই কুলের উচ্ছেখ না হক এবং ইছার হশ 
লর্কাঘ! কি প্রকারে বিদ্তৃত হইবে"__ঠাতার এই ইচ্ছা দ্রানিয়। 
আমি বংশের কণযাশের জগ্গ ও লিত।র প্রসন্নতার জর রাজ! না 
হইৰার এবং উর্চরেতা ( নৈষ্িক ব্্থচারী ) হইয়া জীবনযাপন 
করিবার মকর প্রতিজ্ঞ, করিছা মাত৷ ₹লীকে ( সত্াবতীকে ) 
লইয়া আসিলাম ॥ ১৯-২০ 

্থা্গন্‌। লতাহতীএ গতে কুক্কুণের তারবহনকারী দরদ 
নঙাবাছ জীহান্‌ বিচিহ্বীষ্। উৎপ॥ হছল। গে আদর কলি 
ভ্রাতা ছিল ৪ ২১ 


সপ্তচহাবিংশকপিতাশ তাতমে 





হর্যাতেহহং পিভি তং দ্বরাডে সন্যাবেশয়ন্‌। 

বিচিবীর্যাং রাজানং ডত্যো ছছ। হধস্চর: 

স্তন্বাহং সদৃশান্‌ দারান্‌ রাজের সমুপাহরস্‌। 

জিব পারিবলঙ্বাতমপি তে বুশ: শ্রুভম ॥ ২৩ 

ততো রামেদ সদরে ছ্বমুদ্ধমুপ1গমন্‌। 

ল ছি রামতয়াদেভিবাপরৈহিপ্রবালিত; ॥ ২৭ 

দারেহপ্যতিলক্রশ্চ যন্্মাণ: সমপস্তত । 

হদা স্বরাজকে রাষ্ট্রে ন ববর্ধ সু[রস্বর:ঃ। 

তদাভ্যধাবন্‌ মামেব প্রজা: ক্ষুণ্ধয়দীডিতা: ॥ ২৫ 

প্রজ্ঞা উচুঃ। 

উপক্ষীণা: প্রজাঃ সধা রাজা ভধ ভবায় ন: । 

ঈতীঃ প্রণুদ তং তে শান্কানো; কুলবর্ধন ৪২৬ 

সীডাস্তে তে প্রঞ্জা: সধ। বা[দ(তক শদারুলৈ । 
ঘ্াবলিষ্টা গাঙ্গেয় ভা; পরিএ। হুনর্সি ॥ ২৭ 





২১ 





লিত! শান্ত স্ব! গমন কারলে জা।ন {৭৬ বা) বাকা 
বিচিতবীর্ঘক্কে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং আনি শ্নধং তাচার 
সেবক হই রাছলিংছাপনের নিছে » ঢামোন ধাকিতান ॥ ২২ 





রাগে! তাচার দন্ত আৰ চে তমনুলীকে জনন করিধ। 
যোগ পন্থী আনহা পিলাম। এহ 129 ডুরমও বধার 
শুনিয্াছ ॥ ২৩ 


তারপর এফ সময্ে আমি পরশুরামের লডিত ধন্ধ ধুখ্ে 
আবতী্ হই । সেই লদছে পরশুরাদের ওরে এখানকার শাগরিক- 
গণ মাত৷ হিচিবীধাকে এই নগর হইতে দূরে দরাইছা 
দিলেন ॥ ২৪ 

লে নিজ পত্বীগশের উপর অতঃস্ব আলক ছিল বলিষা রাজ- 
ধ্থংরোগে আক্রান্ত হই! দৃতুবর করিল । তখন অরাজক 
এই রাষ্ট্রে দেবরাজ ইরা বর্ণ বন্ধ করি দিলেন, লেই অবস্থায় 
প্রজ্াগণ কষা ও করে পীড়িত ছইখ1 আমার নিকট দৌন়্াইছ। 
আলিল ॥ ২৫ 

খ্রজাগন ব্লিল/_শান্গুর কলবর্ছ। মহারাজ! আপনার 
কল্যাণ হউক । রাজোর সমশ্ত প্রগাগণ ক্ষীণ হুইস্থা পড়িতেছে। 
আপনি শাদাদের অত্যরের জন্তু রাছা হউন এবং অনাবৃরী 
প্রভৃতি ঈতিদদূহ নিবারণ করুন ॥ ২৬ 

গ্ানক্বন ! আপনার লককল প্রজ্ঞার খতয্থ ত্র রোগ- 
লগুছে লীড়িত হটতেছে। প্রজাদের মঘে। আজ অচলোকই 


চে হহাভারতহ 


5৪১৫ 


ব্যাধীন, প্রণুদ নী ত: প্রা ধনেশ পালয়। 
"তায়ি জীবতি মা রাষ্ট্র: বিলাশসুপগচ্ছচ ॥ ১৮ 
ভীম উৰাচ ৷ 
প্রজানাং ক্রোশতীন।ং হৈ নৈবাক্ষুভাত মে মন: । 
প্রতিজ্ঞাং রক্ষমাণস্ত সদ্‌ বৃত্ত: স্মরতত্তথা ॥ ২৯ 
ততঃ পৌর! মহারাজ মাত! কালী চ মে শুভ! ; 
সুতা; পুরোহিভাচার্ধা ত্রাহ্মণাস্চ বহক্রতা: ॥ 
মামূচুতূশসম্তপ্ত৷ ভব রাজেতি সমন্তুতম্‌ ॥৩* 
প্রতীপরক্ষিতং রাষ্ট্র: ঘাং প্রাপ। বিনশিস্তৃতি । 
স হমন্মদ্ধিতার্থ, বৈ রাজা চব নামতে ॥ ৩১ 
তাক: প্রাভলিচ&। তুঃখিতো ভুশমাহুরঃ ) 
তোভ্যো নাবেপছং তত্র প্রতিজ্ঞা: পিড়াপৌরবাৎ ৫৩২ 
উষ্ভরেতা হাখাদা চ কুলসার্থে পুন: পুন) । 
বিশেষতস্থবখপ, পুরি ন। মাং নিযোদয় ॥ ৩৩ 





চীৰিত আছে। 
কঙ্ন। ২৭ 
বীর ! আপনি বোণল্মৃঃকে দরদ কন এবং দা্াহুলারে 
প্রজাগণকে পালন ককন। আপন জবি খাকিতে ছেন এই 
স্াছেওর বিনাশ না হয । ২৮ 
ভক্ষ বলিলেন, প্রছাগণের এঠ ৬৬৭ আগ্বানের প্রতিজা 


অত আপনি হাতের পকলকে বক্ষ। 





রক্ষ। ও সঙাচাবের কা ব্বব্ণ ভাৰ%। মাদার হন নি 
হুইলনা ২৯ 
মহারাজ ! তারপর আমার কলাম মাতা লত)হতী, 






পুরবাদী, পেবক, পুরোহিত, আ১ব) ও বরাত বাস্থণগণ অতাক 
সন্বন্ত হনব আমাকে পার হার বলিতে লাগিলেন_তুমিই রাকা 
হও, পক্পখাহ মহারাজ প্রতীশের দবার। হুরক্ষিত এই রাষ্টু 
তোমার নিকট পথ/ন্ট আসি) = চদা বাইবে। মন্থাদতে! 
অতএব তুমি আমাদের ঠিতের জগত রাদপছে আখিডিত 
হও ৷ ৩০-৩১ 

সাচার! এই কখ। বলিলে শাৰি তান দন্বণ ও ছু:ছিত 
হইয়া শিতার ঘহ্ৰের পিকে দৃরী স্বাপন করত যে প্রতিজ্ঞা রিতা” 
ছিলাম, উহা ঠাহাদের লক্লকে নিষেধ করিলাম ॥ ৩২ 

তারণর ঘাত। নতাবতীক্ষে বলিলাম--ম।! আৰি এই 
স্ছলের বৃদ্ধির জন্য এবং বিশেদত: তোমাকে এখানে আনিবার 
ছন্ত রাজা ন। হইবার ও নৈষ্ক বঞ্ধচারী ছুইথা জীহলযাপন 
করিবার পুল; পুন: প্রতিজ্ঞা কারছাছি ॥ ৩৩ 





৩৯১৬ 





ততোহহং প্রালিছু হা এর: সাব্রসাদছন্। 
নাম্ব শান্তহলা দত; কৌরবং বংশমুদ্বহন্‌ ॥ ৩৪ 
প্রতিজ্ঞাং বিতথাং কুধ্যামিতি রাজন্‌ পুনঃ পুন: । 
বিশেষভন্বদর্থক প্রতিজ্ঞাং কৃতবনেহন ॥ ৩৫ 
অহং প্রেম্ধম্ড দাসশ্চ তবাস্ঘ হ্তবংসলে। ৩ 
এবং তামন্তুনীয়াছং মাতরং জনমেব চ !৷ ৩৬ 
অবাচং ভ্াতৃদারেু তদ! ব্যাসং মহামুনিম্‌ । 

সহ মাত্র! সহারাহ প্রল্াদ্ধ তমু্িং তদা চ ৩৭ 
অপত্যা্থ৷ সহারাছ প্রসাদং কতবাংষ্চ স:। 
জীন্‌ স পুত্রানজনয়ৎ তদ! ডরতলন্তদ ॥ ৩৮ 
অন্ধ; করপহ্ীনযবা বৈ বাজ। পিত। তব) 

রাজ! তু পাছ্রভলশ্রায়! লোকবিশ্চত: 








রাজন! তারপর পুলয়াং চাহ'জলি £70 নাতাকে প্রা 





করিবার অন্ত আামি বিলীতড়ানে হলিলাম-ম;' আমি রাজা 
লাম চুষতে উৎতপয় ১8 কৌরহহা নধাা বন্থন 
করিতেছি। অতএব স্বামি গত প্রতিল্ঞ। বিকাল করিতে 


পারিষ না--এট কখ। আমি বাড বাব আানাটহ।চিলাম। এরও 
বলিলাম--বিশেদত: (১:72 ওরা আম ও পনি) করিত 
ছিলাম ॥ ৩৪-৩৫ 

পুরবৎললে! আনি পন তোমাৰ সেবক ও লাগ । ( প্ৰতরাং 
আমাকে প্রেতিজাডঞগ কবিতার »৭। এলিহেন ৭:1 | মারা! 
এটক্ষপে যাতা ও এরাও? লক্ষণে সন বিনা নিচের 
ব্বর্কূলে খনি) মাতার ৯৩ আম নহানুনি পঠালছেধকে 
প্রচঙজ করত আতা বিচিতরবীধোর গণের পরে পয উৎপজ করাই" 
বার অক তাহার নিকট প্রাখন। করিলাম। ভরতকুলকৃদপ ৷ 
দহি আমাদের উপর কুপা করিলেন এবং লেঃ গ্রীগণের গে 
তিনটি পুৱের জুন দিলেন ॥ ৩৬-৯ 

তোষার পিত। দ্ধ ছিল, শতএন শেডেন্রিযগীনতাহশতঃ 





আফাশাক 


[ হঙ্গোপগনা 


স রাজা তন্ত তে পুহাঃ পিতুদায়াহতারিণঃ। 

হা তাত কলহং কাষী রাচ)স্টাধ : প্রদীগতাম্‌ ৪ ৪* 
ময়ি জীবতি রাজা; ক: সম্প্রশাসেং পুমানিহ । 
স্বাবমস্থা বচো! মহুং শনমিচ্ছানি ব; সদা ॥ ৪১ 

ন বিশেধোহত্তি নে পুত্র হয়ি তেযু চ পাখিব। 
মতসেতং পিতুস্ভ।ং গান্কাধয। বিহ্রস্ত চ ॥ ৪২ 
শ্রোতবাং খলু ব্ধানাং নাতিশন্ধীধচে! মন । 
নাশরিস্তসি মা সর্বমাত্বানং পুিবীং তথা ॥ ৪৩ 


ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহস্ৰাং সংহিতাল্াং বৈয়ালিকা- 
স্থৃভোগপর্ধদি ভশবদ্যানপর্যণি ভগবদ্বাক্যে 
সপ্যচন্বারিংশদধিকশততমেহধ্যায; ॥ ১৪৭ 





সে যাজ্জা হইতে পারিল ৭।। তখল লোকবিগাাত সদ্ধাদন| পাওু 
এই দেশের রাও! ছটল ৪ ৩১ 

পাছু রাঙা ছিল, স্ব তরাং তাহার পুয়গণ? এট শপিত্সস্পত্তির 
অধিক্ায়ী। বংল দুখে ! আতএ তুমি কলহ করিও না) 
অপ্েক রাছ) পাওদগণকে তধান ক? 1 9* 

আমার জীবিত অপঙ্থাহ মামার ইচার লিকদ্ছেফোন্‌ বারি 
এপ্যানে রাড/শাসন কারতে লংগ টবে? ইত। বুকিয। আমার 
হাক) অবঞ্চেল। করিও 211 অমি "দর্কদ। তোদ|যের মনো 
শান বির করুক" ইঠাট কামনা কার ॥ ৪১ 

রাজন! আমার নিকটে তোমৰ। “সং পা এবগণ উতর্পক্ষের 
বে) কোন পাথক। নাই । তোমার শিতা ধৃতয়াটু, মাত। গান্ধারী 
ও বিছুংররও ইহাই অভিমত ॥ ৪২ 

বৃদ্ধগণের বক্ষ) তোমার শ্রদণ ₹র। উচিত। আদার কথার 
মৰো তুমি ফোন শত্ব। পোষণ করি ন)। তাহা না হইলে তুমি 
সকলকে, নিজেকে ও এট পৃথিবীকে এষ করিয়া দিবে ॥ ৪৪ 





দ্ধ বেধব]াসপ্র্ীত শক্লাচল্রী সংহিত) মহাবারভের উদক্ষোগপর্য!ন্গত ই৪গবধ্ধানপর্কো 
ইতগবদ্ধাক]বিষবঞ্ দপতচব্ারিংশহধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ লমাপ্ত) 


অফ্টচভালিংশদাবিকশততমোহব্যায়ঃ। 
[ভ্রকরকেন হোগাচাধা-বিছর-পাদ্ধারীপা; হুক্তিযুক্-বাক্যস্য কথনন্‌। ] 


বাসুদেব উবাচ ৷ 
ভীম্মেশোজে ততে ত্রোপো হূর্ধ্যোধনমভাষত। 
মধ্য নুপাণাং ভদ্র: তে বচনং বচনক্ষম; ॥ ১ 
প্রতীপঃ লাম্তুমুস্তাত কুলস্কার্থে যখ স্থিত:। 
যথা দেবত্রতো ভীম: কুলক্যার্থে ন্থিতোহভবং $ ২ 
তথা পাইনরপতিঃ সতাসন্ধে। চিতেঙ্গি: । 
সাজ! কুরূণ।ং ধর্মাসা স্বত্রত: স্থদসা[হতঃ ॥ ৩ 
জোষ্াকস রাহ্ামদদান ধৃতর।ট্রায় দীনতে । 
ববীয়লে তথা '্ষত্রে কুরূণাং বংশবর্ণন: ॥ ৭ 
ততঃ সিংহালনে রান ্পয়িইৈনম্ছাতন। 
বলং গুপাম কৌরকেো। 
নীচৈঃ স্িন্বা হু বির উপা 
প্রেষ্টুবং পুকষসা[ে। নাললাদ, ন 
তত: সর্ধা; প্রজাস্তাত দৃঃনাটু: ঢনেশ্বরম । 


অচত্বারিংশনধিকশততম অধ্যায়। 

(কফ তোশ?5াগ, বিচ 5 গান্ধাৰীৰ ঢক্িচুকৰাক। 
কখন।] 

তগবান্‌ পক্ষ বলিলেন,_ রান! তোমার ্লাণ হউক । 
জীগের কথা লমাণ্ত হইলে ভাগশঞানে নিপুণ তোণাভাঙগা নুপগ্ণের 
ঘৰে] ছুধ্যোধনকে অটস্তল সলিলেন ) ১ 

ভাত! যেরূপ প্রতীপপুদ পাছ্ত এই কুলের কল্যাণের ছক 
নিৰত ছিলেন, হেয়প দেত্রত ডা এই কুলের বুদ্ধির অর 
শবস্থান করিতেছেন, স্টেম? লত/এতিজ। এবং জিতে শর রাছ। 
শাুও নিরত ছিলেন। তিনি কু্কুলের রাজ! ইইঘাও লা 
ধরেই আসন্ধ ছিলেন। তিনি উরঘ অতপাললকারী ও এফ গ্র- 
চিৰ ছিলেন॥ ২-৩ 

কৃক্ষৰংশের বৃদ্ধিকায়ী রাছ। পাব নিন্দ ছে ভ্রাত। বুদ্ধিমান 
গতর ও কনি ব্রাত। বিহ্রকে স্বীধ রাছ। ( উপভোগের জক ) 
প্রধান ফরিয়াছিলেন। ৫ 

যাছন্‌ | কুরুকুলরর পা স্বীয় মর্থাদ। হতে যিনি 
কছসঞ চাত হন নাই, সেই ধ্বতযাষ্টরকে দিংহাদনে বদাটছা শু 
পরীঘরের লহিত বনে প্রস্থান করিঘাছিলেন ॥ ৫ 

তারপর পুরুষত্রে বিদুর পেসকের করার নিয়ে ক্বহশান করত 

৪২৮ 










সহ্থিতো রুপ: ৫৫ 


অন্বপস্ভম্ত বিধিবদ্‌ যথা পাণুং জনাধিপম্‌ ॥ ৭ 
বিস্চ্গে ধৃতরাষ্টায় রাজাং সবিছুরায় চ। 
চচার পৃথিবী: পা: সর্ধাং পরপূরঞ্জয়: ॥ ৮ 
কোশসংবননে দানে ভৃত্যানাং চা্ববেক্ষপে। 
ভরণে চৈব সর্বন্ত নিুরঃ লত্যাসঙ্গর: ॥ ৯ 
সন্ধিৰ্ত্ৰচসংযুক্ে। রাজা: সংবাহন ক্রি; । 
অলৈক্ষত সহাতেছ। ভীগঘ: পরপূরজয়:॥ ১০ 
সিংহালনন্থো। নুপত্তি্বাযটা অতাবলঃ। 
আঘ্বাস্তসান: সতত: বিছুবেণ নঙাখলা ॥ ১১ 









কথং ভঙ্ কুলে জাত কুল। 
সন্ত আহি সাধং 


নানন্টীলি। 

হাগান্‌ জনানিপ 7১১ 
ত্রবীমাছং ন কাপনা প্রকৃত: কথপ’ন। 

ভীঘয্রেণ দ্র নিচ্চানি ন হয হাছসন্তন ॥ ১৩ 








চাম? বান করিতে করিলে টিিইডাকে বৃতযাযরের লেবার 
নিরত রতিলেন। ৬ 

তাত! ত্বধনস্থর পল প্রথ। হের রাজা পাত্র অহুগত 
ছিল, সেইবপ বিধি অগ্রারে রাঙ' পৃতরা্রের অদীনে অবস্থান 
করিতে লাগিল ॥+ 

এইছপে শ্রগপের নগরহিথদী রাও) পা? বিহুরের সহিত 
বৃতরাউকে নিছ রদ লমণ করিয়া সম্পূর্ণ পৃথিবী হদণ করিতে 
লাগিলেন । ৬ 

লতাপ্রতিজ বিদুর ধনাগাররক্ষণ, হান, কৃতাবর্গের রক্ষণা- 
বেক্ষপ ও লেহকগণের ভরগ্পোংশক(ধো নিযূক্ রছিলেন।॥ ৪ 

শঙনগরবিহী মহাতেন্স্বী ভীত পদ্ধি-বিগ্রচডার্দ্যে ব্যাপৃত 
ব্বাকিৰা বুপগশের লেবা এ কর এুহুতি গ্রহ্শ-কার্ষো পর্থাবেদ্দণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ১* 

অছাবলবান্‌ রাজ বৃততরাষ্টর কেবল সিংছালনেই জখি্ি আছেন 
এবং ছাতা, বিতুর সঙ্গ তাহার দেখান উপস্থিত আছেন ১১ 

তাহারই বংশে উৎপত্থ হইয়া তুশি এই ফুলে কেন বিতের 
শব ফরিতেছ7 রান! ভ্রাচদ্দের লচ্তি মিলিত হুইা 
ছনোবাক্ষিত ভোগনমূহ উপভোগ কর। ১২ 

নৃপভ্রেষ্ট' আমি লীনতাহশতও কিংবা ধনলাভের ইচ্ছা 


৩৪১৮ 


নাহং দ্বত্তোইভিকাজিকষম্যে তরপায়ং জলাধিপ ৷ 
বতো ভীন্মজতো। ভ্রোণো। যদ্‌ ভীমন্তাহ তৎ কুরু ৪ ১৪ 
দীয়তাং পাত্পুত্েত্যো রাহ্যাব'সরিকর্শন । 
সমমাণার্ধ্যকং ভাত তব তেষাঘঃ মে সদা ৪ ১৫ 
অ্বন্থামা যথা মহৎ তথা শ্বেতহয়ো মস। 
বহন! কিং প্রলাপেন যতে৷ ধর্মস্বতো জয়ং ॥ ১৬ 
বান্থদেৰ উবাচ। 
এবমুকে মহারাজ ভ্রোদেনামিততেজস। | 
ব্যাজ্জছার ততো! বাকাং বিছুর: সতাসঙ্গরং ॥ 
পিতুর্বদনমন্বীক্ষ্য পরিততা চ ধর্মবিৎ ॥ ১৭ 
বিছুর উবাচ। 
দেবব্রত নিবোধেদং বচনং মন ভাষতঃ । 
প্রনষ্ট কৌরবে। বংশবয়ায়ং পুনরু্ধ ত: ॥১৮ 
তক্কে বিলপমানম্য বচন: সমুপেক্ষসে । 
ফোনকে এই কথা যলিতেচি =)। বি ভঙ্গ কর্বক প্রত 
ধলাদিই প্রবণ করিতে ইচ্ছুক, তোলার এর নয ॥ ১৯ 
আলেশ্বর ॥ আমি তোলার নিকট হউতে কোন শীবিষার 
উপাাশ্বতপ ধ্নাদি লাচ করিতে অভিলাদী নহি। যেখানে 
ভীম, লেইখালেই তো) তুনি গীশ্রের বাকা পালন কর ॥ ১৪ 
শত্রবদন! তুঁঘি লাওনগখকে অর্ছেল রাগ প্রান কর? 
বল! আমার এই আ1516)ক ডোনার নিকট ও পাগুবগপের 
নিফট সৰ্বদা সমান ॥ ১৪ 
শামার লিকষট ঘেভপ অশ্বখাহ।, সেইরূপ শ্গেতাশথবাচন 
অর্দুনও। অধিক কথা বলিয়া মার লাও কি আচে? বেখানে 
ধন, সেই পক্ষের ছয় সুনিশ্চিত ॥ ১৯ 
পগধান্‌ প্রকক বলিলেন, মচারাঙ্জ! অমিততেজনী 
স্োখাচার্ঘ এট যখা। বলিলে লত্যপ্রতিজ ও দৰশ বির খোট 
শিত। ভীঙ্গের দিকে ফিরি। ৩1013 মুখের উপর দৃনী নিবদ্ধ 
রাশির) এট কথা বলিল ॥ ১৭ 


বিচ বলিল পুজা দেবব্রত ! আপনি খামার এট কথা 
হৰণ বনুন। এই কৌরববংশ ধ্বংস হতে চলিয়াছে, যাহা 
আপনি পূর্বে পুনরায় উদ্ধা করিদ্বাছিলেন ॥ ১৮ 

আমিও এই বংশের রক্ষার জন্স শ্বিলাপ করিতেছি, বিন্ধ 
জানি না কেন আপনি ব্মাযার কথা উপেক্ষ! করিতেছেন । আসি 
জিজ্ঞাসা ফরিতেছি_ এই কুলাঙ্গার তর্ণোদন এই বংশের কে? 
থে লোভের বঈড়ত হটলেও আপনি তাহার বুদ্ধির অনল 


 ইন্লোগপর্কদ 


কোহয়ং ছুধ্যোধনো নাম কুলেহান্ছন্‌ কুলপাংসন:৪১৯ 
যস্য লোভাভিভূতম্ত মতিং সমছৃহর্তলে। 
অনাধ্ধ্যস্তাকৃত রন্তু লোভেন হৃতচেতস: ॥ ২০ 
অভিক্রাসতি য; শাস্তরং পিতুর্ধনার্থদশিন; । 

এতে নন্যত্তি কুরবে! ছুখ্যোধনকুতেন বৈ ॥ ২১ 

যথা তে ল প্রশশ্ষেযর্মহারাজ তথা কুরু। 

মাং চৈব ধৃতরাষ্ট্রক পূর্বমের মহানতে ॥ 

চিত্রকার উবালেখ্যং কৃ ন্থাপিতবানসি ॥ ২২ 
প্রহাপতি; প্রজা; সৃষ্ট ঘথা সংতরতে তথা । 
নোপেক্ষন্ব হাবাহে। পঞ্জমান; কুলক্ষয়ন ৪ ২৩ 

অথ তেইস ম্তিনষ্টা বিনাশে প্রতুঃপশ্থিতে। 

বলং গচ্ছ ময়া সার্দ: গৃতরা্রেণ চৈব ত ॥ ২৭ 

বন্ধা বা নিকৃতিপ্রন্কং ধাঠগা&ুং সুদর্তিম্‌ ॥ ২৫ ৪ 


ফরিছা চলিতেছে? লোড ধার (বিবেকশকি নষ্ট করিয়া 
হিয়াছে। ইহার বুদ্ধি দুধ ৩২ গাতে এবং দে পুর্বে 
অনার্ঘ। চট! পড়িয়াছে। ১৯-২* 


দে শাঙ্ের অঙুশাসন ওক্যন করক্েছে। ধর্ঘ ও অর্থের 
ছিকে দূরী স্থাপনকারী নিত পিতার ক119 মানিডেছে না। 
নিশ্চই একমাজ ছুধোধনেও জগ্রট সম কৌরবগণ নই ছুইছ 
ধাইবে॥ ২১ 

মহারাজ! এইরূপ কোল উপায় স্থির ক্ষক্ষল, থাছাতে 
ইছাহের নাশ নাহস্ক। মহাৰতে ! দেশ চিত্রকর কোন চিত্র 
নিশ্থাণ কয়িয়| একস্থানে স্থাপন করে, দেইক্ূস আপনি বআমাকে ও 
তাকে পূর্ব হইতেই নির্ধ। করিয়া রাখিযাছেন। 

মহাৰাছে।! হেরগ প্রজাপতি প্র দয করছ পুনরাধ উহার 
লংহার করিয়া খাবেন, লেপ আপনিও স্বীয় বংশকে বিল 
হই াইতে হেখিযা উহ! উপেক্ষ। করিবেন ন।। 

ঘি এই বিনাশকাল উপস্থিত দেশি এখন আপনার বুদ্ধিও 
নষ্ট হা থাকে, তবে আপনি ব্বামার ও ধৃততরাষ্ট্রের লছিত বনে 
গমন করন। 

অথবা বাহার বুদ্ধি লর্জদা ছল-কণটতা পূর্ণ, সেই শতিশয় 
প্র্ণতি দূর্য্যোধনক্চে সী বাশির! পাশবগণের দ্বারা সুরক্ষিত এই 
রাজাকে শাসন করুন। 


অইছাহ্রিপলক্িকশতাতখোহপনায়ঃ } 


শাহীদত রাজ/নগান্ড শাশবের ৩এক্ষিতন। 
প্ৰসীদ রাজলাদূ'ল বিনাশে বৃশ্বাতে মহান ১৩ 
পাওবানাং কুক্ধণাঞচ বাডামসিততেজসাম্‌ ৪ 
বিররামৈধযূক্ত । তু বিছরে। দীনবানস:। 
পরধ্যায়দান; স তথা নিংশ্রসংস্চ পুনঃ পুনঃ & ২৭ 
ততোচৰ রান: সুবলকস্ক পুত্র 
ধর্মার্থযুক্তং কুলনাশভীত।। 
ছুধ্যোধনং পাপমতি নৃশংসং 
রাজ্ঞাং সমক্ষং স্বতমাহ কোপাহ ॥ ২৮ 
বে পাখিব। রাজসতাং প্রবিষ্ট 
ব্ৰন্মধয়ে। ঘে চ সভ।সদোইঞ্টে। 
শৃবস্ত বক্ষ্যামি তবাপর।ধং 
পাপস্ক সামাত্যপরিস্ছদস্ট ॥ ২৯ 
রাজ্যং কুনধপামগ্রপৃৰ,তাঞ।ং 
ক্রমাগতে। নঃ কুলধৰ এয । 
বং পাপবুদ্ছেইতিনৃশংল কএন্‌ 
বাজ।ং $ুকণ।এন১দ বিছংসি & ৩০ 
স্বললেষ্! আপনি এসএ হ৬ন: শাওন ও কৌরবগণ এবং 
আদিততেজস্বী রাগাদিগের মহন !--!শ পৃইগে।১৫ ইইতেছে। 
এই কখ। বালছ দীনচিও হর রত হইল এখং [বিশেষ চিন্তাত 
বিষ! হইয়া পেই পম বারংবার দীখস্বাস ফেলিতে 
লাগিল ২২-২৭ 
তারপর রাজা এ্$লেএ ক% গাঞ্জারী ॥নঞ্জ বংশের বিনাশে 
ভীতা হই নৃশংল ৬ পাপস:৬ পুত এতে1ধনকে লন রাজার 
লদক্ষে ক্রোদনহকারে এই দন্দ এ ও আবদুস বাক) ধশিলেন 7২৮ 
ছে সহ রাজ, ব্রদ্থধি ও জঞ ১৩[সদ্গণ এই এ1জলগ!র মধ 
আছেন, তাহার! সকলে মী) এবং সেব্কবগের সহিত পা 
দুর্ধযোধন তোমার অপরাবদনূহ শ্রবণ কন ॥ আমি উহা বর্ণনা 
করিতেছি ॥ ২৯ 
আমাদের মধ্যে পরস্পরা ক্রমে প্রচলিত কুলধর্্ ইহাই যে, এই 
কুরুরাজা পূর্বং পূর্ব অধিকারীর কমাহ্লারে উপভোগে খাকিবে। 
সু পৰ্থাৎ, প্রথমে পিতার শবিকাংরে এই রাজ্য থাকিবে, তারপর 
সের ; পিতা জীবিত খাৰিপে পুত্ৰ রাদে/র অধিকার পাইবে 
না তান্ত বৃশংলকর্্কারী দুখোধন! কিন্তু তুদি নিজে 
অনায়াসে এট রাজ) বিনাশ করিতেছ ৪ ০- 








হন ৩৪১১ 


বাজে) স্থিতে। বৃতগাটে। মনাধা 
ত ্তানুজে। বিতুরে। দীঘদশা। 
এতাবতিক্রময কথ; ন্বপঞ্ধং 
হয ধন প্রার্থয়সেহন্ত বোছাৎ ॥ ৩১ 
রাজা চ ক্ষত চ নহাগ্রভাবৌ 
ভীন্মে স্থিতে পরবন্তৌ ভবেতাম্‌। 
জয়ং তু ধমজ্যতয়া মহাব্যা 
ন কাময়েদ্‌ যো হবরে। নদীক; ॥ ৩২ 
রাজাং ছু পাণ্ডোরিদনপ্রঠব।ং 
তন্কাগ় পুত্রা: প্রত্ণন্তি নাস্চে। 
বাজ), তদেউগ্রিখিলং পাশুধালাং 
পৈহানহ, পুহপৌআন্গামি ॥ ৩৩ 
হদ্‌ বে তাতে কুঞদুখোর নহাত 
দেবএং: সত/সঞ্জো ননীঘী । 
সবং তদশ্(তিরহত। কাযা 
রাড; বহমান পখরিপালযদ্ধি: ॥ ৩৪ 


শতম {কমান তর ও 
কনিষ্ঠ আত! দুদ বিচু খিত আছেন। দুধ্যোধন! এট 








এট খাজে আও a 


দুইজনকে আতিঞন কৰয় মোহবলার; তম আজ নিজের প্রকৃত 
ইচ্ছা কৰিতেছ। ৩১ 

রাও প্রত & বিহৰ - গাব’ ভৰ ও ভীগের 
আীবিতাৰস্থায় পৱানীনহ খাকিৱেন। ( চাঁগধ খাকিতে ইহার) 
ৰাজোর আক $05 পারিবেন ন! )। কিন্তু তিনি ক, 
লেইছেতু নরজেট মহাব্র। গঙ্ানন্দন রাঞগ্রহণ করিবার ইচ্ছা 
পোহ করেন নাও ৩২ 

প্রর্তপৃক্ষে এই দুধ গাছ যহারা২ পাওুখ । তাহারই পুত্র 
ইহার শরিকারী হইতে শারিবে, অক কেহ লহে। অতএব এই 
দমগ্র রাজ্য পাওুবগণেরই ; কারণ, পিতা-পিতাদহের রাজা 
পুঞ্রপৌত্গশই লাত করিয়া! খাকে ॥ ৩১ 


ইচছকুলের শ্রেষ্ঠ পুর্ব লতা প্রতিজ্ঞ ও বৃদ্ধিদান্‌ মহাত্মা দেবত্রত 
ধাহা কিছু বলেন, উহা। রাঙা এবং স্বস্থ পালনকারী 
আমাদের দকলের কিছু পরিবর্ধন ন! করিধবাই পূর্ণরূপে দানিয়া। 
চল! উচিত ॥ ৩৪ 











৩৬৯০ 


মন্থ্য়া চাথ অহাএতস্ত 
জয়াপোহরুং বিছুরস্তরৈব । 
কারধ্যং ভবেৎ তং মুহ্ৃত্িনিযোজ্যং 


আখ।শান্ 


{ উচ্গেখপ্রব 


প্রচোদিতো ধৃতরাঠেণ রাড 
পুরন: শান্তদবেন চৈব ॥ ৩১ 





ধ্মংপুরস্কতা সুদীর্ঘকালন্‌ ॥ ৩৫ ইতি জীদহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
শ্রান্লাগতং রাজ্যমিদং কুরণাং স্ুভে।গপর্ন ভগবদ্যানপর্ধণি ককবাক্যে 
মুধিষ্ঠিরঃ শান্ত বৈ পুত্র: ॥ আইচবারিংশদবিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ 
অধৰ এই মহাত্ৰতধাযী তীত্মের আজ্ঞা রাজ। বৃতরাষ্ট্র ও CIEE EEO 


বিছ্গও এই বিবরে (কিনু বলিতে পারেন। অস্য সুম্হগশেরও 
ধর্খকে সন্থুখে রাদিত্বা উৎাই হুচীর্থকাল পান্ত পালন করা 
কর্তধ্য ॥ ও 


শালন কক্ষক এবং সে রাঙা! বৃতরাষ ও শান্রছনন্থন তীগ্ের নিট 
হর্স) বিষে শিক্ষা গ্রহণ করুক । ৬৮ 


জরীমর্ছবিবেদ্বালগরীত শতলাচভী সংহিতা মহাতারতের উদ্োগপর্কান্গত এ ভগবব্যানপর্কে 
ভ্রকফথাক)বিহত অষ্চত্বাযিংশদধিকশততঘ অধ্যায়ের পহৰা সাও । 


একোনপধ্যালদবিকঙ্ঘততমোহব্যায়ঃ। 


(পাওবেতযাইদ্ধযাজ)ং প্রদাতুং ছধে]াধনায় ধৃতরা্রস্টাদেশদ।নন: } 


বানুদের উবাচ। 

এবমুক্তে তু গালা ধূতরাষ্রো জনেশ্বর:। 
ছর্ধ্োধনমূবাচেদং রাজনঘো লাধিপ ॥ ১ 
ছর্ধোধন নিযোধেদং যং ছাং বঙ্ণালি পুত্ৰক । 
তথা! তৎ কুরু ভু তে যরক্তি পিডূগৌরবন॥ ১ 
সোম; প্রজাপতি: পৃৰং কুরুণাং বংশবরধন: ) 
সোমাদ্‌ বস্তুর হষ্টোহয়। যয।তিনৎধা খু; ॥ ৩ 

একোনপক্ষাশদধিকশততম অধ্যায় । 
[পাওধগণকে অর্চযাজ) গান করিবার ৮৯ চুষে ।ধনকে 


গ্তযাষ্ট্রের আদেশ দান। ) 

ভগবান হীরক ৰলিলেন,_-রাজন্‌ ! গাঞ্চারীত্বৌ এই কথ! 
ফলিলে পর রাজ। তাই লমণ্ড রাজগণের নখে হুর্খ্যোবনকে 
এইরপ বলিলেন ॥ ১ 

পুত্র ছুব্যোফন! তোমার কল্যাণ হউক। ছি তোমার 
মনে পিডার অর কিছুও গৌর খাকে, তবে আমি তোমাকে 
ঘাছ! কিছু বলিব, উহ! পালন কর ॥ ২ 

নকলের প্রথম প্রজাপতি হইলেন সোম, বিনি কৌয়ববংশের 
বৃদ্ধির আছি কারণ। এই সোম হইতে ধষ্ পুষে নহষপুত্র 
দ্যাতির ঈন্থ হত্ব। ও 


তন্ত পুহা বছবুচি পঞ্চ রাদধিসনা:। 
তোং যনুনহ। তেজা 6: সনতখ 
পৃক্খবীয়।ংশ্ট ততে। হোহস্থাকং 








বৰ্ধন । 
শমিষ্টয়া সম্পনৃতে। ঢতিও। পূবণবণ ॥ ৫ 
বছস্চ ভরতঙ্রে্ঠ দেবঘ11: তে।তভবং । 
দৌহিত্রস্থাত শুক্ৰন্ত কাবাষ্যামিততেজময ॥ ৬ 
ঘাদবান।ং কুল করে৷ বলবান্‌ বীয।দন্ম ত: । 





অবমেনে স তু ক্ষত দপপূর্ণ; ুবন্দধী:॥ ৭ 





এই হাতির পাচ পুন হং, ঈহার। লকলেই শেঠ রাঞমি 
ছিলেন। ভাছাদের দধো বহাতেচন্বী ও শক্তিবাদী থে পুত্র 
ছিলেন ধছ ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাব হইল পু, হিসি আমাদের 
এই বংশের বৃদ্ধি করিদ্বাছিলেন। তিনি বৃংপর্বার ক্স! শ্সিঠার 
গর্ত হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪-৫ 

ভরতত্রষ্ঠ| বহ বেখবানীর পুৰ ছিলেন। বত্স! ইনি 
অৰিততেনস্বী শুককাচার্যের তৌহিত ( কঙ্গাপুর ) ছিলেন ॥ ৬ 

ইনি বলবান্‌, পরমণরাক্রদশালী এবং বাদবগণের যাশপ্রবর্তক 
হইছাছিলেন। ইনি অতিতত মনমবদ্িস্প ছিলেন এবং 
অস্কারে পরিপূর্ণ খাকার সমগ্র ক্ষত্রিযসমানকে অপদান করিয়া- 
দ্বিলেন ॥+ 


একোনপ্স্ণশন ধকল ত 











ন চাতিন্তং পিতুঃ শাপে বলদপাববে হিত: । 
অবমেনে চ পিতরং আত শ্চাপাপরাদিজ: ॥ ৮ 
পৃদ্বিব্যাং চতুরস্তায়াং যপ্রেব!তবদ বলী । 

বশে কৃত্বা স রূপতীন্‌ স্তবসহাগসাহহয়ে ॥ ৯ 

ও: পিতা পরদকু্ধো বঘার্তিনত্বান্মর:। 

শশাপ পুত্রং গান্ধারে রাঞ্জ/চ্চাপি ব্যরোপন্রং ॥ ১* 
বে চৈনমদ্ববৰ্তম্ত আাতরে। বলদপিতা;। 

শশাপ তানভিক্রৃদ্ধে। যয।তিত্তনয়ানথ ॥ ১১ 
ববীয়াংসং ততঃ পূরুং পুত্ৰ: দ্ৰবশবতিনন্‌ । 

রাজ্যে নিবেশয়ামাস বিধেয়ং বূপসভ্তন: ॥১২ 

এবং জ্যেট্টোহপ)থে।ংসিন্তে। ন ॥/9)ম(চদ।য়তে। 
বধীয়াংসোহপি জায় রা, বুঞখো সলেবয়া ॥ ১৩ 
তখৈব সর্বধমন্্ত পিহুনম পিতামহ: ৷ 

শ্রতীপ: পৃথিবীপাল।এযু লোকেষু [বত ॥ ১৩ 
তন্ত পাখিবসিং২দ/ প্রান্দ।ং হয়েছ শাসওঃ। 








দ্বীর ধলে একপ মোহিত হচ্ছ: পাড়ছাছেপেন খে, ভান 
নিজের পিতার আমেশও নানতেনএ;  অপরা!৪ত বার খ 
পদ আাতপণকে এবং পিতাকেও এপনান করতেন ৪৮ 

চারি লদুত্ের অসাম; পনর ছুবওলে হহঠ সবাপেক্ষা 
অধিক ৰলবান্‌ ছিঙেন। তিনি সম রাদাকে বসত করিছা 
হবিনাপুরে বাল কয়িতেছিলেন। > 

গান্ধারীপুজ্জ একছিন ধর পিতা ন০ধনন্দন ধং।তি কুপত 
হইয়া বকে শন্ডিশাখ দেন এবং রা) ইঈতে চু)ত করেন & ১০ 

নিজ বলের গপে দপিত হে সকগ এআত। ধহৰ শছুলরণ 
করিত, হ্যাতি কুপিত হইখ। ।নদের দেহ নকল পুত্রকেও 
অভিশাপ প্রদান করিদ্বাছিলেনে ॥ ১১ 

তারপর নিজের বশবতী, আজ্ঞাপালক কনিচপুর গৃহে 
বৃপতোষ্ঠ ঘযাতি সাজো স্থাপিত করেন ॥ ১২ 

এইতাধে দেখা বার, জে/ঠপুত্রণও বদি অহকারী হয, তবে 
তাহার রাহ্যপ্রান্তি হয় না এবং কনিষপুত্রও বদি বৃদ্ধগণেব 
লেবার নিরত খাকে, তৰে লে-ও রাজ্/ল।তের শিকারী হইয়া 
থাকে ॥ ১৩ 

আ্ইস্ধপ আদার শিতার পিতামহ রাজা এতীগ সকল ধর্শ- 

বিষয়েই অতিজ এবং ত্রিলোকডনখে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১৪ 


ধর্দাছসারে রাঙ্গ।শাসন করিতে কৃপতিশ্রে্ গ্রতীপের তিন 





নহাভাহতম 


৩২১ 


এচ: প্রদরজিতে পুজা লেবকিত হবি 
দেবাপিরভবদ্দেঙ্ছে বাহলা ক স্থদনপ্তরব । 

তৃতীক্: শাশ্বত বৃতিনান্‌ নে পিতামহ; ৪ ১৬ 
দেবাপিন্ত মহাডেছাস্বগ দোষী রাজসন্তমঃ। 
ধাৰ্িক: সত্যবাদী চ পিতুঃ শ্ু্মবণে রত; ॥ ১৭ 
পৌরঞ্জানপদানাঞ্চ সম্মত; সাধুসংকৃত: ) 

সৰ্বেষোং বালবৃদ্ধানাং দেবাপিন্ দয়ঙ্গনঃ ॥ ১৮ 
বদাস্ত: সত/সন্ধ-চ সব্ঠুতহিতে রতঃ। 

বর্তমান: পিঠ: শাপে ত্রান্ধপ।নাং তথৈব চ ॥ ১৯ 
বাহনীকলা প্রিয়ো হাত) শপ্তনোশ্চ নহাম্মনঃ। 
সৌাত্রঞ্চ পর: হেথা, সহিতানাং মহা দ্রনাম্‌ ॥ ২০ 
অথ কালদ্য পয্যায়ে গুঙ্ছো পিস ওম: ৪ 
সঙ্তারানভিষেকাথং কারয়ানাস শাত:॥ ২১ 
কারয়ানাস সব অসপাধানি বৈ ৰিছুঃ। 

তং ত্রাহ্মণাণ্চ বৃন্ধাণ্চ পৌধজানপনৈঃ সহ ॥ 





৪১৫ 








পুত্র গন্মলাত কারিপেন। হহর: কে পেরতাগতের সা ₹ 
ও তেজন্বী ছিলেন ॥ ১৭ 
ভিত! এই তিনচনের মনে ভর ছিলেন দেবাপি। 


তাহার পরের বাপুমেকের ন! 
তৃতীন পুর ছামার 21, দহ ১2) ৬ 

হৃপশে্ দেবাশি খচা১৯খ হঠলেও চগ্থরোগে আকা 
ছিলেন। তিনি ধা্সিক, সত117, পিত়লেবার নিরত, লৎপুব- 
গণকতৃক লম্ঘানিত এবং এগর ৭ ৪লপঙ্ানবালী ঝকিদিগের 
আদর ছিলেন। বাদক চৰতে আখ করির। বৃদ্খগণ পান্থ 
সকলেই ছেবাপিকে হৃদ পিছ! চালৰ নিত ) ১৭-১৮ 

তিনি উহার, সতাপ্রতিজ৷ এবং সহন প্াপিগণের ছিতে 
আলক্ক ছিদেন। পিতা ও রাখ্ধশদিগের আধেশাছলারে কষা) 
করিতেন ॥ ১৯ 

তিনি বাংলীক্চ ও মহাযু) শর পি হ্রাত। ছিলেন। 
একে সংগঠিত এই বহাব্াগণের পরস্পর সৌঝাত্র অধিক 
ছিল৷ ২-০ 

তারপর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে বৃ নৃপলেষ্ট প্রভীপ 
শাস্বীয্ব বিখি জচুলারে নাজ)াভিবেকের কল অধ্যসসূহ্‌ সংএ্রহ 
করিলেন ॥ ২১ 

তিনি ছেবাশির মঙ্গলের ছন্ন সমণ্ড আবশ্তক কতা লক্প 
করাইলেন॥ কিন্ধু দেই সব ত্রাচ্ছল ও বৃদ্ধগণ এহং নগর ও 


আংলক এবং প্রতীপের 












২৯২২ 


সবে নিবারফাম।হদেবাপেক্রভিহেচনন ১৯ 

স ডচ্ছু তব তু নুপতিরতিধেক নিধাণহ্‌। 

অক্রকষ্ঠোহভবদ্‌ রাঙা পধ্যশে(চত চাতখদন্‌ ॥ ২৩ 

এবংবদাক্তো ধন: সত্যদন্ধশ্চ সোহভবৎ ॥ 

শ্রিক্চ প্রজানাসপি সংস্তগ দোবেন প্রদূষিত; ॥ ২৪ 

হীনাঙ্গ পৃথিবীপালং নাভিনন্দপ্নি দেবতা: ॥ 

ইতি কৃত্বা বৃপঞেষ্ঠ: প্রত্যাবেবন্‌ বিজ্রধভাঃ ॥ ২৫ 

ততঃ প্রব্যধিতাঙ্গোহসৌ পুশ কসম: । 

নিবারিতং নুপং ৃই। দেবাপি সংশ্রিতে। বনন্‌ ॥ ২৬ 

বাহদীকে| মাতুলকুলং ৩/ক,! রা), সনাশ্রিত; । 

পিতৃ-দ্বাত্ন্‌ পরিত্যঞ্া প্রপ্তবান্‌ পরমন্ধিমং 1২৭ 

বাহুলীকেন স্ষগুজ্ঞাত$ শাহের কবিশ্রও:। 

পিততুপয়তে র(জন্‌ রাজ। রাঞ্যনকারফুং ॥ ২৮ 

তখৈবাহং মতিনত। পৱিচিচএযহ পাঠুন। ॥ 

ভোট প্রত্রশিতো। রাহ্জা/্ানাঞ ইত তারও ॥ ২৯ 
চনপদৰাসীর। নকলে একলে এংদেয। এত হাওচা১যেক নিব 


করিলেন ॥ ২২ 
এই রাঞ্যাডিবেক 40 কবা শ:৭১ হাথ হতালের ক$ 


নাড়ে ক হইঘ। ধাহল। তিনি ।ন৭ প:5৫ ৪ পে।ক করতে 
পালিলেন ॥ ২৩ 

ধদিও দেৰাপি ভধার, সন, সওচশ্রাতঞ ও প্রজাগণের 
অ৩)৪ প্রি ছিলেন, তাপ ১পোগের ৪৩ 7৩৭ দূষিত 
হব পড়িলেন । ২৪ 

দদি রাজ যে কোন অগচীন হ৮%। বাকেন, তবে লে 
থকে দেৰতাগণ অভিন্ন করেন পা, সেংদন্স শ্রেষ্ঠ 
স্রাঙছণগণ নৃপোতষ প্রতীপকে দেবাপির রা9110ধেক করিতে 
বিধৰ করিলেন । ২৫ 

ইহাতে গান! অত্যন্ত বাধিত হহছলেন। তিনি পুত্র জর 
তখন শোৰগ্রকাশ করিতে নারিশেন। রা প্রতীপকে 
নিবারিত হইতে দেখিয়া দেবাপি বনে গমন করিলেন ॥ ২৬ 

বাহলীক পর সমৃদ্ধিশালী রাদা, নিত! প্রভীপ ও হাতা 
শানতগ্ুকে ত্যাগ কর্িরা মাতুলালদে চলিবা ঘাইলেন ॥ ২৭ 

রাঙ্গন্। তারপর পিতার মৃতু! হইলে বাংলীকের অনঙ্গতি 
শইন্বা লোকৰ্খ্যাত রানা! শান্ত রাঝ)শালন করিতে 
লারিলেন। ২৮ 


আধ 


( উ্ঠাগপৰ্ব 





পাণুন্ত রাজা: সন্্রা: কনীয়ানপি সনু নৃপ: । 
বিনাশে ত্ত পুত্রাসানিদং রাজ]নরিন্দম ॥ ৩০ 
অহ্যভাগিনি রাজ্যায় কথং বং রাজ্ামিচ্ষসি। 
অরাজপুতো হৃন্বামী পরস্থং হতু বিচ্ছদি ॥ ৩১ 
যুবিষ্ঠিরো রাজপুতো মহাত্মা 

স্তাঘাগতং রাছযসিণ্ক তন্তু । 
স কৌরবস্তাস্ত কুজন্ত ভর্তা 

প্রশালিত! চৈধ মহাছভাব; ॥ ৩২ 
স সতালদ্ধ; স তথাপ্রমনত: 

শাস্বে স্থিতো বন্ধু্জনস্ত সাধু। 
প্রি: গ্রচ্ছানাং সুস্থদাএ কম্পী 

জিতেপ্রিয়; সাধুজনস| তত ॥ ৩৩ 


ক্ষমা তিতি্ষ দন আঙ্জবঞ্চ 

সতভাত্রতন্ধং শ্রুতমপ্রমাযদ: । 
ছতাইকস্পা। হানুশাসনঞ্চ 

যুধিভিরে রাঞগুপা: সমস্ত; ॥ ৩৪ 





ভাৰত! এ$%পে আনত অগতান ছিলাম) সেন ছোট 
হও রাজা চউবার সানৰ। =) একাজ {কমান পাণ ও 
অঙ্গাগণের ছাএ। খাসি রাজ) ১ইল।ন ৮২৯ 

পাও কলি হঠম15 বাকল কারণ এবং সে তকছন ভে 
পরপতি ছিল। শাডুর মার পয তাহার 
পূতগণেরড এঠ রাজ) হবে ॥ ৩, 

আৰি ত’ রাছে।র আধিকারীঠ গান না, স্বতরাং তুমি 
(কিঞচপে রাজ) লইতে ইচ্ছ। করিতেছ 7 থে এাছার পুত্র নয়, লে 
দেই রাজের পতি (ভাবে হতে পথে? ছুছি পরের ধন 
হরণ করিতে ইচ্ছ। করিডেছ ॥ ৩১ 

মহাত্মা ঘূদিৱীর রজার পু, অতএব স্ারাহপানে প্রাপ্ত এই 
রাহে তাহারই অধিকার আছে । সেই নহাগ্তষ ছুই এই 
কৌরব্কুলের তরণ-পোবণফারী এবং শাদক ॥ ৩২ 

লে পত্)গ্রতিজ। ও অগ্রমৱ (লাবশানচিত )। সে শান্ের 
অন্জশাসন মানিছ। চলে এবং ভ্রাতা ও বন্ধনের উপর সমা সমতা 
অসুর রাখে। যুষ্ঠিরের উপর প্রছাগণেরও অতিশয় প্রীতি 
আছে । সে হুহ্য্বর্গের উপর লর্বাদ] রুপ! করে, সে জিতেজিন্ব 
ও সঙ্জনপরিপালক ৪ ৩৩ 

ক্ষমা, সহসস্ঈগভা, ইত্রিদসংঘম, সরলতা, লত্যপর়ারততা, 
শাস্থজান, প্রমাহহীনতা, সকল প্রাধীর উপর দঘাভাধ এবং গুর- 


শক্রানন দুখেটারল ! 


» 


পঞ্চাশদণিকশতলোতগা 


অরাদ্রপুত্রস্বদনার্য্যবৃত্তো 
লুক: সদ। বন্দু পাপবৃদ্ধিং। 
ক্রমাগত্তং রাজ্যমিদং পরেবাং 


হতুং কথং শক্ষ্যসি ছুবিনীত ॥ ৩৫ 
প্রনচ্ছ রাজ্্যারধ মপেতমোহ: 


সবাহনং যং লপরিচ্চদ্ষ । 


মহা ডারচল 


5৭১৬ 


' ততোহবশেৰ: তব জীবিত 
মহাম্থৃছসোব ভবে্রেন্্র ॥ ৩৬ 


ইতি গ্রনহাভারতে শতঙাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকায- 
মুদ্ধোগপর্বাণি ভগবদ্যানপর্বশি পৃতরাষ্ট্রবাকাকখনে 
একোনপপান্দদ ধিকশ ততমোহধ্যায়; ॥ ১৪৯ 





জনগণের অঙ্থশালনে স্থির খাক। প্রতি রাছোচিত প্রণ খুবিষ্টিরে 
বিশ্বদান আছে ৪ ৪৪ 

তুষি রাবার পূত্র নও। তোমার ব/হচারএ ছৃষ্টের ঘত। 
তুখি ত্যস্ক লোভী এবং বদধু-বাদ্ধনগণের শ্রতিও পাপপূর্ণ বুদধি- 
ঙাশছ। সরে ছুধিনীত! এই পরস্পরাগত রান্ধ) অপরের, 


পরমন্মহাববেদবাসপ্রযি» শতসাচল্রী সংহিত। মহাভারতের উন্চোগণর্ানণত ন 5গবনদ-+ 


তুমি কিন্তুপে ইহাকে অপহৰণ করিতে লদর্খ ছে? ও৪ 

লরেঙ্ছ! তুমি নোহ পরিহার করি] বাহন ও অরাক্ত 
জ্ববা-দামগ্রীলচ ( নানপক্ষে ) অপ্ধব্। পাগযগণকে প্রদান ক্ষ । 
তাহাতে এহন লাত়াকের সহিদ তোমার জ্বীন লবনিয 
ঘাকিবে ॥ ৩৬ 


পণ ঠা রাষ্টবাক্কা- 





ফধনবিদযক +কোনপঞ্চাশদ্দিকশততৰ অঙ্গাছের তুযাধ লাগ, 
পঞ্চালদধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
(কৌয়বান্‌ প্রতি সান-দান-ডেদ্নীতিপ্রযোগসা সাফলাং দৃ্! জকফস্যাতংপবং দ্ুনীতিপ্রঘোগে দঢাতিনভদ্জাপনছ। ] 


বান্ধদেব উবাচ। 
এবমুকে তু ভীচ্মেণ ভ্রোণেন (িতৃরেণ চ। 
পগান্ধার্্য| দ্বৃতরাট্রেণ ন বৈ এল্।ঃপ্ৰস্ধাত ৷ ১ 
আঅবধূয়োখিতে। বন্দ: ক্রোধসংর ক্রলেচনঃ । 
অন্তত্রবস্তু তং পশ্চাদ রাানস্তাক্রঘীবিতা: ॥১ 
আল্ঞাপয়চ্চ রাজত্তান্‌ পাধিবান্‌ নষ্টচেতস্য । 
প্রচ্াধ্বং বৈ কুরুক্ষেত্র: পৃষ্যোইচ্ছেতি পুনঃ পুনঃ ৩ 








পঞ্চাশদধিকশততমষ অধ্যায় । 

[কৌরবগণের উপ পাঘ, হান ও ডেদ্নীতি প্রছ্োগ সফল 
হইতে না দেখিয়া সীকু্ণকর্ডক অত:পর অওনীতি প্রন্বোগবিহয়ে 
দৃঢ় শতিষত জ্ঞাপন। ] 

ভঙগহান্‌ শর বলিদেন,-রাজন্‌। ভীত্ব, হোৰ, বিছর, 
গাদ্ধারী। ও প্রভার এই কথা বলিলেও নন্দদত্তি ছুধ্যোধনের 
অন্নদাত্ও সন্বিত হুইল নাও ১ 

নেই দূর্ঘ কোষে চক্ষু রক্রর্শ করি। হারের সকলকে 
টআবৰ্লো করত সভা হইতে উঠা চলি) সেল। তাহার 
পশ্চাতে অন্ত লব রাজারাও নিজেদের জীবনৰ মান্থা ত্যাগ 
করিয়া সভা হইতে উঠিয়া ছাল ॥ ২ 

আনিতে পারিলাম ঘে, দুর্ঘোহন সেট সব বিষেকহীন 





তন পৃীহিপলো পদ্য, সহ লৈনিক।:। 

ভীঘ্ং সেনাণিং গত সজষ্টাঃ বালগোদিতাঃহ এ 

আক্ষীঙিবেন দক ৯ ঠৌনসাণাং সনাগতাঃ। 

তাস্যং প্রনু্তো জীমস্তালতে কত ॥৫ 

যদত্র দু প্রা 2? বিধি বিশাম্পতে। 

উক্তং তীদ্দেন যদ্‌ বাক্য" ছোণেন বিব্ুরেণ ৮৬ 

গ্ান্ধাধ)া দ্রষ্ভবাট্েণ সনক্ষং মন ভাবাচ। 

এভত তে কথিসং বান যন বং কুকসংসদি ॥ ৭ 
রাজাকে এই আদেশ বারংবার জবিতে 
কক্ষে চল । আছ পুচ নক্ষত্র আাছে। ৩ 

তারপর সেই সহ” ভূণতিগণ কালপ্রেরিত হইয়া ভীমকে 
সেনাপতি করত তিশঙ্ হণেৰ সচিত দলৈ প্রস্থান করিল ৫৪ 

কৌরবগণের একাদশ জক্দৌকিষ্টী পৈক্ক একত্রে দমবেত 
ঘচিৰাছে। তাহাদের লকলের গ্রদান চটলেন--ভীত্ম,. বিনি 
স্বীৰ তালৰৰৰে সুশোভিত অচেন॥ ৫ 

শ্রজালা | এখন আপনারএ ধাহ! উচিত বলিয়। হনে 
হইবে, তাহাই ককন। ভারত! কৌরধসভা্, তীদ্, রোগ, 
বির, গান্ধারী ও দতরাই কাদার লক্ষে থে লমন্ত ফৃখা হিস 
ছিলেন, তৎ দমন্বই বাসি স্বাশনাকে শুনাটলাম। রান! 
ইহাই জটল কৌরস্লচাব প্রত বষ্াম্ব । ৬-৭ | 








তোমরা সকলে 


৩৪২৪ 


সামামাদৌ প্রযুক্ত: মে রাজন্‌ সৌভাত্মিচ্ছৃত। ॥ 
অভেদায়াস্ক বংশন্ত প্রজানাঞ্চ বিবৃদ্ধয়ে ৪ ৮ 
পুনর্ভেদশ্চ মে বুক্তো যদা সাম ন পৃহ্ৃডে। 
কর্মানুকীর্নং চৈব দেব-মানঘসংহিতম্‌ ॥ ৯ 
যদা নাত্রিয়তে বাকাং সাদপূ্ষং সুযে॥ 
তদা ময়! সমানীয ভেদিতাঃ সৰপান্বিবা ॥ ১* 
অদ্ভৃতানি চ ঘোরাণি দারুণানি চ ভারত ৷ 
অমানুবাদি কর্মানি দশিতানি মনা বিভো ॥ ১১ 
নির্ভংসন্িদ্বা রাজ্ঞ্তাংস্ত শীরুত্য স্থযোধনম্‌ । 
রাষ্য্রেং ভীষয়িষ্বা চ সৌবলঞচ পুন: পুনঃ ॥ ১২ 
তে! ধার্তরাষ্ট্রাণাং নিন্দাং কৃবা তথা পুনঃ । 
ভেদন্নিত্বা নৃপান্‌ সধান্‌ বাগ তির্মাপ্েণ চাসকৎ ৪ ১৩ 
পুনঃ সামাভিসংযুক্তং সমংপ্রদাননথক্রবম্‌ । 
অভেদাৎ কুরুবংশন্ত কায্যযোগাং তথৈব চ ॥ ১৬ 
তে শুরা ঘৃতরাষ্টরস্ট ত বিচুরঙ্গ চ। 
রাজল! বমি দকল বশে মধো উরষ বন্ধু্মনোচিত 
সদ্ভাব প্রস্থ রাশিয়ার উচ্ছাত প্র প্র প্রয়োগ করি, 
তাহাতে এই বংশে বিডেগ হি শগাপণের নিরন্তর 
উ্নতি হইতে খাকে ॥ ৮ 
যখন তাছারা লাননীতি গ্রহণ কবল না, তখন জানি শুনা 
ভেদনীতির প্রন্থোগ করিলাম ৷ পাণুরগশের গ্ব-মান্থযোচিত 
কৰ্্মাৰলির কথা ধারংযার বর্ণনা করিলাম ॥ ১ 
ঘখন আমি দেখিলান হে, ছছোধন আমার সাসবনাপুর্ণ বাকা 
দমাধছ করিল না, তখন সমর রাজাকে আহবান করিদ্বা আনিয়া 
নিতে দ্র চে কৰিলান । ১, 
ভারত! সেখানে অতিশহ অন্ত. ডবক্কর, নিঁর ও 
অমানবিক কর্ণসমূত প্রদশন ক্ষিলান ॥ ১১ 
সমস্ত রাজগশকে ভ€লন। করিও তূর্ষে]খলকে তণের মত গণা 
করত রাধানন্বন বর্ণ ও স্ববলপুঞ্জ শকুনিকে পুন: পুনঃ তত্ব 
ধেখাইযা পাশাখেলার বিদরে হতরাষ্ট্রগুত্রহিগিকে বার ধার নিন্ধ! 
করত পথা একার! সবল রাজার ঘনে বহুবার ভেম্নভাব উৎস 
করিবায় পর সামনীতিপূর্ণ দানের কখা বলিলাম, ধাহাতে 
ফুক্ষৰংশের সব্যো একতা বিদ্যমান পাকে এবং অভীষ্ট কাধ্যঞ সিদ্ধ 
হয় 1 ১২-১৪ 


আমি বলিনাদ_-বুণশ্রে্ঠ! বদিও পাশুবগণ শোৌধাশালী 





















ত 





আহাশাই 


( উদ্োগপবর 


তিষ্ঠেছু: পাশুবাং সবে হি! মানমধশ্চরা: ॥ ১৫ 
শ্রহচ্ছন্ত চ তে রাছামনীশান্তে ভবস্ক চ। 
হথাহ রাজা সাঙ্গেয়ো বিছ্রশ্চ হিতং তব ॥ ১৩ 
সৰ্বং ভব তে রাজ্য: পঞ্চ গ্রামান্‌ বিসর্দ় 
অবশ্য: ভরদীয়া হি পিতুপ্তে রাজসত্তম ॥ ১৭ 
এবমুক্তোংপি ছুষ্টান্া নৈব ভাগং বাসুফত। 
দক্ড; চতুর্থ, পশ্যামি তেষু পাপেধু নাস্তথা ॥ ১৮ 
নির্ধাতাম্চ বিনাশায় কুরুক্ষেত্র, নরাধিপাঃ। 
এতৎ তে কথিতং রাজন্‌ ঘদ্বৃত্তং কুরুসংলদি ॥ ১৯ 
ন তে রাজাং প্রধচ্ছপ্তি বিনা বৃদ্ধেন পাণ্ডব। 
বিনাশহেতব: সবে প্রহুপন্থিতৃত/ব: ॥ ২* 
ইতি ট্রামহাভারতে শত সরা: সংহিতায়াং বৈঘ়।সিক্যা- 
মুগ্সোগপধনি তগবদ্ঝানপথদি কৃষ্ণণাকে) 
পঞ্চাশদপিকপভত/নোভল)15: 






বীর, তথাপি তাহার! সঞ্চল আভঘান ভাগ করি ভীগ্ম, পরা 
ও বিছরের নিয়ে অবস্থান করিতে সাত আছে ১৫ 

তারা স্বী্ রাজ্যও তোনাসের দান করিবে এবং সর্বদা 
তোমাদের দীন হই! ধাফিলে। রাজ। প্ৃতরাই্, পঞ্ানন্বন 
ভীম ও বিদুর তোঘাদের হিতের »গ্ত থাহা বলিয়াছেন, উই! 






পাচটি গ্রাম প্রদান কয়; কারণ, 
তোমার পিতার একান্ত করবা ॥ ১৭ 

আমি এই কখ। বলিলেও পে পুৱান্তা ছুরযোধন রাজ্যের 
কোন ভাগ আপনাদের দন্ত প্রধান করিতে স্বীকার করিল না। 
স্বতয্াং এন দানি এ পালীর উপর চতুর্থ উপাহ দওনীতির 
প্রযোগকেই বআবশ্তক এলি! মনে করি, অঙ্সখাছ তাহাদিগকে 
লৎপখে আন! লল্ভব ছইবে নাও ১৮ 

নরপত্তিগণ নিজেদের বিনাশের জন কুছক্ষে অভিসুখে 
প্রস্থান করিষাছে | রাজন! কৌরব-লভার ঘাছ কিছু হই 
ছিল, তৎ সমস্ত বৃত্াম্বই দামি আপনাকে বলিলাম ॥ ১৯ 

পাতুনন্দন! কৌরবগপ বিনা দৃদ্ধে আপনাহিগ্কে রাজা 
প্রবান করিবে না। তাহাদের বিনাশের সমস্ত কারণ উপস্থিত 
ছুইঙাছে এবং সুভাকালও সব।গত হইদ্বান্ধে ॥ ২৬ 


হা.ল্গংকে ভরপপোবণ করা 


হ্রদকহধিবেদবযাসগ্রন্টত, লতলাতশ্রী সংচিত্ত! মহাভারতের উদ্তোগৃপর্বান্তর্গড ইচগবদ্ৰানপর্কে ই 
বাকাবিপঃক পক্ষাপসধিকশততম শ্যান্বের অনুবাদ লমাগ। 


( সৈন্যনিৰ্য্যাণপৰ্কা । ) 
একপঞ্চাশদাৰকশততমোইব্যায়ঃ। 
[ পাণ্ডবপক্ষীয়দেনাপতীনাং নামোল্লেখন পাশুবসেনানাং কুরুক্ষেত্রে প্রারেশ্চ |] 


বৈশম্পায়ন উপাচ। 
জনার্দনবচ: করবা পহরাভে। দৃ্িভির: | 
আ্রাতুভুবাচ বর্মান্থা সসক্ষং কেশবন্ত হু ৫ ১ 
ক্রুতং ভবন্তিহঁদ্ধ তং সভায়াং কুরুসংসদি । 
কেশবস্যাপি ঘদ্‌ বাকাং তং সর্বমবধারিতম্‌ ॥ ১ 
তন্মাৎ সেনাবিভাগং মে কুরুধ্বং নঃসভ্তম।: । 
অক্ষৌহিপাশ্চ সপ্তৈতা: সমেহ। বিজয়ায় বৈ ॥ ৩ 
ভাসাং যে পতঘং সপ্ত বিধাতা স্তান্‌ নিবোধ । 
জরপদস্চ বিরাটস্চ ধষ্টতিয়-শিখ িলৌ। ॥ এ 
সাতাকিশ্চোকতানশ্চ ভীনসেনশ্চ বীঘাবান ॥ 
এতে সেনাপ্রণেতাবে! বীণা: সবে তন্তভাজ; ৪ ৫ 
সৰ্বে বেদবিদ: শুরা; দৰে উচ 
সীমান্ত নী তিম45 সবে খুদ্জবিশার9। ॥ ৬ 


'সৈগ্ুনির্যযাশ পর্ব) 
একপঞ্চাশৃদধিকশততম অধ্যায় । 
(পাওধপক্ষের দেনাপতিগলের নাম উৎস ও পাওসলেশার 
ফুরুক্ষেত্রে প্রবেশ । ] 
বৈশম্পায়ন বলিলেন,_ছন(মে০0' 5গবান প্রকক্ষের থাক 
ভধণ করিঝ! বর্াস্থা ধর্ণতাড দুটির কেপতের লক্ষণে নিজ 
আআতৃূগণকে বলিলেন। ১ 
কৌয়ঘলভার হে সমন বৃষাস্ব লংখটিত হটহাছিল, তৎলমন্তই 
তোছর। শ্রবণ করিলে। সুতরাং এ বিদছে ভগবান ইক বাচা 
খলিলেন, উহারও মর্স্থ তোমরা বুকিলে ॥ ২ 
নযজেষ্ বীরগণ! অতএব এখন তোমরা নিজ সৈক্রগপকে 
ুধার্থে বিভাগ কর। এন্বানে দাত অক্ষৌছিনী লৈক একত্র 
হইয়াছে, যাহারা ব্ববন্তই আমানের বিজ্লাত করাইবে ॥ ৩ 
এই লাত অন্দৌছিনী সৈশ্কের মধ্যে খে বিখ্যাত লা সেন 
পতি হইবেন, ছাদের নাম আমি নলিতেছি। ফর, বিরাট, 
প্া। শিখতী, সাত/কি, চেকিতান ও হস্বাপরাক্রমী ভীঘসেন। 
এই সমস্ত বীরই আমাদের জন্য নিজ নিকষ শরীরও ত্যাগ হরিতে 
প্রন্তত আছেন। অতএব টঙাবাট পাণ্ডপৈত্তের লঞ্চালক 
হইহেন ॥ ৪-৫ 
৪6২৯ 











উদস্্কুশলা; দর্বে তথা সবাগযোধিনঃ। 

সগ্তানামপি ঘেো৷ নেত। সেন।নাং প্রবি ভাগবিং ॥ ৭ 

হঃ সৃহেত রণে ভীং শরাচি: পাধকোপমস্। 

তং তাবৎ লহদেবাদ্র প্রত্রতি কুরুনদ্দন। 

হুদতং পুরুষব।1আ কে! ন সেনাপতি: ক্ষম: ॥ ৮ 

সঙ উবাচ । 

সংসুক্ত একহু:শ্বল্চ সীশ্যবশ্চ সহীপতিঃ ।* 

বং সমাশ্রিহা পভ স্বমংশনগ্ৰযৃত মতে ৷ ৯ 

মংস্তে। বিরাটে। বলবান্‌ কাছ যুদ্ধহ্। 

প্রসচিন্ততি লংগ্রানে তীয়: হাং্ড মচারথান্‌॥ ১০ 

বৈশম্পায়ন উনা। 
ন বাকে বা 


এচনম 








বিশারদ: 









দে ৪১১ 

ইহার! দকলে বেস, “গীযাপালী মীর, উদ্দ আতপালনকারী, 
লক্ছাঈল, নীতিত 5 হুঙ্ছনিগুতে বিশেই। । ১ 

ইহারা সৰুলে পশুগিগ্ঠাত আই পরশ 9 দর্সাগরকার অহের 
দার! হুদ্ধ করিতে দয. এখন ইচ্ছা নিঠার করিতে হইবে যে, 
এই সপ্ত লেনাপতিগ নেতা কে হইলেন? হিনি পর্ব প্রকার লৈ 
বিশ্রাগ করিতে লদখ ও চাদে শী (শগাপমুহে প্রচলিত 
অগ্থিহূলা তে ভীের অংফমন দহ করিতে পারিবেন। 
পুৰুষতেষঠ কুকুলচ্ছন লঙকের! প্রথমে তুদি তোমায় অভিমত 
প্রকাশ কর খে, ঘ।বাণের প্রদান দেনালতি কে ছইখেন? ৭৮ 











শহদেক বলিলেন,-_ গিনি আমাদের লহিত পদ্ব্ধদূকত, দু:খের 
দয় আমাদের লহিত এক হইব! অবস্থানকারী ( সমত্যখতাসী ), 
এবং প্রাক্রবশালী কৃপতি, খে ধর্থজ্ঞের আশ্রয় লারা আমর! 
আমাদের রাঙ্যডাগ লাভ করিতে লদঘথ হইব, দিনি বলবান্‌, 
অস্থবিদ্কান্ নিপুণ এবং দৃদ্ধে উন্মর হই অঙ্গ প্রহার করিতে 
কুশলী, সেই হতত্তদেশাদিশতি বিরাট লংগরাবস্থলে ভীগ্ব ও 
অন্তাপ্জ মহারখিগশের আক্রমণ সর্বপ্রকারে লক করিতে 
শারিবেন ॥ »-১* 

বৈশস্পানছন বলিলেন,-ডনমনেরয । সহদেষ এইরূপ বলিল 
স্বাডিমভ কখনতিদছে *চনচপল নকুল তাহার পর ঘলিলেন ॥ ১১ 


৩৪২৬ 


বয়ঙগা শাস্বুতে৷ বৈরঘ1াং কুলেনাভি্ঞনেন চ 
হ্রীমান্‌ বলা।যত; শীমান সবশাহুনিশারদ: ॥ ১১ 
বেদ চান্্রং ভরদ্ধাঙগাদ্‌ দুধ: সতালঙ্গর; । 

যো নিত্যং স্পধতে জোপং ভীঘং চৈব মহাবলম্‌ ॥ ১৩ 
প্লাঘাঃ পাধিববংশল্ত প্ৰমূখে বাহিনীপত্তি:। 
পুত্র-পাটক্র পরিবৃত: শতশাখ ইব ক্রম: ॥১৪ 
ধন্ততাপ তপো! ঘোরং সদার: পৃথিযবীপতিঃ। 
রোধাদ্‌ জ্রোদবিনাশার বীর: সমিতিশোভন: ॥ ১৫ 
পিতেবান্মান্‌ লমাধতে ব: সদা পাধিবর্ধ ৪: । 
শ্বুরোগক্রপদোইন্মাকং সেনাগ্রং ল প্রকর্ণতু ॥ ১৬ 
ল জ্বোশ-ভীগ্মাবাকাতৌ সহেদিতি নতির্মম । 

ল হি দিব্ান্মবিদ রা! সখা ঢাক্সিরাসো 9প: ॥ ১৭ 
মাত্রীন্থতাভযামুকে তু প্ৰমতে কুরুননদন: ৷ 
বাসবিবালবলম: সব।সাচাব্রবীন বচ! ॥ ১৮ 


ঘোইঞং তপাপ্রভাবেণ আসিসন্সোষণেন চ। 





বিনি ধরল, শান্তজান, ১৮. কল এ স্রগনদৃত দর্জীপ্রকার 
দৃরীতেই সকলের অপেক্ষা শ্রেঠ. হাতার বখো লঞ্চ, বল ও উর 
এই তিনটিই বিশ্যঘান মাছে, 
“নি দি ভরখাদের নিকট হইতে দইবিক লাও করিয়াছেন, 
গিনি সতাপ্রতিক্জ এবং দুপা ধোস্ধা, চিনি মগাহল তীয় 9 
ছোৰাচাৰ্ধ্যের লচিত পর্সাগা স্পর্ধা করিবার ক্রমত। রাগেন, হিলি 
দকল রাজারই প্রশংলার পায় দুদের দুখ ভাগে বাকি 
ঈদ পৈযদিগকে ॥গ্চ। করিতে সমগ, ২৫ পুচ ও পৌছে পরিণত 
পাকা হিলি শত শত শাদাসমূতে পোগিত বৃক্ষের কায় শোঙা- 
শ্ৰান্ত হন, বে মহারাজ রে।দবনত; হোধা5খোর বিনাশের জক 
পীর লহিত ঘোর তপন্ত। করি৷।ডেন, বিনি সংগাবকদিতে 
শোতযলন্প দূযবীর এবং আবাদিগকে পিয়া মের করেন, 
দেও ভূপালশিরোদনি আগাফের শশুরমচাণর কপদই প্রদান 
সেনাপতি হইয়া শাবাদের সৈক্সের অগ্রচাগ দঞ্চালন করিবেন। 
দাদার বিচারে রাজ! রূপদঃ বৃদ্ধের জর সঙ্মুগে আগত ভোণা- 
গার] ও পিতামহ ভীমের সন্মুধীন হবার যোগ। বাকি; কারণ, 
তিনি দিৰ্যজন্ৰসহূত্রে জাত! ও তোণাচার্ধোর লনা ॥ ১২-১৭ 

দাত্রীনন্মন নকুল এইভাবে নিঞ্ে স্ডিমত প্রকংশ করিবার 
পর ফুক্রুলের আনন্ববর্ছন ঈশ্রবুল। পবাঞনী ইত্রদুত পবাসাচী 
অন এছ প্রকার বলিলেন ॥ ১৮ 






নি লানিৰ শাহের জানে প্রবীন, 


{ উচ্চোগপর্কদ 


দিবা: পুরুষ উৎপাত ালাসণে। মহান: ॥ ১৯ 
বন্ুতান্‌ কবচী খড় গী রথনাকহ৷ দংশিত: ৷ 
দিবোহবরৈধূুকম্িকৃণডাৎ অসুখিতঃ ॥ ১০ 
গর্জদ্বির মহামেঘো রঘঘোষেণ বীধঝান্‌ ৯ 
নিংহসংহননো বীর: দিংহুতুলযপরা ক্রম; ৪ ২১ 
লিহোরস্ক: সিংহ; সিংহবক্ষা মগ্রাবল;। 
লিংহপ্রগর্জনে। বীর: দিংহন্কন্ধো মহা ছথাতিঃ ॥ ২২ 
সু: সদ হস: সবাত: হুমুখে ইিকশ: 
স্বছক্র: সুবিশালাক্ষ: সথপাদ: দু প্রতিষ্ঠিত ৪ ২৩ 
অভেষ্ঠ; স্শাস্ত্রাণ।: প্রতি টব বারপঃ। 

জলের জোপবিনাশায় সতাবাদী জিতেশ্িয: ॥ ২৪ 
ধছান্থহং মন্তে সদ ভীয়ন্ত সাযকান। 
বঙ্জাশনিসমস্পর্শান দীগুাস্তদ্ররগানিব ॥ ২৫ 
ব্দূতসমান্‌ বেগে নিপাত পাবাকপমান॥ 
রামেখাজো বিষঠিতান্‌ বউনিশ্পেদদাবপান্‌॥ ২৬ 








বিনি অগ্নিক হইতে কংচ, পচ ও সত রণ করিধ। আৰির্ঠৃত 
হুটঙ্থাছেন এবং তৎকালীলট দিনা এ উম স্মশে হোজিত রাখ 
আরোহণ করিয়। ধাহাকে দুনধে। ওঠ হদক্ষেত লেখা গিয়াছে, 
যে পরাক্রদশ।লী বীর নিক রপের পরবনিতে মচামেখের গর্জনকে ও 
তুচ্ছ করিগা চেন, ধার শারীরিক গপ) এহ(দী, শরাক্রম, হুদার, 
বক্ষঃস্থল, বাও, দ্ধ 9 গর্জন সব দি:চল্নুণ, ছিলি হচাবলশালী, 
অতান্ত তেনখী ও মঙগানীর, পাছার ত, হন্থপড কি) পরী, দাত 
৪ দুখ অভিশদ ইন্দর, খিনি ₹8-পু8, ধার গলছেশের ওমা 
মনোজ, ধাহার নেছ। ।বশ।ল, চরণ পরম বনে।ভ্র, কোন আস্তেই 
খাছাকে তেছ করিতে পার। বায না, তিনি মদসারাবাহী গন্ধযাজের 
সার পরাক্রনী বীর, স্রোশাচার্দযর দিনাশের অন্ত বিনি উতলা 
হইছাছেন, মিনি লত/বাদী ও জিতে জি, লে নুই্াকেই আমি 
প্রধান লেনযপতিপথে বরণ করবার খোগ। বলিয়া যনে করি. 
পিতামহ ভীমের যাগ প্রজলিত সূণনিনিই স্ণতুল। ভর, 
এই বাণের স্পও বজরপমূশ ছু:লঃ ; হতরাং বীর ইষচামই সেই 
মাদলদূছের আমাত দহ করিতে সদখ হটবেন ॥ ১৯-২৫" 

পিতা তীগের বাণ খাদ্যত করিবার জন নিশি হইলে 
উদ র্িতূল। তেনন্বী 5 হম্দৃতগণের পাদ প্রানসংছারকায়ী 
হয়। ৰূখ্ে বষ়তূলা গীর “সকাবী ও বাণলদৃতের প্রচার 











একপদণশদধিকিশ ত হনেহে দাং 


পুক্তবং ত: ন পশ্যামি ঘ: সহে ত মহাহ তৰ। 

ধৃষ্টতমমৃতে রাজনিতি নে দীয়তে সতি; ॥ ১৭ 

ক্ষিপ্রহস্তশ্চিত্রঘোধী নতঃ সেনাপতি । 

আভেন্সকবচ: স্রীদান্‌ মাতঙ্গ ঈব যুথপ: ॥ ২৮ 

(বৈশম্পায়ন উধাচ। 

অঙ্গ নেনৈবমুকে তু ভীমং ধাক্যং সমাদদে )) 
ভীমসেন উবাচ ॥ 

বধার্থ৷ যঃ সমুংপচ: শিখণ্ডী দ্রপগাস্থজ 

বস্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র কষ লবাসতা; $ ২৯ 

বন্য সংগ্রামমধে। তু দিঝামন্্ প্রকৃধত:। 

অশং ক্ষান্তি পুরুষ! রামন্ডের বান; ৪ ৩০ 

ন তং যুদ্ধে প্রপশ্থানি মো তিপ্্যাৎ £ শিখন্ডিনহ্‌। 

শব্তরেণ সমরে গাদন, স৫৯ং নে দ্থিতম ॥ ৩১ 

দ্বৈয়খে সদরে নাগে। ভীগ্ং তগ্াপরহাব্রতন। 


প্রথমে পরশুরাদয সঙ করিয়াছিলেন । রাজন? আমি বই) 
ব্যতীত অন্ত আয় কাচাকে ও দেখিতে পাতে? না, বিনি কঠোর 
অ্রতৰারী ভীন্ের বেস সভ করতে সমথ উউবেন॥ এ ধিদছে 
পাবার ইযাই নিদ্ধাস্ব । ২৯২৭ 
ঘিনি ফ্রুততার লহিত চপ্রলঞচপন কৰিতে পারেন, বিচি 
পঞ্চতিতে দৃদ্ধ করিতে নিপুণ, প(৬% কবচে হুলাপত্জ এস: দূধপতি 
গঙরাজের স্যার হশোভিত। আদার দশ্মতিতে সেই বইছাট 
পেনাগতি হইবার ধোগ। ॥ ২৮ 
( ৰৈশন্পাহন ঝণিলেন,-৯সমেজধ ৷ ,অঞুন এই কখা বলিলে 
পর ভীদলেন নিজে অভিমত প্রকাশের অস্ত বলিলেন) 
ভীঘসেন বলিলেন, রাজেশ! ধরপদপূত্ত শিখণ্ডী পিভাখই 
জীক্ষকে ধৰ কারবার জন্য উৎপ॥ হইর্াছে। এই কথা এখানে 
উপস্থিত সি ও মহখিপণ বলিয়াছেন। যুদ্ধে লে হখন নিজ 
বিব্যাসমূহ প্রফটিত করিতে থাকে, সেই সনত গকল লোকেই 
উহার স্বরণ বদধাত্থা পরশুরাদের শ্যাহ দেখিতে পায়) আৰি এপ 
কোন শীর্ষে দেখিতে পাইতেছি না, যে এই শিখণীকে বৰ 
করিতে সমর্থ হইবে। রাজন! ধখন মহাব্রতধারী তীত্ব রথে 
উদনবেশন করত অন্-ে হ্চ্ছিত ইউর! লক্ষে অগ্রলয হইবেন, 
সময হৈরঘৰুদ্ধে বীর শিখতী ব্যতীত অস্ত কোন বাকি দুদ্ধে 
তানাকে নিহত করিতে পারিবে ? অতএব আমার যতে 
শনিখখ্বীই প্রধান লেন।পতি হবার হোগা ॥ ২2-৩২ 














নহা হাব তন 


৩৯৭ 


শিখতিনসতে বীর স নে সেনাপতিহত: ৷ ৩১ 





যুধিষ্ঠির উবাচ । 
সন্ত জগত তাত সাৱাসার: বঙ।বলন ৷ 
সৰ্বং জানাতি বর্মাস্থা নতমেবাঞ্চ কেশব; ॥ ৩৩ 
বমাহ কৃষ্ণে! দশাহঃ পোহ স্ব সেনাপতির্ম। 
কতাস্তরোহপ্যক তাচ্ো বা বৃদ্ধে! লা ঘদি বা. যুবা ॥৩৪ 
এষ লে। বিজয়ে নৃলনেধ তাত বিপর্যয়ে 
অত্র প্রাণা্ড রাজাঞ্চ ভাবা হলো সুধাস্থখে ॥ ৩৫ 
এব ধাডি। বিগাতা ৮ শিক্ছিবত প্রতিঠিতা « 
যনাহ কষে দাশ: সোহন্থ নো বাহিনীপাতি: ৪৩৬ 
শ্রবীহ বদতং শ্রে্জে। নিশা সনভিণ তে ॥ 
তত; সেনাপতি: কং! ক্ষান্ত শন 








৩৭ 
রাতে: শেষে বহিএ্রণঞে প্রমান রণাজিরন । 
অধিব(সি৬শ থানচি কতক 2 কমলা? ॥ ৩৮ 


বধির গালুপন, ৩167 সনদস্থতল ভগবান শ্রফ সম্পূণ 
জগতের সম শারালার 4 বলানল জানেন এবং এনিদিতে 
শনবেত নরশতিগণত্রে্ এ কি মত গাও ভাঙার পুলে 
পরিচিত ৪৩০ 

আত এব দশার্হবপ:৩পক হস আর নাম উল্লেখ করিলেন, 
[তিনিই আমাদের প্রান দেনাপত ইউবেন । তাহাতে তিনি 
অগ্তবিা নিপুণ 5উন ব। =। হউন এ" 4% হউন বা দূৰৰ হউন । 
(ব্যাগ লে বিধয়ে কোন চদ্বাই করণ না) ॥ ০৩৪ 











ভাত! ইনিউ আবাদের বিদ্ধ অথবা পরাজয়ের দূল কারণ। 
আমাদের প্রাণ, রাজা, ডান, এভাৰ, স্থপ ও ছুঃখ সবই ইতর 
উপন নির্ভর ॥ ৩৪ 

ইনিই আমাদের লবন কর। ও উপদেই। আমাদের লন 
কাখোর সিদ্ধি ইংারই উপর কন । অতএব রক ধাহার সাম 
প্রস্তাব করিবেন, তিনিই আঘাদের বিশাল সৈশ্তবাহ্নীর 
অধিনাংক হইবেন ॥ ৩৬ 

অতঃপর বক্বাদিগের দণে। শ্রেঠ ইক তাহার ব্যতিত বাক 
কছন। এখন রারি হইাছে। আদরা এখনই সেনাপতি 
নির্ক্মাচন করি! রাত্রি অতিবাহিত করত অন্থ-শঙ্বের ধিবাল 
{ গদ্ধাদি উপচারের দ্বার! পৃ, কৌতুক ( রক্ষাবন্ধন প্রভুতি ) 
ও দহলকৃতা ( স্বস্তিযাচনাছি ) করিবার পর কুফর অবীন হই 
স্মরাছণ অভিদুখে ৰাত! কৰব ॥ ৩৭-৩৮ 


৩৯১৮ 


বৈশল্পায়ন উবাচ ৷ 
তন্য তদ্‌ বচন: শ্ৰুত্বা ধমর12% ধা: 
অত্রযীৎ পুণ্ডরী ভাক্ষে। বলগুমেবেক্ষ) হ ॥ ৩৯ 
মদাপ্যেতে মহ।রাঞ্জ তবস্থিথ উদাহঃতা: । 
নেতারস্তব লেনারা মতা বিক্রান্যোধিনঃ ॥ ৪* 
স্ব এব সদর্থ। হি তব শক্ত: প্রবাধিতুস্‌ । 
ইত্জন্সাপি ভয়: হতে জনঢেঘুর্মহাহবে ৷ ৪১ 
কিং পুনরধার্তরাইণাং লুন্ধানাং পাপচেতসান্‌। 
ময়াপি হি মহাবাহো ত্বংপ্রিয়ার্থ: মহাহবে ॥ ৪২ 
কতো হয়ো সহাংস্তত্র শম: স্কাদ্তি ভারত ॥ 
বর্মস্ত গতমানপ]ং ন দ্র বাচ্যা! বিবক্ষতাম্‌ ॥ ॥৩ 
কৃতাস্ত্রং মন্ততে বাল আত্ছানমবিচক্ষণ: ॥ 
বার্তরাষ্ট্রে। বলন্ছ+ পশ্যতযায়াননাড়ুর: ॥ ১৬ 
ঘৃজাতাং বাহিনী সাধ বংসাধা হি মে মতা: 
ন বার্তার: শক্ষস্থি স্থাতুং দই! 
বৈশন্পাছন বলিলেন, রান * ধন্মরাও হুদিরিয়ের এই 
কথা শ্রবণ ফরিছা কনললো5চন ভগবান কুলের দিকে দৃরীপাত 
করিতে করিতে ধলিলেন.._১২121৯" আশপার। হে যে বীরের 
নাম প্রবণ করিলেন, ঠা ঈকবেঠ নামার মতে সেনাপতি 
হইব খোগা, কারণ, $ঠারা প্রতোকে সছাপর।ক্রদশালী 
ঘোনা ॥ ৩৮-৪: 
আপনাধের শক্রদিগকে পরাসিত করিবার পক &ইথের 
ল্লের মধোই বিক্নান আছে । মহাথুছে টহার। জ্জের যনেও 
ওৰ উৎপাহন কৰিতে সখ; ব্ৃত্যা: দে্বলে পাপান্ডা ও লোভী 
দৃতরাটপুত্রগণের কথা অ।র কি ধলিণার আছে? 
বছাবাছ ভয়তলন্মন ! আনিও বহাবুদ্ের লল্ভাবনা দেখিয়া 
আপনাদের প্রিয় করিবার ইচ্ছা শান্বিস্ব।প(নর অন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আম?! ধের দ্ধণ হইতেও যুক্ত 
ছইহাছি। অপরের দোবকীর্নকারী বাকিরাও ছাদের উপর 
দোষারোপ করিতে পারিবে না ৪ ৪১-৪৩ 
ররর ছোবল দুখের অস্ত আকুল হই পড়িযাছে॥ 
সে ৃর্ঘ ও অযোগ্য হইঘাও নিজেকে সশ্ববিপ্রার পারদ বলিরা 
ঘনে জরে এবং দুর্বল হটস্বাও নিঞ্জেকে বলবান্‌ বলি স্বীকার 
কবরে ॥ জর 
অতএৰ আপনি আপনার 








লৈশ্কবাহিনীকে উৰদৱপে 


আমলা । 





ভলাগপবর 


ভীমসেলক্ষ স:ক্ুন্ধ৷ হুম চাপি যমোপনৌ। 
যুযুধান দ্বিতীয়ত বৃষ দ্ুমনযণয ॥ নিউ 
অভিমদুযং ড্রৌপদেয়ান্‌ বিরাট-দ্রপদ।খাপি। 
অক্দৌহিশীপতী-্চান্ঠান্‌ নরেস্রান, ভীমবিক্রসান্‌ ॥ ৪৭ 
সারবছ বলদম্থাকং ছন্প ঘর্ধং হুরাসদম্‌ । 
বার্ডরাষট্রং বলং সংখ্যে হনিশ্তুৃতি ন সং 
হুউছা়মহং মন্তে সেনাপতিনরিন্দম। 
বৈশস্পাঞুন উব16 । 
এবসুকে তু কষে সহ্থান্রোমাঃ ॥ 5৯ 
তেষাং প্রষ্টমনসাং নাদ: লমভবগ্মহাল্‌ । 
যোগ ইত্যথ সৈ্তানাং বতা: সম্ত্রধাবতাৰ্‌ ॥.৫৮ 
হয়-বারপণব্দাষ্চ নেনিঘোঘাল্চ সবতঃ। 
শঙ্খ-ছুদুভিঘোষাশ্5 তুনুল।: সযঁতোহভবন্‌ ॥ ৫১ 
তুপ্রং সাগরনিভ: ছক, বলসন(গমন্‌। 
রথপত্তিসজোদগ্র: অহোনিভিবিবাকুলম্‌ ॥৫২ 
হস্ত কজন; কারণ, আমর ঘতে শর্ুবদেই তাহারা 
ব্বকৃত খাকিযে। বার চুল, অণ।দ তুখ ভীমলেন, ঘমতুলা 
ভছঙ্ধর নকুল-লযত্বে, লাত)কিস অন্ধশল ধার, সতিদর/, 
তৌপধীর পচ পুত্র, বিরাট, ব্রপদ ও অক্ধৌহিনী সৈক্যাদিপতি 
অন্তান্ত ভদ্বানক পরাঞনশাণ| ন9লতিত্ণক্ষে হুদ্ষেঃ জগ উদ্তত 
দেখিয়া পৃতরাস্রপুররা রপশণে 7 করিতেই লমখ হইবে 
নাও een) 
আমাদের সৈরবাহিনী নত) পকিশাণী, ছু ও সুর্য 
তাহারা তুঙ্গে ৃঙরাষ্ট্রপত্গপের দৈশ্তলকলকে লংহার করিয়া 
ফেলিবে-ইছাতে কোন সংশহ্ লাই। শত্রদ্ঘন। আমি 
ইছ্যনকেই প্রধান লেনাপতি হবার যোগা বালছ। মনে করি 
বৈশম্পান্ছন হলিলেন,_ রাজন জনমেজর ! গুগবাদ্‌ 
হক এম কৃঙা। বলিঝার পর লেই নরশ্রে& পাণডবগণ অভায চল 
হইলেন। তারপর হৈকূগণ 'হলল্মিত হও, জুলচ্িত ছও এই 
কধা বলিতে বলিতে সতিশয় ব্রার লহিত পরস্পর ঘাদিত 
হইতে লাগিল । তখন অত্ান্ক জইচিও এইসব বীরগদের তুষুল 
ছর্ধধবনি সসুদ্থিত ছইল ৫ ৪৮-৫০ 
পর্কাদিকে অথ, হত্ী ও রখলছুহের শব্দ হইতে লাদিল। 
চারিদিকে শঙ্খ ও ছুকুভিলকলের তুমুল ধ্বসি উদিত হুইল ॥ ৫১ 
সখ, পদাতি ও চশ্বীতে পরিপূর্ণ লেট ভয্ব্বর সেনা উদ্বালা 
হা ঘহালাগুছের করায় সূত হট] উঠিল। ৫২ 





একপবাশদধিকন 





ধাব্ডান|হহঘানাল।, তহুঞাণি ৬ 444 
প্রয়াত পান্তবানাং স সৈগ্ঠ।ন!, সমস্তত; 4৫5 
গঙ্গেব পূর্ণ। দ্ধ বা সমপূশ্তত বাহিনী । 

অঞ্যানীকে ভীমসেনে। সা্রীপুত। চ দংলিতে ৫ 8৯ 
লৌভঙ্জো। ত্রৌপদেয়াশ্চ ধৃছা5 পাধত:। 
প্রভত্রকান্চ পক্ষাল। ভীমসেনসুখ্খা বধু: ॥ ৫৫ 

ততঃ শঙ্খ: সমভবৎ সমুত্রস্তেব প্থনি॥ 

স্বষ্টানাং সন্প্রধাতানাং ঘোষে দিবািবাদ্পৃশৎ ॥ ৫৬ 
পরনথষ্টা দংশিতা যোধা: পরানীকবিদারপাঃ। 

তেষাং মবো যযৌ রাঙা কুম্বীপুতো দুষিচির: ॥ ৫৭ 
শকটাপণবেশাশ্চ যানযুগ)ধা সব: । 

কোশং ব্রা চৈব যে চ বৈষ্ঠাণ্চিকিংসক।; ৪ ৫৮ 
কন্ধ বন্ড বলং কিঞ্চিদ্‌ যচ্চাপি কৃশছুখলম্‌॥ 

তৎ সংগৃহ ধযে রাজ যে চাপি পরিচারকা; ॥ ৫৯ 


যুদ্ধবাত্৷ কৰিতে উদ্চত পাণডংগণকে ও ওাছাদের সৈপ্তবাধকে 
লর্কাদিকে দৌড়াইতে, পরশ্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে এবং 
কৰচ ধারণ করিতে দেখা হাল । তাডাছের এই বিশাল লৈগ্ত- 
বাহিনীকে জনে পরিপূর্ণ গঙানদার ভা ইগম বেৰা বাহতে 
লাগিল। 

পৈষ্টবাছিনীর অগ্র্ালে ৭0৮৭, কব১।রী মাড্রীবুদার 
নঙুল-সংদেষ। সুভতাকুদার :৩ম2), ভৌপদার সকল পুত্র 
ক্রপদন্বত বাঃ প্রভতকগণ ৩ পাকালক্সের জি বীরবৃষ্ধ 
মূদ্ের আন্ত খাজ। করিলেন) $হার। লগে চীনদেনকে এগ্রে 
করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৭৪ 

তারপর, খেক়ল পুণিন। এ পৰ বিনে বঞ্চিত লনুতের 
ঘধাকোলাছলকনি উখিত হয, সেইজপ হয ও উৎলাহে পূর্ণ 
হইয়া দুদ্ধের বগ গমনক।এ। এই দৈরগণের উদিত শব্দ দেন স্বগে 
ধাইরাও স্পর্শ করিতে লাগিল । ৭৯ 

অতিশত হী ও কধচাহিতে ইুসম্ধিত দেই লমণ্ড দৈনিকের 
শরৈভগণকে বিদীর্ণ করিবার শকি আছে। ফুন্বীপুর রাজা 
শুধিটির এই দৈ্ঠগণের দধে৷ অবস্থান করিব হাইতে 
লাগিলেন।॥ ॥৭ 
* অব্যৰাষী দান (গাড়ী), আপন (ৰাঘার), বেশ (বেশ্াছের ভীৰু 
প্রভৃতি ), সর্বপ্রকার রখাধি যানবাহন, ধন, হয্চালিত অস্ত্র এবং 
চিক্কিৎসাহুশল বৈস্গণও তাহাদের সহিত দাইতে লাগিল। ৫৮ 

সাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার পৈক্রমধ্যে হে কেহ লারহীন, কশকাছ ও 


নহাভারতন 


৫ 


উপস্রব্য ই পাপগলা হেপদা সতাবাদিনী । 
সহ শ্রীভিনিবততে দাসা -৮।লসন:বুত। ॥ ৬০ 
কৃষ মূলপ্রতীকারং হো: স্থাবর-জঙ্মৈ: | 
স্কন্ধাবারেণ মহত। প্রযযূঃ পাণনন্দনা: ৪৯১ 
দদতে। গাং ভিরপ্যগ্ক আন্মণৈরতিসবৃত।; । 
তৃরমানা বধূ রাঞন্‌ রঘৈনিবিস়ূবষিডৈঃ ॥ ৬২ 
কেকয় দৃষ্টকেহৃম্চ পু: কাস্ুন্ট চাতিছুঃ॥ 
জেনিযান্‌ বনুদানশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিত; ॥ ৬৩ 
হৃয্াস্বষ্টা; কবচিন: সশগা: সনলক্কতা;। 
াজ্গানমযণুঃ সর্ষে পরিবাধ্য ধুধিচিরদ্‌॥ ৬৪ 
জথনাবে বিরাট বাড/সেনিনচ সৌমকি: ॥ 
সুধী কুম্থিতোজশ্চ 41ইলা ৮1 
রখাঘুত।নি চারি হয়া: পপাগুণান্তথ।। 
প্তিসৈগ্তং দশগুণ গদান|মযুতানি বট ॥ ৬৬ 





॥ ৬৪ 





হৰল ছিল, তাহাতের ললকে ও মক পরিঠারকাগণকে উপবা- 
নগরে একত্র করি দেখ!ন ১০৯ এন করিয়াছিলেন ॥ «১ 

পাঞ্চাল-রাজকুনাগী | তৌপদ।  দাল-দাসীগণে 
পৰিবৃত হটছা কিৎস্্র ৮২08 অঠারাঞ হিখঠিবের লছিত গমন 
স্ক্রেণেন। তারপর সকল হার পাচত পুনরাছ উপসধানগরে 
ফিরি আলিলেন ॥ ৯, 

পাঠপুত্গণ ছুগের রক্ষার ৯ অবেক্ষক জার (আচার ও 
পরিদা গুড়তি) এবং গগন । পাহাএ উবার জপ লৈউনিতুকি 
প্রনৃতি ) উপাছে স্বীপ্ ও হনাতি একার পছুচিত বাবস্বা করি 
বহ তার প্রকৃতি লচ প্রস্থান করলেন ৬১ 

রাজন্‌! বাক্ষণগণ চারিদিক পরিবৃত করি৷! পাশুধদিগের 
গুগান করিতে লাগিলেন এবং পাশুবগণ তাহাদিগকে গে! ও 
হিরা প্রভৃতি ধান করিতেছিলেন। ঙাহারা এই দদিডুমিত 
রখে সারোহশ করিনা গমন ক বিঘা ছিলেন ॥ ৬২ 

কেকারাজকুবারদণ, ৭8, কাশিরাঞ্জের পুত্র অতিকু, 
শ্ৰেণিমান্, বহমান ও শপরাজিত বার শিষতী- ইহারা সবলে 
অমৃত ও কবচখারণ করত হণ্ডে অন্ত লইয়। ঘখ এবং উল্াসের 
লহ রান মূৰিষিরকে চারিছিকে (বিরিব। তাহার লক্ষে দাইতে 
লাসিলেন ॥ ₹৩-৬৪ 

নৈশ্লবাছিশীর পশ্চাতে অর্ছচাগে রাজা বিরাট, লোখকবংসি 
ফ্রশদকুঘার বা, সদর, কৃশিতোঞ ও চায়ের পুর মাইতে 











5 ষস্থাবার শবে অর্থ দৈনও হয । 


সাঘাশান্ 





অনাধৃষ্টিষ্চোক ৩:০। তবে 
পৰিবাঘা যধু; সবে বাপ্ুদেক 
আমা ই কুঞক্ষেত্রং খাঢ়ানাক!: অইাবিণ; । 
পাওয়া: সমদৃশ্ত্ লগস্তো বধ ইব ॥ ৬৮ 
ডেইবগান কুরুক্ষেত্র লক্ধান্‌ দু ররিন্দনা: ॥ 
তখৈব দাত; শঙ্খ ব|নুদেব-ধনঞয্ৌ ॥ ৩৯ 
পাজন্তচ্ত নিঘোষং বিশ্টুঞিতনিবাশনে;। 





লাগিনেন। ইহাদের সাত চালান হাঙর এব, ছিতলক্ষ শব, 
চারলক্ষ পদাতিক শৈঞ ও বাট হাজার তত ছল ॥ ৯৫-৯৯ 
অনাবৃত, চোকওান, চষকেডু ও পাত।কি--ইহার। সক্লে 
প্রঃ ও অনুলকে খারা হাততে লাগিলেন ॥ ৯৭ 
এইভাবে সৈরের বহ এ১ল। ক: প্রহার কারখে ভগত 
পাওব-লৈগগণকে হুকক্ষে্ উ-থিত 52 কত তায় সন 
কারতে দেখ) বাটতে লাদল। ও 
এই শক্রধ্দন বাএগণ সে: 








ত ত৪৫। [নথ 





শ্রধ্হঘি বেখবসহ৩ = দাত এ 


( উদ্টোগপব্ষ 


নিশন) সংসৈজানি সনহন্্ সংশ: ॥ ৭ 
শব্খ-ইনুংভসংন্, সি:হনাদন্তরদ্বিনাম । 
পৃথ্বী: চান্তরিক্ষক সাগর!স্চাধনাদয়ৎ $ ৭১ 


ছতি খ্ীদহাভারতে শতসাহস্র)াং সংহিতায়াং টবস্তাসিক্যা- 
সুস্ঞোগপৰ্ণি সৈন)নিধ!ণপ্ৰনি কুরুক্ষেত্রপ্রবেশে 
একপঞ্চাশদ হিকশতত মোইধ্যান: 1১৫১ 


লিগ শঙ্খ বাজগাইতে লাগলেন। এভাবে ওক ও অর্জুলও 


শ্ঘবৰনি করিলেন ॥ ৯৯ 
বের আঘাতের শখের এর পাঞ্জগ্রশঙ্থের গায় বানি 


শ্রবণ করির। সবদিক বিদ্বুত দন্ত এাওংলৈগ্রগণ হবে উত্তলিত 
ও গোমাকি হয উঠিণ ॥ +* 

শঙ্খ ও দুনুভিসদূহের ধং[বয লহিত মিলিত হইয়া বেগধান্‌ 
বীরগণের লিংহনাধ পৃথিসা, আকাশ ও দঘূহ পধান্ত বিভ্ৃত হই 
তাহাদের সকলকে প্রাতবব!সঙ করতে পাগল ॥ ৭১ 


সহ।রতের উদ্থোগপন্ধাপ্থগত সৈগানহাপপর্রে হুঞপ্ে ছেশ্রবেশ বিধক 


একপকাপ্৮বকাততম অধযা্ের অবাধ সমাপ্ত । 


ঘপঞ্াপদধিকঙল্গততমোহধ্যায়ঃ। 


কুগিক্ষেত্রে পাওবসৈন্ানাং প্রবেশ: শিবিরস্থাপনঞ ] 


বৈনশপায়ন বাচ । 
ততো দেশে সনে (পরতে প্রহতমবলেঙ্জানে । 
নিবেশঘামাস তদা সেন।ং রাজা খুলিছি ওহ ১ 
পরিস্থত/ শ্বশানানি (ে৭৬1স৬ন।মি চ। 
আক্রমাস্চে নহঘীন।ং তীথ121য৬ল।নি ৯ 4১ 
মধুরানৃযরে দেশে শুচৌ পুণো নহামতিত। 


দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। 


[ ফুরুন্ষেত্রে পাওবগৈগ্রের প্রবেশ ও শির স্থাপন ও] 
বৈশস্পান যলিলেন,_জনমেঙ্ছ! ওদনন্তর রাজ! মুদির 
এক দ্বিদ্ধ ও দত প্রদেশে যেখানে ঘাল ও কাষ্ট অদ্িক পরিমাণে 
ছিল, সেদানে বীর দৈৰ নিবেশিত করিলেন ॥ ৯ 
শ্মশান, রেবছন্থির, নহধিগণের খা শ্রস, তীর্ঘ ও সিদ্ধক্ষেত্_ 
এই লকলকে পরিত]াগ করিছা বতদূরে উল্রবছিত ( ক্ষারমবত্তিকা- 


নিবেশং কারগামান কুস্তাপুতো যুধিচিরঃ ॥ ৩ 
ততশ্চ পুনা সুখী বিশ্রাপ্তঝাহনঃ। 

প্রবযৌ পৃথিবীপালৈর ত: শঙসহস্রণ: 
বিদ্রাব্য শতনো গুদ্মান্‌ ধারার সৈনিকান্‌ । 
পধাক্রামং সমন্তাচ্চ পার্থেন লহ কেশ: 











বাত) মনোহর শুদ্ধ ও পৰিত্রস্থানে ধাই৷ কুন্ধীপুত্র মহামতি 
যুধিষ্ির নিজ সৈ লজিবেশ করাইিদেন। ২ 

তারপর সমস্ত বাহন বিত্রাম জরিধা দইদে স্বমংও বিজায-সখ 
অন্তর করত ₹ছ উিত হইয়া এবং শত শত হজ লহ্লর 
তুপালগণে পরিবৃত হইয়া কুষ্বীপূতর অর্জুনের লহিতি অগ্রলর 
হইলেন তাহারা তখন দুর্ষো!পনের শত শত নৈউবলকে 
বিতাড়িত করিছ। সেখানে চারিদিকে বিচরণ করিতে আর 
করিলেন 8 ০৫ 


জ্যাধনুরধর্শন্থাপ।ং তখৈদ মদুসপিঘো; । 


দ্রিপকপেসনিষশতাহমোহদযায ! 


শিবিরং হপয়ামাস ধৃটছায়স্চ পাত: । 
সাত্যকিস্চ রখোদারে! তুযূধানঃ প্রতাপবান্‌ & ৬ 
মাসাস্ত সরিতং পুণাং কুরুক্ষেত্রে হিরত্বতীম্‌ ৷ 
স্থপতীর্থাং শুচিজল!ং শর্তরাপক্ষবদ্দিতান্‌ ৪ ৭ 


খানতামাস পরিধাং কেশবস্তত্র ভারত ৷ 
পুপ্যার্ঘমপি চাদিস্ট বলং তত্র সুবেশয়ং ৪৮ 


বিধির্ঘঃ শিবিরচ্াসীৎ পাগুবানাং মন্ঠাম্থনান্‌ ॥ 
তদ্িযানি নরেম্্াপ।ং কারগামাস কেশব ॥ ৯ 


প্রচ্ৃততরকাষ্ঠানি ছুরাধর্ষতরাণি চ। 
ভক্ষ্য-ভোঙ্াক্সপানানি শতশোহথ লতম্রশং ৪ ১৭ 


শিবিরাশি মহার্হীণি রাম্লাং তত্র পৃথক পৃথক ৷ 
বিমানানীব রাজেল্দর নিধিষ্ঠানি নহীতলে ॥ ১১ 
ভত্রালন্‌ শিরিন: প্রচ; শতশে! দ ভ্রসেন্ডনাঃ। 
সধোপকরগৈরূ কতা বৈগা: শাবিশাবদ।; ॥ ১১ 





ক্রপদদূমার বদর 9 শ্রহাশশল) উঠাবরশী সা 
দৃযুখান শিৰিরনির্দান করিসাব থক রুমি 
লাগিলেন ॥ ৬ 

তরতধংশপর জলমেওছ। কুককষেতে হিংথশীনাদে এর 
পরিজ নধী আছে, যে ননী পক্ষ 917৩৭ কলে পৃ (ছিল: উঠার 
তীরে হন্বর হন্দর ঘাট এ ছিশ। এর নগীতে কাক, পাখর এ 
পাক ছিল ন।। ইহাত শিকটে (ই চাবান, কফ পরীক্ষ। 
করাইলেন এবং উদার রক্ষার শর দৈ? নিচুক করিলেন। মাহান্ধা 
পাওযগণের জন্তু খে বিন অগ্থলারে :শৰিব শিশ্িত হঈছাছিল, 
সেই বিথি অঙ্ছগারে ভগবান উরস দন্ত উপতিএস্বের জন্তও 
শিবিরনির্ধাপ করালেন ॥ ৭-৯ 

রাঝেজ| লেই দদা রাজাদের জর শত শত্ত 9 সত পত্র 
সংখ্যার বছ ফলা শিবির পৃথক্‌ পৃথক চাসে নিশ্ধাণ কব! ছুই 
ছিল। এই সব শিষিবে বহ কা, প্রচুর পরিসাণে ডক্ষাছোজ। 
অয, পানদামন্রীসদূহ পংগৃধীত হইদাছিল। এই সব শিবির 
স্বতুলে খাকিলেও বিদঘানদযূহের . লা হুশোতিত তষ্টতে- 

8১১১ 


কপ 
ছাপ কৰাটততে 


শত শত বিদ্বান শিল্পী ও -স্বে খতিজ্ঞ ইবছকে বেতন 
চি | নিখোগ করা ছইর্বাছিল, হার প্রন্বোজ্ননীৰ জবা- 
দামী সহিত লেখানে শব'্থান করিতেছিলেন ॥ ১২ 






অকাল 






সস রষূপাংস্থলা: রাশচ; পররতোপহাত ॥১৩ 
বহুদকং স্বুঘহসং তৃষাঙ্গ(রলমন্থিতন্‌। 

শিবিরে শিবিরে রাজা সঞ্চকার যুধিচির; ॥ ১৪ 
মাবস্থাণি নারাচ।স্তোনরাদি পরশ্বধা: । 
ধন্বংছি কবচাদীনি প্বটয়নৃণসংযুতা: & ১৫ 
গন্ধা; কণ্টকসহাচ| লোহনর্ধোতরচ্ছদ। 
দৃশ্মম্তে তত্র গির্ধাতা: সহন্রশ তঙে।লিনং ॥ ১৬ 


নিবিষ্টান্‌ পাণ্ডবাংস্টত্ৰ ভাঙ্গা মিতালি ভারত। 
অভিলক্র্যধাদেশং সবল; সচসাহনা: ॥ ১৭ 


চরিতত্রন্বচ্থযাস্ত সোনপ! ছুরিদক্ষিণ।;। 
জায় পাঙপুতাণা; সব।ড'্ম বঁচীক্ষিত; ॥ ১৮ 











ইতি স্রীদহা চাবত শহসাঠ তাং দংতিতাযাং বৈযাসিক্যা- 
মৃদ্সোগপর্দনি সৈন।নিদ্য।৭প4ণ শিসিৱ।দিনিশ্দালে 
দ্বিপঞ্চাশড্পিক শ472. 








ALIN ১৫৯ 


প্রতোক শিগির ও) ( সহ্ব:কেব ছিলা ), শক, কবচ, বস্তা 
আস্ব-শঙ্থ। দধুং দব$ 9 লাল চিত তই গাবৰ পকীত প্রমাণ 
বত রাশি রক্ষিত ছিল ১১ 

বানা ধূমিষির প্রতোক শিদিণে পার গুল, শবনম মাল, তুল 
(ফুণী ) ও অদি সংগ কৰি৷ বাণিযাযঢিলন € ১৪ 

বড় বড় ধন, নৱোচ, তোর, পরশ বুঠার -টাঙগী), শক, 
কবচ, ঝি ও তৃণ (অন্ব-স্াদাদি বংশিলার পার ।-এট দদশ্ত বন্ব 
এ সব শিবিরে দংগৃচীত ডিল ॥ ১৫ 

লেখানে লক্ষ খোদ্ধাব লঠিত দক্গ হরিতে লদধ পর্বততুলা 
বিশালবেহখারী বহ ছপী দেস) ঘটলে দাগিল। দাতাৰ কণ্টক- 
সা, লৌহনিশ্বিত কৰচ ৭ লৌতের উপ্তরক্ছ শ্বারণ কৰিব।- 
ছিল ৪১৬ 

হে ভান্তত ৷ পাগুষগণ কৃক্ষে বাউয। নিজ সৈন্যের সরিবেশ 
করিয়াছেন, ক্ানিয়। টাচাত্বে নিজ নশগণন নর স্ব সৈপ্রবাহিলী 
এনং বাজনাছির লিত '্' নগ্থলানে লেপানে খ্বাসিচা 
উপস্থিত ছষঈটলেন ॥ ১৭ 

হছোর1 হখাপমন্ে বরন) অউঙপালন, ঘজে। দোমরপ পান 
প্রচুর হক্ষিশা পান করিহা ছিলেন, এইসপ কূপতিপিণ পাওধদিশ্ের 
বিচে দ্র কুকক্ষেত্ে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮ 











সত শতপাতশ্রী লংহিতা মচাচারতের উপ্দোগপর্বান্ত লৈ দাণশঙের 
1বব1দিনিন্ধাণিবিহকে ছিপ্কাশহশিকশভছ অন) গং সমাগ। 


ত্রিপকালদঘ্রিকলততমোহব্যায়ঃ | 
[হর্ধ্োধনস্য খীয়সৈনোভ; সমন্ধ শিবিনিরঘাণঞ্চ কর্ত,যাদেশদানম্‌, সৈগ্কানা: যুদ্ধঘাত্রায়ৈ প্রন্ততিশ্চ। ] 


হুনসেছয় উবাচ । 
ঘুৰিষ্ঠিরং সহানীকমূপায়াস্তং যুতুৎসয়া ৷ 
সংনিকিষ্ কুরুক্ষেত্রে বাস্থদেবন পালিতম্‌ ॥ ১ 
বিরাট-ক্রপদাভ্যাঞ্চ সপুত্রাভ্যাং সমন্বিতহ্‌ । 
কেবকয়ৈর ফ্চিভিশ্চের পাখিবৈ; শতলো ধৃতম্‌ ॥ ২ 
মহেজ্মিব চাদিড্যৈরভি পতং নহারধৈ: | 
শ্রুতা! দর্ধ্যোযানো রাছ। কিং কাষাং প্রতাপগ্ভত ॥ ৩ 
এতদিদ্দ্বামাহং ক্রোহুং নিস্বরেণ নহামতে । 
সন্্দে তুসুলে তশ্মিন যদাসীং কৃকজাঙ্গলে ॥ ৯ 
বাখয়েয়ুরিষে দেবান্‌ সেঞ্ছানপি সনাগনে। 
পাশুবা বাস্থদেবস্চ সিরাট-ক্রপগৌ তথা। % 
গীস্ঠ পাক্চালা; শিখ চ নতারপ:? 


ত্রিপঞ্চাশ“ধিকশততন অধ্য।র। 






[ হৰ্ধ্যোধন কর্তৃক গুণক্কিত তইবার জক 5 
শিবিরনিশ্খাণ করিবার ছক অ শাল (হা লৈক্ষগণের দৃদ্ধ 
খাত্রার অন্ত প্রশ্থতি। ] 

জনযেজর ভিজাল। করিল, হধন চোদন শ্রবণ 





করিলেন যে, রাঙ্গা পুথিষ্ির সৃন্বই ইচ্ছাত সৈযৈপ:ণের সহিত হাহা 
কয়ত ভগরান্‌ রক কৰক শ্ররক্ষিত 5) কৃছক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াছেল এনং গেখানে নৈন্ঠসঞিলেশ করিয়াছেন, পুত্রদিগের 
লহ্বিত রাজ! বিরাট ও ভ্রপং ঠাছাক্রে সঞ্জে আছেন, কেকন- 
রাছকৃঘারগণ বৃফিবশীষ দোক্ছার। এহং শত শত হৃশাল 
হাছাদিগক্ষে পরিবৃত করিয। চাপিছাছেন, মাদিত।গণ পরিবৃত 
ধেবর্যল ইন্লের জ্ঞান বর যচারস্ট তোস্ধান্ার। দুগিটির পর্দা 
দয়ক্ষিত আছেন, তখন তিনি কি করিলেন? ১.৩ 

মহাদতে | কুরুক্ষেত্রের লেট ভদ্র লদদধদধে বাহ! কিছু 
হইয়াছিল, নাৰি ত্তৎ লগত বিষ্থৃতিলকারে শুনিতে ইক 
হুইছাহি। ৪ 

তগোধন] পাণুবগণ, ভগসান্‌ কু, বিরাট, প্রপহ, 
পাক্ষালরাজকুমার উহা, ২চারখ: শি ী এবং গ্বেগণের পক্ষেও 
ছর্ঘ় ও সন্থাপরাক্রসশালী। নঙগমগা উহার) লকলে সংখ্বাদে 
একর হলে উপরের লাচঙ্জ শনঘ পেইসামউলীকে পাছিত 


হৃষামন্থাস্চ বিক্রান্তো দেবৈরপি দুরাসদ: 1 ৬ 

এতদিচ্ছাসাহং জ্োতুং বিস্তরেণ ভপোধন। 

কুরশাং পাণ্ডবানাঞ্চ 6 হদ্‌ যদাসীদ্‌ বিচেগ্িতম্‌ ৪ ৭ 
বৈশষ্পায়ন উবাচ । 

প্রতিষাতে তু দাশার্হে রাছ। ছুর্য্যোধনম্থাদা । 

কর্ণ: হছশোলনং চৈহ শকুনিঞ্চাত্রবীদিদন্‌ ॥ ৮ 

মকৃতেনৈব কার্ধোদ গত: পার্থান খোক্ষজঃ 

স্‌ এনানুস্থানা বিট্টো ক্রবং ধক্ষাতাসংশয়ম্‌॥ ৯ 

উষ্টো হি বাস্তুদেবস্য পাণুনৈ্সম বিগ্রহ: ॥ 

ভীষসেনাছুনৌ চৈব দশা মতে [স্থিতৌ ৪১, 

অদ্ধাতশক্ররতার্থং ভীনলেনবশাশ্রগ: ॥ 

দিকৃতশ্চ য়! পৃথং সহ সৰৈঃ সহ দিবৈং ॥ ১১ 

বিরাট-ক্রপদৌ চৈব কুতবৈরৌ মধ়। সহ । 

তৌ চ সেন।প্রণেতানে। বাসুদেববশানুগৌ ॥ ১২ 


করিতে পারেন, অতএস লেপানে কৌরব ও পাণ্ডধগণ ঘেষে 
কব করিয়াছিলেন, সেই সমন্রঃ লবি13 শুনিবার জনত আমার 
ত্য অভিলাষ চট্টয্াছে । ৫-৭ 

বৈশম্পান্ধন সলিলে: তন! 
হাইলে সেই লম ভখে|ঙন কৰ, 
ধলিলেন। ৮ 

উর এখান হইতে রতফ।ধ। তথা প্রত্যাবর্তন ফরেন নাই। 
ইছার জক তিনি তাক ফু চই৷৷ পাণডবগপকে দৃদ্ধ করিবার 
জট নিশ্চছই উত্তেজিত করিবেন_ইহাতে বিন্দ্মাত্র সংশয় 
নাই ॥ ৯ 

প্ররুজপক্ষে কই চাতিতেছেন যে, পাওষষের লহিত 
আমার দৃদ্ধ হউক। ভীমসেন ও অঞ্চুস-_এই ছুই আতা সর্ব 
কক্ষের ঘতে প্ৰস্থান করে ॥ ১৮ 

অঙ্যাতশ্র দু্দিচিরও অখিকতগরতপে চীবসেনেরই বলীনৃত। 
আমি পুর্বে সকল৷ ভাতার পঠিত টহাকে তিরদারও 
করিষ্বাছি 1 ১১ 

বিরাট ও ফ্পহ ত’ পূর্ব চ৪তেট আসার গহিত শক্রুতাবন্ধ 
হইছা আছেন। ঠঠার। উভয়ে শাণুর দৈ(চর লক্ষালক ও 
হকের আকার মশীনে বিমান আছেন ৪ ১২ 





ভগবান শ্রী চলিহ। 
9 শকুলিকে এই ফখ। 





হিপপাশদদিকশহতাছোহপ্যায় ] 


ভবিতা বিগ্রহ: লোইঘ়ং তুমুল লোমহরণ;। 
ভম্াৎ সাংগ্রামিকং সং কারয়ধরমতন্ড্রিতাঃ ॥ ১৩ 


শিবিরাশি কুক্ষেতরে ক্রিয়স্তাং বন্ুধাবিপাঃ। 

স্থুপর্ধ্যাপ্তাবকাশানি দ্রৱাদেত্রানি শক্রভি: ॥ ১৪ 

আসন্গরলকাষ্ঠানি লতশোহধ সহস্রশঃ॥ 

অচ্ছেষ্ঠাছারমার্গানি বদ্ধোক্ষয়চিতানি চ ॥ ১৫ 

ৰিবিধায়ুধপূৰ্ণানি পতাকাধ্বছবন্তি চ। 

সমাল্চ তেঘাং পদ্থান: ক্রিয়ন্তাং নগরাদ্‌ বহিঃ ॥ ১৬ 

্রশ্নাণ তুস্ততামন্ড স্থোহৃত টতি সা চিরস্‌। 

তে ত্তদ্বেতি প্রতিজ্ঞায় শ্বোনূতে চক্রিরে তথ। ৪ ১৭ 

ন্তষ্টত্পা মহাস্বানে। নিবাসায় মহীক্ষিতাম্‌ ৷ 

ততন্তে পাথিবা; নে তচ্চ ২! রাজশালনম্‌ ৷ ১৮ 

আলনেঙে। মতার্দেতঃ উদতিঠঘ্রনৰিত।:। 

অতএব আমাদের দহি পাণুনগণের অ[তশত ওংস্বর ও 
রোমাক্ষকারী দৃতধ হবে, সুতরাং আন: সকলে আল 
পরিছার করিব। দুখের জয় পরে চাবে =ক্ষিত হন ॥ ১৩ 

ভূপালগন ! আপনার) দুক্ষেযে শত শত পহশ্ন লয়শর 
সংখ্যার এরূপ শিিরনির্দাণ করাল, হাহাতে নিজেদের 
আবন্তকতা! অমুনারে পর্য/9 অবকাশ (বাক) দাকিলে এবং পত্ররা 
দেগুলিকে, অধিকার করতে পক্ষ চট(বে ন।। এই সঙ শিবিরের 
পার্খেই ওল ও কাঠের প্চুব হপিপ। থাকিলে । উঠাছের মধে। 
এমনভাবে দয পথ হইবে, ধাচাৰ উপর দিছা খান্সগাম্ত্রী ভাবে 

॥ দহন করা ঘাইবে এবং শকর। উচ। নয করিতে পারিবে ন।| 

ইহাদের চারিদিকে অতিউচ্চ প্রাচ চাকর বেনী কিছ দিতে 


ধিৰে ॥ ১৪-১৪ 
এই সব শিবির নানাপ্রকার দক্্র-শঞ্রে পূর্ণ থাকিবে এবং 


ধাগ-পত্মকাদিতে হুশোভিত খাকিবে। নিবিরপদুছের মধ 
থে নর স্বাশিত ছইবে, লেই নগরে হাধিরে দহ দরল ও দদতল 
পথ এ সব শিবিরে থাইবা॥ গর নিশ্বাণ করিতে হইবে ॥ ১৬ 
আতই ঘোলা করিছ। দিতে ইউবে দে, আ1গাদী কাল বুদ্ধের 
দুর বাতা করিতে হইবে এবং ইছাতে কে ছেল বিন ন। কৰে। 
এই শাঘেশ শুনিধ। “ক, তাহাই হইবে” এইরপ 
bbe দহামন। কর্ণ প্রভৃতি লঞ্চলে অতান্য হই ইরা 
মহীপতিগণের বাদস্বানের জলা শিবির নির্বাণ 


তে আরম্ভ করিধ। ছিলেন 
তারপর সেখানে লঘাপত লকল বপতিগণ রা! ছুধে।ধলের 


৪৩০ 








সহাভারতম্‌ 


৩৪৩৩ 


বাহুন্‌ পরিঘসঙ্কাশান্‌ সংস্পৃশস্ত্: শনৈ: লনৈ) ॥ ১৯ 
ক!কলাঙ্গদৃদীপ্রাংল্চ চন্দনা গুরুচুহিতান্‌। 
উক্তীযাণি নিহচ্ছন্তঃ পৃগুরীকলিলৈ; করৈ? ॥ 
অন্তরীরোত্তরীয়াণি ভূষণানি চ সর্বশঃ ॥ ২৮ 

ডে রখান্‌ রধিন: শ্রেষ্ঠা হয়াংশ্চ হয়কোবিদাঃ। 
সঙ্জয়ন্তি স্ম নাগাংশ্চ নাগ(বক্ষ্বমুচচিতা । ২১ 
অথ বর্মাণি চিত্রা দি কাঞ্চনানি বুলি চ। 
বিবিধানি চ শব্দাণি চক্র: সবাণি সহশ: ॥ ২২ 
পদাতন্ত্চ পুকুহা; শনু।নি নিধিসানি চ। 
উপাজহ; শতীৱেষু হেলচিত্রালানেকশ; ॥ ২৩ 
ভতুংসন ইবোগএং স্থান তানুভন্‌। 

নগরং ধার্তরাষ্রন্ক ডারতাসীং সনাকুলম্‌ ॥ ১৪ 
জনৌদসলিলানর্ঠো হথ-নাগাশ্ব-মীনবান । 
শ্খ-দন্দু(ত৭ি। 





: কোণসকায়বঠবান ॥ ২৫ 
এই আজ শুনিয়) কষ্ট চে ১৭ = দ্দ$চভির এবং হুবর্বনস্মিত 
যাৱতৃদণ অগ্ষছের কাছে হুদা ০ পত্গলদন শল বাত ধীরে 
মীরে ম্ধন করিতে করতে ইদল। আসন ঈতে উদিত হুট 
ঈাড়াঈলেন | ১৭-১৯ 

সারা কমললচুশ এজ তক খানা মনকে উ্ীধ 


(পাগড়ী) বাপি হোই, চাদর < প্রকার, অচল 
বাঃ৭ করিলেন ॥ ২৯ 


শ্ৰেষ্ঠ রখিগণ নিজ 
ধোদ্ধার। অন্বধিগকে এলং 
লচ্ছিত করিলেন ॥ ২১ 

হাহার! ব্রর্ণনস্মিত 4ঠিত্র দহ কবচ এবং দর্দ-গ্রকারের 
বিঙিয শক্তবিদ অন্ত্রসনূত গ্রহণ ক<লেন ? ২২ 

পদাতি যোদ্ধারা$ শি নি শঙ্গে হবধর্ণচিত্রিত এান।বিদ 
কবচ ও বিৰিধ জগ্র-শঙ্স ৎ1৫ণ করিলেন ॥ ২৩ 

আনমেজধ] তখন দুষেো।4নর চৰ্বিনাপুর-গর ঘেন এক 
উৎসবে দুখর্িত ছটা! উঠিল। এইতপে দলবদ্ধ ও ছখোংফুর 
ছাস্থহে ও নগর পূর্ণ চা ধাইল এপং দেখানকার অৰস্থ। তখন 
কোলাছ্লপূর্ণ হইল ॥ ২৪ 

স্তন) বেক্তণ চক্জের উদঘকালীন লমূত উত্তাল অয়দদ৷নায 
ব্যাণ্ড হাছ। পড়ে, দেইৱপ কুকরাছ দুখে।'বনছপ মহাদাগরকে 
নৈক্ত-সদুদাৰকণ চজজের উদদ্ধে অত।স্থ উপ্ললিত ঘেখ। যাইতে 
লাগিল। চারিদিকে উমশরত্ অন্ধ সেখানে জলের 





হখসনৃততে। অশ্ব চালনে আভিজ। 
ও 'এপুণ পৈজ্গণ হন্থিগকলকে 





৩৪৩৪ 


চিত্রাভরণবর্ণোমি: শহ্নির্দলফেনবান্‌ । 
প্রাসাদমালাত্রিবৃতে। রথাপণমহাতুদ: ॥ ২৬ 
যোবচঞ্রোদয়োস্ৃত; কুররাজ্গমহার্পব: । 
ব্যদৃশ্যত তদ! রাছংশ্চহ্রোদয় ইবোদঘি; ॥ ২৭ 


জা্ধাশাস্থ 


[ উল্ডোগপৰ্ 


ইতি প্রীমহাভারতে শডদহে শ্বাং সংহিতামাং বৈল্লাসিক্যা- 
মুজোগপর্ণি সৈন্য নিৰ্যাণপৰণি দুৰ্খ্যোধনসৈক্তসজ্জকরণে 
জিপক্চাশদবিকশততমোহধায়ঃ ॥ ১৫৩ 





আৰ্ভরূপে (হণ) পরিলক্ষিত হইতে ছিল। রখ, হী ও 
অশ্বগণ হৎক্কের চার ঘনে হইতেছিল। শঙ ও ছম্ৃতির ধ্বনি 
সুফয়াজ ছু্যোধনত্তপ সাগরের গর্জনকপে পরিপত ছইয়াছিল। 
হৃদ্ধের জর ধন সংগ্রহই দর্ঘ্যোধন-সাগরের ম্ন্থপে প্রতীত 
হইতেছিল। যোচ্ধাছিগের ক্বাতরণ ও কবচলদৃহ এ লমৃত্রের 


উদ্দিত তরছের দাদৃষ্ত বাছণ করিহাছিল। চাকচিক্াদর আন 
সমূহ সাগরের নির্দল ফেনরপে প্রতীত হইডেছিল। প্রাসা- 
সমূহ লাগরের তী॥ধ্ডী পর্বত কলি! মনে হইতেছিল এবং 
পথের পার্শ্বে স্থিত আপণশেনী (ছোকালসদূহ ) মছাত্্দাকারে 
পরিণত হুইছাছিল ॥ ২৫-২৭ 


 রহ্িষেদব্যাসগসীত শতলাহলী লংহিতা মহাভারতের উদ্মোগপর্ার্তি সৈক্ষনির্ধাণপর্কে 
দু্ধযো্গনের দৈল্গ-সব্জী করগবিহক ত্রিপঞ্চাশদ্ধিক্ষলততম অধ্যায়ের অগ্ননাদে মাপ । 
ঃপব্াশদঘিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[্ব-কর্তবাবিষয়ে দ্িকফসনীপে ঘূবিচিরস্য প্রস্থ: যুক্ধমের করণীয়সিতি কুকন্তভমতপ্রকাশ:, 
য্ধিষটিরস্ত সম্বাপ:, অজু নেন জীকৃষ্ণবাকাস্ক সমর্থনঞ্চ। ] 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
বাস্থদেবস্ত তথ বাকামনশ্মতয বুধিঠির: । 
পুনঃ পপ্রচ্ছ বা্ষে“রং কথং সান্দোঃত্রবীদিদন ॥ ১ 
অস্মিয্ভ্যাগতে কালে কিঞ্চ =! ক্ষমনচুত ॥ 
কখঞ্চ বর্তমানা বৈ স্বধর্ণাপ্র চাবেলতি ॥ ১ 
চর্ধ্যোধনস্ক কর্ণস্ত পকুনে: লৌবলম্ত চ। 
যাম্ুদেব মতচে্াইসি মন সলাত়ৃকস্ক চ ॥ ৩ 
বিছুরস্তাপি তদ্‌ বাকা। শ্রুতং চীগ্মস্ত চোভয়ো: । 





চতুতৃপঞ্চাশদষিকশততম অধ্যায়। 

[স্বীয় কর্তবা-সঙস্ধে উষ্লনীপে থুশিটিরের জিজ্ঞাল।, 
বুদ্ধই করণীয় বলিহা পীরুকের অভিনত প্রকাশ, দুদিষিরের সন্তাপ 
এবং অর্জুন কর্তৃক ্রীকুফধাকোর সমর্পন ৷ ] 

বৈশম্পায়ন বলিলেন,_হলমেজধ। ভগবান ভ্রীকফের 
পূর্বোক্ত বাক্য স্বরণ করিছ। বৃ্ধিরীর পুনরাম তাহাকে গিজ্ঞালা 
করিলেন,_ভগবন্| মন্দমতি দুর্দ্যোপন কেন এই কথা 
বলিল? ১ 

ছে অচ্যুত । এই বর্তমান সমৰে আহার পক্ষে কি করা 
র্ডব্য? আছর! এখন কি কাধা করিণ, খাহাতে আমরা 
প্ৰধৰ্গচুত না হই ?২ 

যাহুদেষ ! র্ঘ্যোশন, কর্ণ ও শকুনির এল: আতৃরৃম্মের 
লহিত আমার অভিমত কি? তাচ। আপনি অবগত ব্মাছেন » ৩ 


কুস্ত্যাম্চ বিপূলপ্রদ্ প্রজ্ঞা ক।ং (শ্রন তে ক্রুতা। ॥ ৪ 

সর্বমেতদতিক্রন। বিচার্যা চ পুনঃ পুনঃ। 

ক্ষমং যকো মছ।বাহে। তদ্‌ ্রবীঞ্চবিচাঝযন্‌ ॥ ৫ 

ক্রনৈতদ্‌ ধর্মর়াজন্ড ধর্ার্থসচিতং বচ: । 

মেস্ব-ুন্দৃভিনির্ধোষ: কৃষ্ণে। ব/ক।নপাব্রবীং ৪৬ 
কৃষ্ণ উবাচ ৷ 

উক্তবানশ্মি যন, বাকাং ধর্মাথসতিতং হিত । 

ন তু তছিকতিপ্রজ্জে কৌর'বে। প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭ 





বিদ্ধুর ও তীক্ষ টহায। উভখে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাও 
আপনি শুনিয়াছেন। হে অনন্যঙনডাজ্ন নীকষ্চ!] দাতা 
কুৰীযেসীরও অভিমত আপনি পূ্ণরণে শ্রধণ করিয্বাছেন। ও 


হে ছষ্থাবাছো! এট সঙ্গ অনিমত অতিক্ৰম করিয়া শ্াপনি 
শ্বং এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করি! নিঃলক্বোচে বলুন 
সাদারের এশন কি করণীয়? ৫ 

হর্দরাজ দুখিিরের এই বর্শ্বদ্গত ও অর্ণপূর্ণ বাক্য ভাষণ 
করিদ্বা তগযান্‌ পর্ণ মেঘ ও দৃন্বতির গাছ গন্ধীর স্বরে এই 
কখা বলিলেন । ৬ 

জর বলিলেন। আদি থে ধৰ্ম ও অর্থলমন্বিত এবং হিভবর 
বাক) বলিয়ান্ি, উহা ছল-কপউতা নিপুণ কুনংদী। ছরধ্যোধনের 
মনে স্বান পায় নাউ ॥ ৯ 


চতু:পদ্গশদাধ কশাত 





বাহপাফ়:] 


ন চ ভীত্ন্ত ছুশেপা; শুপোতি বিছ্রন্ক বা। 

মম য! ভাঘিতং কিঞ্চিৎ সর্বসেবাতিবর্তাতে ৪ ৮ 
নৈব কামরতে ধৰ্মং নৈষ কাময়তে বশ: । 

জিতং স মন্যতে স্ব: দরাত্ম। কর্ণমাত্রিত: ॥ ৯ 
বন্ধমায়্াপরামাল মদ চাপি সুযোধন: ॥ 

৭ চ তং লঙ্ধবান্‌ কামং হ্রাত্তা পাপনিশ্চড় ॥ ১০ 
ন চ ভীগ্মো ন চ ত্রোশে। যুক্ত: তত্রাহুতুৰ্বচ:। 
সৰ্বে তময়ুবর্তন্তে তে বিছুরনচ্ও ॥ ১১ 

শকুনি; সৌবলশ্চৈব কণ-ছুংশাসনাবপি , 
ব্বযহূক্তান্জভাবণ মুঢ়ে৷ সৃঢলমর্ষণন্‌ ॥ ১১ 

কিক তেন ময়োক্তেন যান্তভাবত কৌরবঃ । 
সংক্ষেপেন দুরাষ্বাদৌ ন যুক্ত ঘয়ি বর্ততে ॥ ১৩ 
পাৰিবেষু ন সবেষু য টানে তব সৈনিক; । 

বৎ পাপং হজ কল্যাণ, সহং তন্মিন প্রাতিঠিতন ॥ ১৪ 








ছুর্বতি পুখ্যোখন ন! ভীমের কথা, || শিহরের কখ। এবং না 
আমার কথা শুনিল। লে আমাদের দকলের কখাট আগ্রা 
করিয়া দিবাছে। ৮ 

ছরাত্মা দুখে|ধন কর্ণের আশ্রহ লছ লকলকেট ও কৰিয়াছে 
বলিন্বা দমনে করিতেছে ॥ পেইন লে দশ্ের উচ্ছা রাখে না 
এবং ঘশেরও ক্কামন। করে না? ৯ 

পাপবার্থা করিতে দৃচনিশ্চর ভুলা দুখে (দন ত' আমাকেও 
বন্দী করিবার অন্ত আদেশ শ্রাছিল, কিন্তু লে তাহার ও 
সনোগ্ণ পূর্ণ করিতে পারে নাই । ১, 

্ববর্থ হইতে অবিচু।ত মহারাজ হৰিষি ! সেখানে তীর ও 
জোশাচার্য॥ও পর্বে! উচিত বাধা বলেন নাই ॥ বিদ্বরযাতীত 
অস্ত লকলেই দুধ্যোধনেরই অহলরণ করিছা চলিতেছে? ১১ 

স্ববলপু শকুনি, কর্ণ ও ছূংশ।সন-_এই তিন দর্ঘই 
অলছিঞ্ছু ছর্্যোধনের নিকট আপনার ব্হিদে অনেক অগ্চিত 
কথা বলিয়াছে ॥১২ 

তাহারা দুক্ষনংশধর চুখ্যোধনকে যে সমস্ত কখ। বলিয়াছিল, 
আদি তাহ! পুনরান এখানে বলিলে কি লাভ হইবে ? দংক্ষেপে 
ইহাই আনিরা রাঘুন যে, লেই হুরাম্ম।হূর্ধ্যোধন আপনার প্রতি 
দুক্িবূক্ত ব্যবহার করিতেছে না ৫ ১৩ চা 

এই সব তূশতিগণের মধ্যে, ধাহার। আপনার সৈকত, তাহাদের 
সকলের হবো থে পাপ ও অদঙ্গলভাৰ নাই, তাহা এক এই 
ছুর্্যোধনের নধো আছে ১৪ 


অহাভারতম, 


৩৭৩৫ 


ন চাপি বয়মতার্থং পরিতঠাগেন কক্রিচিৎ। 
কৌরবৈ: শমমগ্ছাঘস্তঞ ঘৃদ্ধননস্তরম ॥ ১৫ 
বৈশম্পায়ন উব1চ॥ 
তচ্ছধ। পাখিবা: সৰে বান্ুদেবস্ত ভাবিতৰ্‌ । 
অক্রবন্তো মৃখং রাঃ সমুণৈক্ষন্ত ভারত ॥ ১৬ 
ভুবিষিরন্বভিগ্রায়মভি্ক্ষ/ নহা ক্ষিতান্‌। 
হোগসাজ্ঞাপঘ/মাস ভীনাজ্‌ ন-যমৈ: সহ ॥ ১৭ 
তত: কিলকিলাছূতমনীকং প।গুধন্ত হ। 
আজ্ঞাপিতে তদ। যোগে সমহয়ন্ত সৈনিকাঃ ॥১৮ 
অবধ্যানাং বধং পশ্তন্‌ ধনরাদে যুধিষ্ঠির: । 
নিঃশ্বসন্‌ ভীনসনক্ বিজয়: চেদমত্রবীং ॥ ১৯ 
হদর্থং বনবাসশ্চ প্রাপ্ত: দুঃখক যর্যচে।। 
দোহয়নশ্মানুপৈতোৰ পারোনথ: প্রয্যতত; ॥ ২০ 


আাদর।ও দত এদিক চাগ পঁকর করিছ। ( লৰমগ্থ নষ্ট 
করি) কথনও কোনকপের কৌরবগণের সহিত পদ্ধিস্থাপন 
করিতে ইচ্ছুক ন । আত একপ অবস্থায় আমাদের দৃত্ধ 
করিতেই চটে ॥ ১৫ 





বৈশম্পান বলিলেন, -=রতবংশনর ঈলছেছছ। তগবান 
আককের এই কথা গুনিচা কোন চতি কিট বলিলেন না, 


লকলে রাজা দুরের মৃগের নিকে তাকাই! রহিজেন ॥ ১৬ 





ফুখিঠির রাছাদের অভিধা খুকি চাঁম, অর্জুন এবং নষ্ুল- 
শহদেসের সহিত ভাহাদিগকে 19৪ গর প্রস্ধত হইতে আহেশ 
প্রদান করিলেন ॥ ১৯ 

লেই নম দুস্ধের জনা লক্ষিত হইবার আদেশ পাইন সমস্ত 
যোদ্ধার! হে উর্ললিত চট) উঠিলেন এবহ পাও্ব-দৈনাগণ 
ধংতরে কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 

ধর্গরাজ দুখ দুদ্ধে অবধ! বাকিকে বধ করিতে হুইবে-_ 
ইহা হেখিয়! খেধের লহিত তীর্থ নি:শ্বাল ত্যাগ করিতে করিতে 
ভীমদেন ও অঙ্কে এই কথা বলিলেন? ১৯ 

খাছ হইতে হক্ষা পাইহার জনা আমি বনবাদের ক স্বীকার 
ফরিছাছি ও লানাগ্রকার ছ্খ সম্ব করিসাছি, লেই মহা অনর্থ 
(আমরা বিশেষ চেষ্টাডেও নিবারণ করিতে পারিলাষ ন।।) স্বীয় 
প্রনরেই আদাদের উপর আজ আসিব! পড়িল ॥ ২+ 


৩৪৩৬ 


তঙ্িন্‌ হয়; কতহস্ম/ডি: স নো হান: প্রহঠত:। 
অকৃতে তু প্রঘয়েইসমানুপারৃক্: কলিনঁহান্‌ ॥ ২১ 
কথা হৃবধ্যৈ: সংগ্ৰাম: কাধ: সহ তবিয্মৃতি। 

কথ হত্বা গুরন বৃদ্ধান্‌ বিজয়ো নো ভবিস্ঞতি ॥ ২২ 
অঙ্ছ্া ধর্ময়াজস্ত সবাসাচী পরন্তপ: ) 

হচ্ছক্তং বা্থদেবেন শ্রাবম়ামস তদ্‌ বচঃ & ২৩ 
উক্তবান্‌ দেংকীপুত্র: কস্তা।স্চ বিদ্যস্ত চ॥ 

বচনা তৎ দ্বয। রানু নিখিলেনাবধারিভম্‌ ॥ ২৪ 
নচ তৌ বক্ষাতোহধর্সমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতি: 


[ উদ্ভোগপবহ 


নাপি যূঞ্জঞ্চ কৌগ্েয দিবি হৃমহূধাতঃ ॥ ২৫ 
তজ্ছব। বাহুদেবোহপি সব্যলাচিবচস্তদ। 
স্মরুমানোহব্রবীদ বাক)ং পার্থমেবমিতি ক্রবন্‌ ॥ ২৬ 
ততস্তে স্বতসক্ষণা ঘুন্ধায় সহসৈনিকা; ৷ 

পাণুবেরা সহারাজ্জ তাং রতি: সুধমাবসন্ ৪ ২৭ 


ইতি জীমহাভারতে শতপাহত্রাং দংহিতায়৷ং বৈগ্সিক্যা- 
মু্োগপবঁণি লৈক্ণনিধ।৭পবণি যুহিষঠিরাজ্‌ নসংবাদে 
চচুঃপক্কাশদধিকশততামোইধ]ায়; 1১৫৪ 





দদবিও ভিঙাকে নিত করিঝার না আমাদের পক্ষ হইতে বহ 
চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাপি আমাদের সেই চেষ্টা উই। নিঝারিত 
হয় নাই এবং বাহার না কোন৬ চেষ্ট। করা হয় নাই, দেই 
মচ।কলহ্‌ স্বতই নাদের উপর পতিত হয়োছে॥ ২১ 

খাহার। বধেরেই ঘোগা নন, চাপের ৮ হত দুগ্ধ কর। কিরূপে 
উচিত হইবে? বৃদ্ধ ওরুত্নকে বং +1481 আমাদের বিজন 
লাডই বা কিভাবে হবে? ২২ 

ধর্খরাজ সূপঞিরের এই হা ৩৯: “ফসব্বাপক ল।লাচী 
জুন ভগবান প্রহর বাকা তাহাকে বিধা 
শুনাইলেন ॥ ২৩ 


কখিত 


ভিনি হললেন, রাজন! দেবকীনঞ্ন গরুর মাতা 
স্তীধেবী ও বিছুরের কথিত বাক) ঘাছ। আপনাকে বলিয়াছেন, 
ডাং। আপনি পূর্বে ৰুকিতে পারিথাছেন ৪ ২৪ 

আমার ত এই 14৬ অডিমত তে, উঠ(র। উতছে অধর 
কখা বলিবেন না। তে কুদ্ব।নন্দন! এহন আমাদের পক্ষে দুদ 
হইতে নিত হ৪ছাং উচিত হইতে এ । ২৫ 

আপিলের এই কখ। শুধ! গান, উঠত ঈদৎ হারসইকারে 
খলিলেন__জন ঘুৰি যুক কথা? যলিচাডে ৮ ২৬ 

বহারাজ নদে! তারপর ঘেদ্ধাদিগের দহিত পাওবগন 
দুখের হন) উতলর ৫৬ সেচ রাতিতে বুথে বাল করিলেন ।২৭ 


পমন্থচঘিবেপরণাস এইিত এত শাহশ্রা সংহিত। বহাডারতের উপ্জোগপকান্তরগত পৈ্ানাণশকে। দু্িষির ও 
অছুলের লাগাল ৫৫ আলপাবিধযক চতুলেকাশধাধহশততম আখ] কব সম । 


পঝপব/লদবিকততমোহ্যায়ঃ। 


[গুণানত্ঠ সেখ বলাগন পৃথক্‌ পৃথগ রূপেণাস্ষৌহিৰীসমূহসেন!পতীন।মতিযেকশ্চ ] 


বৈধম্পায়ন উবাচ । 
ঝুষটান্রাং বৈ রা; হি রাছ। প্র্ধোবনন্তত: । 
ব্যভজ্ৎ তান্মনীকানি দশ চৈবঞ্চ ভারঙ ॥ ১ 
নর-হস্তি-রথাঙ।নাং স।রং নব্য ফর্ম চ। 


সর্বেছেতেষনীকেধু সংদিদেশ নরাহিপঃ ৪ ২ 
সাহকর্ষা; সতৃণীর: সংরথা; সতোমরা: । 
সোপাসঙ্গা; সশকী কাঃ সনিবঙ্গ।; সহ্য ॥ ৩ 





[ ছর্ধ্যোষন বৰ্তৃক সৈক্গবিভাগ এবং পৃথক পৃখক্‌ অক্দেোহণী- 
লদৃধের সেনাগতিগণের শভিযেক ।] 

বৈশম্পায়ন বলিলেন,-জনমেপ্রছ! রাডি অতিবাহিত 
হইলে তারপর রাজা দর্বে।দন নিজ একাদশ অস্কৌহিনী নৈক 
বিভাগ করিলেন ॥ ১ 


রাজা ছুধোধন পদাতি, হন্বী" (হন্তারোহী) রখ 
(রখারোহী) ও অশ্ব (স্বারোধী) এই লব নৈশ্চগশের সধ্যে উত্তগ, 
মধ্যৰ ও থয শ্রেণীর পৈগুদিপকে পৃথক বরিছ। ঘখাযোগ্য স্থানে 
নিযুক্ত করিধার ছক আদেশ করিলেন ॥ ২ 

দেই লব বার অন্ধ (রপকে সারাধবার--দেরাষত করিবার 
জন্ত নিয় বাধ। কা ', তুনীর (তৃণ--ব।৭ রাখিবার স্থান), বরখ 
(রখকে আবৃত কৰি গাহিবার জঠ ব৷৷খশ্রতৃতিয় চাখড়া ), 


পঞ্চপদণাশদধিকশ £ 
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সধ্বঞ্জা; সপভ1+1-5 সশবাসন-ত1নহ:। 
বচ্ছুভিশ্চ বিচিত্রা: সপাশ।: সপরিচ্ছদা: 
স্চগ্রহবিক্ষেপাঃ সতৈলুডবাপুক:। 
সাশীবিষঘটা; সবে সদর্ছরসপাংসব: ॥ ৫ 
সদ্টফলকা: সবে সায় গুড়জলোপলা: ॥ 
সণালতিন্দিপালাশ্চ সমপৃচ্ছি্টনূপগরাঃ ॥ ৬ 
সকাণ্ডদণ্ডক।: সৰ্বে দসীএাবিফতোমরা: | 
সশূপপিটকাঃ সে সদা আ।6 কুশতোমরাং ৪৭ 
সকীলকবগা: সবে বাসীরক্ষাদনা(হত1:॥ 
ব্ামচর্দপরীধার। দবীপি€বাগতান্চ তে ॥ ৮ 
সহ রঃ সপুগান্চ সপ্রাসবিবিধাযুসাঃ। 

সঞ্ুঠারা; সকুদ্দাল।; সতৈলকৌনদপিয: ॥ ৯ 
রন্মঞ্জালপ্রতিচ্ছুন্ন। নান।ননি বিহিত: 
চিত্রানীক।: বুবপুষে! আলিত। ঠৰ পাবকা: ৪ ১১ 








উপাদদ (ঘাহাতে হী ও অশ্ব উঠিতে পারে, এঙ্গপ কণার তুল। 
পাত্বিবে ), তোম. পক্ষি, (নবগ : পদের খারা লতয। ধা বার 
অশ্ৰয়ানযিশেদ ), কুটি । একপ্রকার লৌচনিস্িত ৮৩বিশেষ ১, 
ধৰ, পতাক।, দয, খান, নানাপ্রকারের র্‌. ), পাশ, হি 
কচত্রহ্বিক্ষেপ (নাথার চল দি: নিক্ষেশ করিবার হর, তেল. ড়, 
বালু, বিধৰ দর্পের গল, দনলোৎ!পক বালের চুন, দন্টকলক 
(খুখুখুক চাল ), বঞগাদ লোই:নস্মিত অ, হব লই গুড়- 
মিশ্রিত জল, গ্রওুর, সালক।৪, {১ব্দিপাল । সোধলঞ্চ). দোদনলিপা 
সাগর, বণ্টকাকীর্ণ দত, ছল, বিধলিল বাল, শৃপ ( কুলা ), পিটক, 
ছা (কাটারী ), অঙ্কুশ, তোমর, কণ্টকপুণ কবচ, বাদী (নাইস), 
অর! প্রভৃতি, বাধ ও গোখ। ১৭৪ আত এখ, হরি, পৃ, গ্রাস, 
নানাবিধ শস্জপনূহ। ₹ঠ1৫, কদাল, লজ রেশমী ত্য ও স্ব 
লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩-১ 

লমণ্ড সৈনিক স্বৰ্ণগ্রালনৃখিত কৰচ ধারণ করত নানাবিধ 
খনি অবস্ধারে কুবিত হইছ। বিচিত্র পেভা শোভিত স্ব 
হুন্মর শরীরে প্র্লিত অর গা প্রকাশিত হুইতেছিল ॥ ১০ 

এইরূপ ধাজাধ! শররবিদ্ভা দচনিশ্চর জানলম্পত্, উচকুল- 
সুতুত এবং অশ্ব নিষণ করিতে অভিজ্ঞ, সেই কংচৰান্ী 
বীরগণকে লারখির কাধো নিযুক করা চইল ॥ ১১ 
- গণের রখগমুের অমঙ্গল নিবারণের হয বহর ও ওবধি 
বন্ধন কয়া হইগাছিল। উৎ/দের প্রকেঠজগ রক্ষার দৃচভাবে 
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৩৯৬৭ 


তথা কবচিন: শূরা: শেখ ক উনিক্চয়া: ॥ 

কুলীনা হয়যোনিগ।: সারথেো বিনবেবিত: ॥ ১১ 
ব্ধারিষ্ট! বন্ধক'্ক। বছ্ধধ্ধজ-পতাকিন:। 
বন্ধাভরদনিযূহা বজ্ছচর্াসিপট্িশ।: ॥ ১২ 
চতুরযু জো রা: সে সর্ষে চোত্তমব।। 
সপ্রাসকটি কা: সবে সবে শতশরাসনা; ৪ ১৩ 
ধূধয়োরহঁয়য়োরেকক্রথাগৌ পা্চিদ।রথী। 

তৌ চাপি এখন: শ্রেষ্টৌ এখী চ হয়বিৎ তথ! ॥ ১৪ 
নগরাণীব গুপ্রানি হুরাধসাণি শঞ্জভি:॥ 

আলন্‌ রখলহএ্া(ণ চেননাপীনি সধশঃ ॥ ১৫ 

ঘা এথাকখা নাগা বন্ছকক্ষা; লগত । 

বষ্থবু; সপ্তপুরুৰ। প্রতুব; বায়) ॥ ১৬ 
দ্বাবন্ধুশদ্বরৌ তএ এব ওনদন্র্দরৌ ॥ 

খৌ বৱালিবনৌ বারেক শকিপিনাকদৃক্‌ । ১৭ 














বাধ, রাছ। হরহাছেল। ও লব কখের উপরে বছ ও পতাকা 
বাৰ৷ ছিল। তাহাকের ডপতে সহ ইহ ঘটিকা আডরখসদূহ 
লম্ষিত ছিল। ইত ও পিন 
বধ) হ্াখ। ইঠন্ধািপ ৷ ১২ 

প্রতোক রখে চারটি কতা আই (যোনিত ছিল, ও এহ লব 
পথই উত্তৰ জা | শ্রাতি বেগ আস, টি এবং শত 
শত বই স্থাপিত ছিল ১৩ 

শ্রতোক এদের হত এচ অনেক ॥% একজন করিব। রক্ষক 
নিধুক ছিল, এক একটি গখেএ 2ন। ছু জন উঞ্রক্ষক নির্ধারিত 
হইন্বাছিণ। উহার) উভদেত রাখসপের মণ শ্রে্ এ ও অশ্ব 
দঞ্ালন বিদায় মঙ/ন্ব পারবা |. চারদিকে হবর্ণমাদার 
কথিত লংশ লহশ্র 4খ শোনা পাৱতেছিল। শত্গণের পক্ষে 
উহাহিগকে ভেদ কণা শত) কঠিন ছিণ। এই সব রখগুলি 
নগরের ন্যানধ সঃস্ষিত (ছল । ১৪-১৫ 

বেন্ধপে রখগ্ডলিকে লাজান ॥৫যাছিল, লেইক্ূপে ছত্তিসদূহও 
হুব্ণমালাদ হুপচ্ছিত ছিল। প্রতিটি হস্বীর উপরে সাতজন 
করিয়া ঘাহুয উপবিষ্ট ছিল, তাহার কলে উচাদিগকে পর্ববত- 
সমূচের ন্যাহ ঘনে হইতে ছিল ॥ ১৯ {. 

রাজন! উদাদের মধ্য হুইজন পুরুষ অদ্ুপ হাতে লই 
দাহতের কাজ করিত, দুইজন উত্তম হরর ঘোস্ধা ও দুই জন 
তে অসিবারক ছিল এবং এক জনমাত্র পুরুষ শক্তি ও বিশৃল 
ধারণ করিছ। অবস্থান করিত ॥ ১৭ 
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গঞ্ৈনৱ্তৈ: লম।কীণ্‌ং সবনাধুধকোশকৈ:। 

তদ্‌ বনু বলং জন্‌ কৌরবাপ্ত নহাত্বন: ॥ ১৮ 
আমুক্তকবচৈষূ কৈ: সপতাকৈ; বলদ্তৈ; ৷ 
সাগিভিল্চোপপন্রান্ত তথা চাযুতশে! হলনা: ॥ ১৯ 
অসাগ্রাছা; সুসম্পন্লা হেমভ।ও্পরিচ্ছদ।: 
অনেকশতসাহত্রা; সবে সাদিবশে স্থিতা: ॥ ২০ 
নানারূপ্বিকারাশ্চ নানাকবচশ স্তি: । 
পদাতিনো| নৱান্তত্র বহুবূর্হোলিন: ॥ ২১ 
রখন্যাসন্‌ দশ গঞ্জ! গঞ্জস্ত দশ বাপিন:। 

নয়া দশ হয়স্ত।সন্‌ পাদরক্ষা; ২5৪৩: ॥ ১১ 
রধশ্য নাগা; পঞ্চাশল্গাগন্তাসন্‌ শতং হয়া; । 
হয়ত পুরুবা: সপ্ত (ভগ্রপন্ধানক (লং ॥ ২৩ 
দেনা পঞ্চশতং নাগা রখাস্তাবস্ত এব ৯) 


বন! মন্বান্ম৷ দুখোধলেএ এর লগ দৈন/বাহিনী অস্- 
শব্রের তাণ্ডারে দূক ও মনও গজাতে বাল ছিল। ১৮ 

এইকপে কবচধারী, দুধের ছলনা উদ্যত, উকচমন্তপে বলত 
এবং পতাকাধারী আরোহীতে চুক লক্ষ পঙ্গ অশ্ব এ সৈনাদখো 
ছিল ৷ ১৯ 

এই লধ অশ্ব লকাপ্রকার অব কলমত তান হওয়ার নিজ নিজ 
আরোহীর বশে [ছিল। তাঃার। উতন$পে শিক্ষিত ছিল এবং 
স্বর ভূষণে সজ্জিত ছিল। চচালের লংখ। ছিল কনক 
লক্ষ ২০ 

এচ নৈন্যমধ্ খাহারা। পদাতিক বাহিনী ছিল, তাহারা স্বর্ণের 
হায় অল্যত ছিল। উদার কূপ ও বর্ণ, কবচ ও অস্ব-শ্ব 
নানাপ্রকারের ছিল ॥ ২১ 

এক একটি রখেছ পশ্চাতে দশটি হাতী, এক একটি হাতীর 
পশ্চাতে দশটি করিনা অগ্ এবং এক একটি অশ্বে পশ্চাতে দশ 
জন করিয়া পদাতিক নৈন! চারিদিকে পাৎরক্ষৰ্পে নিধুক্ত 
ছিল ॥ ২২ 

কোন কোন বাহিনীতে এক একটি রখের পশ্চাতে পঞ্চাশটি 
করিয়া ছাতী, এক একটি হাতীর পশ্চাতে একশত করিয়া অশ্ব 
এবং এক একটি অশ্বের পশ্চাতে লাত শত করি৷ পদাতিক 
না এই উদ্দেশে সংগঠিত ছিল খে, উহা খাছিনী হইতে 
বিদ্ধি সৈন্যগণকে পরস্পর সুল:বন্ধ করিব দিবে ॥ ২৩ 


সাযাশান্থ 
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দশ লেনা চ পৃতন। পুতনা দশ বাহিনী ॥২৪ 

পেন। চ বাহিনী চৈর পৃতন। ধ্ৰঞ্িনী চনুঃ। 
অক্টৌহিষ্টীতি পধায়ৈনিরুক। চ বরুথিনী ॥ ২৫ 
এবং বৃঢ়াস্তনীকানি কৌরবেয়েণ বীমত। । 
আক্ষৌহিণে]। দশৈকা চ সংখ্যাতা। সপ্ত চৈব হ ৪২৬ 
অক্ষৌহিপাস্ত সপ্তৈষ পাওবানামনথদ্‌ বলম। 
আক্ষৌহিশ্ো দশৈক। চ কৌরবাণামন্ৃদ্‌ বলম্‌ ॥ ২৭ 
নরাপাং পক্ষপঞ্চ/শদেধ! পর্তিবিধীদতে। 
সেনামুষক্চ তিশ্ৰস্ত! গুল্ম ৯৬) তিশবিতম্‌॥ ২৮ 
ত্রয়ো পুলা গণস্বাসীদ্‌ গণা স্বদুষশোহভবন্‌। 
টধ্যোধন'ন্ত সেনানতু যে।ংদ/মানাঃ প্রহারিণ; ॥ ২৯ 
তত্র দুযেোধনে। রাজ। শৃরান্‌ বুদ্ধিমতে। নরান্‌। 
প্রসমীক্ষা ঃ।বাহশ্চক্রে সেন।পতী:স্তদা ॥ ৩* 


পাচ শত হাক) ও পাচ এত «বকে খিলতভাবে এক লেন! 
বল।ইছ। ওঁ দশ দেনাকে এক পৃতন। এলা হয় এবং এরণ ধশ 
পৃতনাখাঞ। একটি বাহিনী গঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ 

ইহা ঝাতীত পেশা, বাছিনী, পৃঙনা, ধনী, চনু ধন্ধবিনী 
ও শক্ষীহন--এ& পথ|বাচী (লমানাথক) নাস্লমূহের 
দ্বারাও সেনাগনু ২৪ বণন। কথ। ২5৪) বাকে ॥ ২৪ 

এইভাবে ঝু্ধনান্‌ হদে)াদন 199 ৮)পদৃহের বছ রচনা- 
পূৰ্বৰ দংগঠিত কাঁরহাছিণেন। হুইক্ষেতে একাদশ (কৌরব" 
পক্ষের) ও লাত (পাওবপঙ্গের ) মিলিত হইথ। পর্ঝলাকুলো 
অর্াদণ অক্ষৌহিণী সৈন্য একজ হইব ছিল ॥ ২৬ 

পাওুবগণের পক্ষে লৈন) লাত অগ্দৌহিণ। ও ক্ষৌরবগণের 
পক্ষে একাদশ অস্গৌহিনী লেন নমধেত হইয়াছিল ॥ ২৭ 

পঞ্জাহ জন পদাতিক লৈনাকে এক পতি বল। হং । তিন পতি 
হিলি এক সেনাসুখ হয। এই সেলামুখের অপর নাদ হইল 
গস ২৮ 

তিন গলে একটি গণ হইব খাকে। হর্্যোদনের সৈযাদিগের 
মৰো যুদ্ধ ফ্রিতে সমর্থ পদাতিক যোদ্ধাদিগের এইন্প গণ দশ 
হাজারের অধিক ছিল ॥ ২৯ 

সেই লব কুরুক্ষেত্রে মহাধার রাজা দুৰ্য্যোধন উত্ধদন্ধপে 
পধ্যালোচন। করিছ। বুদ্ধিবান্‌ ও ধীর পুঙহগণকে সেনাপতিপদে 
ব্রণ করিয়াছিলেন ॥ ৩, 


হট পঞ্চাশদধিকষশততনোহিধ্যাযঃ ] 


পৃথগক্ষৌহিদীনাঞক্চ প্রেত, ন্‌ নরলত্তমান্‌। 

বিবিবৎ পূর্বদানীয় পাখিবানভ)বেচয়ৎ ॥ ৩১ 

কপং ত্রোণক শল্য সৈম্ধবঞ্চ ছয়দ্রখম্‌। 
কাস্বোঙ্গ: কৃতবর্মাণদেব চ ॥ ৩২ 

জ্রোশপুজঞ্চ কর্ণক ভূরিশ্রবসমেব চ। 

শকুনিং সৌবলঞ্চৈব বাহলীকক মহাবলন্‌ ॥ ৩৩ 

দিবসে দিষলে তেঘাং প্রতিবেলক্ণ ভারত ॥ 





পাচার, হ্োশাচার্খ। ও অস্বশাদা এই শ্রেষ্ট পুকহগণকে 
এধা সআ্রাজ শলা, সিদ্ধরাত্ জর, কখ্খোজরাজ হুশ, 
কতবা, কর্ণ, স্ুরিত্রবা, হবপপুত্জ শকুনি এবং দহ।বলবান্‌ 
ঘাহলীক-_এই সমস্ত নৃণতিগণকে প্রথমে লঙ্গুগে আহবান করিছা 
শনির! তাহাছের লকলকে পূখক্‌ পৃখক্‌ এফ এক অক্দৌহিৰী 
পেলাম নারক্রণে নিশ্চিত করছ! সিসি অগ্ুলাণে উঠছেন 
অভিবেক করিলেন ॥ ০১-৩৩ 


ীঘয়্ধবেদৰ)।দগ্রন্টত শততলাতমী সংচিত। ঘহাডারতের 


মঙ্গাভারতন্‌ 


৩৭৩৯ 


চক্রে ল বিনিবা: পৃজাঃ গুতাক্ষপা পুন: পুনঃ ॥ ৩৪ 
তথ। বিনিগ্পতা: সবে যে চ তেহাং পদানুগাঃ । 
বন্ধুবুঃ লৈনিক। রাজ্ঞাং প্রিয়ং রাজ্ঞশ্চিকীর্যব: ॥ ৩৫ 


তি ভ্রীমহাভারতে শঙলাহস্র্যাং সংহিতাল্লাং বৈন্তাসিকা।- 
দুস্তোগপর্বনি লৈন্যনি্ধাণপৰ্ৰ(ণ হুধ্যোধননৈনাবিভাগে 
পঞ্ষপদ্ধাশদধিকশততমোহধ্যায়: ॥ ১৫৫ 


ভরতবংশখর জন? 


দবর্ধোধন প্রতিদিন ও পরতো 
বেলায় এ দৰ লেনাপ্র্িকে বারংবার বিনিদ উপারে প্রত্যক্ষভাবে 
শুক (সম্মান ) করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ 

এই লেনাপতিগণের বাচার মঞগত ছিল, তুর্ষেগশন 
তাহাদিগকে? উরে হণাবোগ। স্বানে নিয্ক করিয়া দিলেন। 
এইদৰ রাজ্গণের দৈশ্তবাওড বাজ] পুবে॥।দনের প্রিয় করিতে 
আভিলাধী চটটঘা নিজ নিক কাধে তৎপর রচিল ॥ ৩৪ 


উদ্বোগপর্মান্তরগত লৈক নমাৰ দুণে।বনের গৈক্বিডাগ 











বিধক পৰুপকানচদিক শততম অধ্যাঘের অগুমাগ দবাপ। 


ষট্পঝান্দধিকশততমোইধ্যায়ঃ। 


[ ছর্ধধনেন প্রন্ানসেনাপতিপাদে ভীবমস্থ।ভষেক কুকক্ষেত্রং গা শিবিবনিন্থানগ } 


বৈশস্পায়ন উব16। 
তত শান্তনবং ভীং প্রাঞ্জল তাস; । 
সহ সর্বর্মহীপালৈরিদং বচনমত্রবীৎ ॥ ১ 
ভাতে লেনাপ্রণেভারং পৃতনা স্ুমহতাপি 
দীধাতে ঘু্ধমাসান্ত পিপীলিকপুটং যথা 1৯ 
ন হিজাতু দ্বয়োবূ চ্ছি: দম। ভনতি কহিচিং। 


শৌধ্যঞ্চ বলনেত্ণ। স্প্ তে চ পরস্পরম হ ৩ 
ক্ষজতে চ ছহাপ্রাছ। হৈতয়।ননিতৌঞজস: । 
অভায়ূত্র ক্ষণ: সাৰে সনুক্ঠিহকুশধবজ।; ॥ ৪ 
তানভাযুস্তদ। বৈশ্য; শৃত্শ্চৈৰ পিতামহ । 
একতন্ত আয় বর্ণা একত) ক্ষত্রিঘধভাঃ ৪ ৭ 








যট্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । 
{ হুর্ষ্োদন কৰ্তৃক ভীগকে প্রধান দেনাপতিপথে আতংক 

এবং কুরুক্ষেত্ধে দাই! শিবির নির্বাণ । ] 

বৈশস্পান্বন ধলিলেন,_জলদেখ । তংনপ্তর ধুতরাইপৃজ 
ভর্য্যোদন লদন্ত কূপতিগণের সহিত শাত্তদুনন্দন ভীগ্ষে নিকট 
ঘাইছ। কৃতাষলিপুটে এই কথা ৰলিলেন। ১ 

পিতামহ | দত বিশাল নৈশ্তবাছিনীই হউক ন! কেন, কোন 
একজন উপদূকত দেনাপতি বাতীত তাহারা যুদ্ধে যাই 
পিণীলিকার শ্রেণীর স্যাম ছিন্রতির চট ঘাইবে ॥ ২ 

দুইজন পুকষের বৃদ্ধি কগনও লমান হয ন। ( অর্থাৎ কোন 


একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত 509 তাহাঠের মখে। মতে দেখা বে )। 
আৰার বদি উচবেট যোগ] দেন্যপত্তি হইছা খাকেন, তবে 
তাঙ্ছাবের শোধ! তখন পরস্পরের স্পর্থাব কারণ ছুই উঠে হত 

ঘহাথতে ! শুল। বাধ হে, কেন এক লদ্ছ বাঘদগণ নিজ 
লিঙ্গ দুশমন খবজা দারণ করত হৈব:ষিদধ ক্তিয়গণের উপর 
আকদণ করিছাছিছেন ॥ ৪ 

পিভামছ! সেই সময ব্ৰাস্থণগণের সহিত বৈশ্য ও শৃত্ররাও 
ত্বাছাধের উপর খাবিত হুইদ্বাডিলেন। একদিকে তিন বর্ণের 
লোক এবং অপরদিকে কেবল শ্রেষ্ট ক্ষজিন্গণই লদবেত, 
চই&(ছিলেন ॥ ৫ 


bh আরশ 


৩২৭+ 


ততে দৃদ্ধে্ প্রান বয়ে বৰ্ণ: পুল: পুন: । 
ক্ষ্রিয়াচ্চ জয়ন্রোধ বলং চৈহতো বলমূ॥ ৩ 
ততত্তে ক্ষত্রিয়ানের পপ্রস্থুথিজসত্রমা;। 
তেত্যঃ শশা বাখাতথ্যং পিতামত ॥ ৭ 
বন্মেকস্ক শৃত্বান! মহাবৃদ্ধিমতো রণে। 
ভবস্তত্ত পৃথক্‌ সবে ববুদ্ধিবশঝতিন: ॥ ৮ 
তততে ব্রাঙ্ছশাম্চক্ুরেকং সেলাপতিং ছিজন ৷ 
নয স্বকুশলং শূরমজয়ন্‌ ক্ষতিইাং্ততঃ ৷ ৯ 
এবং বে কুশলং শূরং ভিতেশ্দিতমফমাহন্‌। 
লেনাপতিং প্রকুর্ষম্ভি তে জয়স্তি রাগে রিপূন ৪ ১০ 
ভবাম্থশনলা তুলো (হিতৈষী চ সদ। বম । 
অসহথার্যাং স্থিতে৷ ধর্মে স =; সেনাপত্তিভৰ ৷, ১১ 
রশ্মিবতাদিবাদিতো বীকধানির চলনা: । 
কুবের টব বক্ষাণাং দেসানামিব বাদনং ॥ ১১ 
তারপর দশন দৃদ্ধ সার হটল, তপন তিন বরণের 
পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠ প্রদশন করিং! পলাইছে ল।গিলেন। 
চাদের সৈকত অধিক চিল, তত পরিচিত কেনত তথয 
খাচ্ছে জয়লাভ করিয়াছিলেন । + 
পিভামন্ধ! তখন লেট শ্রে্ হাক্বণবন্দ ক্ষত গণকে ঝিল 
করিলেন, সাদার শয়াওদের কারণ ভি? [লিট লন সরা 
ক্ষত্রিংগণ পরাজয়ের বার্থ কারণ সলিয়। ছিলেন । ৭ 
ভীছ্বার! বলিবেন--আমর। এক পরম বৃদ্ধিনান্‌ ব।কিকে 
দেনাপতি ছরির। দৃদ্ধে ঠাচারই আগ্পে শুনিতাম ও লশ্মান 
ক্ষরিতাম। কিন্তু আপনারা সকলে পক পূণক্‌ নিশ্ষের বৃদ্ধির 
সশব্তী হাটা! বনের বকুল কার্ধা কবিঘাডিলেন। ৮ 
ইল) শুনিয়া সেই আঙ্গণগণ। এক নীর এ নীতিনিপুপ 
আন্থশকে সেনাপতি করিমাদ্িকেন এবং পরে মৃদ্ধে সে ক্ষত্রিঃ- 
দিগকে জয় করিয্বাছিলেন ৪ 2 
এইরূপ থে ব্যক্রি ফোন চিটতৈদী, নিষ্পাপ ও বৃদ্ধনিপুণ 
বীরপুষ্কে সেনাপতি করিয়া থাকেন, সে তিনি স্বস্থ যুদ্ধে 
শক্গণকে জর করিতে পারেন ॥ ১ 
ব্দাপনি সর্বদা সাদার হিত্াকান্ী এবং নীতিতে 
শুকাচার্ধোর স্যাম? আপনাকে ক্ষেত এংপনার ইচ্ছা সাতীত 
[ননাশ করিতে পারিবে না। আপনি লা দর্শ্মেট স্থিত আডেন, 
ব্মতএব আপনিই আমাদের প্রান সেনাপতি হউন ৪ ১১ 





[ ইরোপগর্ক 


পরভানাং হথ। বেক) পর্ণ পক্চিণাং বধা। 

কুমার টব দেঝনাং বশ্থনালিন হ্যবাট্‌ ॥ ১৩ 

ভবতা ছি বঙ্সং গুপ্তা; শক্রেণেব দিবৌকদঃ। 

অনাধৃন্যা ভবিস্তামস্্রিদশানামপি ক্রবন্‌ ॥ ১৭ 

প্রযাতু ন ভবানগ্রে দেষানাসিব পাবকি: ॥ 

বধ স্বামমুধাস্তামঃ সৌরভের! ট্বর্ষভম্‌ ॥ ১৫ 

ভীম্ঘ উবাচ ৷ 

এবসেতস্মহাবাহে। যথা বদসি ভারত । 

যথৈব হি ভবস্তে! মে তথৈব মন পাওবাঃ ॥ ১৬ 

অপি চৈব ময়া শ্রেয়ে! সাচাং তেবাং নরাধিপ । 

সংঘোদ্ধবাং তবার্থায় যথ। মে সম: কৃতঃ ৷ ১৭ 

ন ছু পশ্যানি যোদ্ধারনা স্ন: সদৃশং সুবি। 

ঝ্তে তশ্মাত্বব্যাত্াং কুম্মীপুত্রাগ ধূনঞ্ধয়াং॥ ১৮ 

স চি সেদ মঙ্তাবুদিদিব্যান্সকাণানেকশ;। 

ন ড় মাং বিবৃতো হৃন্ধে ছাড় যূধোহ পাণ্ডৱ: 1! ১৯ 

খেন্শ কিরণদুফ হে গনী পলার্শলমুতের 781, বৃক্ষ ও ওদদি- 
দৰুহের চস, হক্ষগণের কুবের, দ্বেতাবৃব্ণের উত্ত। পর্কাতদদূছের 
মেক, পক্ষিদিগের গঙ্চ, সনপ্দ স্বেধোনিগণের কাঠিবের ও 
বহগণের অব্রিদেই রক্ষক ও মনিণতে (লেপ আপনি 
মাছের সমগ্র দৈষ্ের জবিবাঝক এ লারক্ষক )। ১২-১১ 

উর বারা হয়ক্ষিত দেবাতাপণের কায় অংপনার সংরক্ষণে 
থাকিব| আমরাও নিশ্চয় দেশডাদিগের4 আলো হইগ। 
হাইব॥ ১৪ 

দে্খণ কাঠিকেষ ধেবতাগণের গ্রে ক্রে গমন করিয। 
থাকেন, পেটরূপ আপনিও ক্গাদছের অগ্রগামী নেতা হউন। 
বেপ গাভী বধের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, গেইজপ আমর! 
আপনার অহুপরণ করিব & ১৪ 

ভীক্গ বণিলেন,_ভাঘত ! তুমি দাতা বলিলে, তাহা সত্য; 
কিনব আহার নিকট বেস্তণ তোমরা, সেক্সপ পাওবগণও ॥ ১৬ 

ছে নরাদিপ ! পাণ্ডবগণ জিপ! করিলে শবগ্ষই আমি 
তাহাদিগকে তাঙাদের চিতের উশানগ সাল এবং তোশার 
পক্ষে দৃদ্ধ বরিষ। এইস্পউ আমি প্রতিজ্ঞ কতরিছাছি॥ ১? 

আমি এট ভূতলে নরশ্রেষঠ কৃষ্বীপুত্র অর্ঘুন বাতীত অন্ত কোন 
যোদ্ধাকেই নিজের নান বলিয়া চবিতে পাইডেছি না ১৮ 

অভান্থ বুদ্ধিমান পাউ্ছুম!র সর্চুন অনেক প্রকারের দিবা 
সম জানে, বিস্ক লে আমার দাসে অংসি| প্রকাশাডাবে কখনও 
দুদ্ধ করিতে পারিসে নাও ১৯ 


বট পপশদদিকশহাহমে 





অহং চৈধ ক্ষাণেনৈব নিৰ্মমুষ্যনিদ: ছগহ । 
কুর্ঘ্যাং শন্ত্বলেনৈর সম্মুরাসথর-রাক্ষসম্‌ ৪২০ 
ন ব্বেবোৎসাদনীয়া দে পাণ্ডে; পুত্রা জনাধিপ । 
তন্মাদ্‌ বোধান্‌ হনিশ্যমি প্রয়োগেণাযুতং সদা ॥ ২১ 
এবদেষাং করিস্কামি নিধনং কুকুনন্দল। 
ন চেং তে মাং হনিস্তুন্তি পূর্বমেধ লমাগদে ॥ ২২ 
লেনাপতিস্বহং রাজন্‌ সময়ে নাপরেশ তে। 
ভবিষ্তাদি বখাকামং তন্মে শ্রোতুমিহার্থসি ॥ ২৩ 
বর্ণে! ব! ঘূধাতাং পূর্ষহং বা পৃবিবীপতে। 
ম্পর্ধতে ছি লদাতার্থং স্বৃতপুত্রো ময় রগে ॥ ২৪ 
কর্ণ উবাচ। 
নাহং জ্বীবতি গাঙ্গেয়ে রাজন্‌ যোংসে) কথঞ্চন । 
হতে ভীম্মে তু যোংসানি সহ গাণ্ডীবধস্বনা ॥ ২৫ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততঃ সেনাপতিং চক্রে বিদিবদ্‌ ভুরিদক্ষিণষ্‌ । 
শুনে সাথ আমিও ঘদি টক্চা গর, তবে সাদি ক্ষাকালের 
মধ্যেই নিজের ববস্ববলে দেবতা, মহল, অনুর ও রাক্ষলগণের 
লছিত এই লমগ্র জগৎকে নিশাণ করিয়া দিতে পারি ॥ ২৯ 
ছে জনাধিপ। আবি পাও্র পুহগণকে ফোনসপেই হত] 
করিব ন|। কুরুনন্দন! হি পাণ্ডবের। এট দুঙে প্রশথছেই 
'আদাকে বিনাশ করিয। না ফেলে, তবে আমি প্রতিধিন পাও" 
পক্ষের দশ হাজার ধোস্ধাকে বদ করিব। আখি এইভাবে 
তাহাদের নৈল্তকে সংহার করিব । ২১-২২ 
রাজন্। আসি নিজ ইচ্ছাগুসারে এক শর্তের উপর তোমার 
লেনাপতি হইব । উহা পরিবত অঙ্গ শর্ত নিব না। এ 
শর্ত তুষি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ২৩ 
হে তৃপতে! হয় পূর্বে করণ মুখ কক, ৭! হব আমি পূৰ্ব্বে 
মৃদ্ধ করি; কারণ, এই তপু যুদ্ধে সর্বদে! আৰাকে অত 
স্পর্ধা করিব খাকে ॥ ২৪ 
কর্ণ বলিদেন,_রাধন্‌! আদি পঙ্গানন্দন ভীদ্র জীথিত 
খাকা! পৰ্যন্ত কোনরূপ দুন্ধই করিব ন।। ভাগ নিহত হইলে 
আমি গাতীব্ধারী অর্জুনের সহিত ঘুক্ধ করিব ॥ ২৫ 
বৈশস্পাছন বলিলেন, ন্বনদেজের! তারপর বৃতরা পুত্র 
ছাল প্রচুর হ্গিপা দাতা ভীমকে প্রশ্ন পেনাপতিপদ্দে বিবি 
অন্পারে অত্রিষেক করিলেন। ষ্টহাংত ভীম অত্যান্থক শোভিত 
হইলেন ॥ ২৯ 
৪৩১ 


3) মহাভারত 


৩৪৪১ 


প্রতরাষ্ট্রায়ঞ্জে। তীঘং সোহতিবিকে'! বারোচত 1.২৬ 
ততো ভেরীশ্চ শব্ধাংস্চ শতশোইথ সহম্রলয । 
বাদদ্ধান্যন্থরব্যগ্রা বাদক। রাডশ!সনাং ॥ ২৭ 
সিংহনাদাশ্চ বিবিধা বাহনানাঞ্চ মিযস্বনা; ।- 
প্রারাসন্গনভ্রে চ বর্ধং জরধিরকর্দমদ্‌ ॥ ২৮ 
নির্ঘাতাঃ পৃৰ্বিবীকপ্লা গজবৃংহিতনিঃম্বনাঃ । 
আলংস্চ সবযোধানাং পাতগন্তে। ননাংস্থাত ॥ ২৯. 
বাচশ্চাপ্যশতীরিপ্যো! দিবশ্চোন্কা; প্রপেদিরে । 
শিবাশ্চ ভবেদিস্যো। নেতুণী প্রতর। ভৃশস্‌ ॥ ৩* 
লৈনাপত্যে হদা রাছ। গাঙ্গেয়নভিঘিক্ত বান্‌ । 
তদ্ৈতায্্যগ্রকূপানি বুৰ: শতাশো নূপ 1 ৩১ 
ততঃ সেনাপতি: কৃত্বা ভীগ্মং পরধলাদনিম্‌। 
বাচরিদা ছিজশ্রেন্‌ গে।ভিনিদৈশ্চ সূরিশ: ॥ ৩২ 
বর্ধছানে। জয়াস্দীডিনিঘঘৌ সৈনিকৈরতিঃ। 
আপগেং পুরক্ষশ। বাতি: সহিতস্তদা ॥ ৩৩ 











ব্বনস্বর রাজার ড। 
ও সহস্র লহ ছেযী এবং এক 


হাচচগণ নির্ঠঘ চইগা শত শত 
ত লাগিল ৪২১ 

সেই সমদ্ধ বীধগণেণ ? 
শব্ধ চারিপিকে বিশ্বৃত হইত 
রক্ত বণ হতে লাগিল, 
হইল । ২৮ 

হপ্তিগণের ( দুন্তক্ধালীন ) বৃঠণপর্থনব পগিত বঙ্গলাতের 
ভদ্বন্ধর শব্দ হইতে লাগিল। পশিবী কাশিতে লাগিল। এট 
লমন্ত উৎপাত উদ্ভূত কই দমন ঘোস্থাদিগের মানলিক উৎলাছ 
দাবাইঘ। দিল ২৯ 

অন্তত আকাশসাী শুনিতে পাওয়া বাইল। আকাশ হইতে 
উক্ধাপাত হইতে পাগিল। ভচচক শৃগালগণ উচ্েপ্বেরে 
অমন্বলকর শব্ধ কম্িতে লাগিল ॥ ৩ 

হে নৃপ ! ব্বাঙা চুত্যোধন ধখন গঙ্নদ্দন ভীগ্মকে অতিৰিক্ত 
করিলেন, লেই লম এইন্ধপ শত শত চর্নানক উৎপাত আরম্ভ 
হইয়া গেল ॥ ৩১ 

এইভাবে শক্রনৈস্তক্কে শীড়াদানকারী ভীস্বকে সেনাপতি 
বিছা দুধ্যোদন শ্রেষ্ট ত্রাহ্াগণকে দিয়া শবত্তিবাচন করাইনেন 
এবং তাহাদিগকে প্রচুর গো ও হুবপনূত। দক্দিণ। ছিলেন। নেই 
লম ভ্ান্ধণগণ বিঝাহস্হগক আহৰৰ্ববাদদদূত্রে দ্বার! রাজাকে 


গের নানাপ্রকার 
'দ আৰূশ চষটতে 
তাহাতে দৃতলে কৰ্মৰ লঙ্কাত 





2৪২ 


ক্ষদ্ধাবারেণ মহত কুরুক্ষেতং গাম হ ॥ ৩৫ 


আর্াশাছ 


{ ঈল্লোগপর্বব 


যখৈব হাত্তিনপুৱং তখচ্ই[বিরমাবাতৌ ॥ ৩৬ 








পরিক্রম্য কুরুক্ষেত্র করেন সহ কৌর্ব: ৷ ইতি প্ীনহাভারতে শতনাত স্র্যাং সংহিভায়াং বৈঘ্াসিক্যা- 
শিবিরং মাপয়ামাস সমে দেশে জনাধিপ ৪৩৫ মুভোগপবণি সৈল্নির্ধাপপরনি ভাক্মসৈক্াপত্যে 
মধুরানূহরে দেশে প্রচৃতঘবসেচ্ছনে বৃট্পক্ষাশদধিকশততনোহধ্যায়: | 

সখা জানাইলেন। তারপর ধোন নৈক্তগণে পরিবৃত সমতল প্রছেশে নিধির স্থাপন করিবার জঙ্ত বুদিমাপ 


হইঘাও ভীত্বকে অগ্রে রাখিয়া হাত়গণের লহিত হস্থিনাপুর হইতে 
যহত হইলেন । বহ বিশাল তাবু ও লামিহানা লইয়া কুরুক্ষেত্র 

গমন করিলেন ॥ «২-০৪ 
ছনবৈজর ৷ কর্ণের দিত ফুজশ্কেতে বাটা দুগ্যোধন এক 
্রহক্হ্ধি বেদ্ব্যাদপ্রসীত শতলাহশ্রী ল:ছিতা ঘহাভারতের 
অভিেকনিলয়ক দঠশঞ্াশংগিকশততদ 


করাই লেন ৩৫ 
উ্হীন (ক্ষার ও লবণাক দত্তিকাশূন!) দনোচ্র প্রহেশে 
হেখানে ছাল ও কাঠের প্রচুর মানছে, পেঠদপ স্থানে পর্দ্যোধনের 
নৈষ্তগণেহ শিবির হবিনাপুর নগরের ভা হুশোচিত হইতে 
লাগিল ৫ ৬৮ 
উদ্ভোগপর্কান্তা্দত সৈন্প-নিং।(ণশংকে চীয্মের লেনাশতিপছধে 
অধ্যায়ের শুনা সমাল। 


সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোবধ্যায়ঃ । 


[যুধিষ্টিরেণ শ্বীয-সেলাপতীন।তিষেক:, যতুবংশীয়ৈ: মত বলরামন্তাগমনন, পা গুসানামুয 


কননেজয় উবাচ । 
আপগেয়ং মহাত্যানং নী শঙ্ক ড়তা' সবল । 
পিতামহুং ডারতানাং ধর: সধনচী ক্ষিহার ॥ ১ 
বুহম্পতিসমং বৃদ্ধ! ক্ষময়৷ পুপিবীসমন : 
সমুদ্রমিব গাীধো তিনবস্থনির শিস ॥ ১ 
প্রন্বাপতিমিবৌদাযে তেদসা '51বোপমন 
সহেশ্রমিব শত্তণ।ং ধবংলন: শর: 
রণষন্ে প্রবিততে স্বতীনে রে।মচনণে । 
দীক্ষিতং চিররাআ।য় শ্রুয্ন৷ তত্র যুধিচির: ৪ ৪ 


সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । 

[ হুধিষিরকর্তৃক নি দেনপতিগণের আভিসেক, ঘহ্বংশীর- 
গণের সহিত বলরামের স্বাগ্নন এবং পাওসগণের নিকট দিলায় 
লারা তাছার তীর্খবাত্র।। ] 

জনমের বলিলেন,_-ভগধল ! ভঞতবংঈয়গশের পিতাদছ 
গঞ্দানন্দন মহাত্মা তীত্ম লমন্র অস্বববারীদিগের বধ্যে শ্রেষ্ট ছিলেন) 
সকল দূপতিৃন্দের ধ্জার ক্গা্ তাহার স্কান ছিল সর্বোচ্েে। 
তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ক্ষবায পৃথিবী, গম্ভীরতা সদূহ, স্ৈর্ষো 
হিমালয়, উষারতায প্রজাপতি এবং তেনে ুর্ধাতুল্য ছিলেন। 
তিনি স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দেবরাজ টন্রসগৃশ শক্রগণকেও 
ধ্বংস করিতে পারেন। লেট লমর থে অভান্থ ত্র ও রোমা 
কারী রশবজ্ঞ আর চ্টাভিল, উহাতে তিনি হখন চীর্ণকালের 





ঞ 





শ্ঠ ভীর্ঘগান্তা চ। ] 

কিমব্রবীচ্মভাবাত: সবশ?"$' 

ত্রীমসেনাষ্টানৌ বাপি কুষ্চো এ! প্রতাচাবত ॥ ২ 
বৈশল্পায়ন উপ1ঢ। 

আপন্তার্থকুশলো। মহ।বৃদ্ধিযু ধিচিহঃ । 

সৰান্‌ ছাড়. ন সমানীয় বাধদের শাশ্বতম ৯৬ 

উবাচ বদতা রেষ্ট: সাখপুষমিদং 4চ:। 

প্যাক্রামত সৈল্গ(ন যত! স্থচত দংশিতাং ॥৭ 

পিতামতেন বো ঘৃদ্ধ! পৃধলের তবিন্যতি । 

তন্মাং সণ্রদ্ব সেন প্রাণে? ন এন পক্ষত ॥ ৮ 








অস দীক্ষ। লইস্াছিলেন, তখন এট সংঘাহ শুনিবার পর লকল 
অখারিগণের মধ শ্রে ২1718 বুধিষ্টি। কি বলিয়াছিলেন। 
ভীষসেন ও অর্জুন যা কি খিঘাছিলেন এবং তগবান্‌ পীর 
এই বিষয়ে কিছ্ুপ শ্বাভিমত প্রকাশ করঘাছিলেন ৪ ১-৫ 

বৈশম্পান বলিলেন,--রাদন্‌ ! আপদ্্দবিমন্থে তির, 
বক্তা্িগের মধ্যে শ্রেষ্ট মচ্যমতি দৃশিষির সেই সমা! সকল আতাকে 
এবং লনাতন ভগবান বাস্থমেবকে আহবান করিয়। আনাইয়া 
সাৰ্নাপুৰ্কাক এই কখা বলিলেন। তোদরা সকলে চারিদিকে 
দরিয়া ফিরিয়া নিজ সৈন্তসণকে পর্ম।বেন্ষণ কর এবং কফবচাহিতে 
স্দক্জিত হইয়া অবস্থান কর ॥৯-৭ 


সর্জপ্রথয শিতাহছ শীসের সচিত তোমাদের ঘুদ্ধ চ্ইবে। 


সন্তপঞ্যশদনিকশততমোকত1৬2] 


কৃষ্ণ উবাচ ) 

বথার্ছতি ভবান্‌ বত, নন্মন কালে শু/পন্থিতে। 
তথেদমর্থবদ্‌ বাক্যমুকং তে ৩এ৩ফভ ॥ ৯ 
রেচেতে মে মহ(বাছে। ক্রিয়ত।: হণন রন । 
নাছকাতব সেনায়াং ক্রিয়স্তানিহ সপ্ত বৈ ॥ ১০ 

বৈশস্পায়ন উবাচ । 
ততো ক্রপদমানাহা বিরাট: শিনিপুজবম্‌। 
দৃষ্টদ্বা়ক পাফালাং ধৃষ্টকেহিক পাথিব ॥ ১১ 
শিখাওসফ পালং সতদেবঞ্চ মাগধম্‌ । 
এভান্‌ সন মহাউগান্‌ বী‘।ৰ যুন্ছাতিকাক্কিন; ॥১১ 
সেনাপ্রণেতৃ ন বিখিবদ তা বিকদ যুধিচিরঃ ॥ 
সর্লেনাপতিং চা ধৃষ্টচ৷ব্র, চকাৰ = ॥ ১৩ 
ত্রোণাস্থহেতোরুংপল্রো য ই্চাঙ্দজাতবেদস। 
সবেধামেধ তেবাং £ সন1৭1, নহায়নান ॥ ১১ 
লেনাপতিপতি: চঞে শ১(নং ধনঞয়ন। 
অঞ্জুনস্তাপি নেতা ৮ সংঘ) ছৈৰ বাছিনাৰ ॥ ১৫ 





পেইন আমাদের দা অন্গৌহের সেনাগণের দন) দাত জন 
সেনাপতি তোঘরা দেখ ॥ ৮ 

উকি বলিলেন,-_ভরতবংস্হত্েচ। একশ লব উপ্থত 
হহলে আপনার পক্ষে ঘাং। বণ! ছু, শাপান লেহএল অখপুশ 
কথাই বলিলেন । ৯ 

দহাবাহে। ৷ আপনার এই কথাতে অ।য1৫৭ ৰত আছে। 
পতএব এখন দাং। অতি সব কিবা, উহা পালন কন! 
শাপনি সাত অশ্দৌংৰ৷ দৈকগণের জন! সাত গন পেনাপতি 
"স্বর করুন ॥ ১+ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমে! তখনখার রাজা ফল, 
বিরাট, সাত্যকি, পাক্চালরাজসুদার বরষা, বই্কেতু, পাকাল- 
দের বীয় শিখওী ও মগবরাদ সং(দেব_এই লাড দৃত্ধান্তিণানী 
ঘহাতাগ শীরযৃন্ধকে দূদিষ্ির বিধি অনুসারে সেনাপতিপৰে 
অভিষিক করিলেন এবং সেই প্রখ্যাত বৃষটহ্যায়কে সম নৈযগণের 
খান সেনাপতি করিলেন, ঘিনি ফোশাচাখ/কে বিনাশ করিবার 
অয প্রজলিত বস্তি হইতে উব্দিত হইস্বাছেন ॥ 

“ডারপর তিনি নিত্রাবিজ্ী বীর বনগ্রযকে দেই লমণ মহাত্মা 
বীর নেনাপতিগ্রণেহও অধিপতি করিয়া দিলেন ॥ 

শঞ্চুনেরও নেতা ও তাহার অশ্বলমূহের নিধবস্তা হইলেন 
ঘলরামের কনিষ্ট জাত! মহামতি ্ুবান্‌ এইগনপীড়ক নীকৃক ॥ 


মঠাভাবতষ্‌ 


সদণাগুজ; শ্রনান নহাবুছ্ছিজ নাদন; ॥ 

তদ দৃষ্টেোপস্থিতং হৃ্ছ৷ সমাসএ: নহতায়ম্॥ ১৬ 
প্রাৰ্নিদ্‌ ভবন: রাজন্‌ প।ণ্ডবানাং হলাধুহঃ। 
সহাক্র.বপ্রভূতিতি্দদ-সাস্বোদ্ধবাদিডি: ॥ ১৭ 
রৌন্মিণেয়াহ্‌ কন্বতৈশ্চাকদেঞ্চপুরোগমৈ: । 
বৃক্তিমুখ্যৈরবিগতৈব ।াটৈরিব বলোংকটৈ: ॥ ১৮ 
অভিগুপ্তো নহাবাহুৰ্মররদ্ধিরিব বাসবঃ। 
নীলকৌশেঘবসন; কৈলাদশিখঝোপম: ৪ ১৯ 
সিংহখেলগতিঃ স্নান অর ও বলে চন: । 

তং দৃষ্ট। বনৱাজশ্চ কেশবণ্ড মহাছু।তি: ॥ ২০ 
উদ(তিষঠং ততঃ পাবে 'ভ14ক৭1 বুকোদর; । 





গাণ্ডীবধদ্বা হে ৬ পাজানস্তত্র কেচন ॥২১ 
পৃ্য়াক্চক্রিবে তে বৈ সনামানুং হলাসুধম্‌। 
ততন্তং পাবো এাজ। তারে পল্প্ণ পাণিন। ॥ ২২ 
বাহুদেবপুরোগাস্তং সব এবা হ।পাদযুন। 
ৰিাট-জ্ৰুপদৌ বুঞ্চাবতিবাগ ইলান্ধ: ৷ 





রাদন্‌ ! তারপর দেচ নহাহপালিকর দুখকে নত নিৰট- 
বনী ও প্রা উপাস্থত হইতে দেখিয়া নালবৰ্ণের রেশমী হর 
পরিহিত, কৈলানপব্যতশিষরদঠত গৌরব ও হলধৰ নছাবাত 
উমান্‌ বলরাম পাণ্বগণের শিবিরে শিংহ্হুল। হাভাবিক ৰীরতবপূৰ্ণ 
গতিতে প্রেশ করিলেন । তাহার সাচ অ খাদি বদ্বংশীংগণ 
এবং গছ, সাম, উদ্ধব, প্রথা চাঙ্নেফ এ আহৰপুত্ৰ প্ৰকৃতি 
কুফিষংসীহগণ, ধাহার। লিংই ও বারের প্রা উত্কট ফ্লপালী 
ছিলেন; ভাহাদের ঘার। রক্ষিত হই) বলরাম এইকপ শোভা 
প্রান্ত হইতেছিলেন, যেরূপ ঘগ্ৰ্গণের সহিত দেবরাল ইন পো 
পাইরা থাকেন ॥ 

ইহাকে দর্শন করিবামাত্র সরান দূিচিব, মাতে অন বীর, 
ভহঙ্ধর বরা রী কুন্তীপুত্র ভীমসেন এবং অঞ্জ যে সমত্ত রাজ! 
ছেখানে বিস্তদান ছিলেন, ভীহার। লকলে উঠি 
ধাড়াইণেন & ১১-২১ 

হলাম বলস্ামকে আসিতে দোয়া উপস্থিত সকলেই 
ভাহাকে লমাদর করিলেন। তারশএ পাঠসন্বন রাজা হৃখিতির 
নিঙ্গ হনে তাহার হস্ত স্পর্শ করত আপ্যাদ্ন করিলেন )২২. 

তারপর জী প্রভৃতি লকলেই তাহাকে প্রদাহ করিলেন 
আনন্থর বৃষ্ত হা] বিরাট ও অ্রপন্কে হান করিম। শক্রমযন 
বলরাম হুখিষঠিরের সহিত উপবেশন করি 








৪২৩ 


৩৪৪৪ 


খুধিভিরেণ সাহও উপাবিশদরিন্দম: ॥২৩ 
ততস্তেষ্‌পবিষ্টেষু পাখিবেবু সমস্তত: । 
বান্থদেবমভিত্রেক্ষা রৌহিদেয়োহভা ভাবত ॥ 
ভবিতারং মহারৌস্রো দারুণ: পুরুবক্ষর: ৷ 
দিষ্টমেতদ্‌ ক্রবং মন্তে ন শক্যমতিবতিতভূদ্‌ ॥ ২৫ 
ভম্মাদ্‌ বৃদ্ধাৎ সমূতরীর্ণানপি বঃ সমুহজ্জনান্‌ । 
অরোগ্গানক্ষতৈদেহৈজ প্াশ্বীতি তিন ৪২৬ 
সমেতং পাখিবং কষত্রং কালপৰুমসংশয়ম ৷ 
বিমর্ঘস্চ মহান্‌ ভাবী মাংসশো নিও কদম: ॥ ২৭ 
উক্তো। ময়! বাসুদেব: পুন: পুনক্ুপহবরে। 
সন্বান্ধণু সদাং বৃত্তিং বর্তন্ব মধূন্দন ॥ ১৮ 
পাণ্ডবা হি যথাশ্মাকং থা দ্ুষেযাধনো রপঃ। 
তন্কাপি ক্রিয়তাং লাহং স পযেতি পুনঃ পুনঃ ৪২৯ 
তচ্চ মে নাকরোদ বাক] রদর্থে নধুস্বদন! ॥ 





তারপর লে লণ ৪1৯) ৯1:৫:৮কে উপবিগ্ হলে গোহিন্য- 
নন্দন বলয়াম প্রঃঞ্চের দিকে দু্িপাত করব) বলিতে 
লাগলেন ॥ ২৪ 

আদার ধনে হইতে -৯:1৩৫র ও নিগাকশ লোকক্ষয 
লংখাটিত হইবে। প্রাণে এট বিশানকে মানি লতা বলিয়া 
মনে করি। চাকে এখন অতিঞমন কছ। লব চটটবে না 8 ২৫ 

এই ৃদ্ধ হতে উতর ১টহ। লৰচপ সুতৰ আপনাছিগকে আছি 
অন্ধ মেহখারণ করত নীরোগ হঠযা বর্তযান থাকিতে দর্শন 
করিব--ইহাই আদার বিশ্বাস ॥ ২৬ 

ইহাতে বিন্বুসাত্র সংশয় লাই হে, এখানে যে সঘণ্ড ক্ষতির 
ভূলতি সমবেত হইয়াছেন, তাহাদের সকলকে ফাল নিজের 
গ্রাসে পরিপত করিবার জন! পাক করিতেছেন ॥ প্রচুর 
আনপংহার হবে এবং ইহাতে ভূতলে রক্ত ও ঘাংসের ধর্ধম 
হইয়া যাইবে ॥ ২৭ 

“আদি নির্জনে ধীকষ্ণকে বার ধার বলিয্বাছি থে, বযুদ্দেন ! 
তুদি নিল সফল সবদ্ধিগণের উপর সমান ব্যবহার কর ; কারণ, 
“আসাদের নিকট যেরূপ পাণ্ডবগণ, সেইযপ রাঙা চুর্ষ্যোষনও ) 
ব্তাছারও তুমি সহায়তা কর। লে পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট 
আসিতেছে ॥ ২৮২১ 


আাধাশাস্র 


[ উ্ভোগপধৰ 


নিবিষ্ট সবভাবেন বনজদুমবেক্ষ। হ ॥তত 
জ্রবে জয়: পাণ্ডবানামিতি মে [নশ্চিত। মতিঃ | 
তথা হাভিনিবেশোইগং বাহুপেবন্ত ভারত ॥ ৩১ 
ন চাহমূংসহে কৃষসতে লোকদূদীক্ষিতুম্‌। 
ততোইহমগ্বর্তামি কেশবন্ত চিকীবিতম্‌ ৪ ৩২ 
উভৌ শিল্পো। হি মে বীরো। গদাবৃদ্ধবিশারদৌ । 
তুলাহ্রেহোইন্ম/তে। তীমে তথা হুধ্যোধনে বৃপে ॥ ৩৩ 
তক্মাদ্‌ যাস্যামি তীর্থানি সরব্বত্য! লিবেবিতুম্‌। 
নহি শক্ষ্যাথি কৌরব্যান্‌ নগ্তমালানবেক্ষিতুদ্‌॥ ৩৪ 
এববুক্ত, মহাবাহোরএদ্রাতশ্চ পাণ্ডবৈঃ। 
তীর্ধযাত্রাং যযৌ রানে নিবর্্য মধুনুদনম্‌ ॥ ৩এ 
উতি শরীনহ।ভারতে শতগাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈস্রাসিক্যা- 
মুস্ধোগপহঁনি লৈগ্নিধ।াণপঞনি বলরামতীর্থযাত্রাগমনে 
সপ্তপঞ্চাশদ(ধিকশততনোংবায ॥ ১৫৭ 


যুদিরীর ) 15 তোমাদের হত মুন ঞ£ফ আমার 


কথা গ্রহণ করে লাই। লে ধনে চেখিব। তাহার উপর 
লক প্রক।রে নিজকে লমণণ করিয়াছে ॥ ৩৮ 

আমার নিশ্চিত বিশ্বাদ_এউ দুঝে পাওবগণের অবস্তই 
জলা হইবে। ভারত! ঠকেরও এটজপ দু সঙ ॥ ৩১ 

আছি তে। ইক ব্যতীত এত সম্পূর্ণ হগংতে॥ দিকেও চক্ষু 
তুলিঃ। দেখিতে পারি ৭! :; ্মত৩ব এই কেশব দাহা কিছু করিতে 
ইচ্ছা করে, আছি তাহারই আলণ করিয়। খা]ক ॥ ৩২ 

তীষলেন ও দুখোধন এই ছই বীর আমার শিল্প এবং গন্গা- 
যুদ্ধে অতি; দেইজগ অমি এই উচয়ের উপরে সমান গ্রেহ 
পোহণ করি ॥ ৩০ 

এই কারণে আদি সরতী নদীর তীরবর্তী তীর্ঘপদূহ্রে সেব। 
(ঘর্শন) করিধার অঙ্গ গমন করিব: কারণ, ববংলদূখে পতিত 
কুরুবশৌংগণকে সেইরূপ অবস্থার দেখিয়া আমি উপেক্ষা করিতে 
পারিয লা ॥ ৎ৪ 

এই কথা বলি! সহাবাহ বদনাম পাগুধগণের লক্মতি. গ্রহণ 
করত (কিছু দূর শর অহু দমনকারী) ভীকককে ফিরাইরা দিয়া 
ভীর্ববাত্বার গমন করিলেন ॥ ৩৪ 


উন্থছধি বেদ্ধযালপ্রৰীত পতদাচল্রী সংভিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ডান্ন্ত নৈক্রনির্ধযাপর্কে বলরাছের তীর্খৰাজ্রা-গমন- 
বিষয়ক লগ্ূপঞ্চালদৰিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সদ্যপত । 


অধ্টপক্চালদিকলততমোহব্যায়ঃ। 


[ সাহায।ং প্রদাহং কৰ্চিপ আগিনলন্, কৌরব-পাণুবৈ: প্রত্যাৰ্যাত্ত তল, ব্বপেশে প্র ব5নক । ] 


বৈশবস্পায়ন উবাচ । 
অতস্মিয়েব কালে তু ভীগ্মকন্ত মহস্থন: ॥ 
হিরণারোয়ো ববপতে; লাক্ষাদি শ্রলখন্ত বৈ॥ ১ 
'আকৃতীনামধিপতিভো্স্ত।তিহশন্থিন: ৷ 
দাক্ষিণাত্যপতে: পুতে। দিক্ষু রীতি বিশুত;॥৭ 
ঘ: কিম্পুরুষলিহস্ত পন্ধনাদনব।সিন: ) 
কবস্্ং শিল্ধে। ধনুৰেদ: চতুদ্পাদসবাপ্তবান্‌ ॥ ৩ 
ধো মাহেশ্ং ধনুর্েতে তুলা: গ/ন্ডীবতেছসা ॥ 
শাঙ্গেন চ মহাবাহু: স্মিত: দিবালক্ষণন্‌ ॥ ৪ 
আীপ্যেবৈতানি দিবা।নি ধনুংঘি দিবি চারিণান। 
বারুণং গাণীবং তত্র নাহে পদং বিজয়: বু: ৫ 
শাঙ্গং তু বৈধবং প্রাহুদিব/: তেজোৰচং ধ্থঃ়। 
ধারয়ামাল তং কৃষ্ণ পরসেন।ভয়াবচন্ ॥ 


অপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । 

[ নহা্ছতা করবার জট সার আগমন ও পাণুবকৌরব 
গণ কৰ প্রত)াখ]ত ধহযা কেন আতাবধন। ) 

বৈশস্পাছন বলিলেন, জনমেজয় ' এই লে আভিশর বশী, 

ছাক্ষিশাত) দেশাদিপত, ভোজ, সাক্ষাত ইঞজের লখা, 

হিরগারেমা, লগতে অধিপতি ও মচান্ধ৷ ভামকের পু 


কর পাগুধগণের নিকট আগমন করিলেন। হান সববগিকে 
শতিশর খ্যাত ছিলেন ১ ১-২ 
দিনি গছ্ধমাদনপর্ধকতলিধাল। কম্পুধ্থহেঠ জনের শিল্প 


ছিলেন ও চারিপাধদুক সমগ্র ধহবেদের জান লাভ করিছা- 
ছিলেন ॥ 

দে বহাবাৰ *ী। গাতীবদর স্থান তেণশ্বী বিহ্বনাসেক 
ঘর ইঞ্সের নিকট লাত করিয়াছিলেন। দিখালপ্ষণলম্ সম্পর 
এই ধর ভগবান্‌ ীত্রির লা বর সদৃশ ছিল। এ 

দালোকে বিচরণসীল হেংতাগশের এই তিনটি ( গাণ্ডীৰ, 
বিজয় ও শাৰ্ম') ব্রৃকৃই দিব) বলিরা ব্ণনি। ক! হইয়াছে । উদ্বারের 
ঘব্যে গাণ্ডীব দর বরুণের, বি বচ দেবরাজ ইজ্ের এবং দিবা 
ও তেধী শা ধছু ভগযান্‌ ঈবিষ্ণুর বলিয়া ৰখিত আছে । ৫ 

শত্রলেনা৷ ডহগ্রদ প্রসিদ্ধ শাঙ্গ-ধহু তগবান্‌ কক ধারণ 


প্রান্তীবং পাবকালতে খ।গুবে পাকশাসনি: ॥ ৬ 

ক্রদাদ্‌ রপ্নী মহাঙেজ। বিজয়ং প্রত৷পস্বত। 

সন্ধিক্ণ দৌরখান্‌ পাশান্‌ নিহত। সুরমোজসা ॥ ৭ 

নিঞ্জিঙ] নএকং তৌনমাহৃত) মনিকুণ্ডলে | 

যোড়শ সরসহত্রাণি রানি বিবিধানি চ ॥ ৮ 

প্রতিপেদে ঘবাকেশ: শাগঞ্চ বনুরুনৰ্‌। 

রী তু (বজয়ং লক, হপ্রেঁথনিশুন্ৰনন্‌ ॥ ৯ 

বিভীষয়[ত্ব গং পাওবানভাবর্ডত । 

নামৃষ্যত পুরা ছোহাসৌ স্ববাতবলগবিত ॥ ১৭ 

কুণ্ৰাদ্যা হরণং বীর বারলেবেন নীনত। । 

কথা প্রতিঞা: নাতহ। |নৰতিধে। এনাদনম্‌॥ ১১ 

ওতো হখদা বদ বাজে খু. দৰশ কতাং বর) । 

সেনয। চ হন শ।। নহত।। পরপাতিথা ॥ ১২ 
কিরেন এবং খাও্বণাতের দন হু অবুন সাক্ষাত আরদেবের 
নিকট হ€তে গাণ্ডাব 9 লহ কারচাছেন ॥ ৬ 

দইাঙেজেস্বা কনা (সক ই১তি 14৫2 প্রা 
হচ্ছেন । ভপথান্‌ ই ৮ 5 বলে দুনামক দৈতে।এ 
পাশলমৃই ছেদন করিং। রামপুত এংকাররকে ৬: করত তাহার 
নিকট হইতে মাদ;তদ্বোর মাম কুণ্ডল সংগ্রহ কিতা 
খোল হাজার গত ও পালাবে ৫5এ1 নজর অধিকার 


আানিয়াছিলেন । দেহ দম হনকেশ শাহ নাদৰ উত্তঘ ঘ2ও লাশ 
করিব ছিলেন ॥ 

মেখগঞ্জনতুল) ৬চদ্ধর 5ক্ধ।রদব।লকারা বিজ্মনামক বহু প্রাপ 
হহয়। কন্মা লদগ্ জগতকে হেন তাঁত করিতে করিতেই পাওব- 
গণের নিকট উপস্থিত লেন ॥ 

ইনি সেছ বীর *প্রা ছিলেন, 
গৰ্বিত হইয়া বৃক্ষিবান্‌ লক্ষের 
করিতে পারেন নাট ॥ 

তিনি সহজ আববারীদিগের মে) তরে ছিলেন। পূর্বের তিনি 
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বৃক্চিবংনীয ট্রে নিহত না 
ফরিছ। বিছ নগরে প্রত্যাবর্তন করিবেন না । দেই কায়ণে ইনি 
তখন কুকের পশ্চান্ধাবন করিয়াছিলেন ॥ 

সেই ল তাহার লহিত বিচিত্র য ও কবচে হুশ্যোভিত, 
দূর পান লক্ষ্যবস্থৰে দাঘাত করছ দৃপাতিত করিতে সমখ ও 


মের 











নি শিঞ্জ বাহ্বলের গবে 
॥ পনর ছরণকে লন 





৩৪৯১ 


বৈচিত্রাযুববামিল।। সঙ্গয়ের প্রবুপ্চয়। ॥ 
স সমাসাভ বাকে য়: বোগানানাস্থরং প্রভুন ১৩ 
ব্যংলিতে| ব্রড়িতো রাঞ্গন্‌ নাজগান ন কুণ্ডিনম্‌ ॥ 
ঘত্ৈ কৃষ্ণন রণে নিজিত; পরবীরহা ॥ ১৪ 
তত্র ভোদকট: নাম কৃত: নগএমুররসমূ ) 
সৈশ্কেন মহত! তেন প্রন্থত্গজ্জবাজিন। ॥ ১৫ 
পূরং তদ্‌ ভুবি বিষ্যাতং নায়া ভোঞ্কট: নৃপ । 
স ভোআরাজ: সৈক্তেন মহত। পরিবারিতঃ ॥ ১৬ 
অক্ষৌহিপযা) মহাৰীযা; পাওখান্‌ ক্ষিগ্রন/গমত। 
তত ল কবচা বহা শলা বড়া শগাসনী ॥ ১৭ 
ধ্বজেনাদিত্যবর্ণেন প্র/ববেশ নহ!চসূল্‌। 
বিদিত: পাশুবেঘানাং 4%দেব প্ররেপ্য়। ॥ ১৮ 
যুধিচিরপ্ত তং এাছ। এ হাদগন।া তাপুজয়ং ॥ 
স পুজি; পাছুপুতৈধথাগ্ায়ং সুস৩:॥ ১৯ 
বন্ধখাপ। গর গাছ বশাল চবরাখণয (হা, পৰ, রখ ও জাত) 
পৈস্তবাহিনী ছিল ॥ 
পান! ঘোলেশর শগব।এ 3৫ফোর নক ডপান্থত হৰা 
তান পর্াছিত হওয়ার লাঞ্ছিত 5১৫ পুজা ই তননগরে কারয। 
আসেন নাছ ৪ 
ভপবান্‌ শ৫ক বেলে বুদ 7৫745%। কথাকে পরত 
কারহাছণেন, সেহৰানে বা জোপকনানক ডক্তৰ নগর স্থাপন 
কারযাছিলেন ৪ 
রাজন! প্রকৃত ২০] ও এব্বসব্যব্ত ।বশাল ঠ৮$ধ1|হপীযুক্ত 
এছ ভোঙকটনানক নগর লব ₹ন গুল [বৰত ॥ ১৭ 
মহাপরাক্রমী ভোজরণ *্ী এক শক্ষোহন। (শাল 
বাহিনীতে পরিবেহিত হই কিপ্রতার সাংত পাওবগণের নিকট 
আ[সঙেন $ 
তিনি কঘচ, ধু, দণ্ডানা, খড়গ ও তুসীর ধারণ করিয়া 
হাতল তেনন্বী ধার সহিত পাওবগশের বিশাল সৈৱনধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। 
তিনি বপ্য্েবনন্দন 8ীবৃ্ণের শরির করিবার ইচ্ছা আনিয়া 
ছিলেন। ঘখন পাওডবগণকে তাহ।র আসবনবার্ডা জানান হইল, 
তখন রাজা মিরর কিছম্দূর শগ্রদর হইয়। ওহার সগ্মানপ্রদর্শন 
করিলেন 
পাওবগণ ক্ীকে বিবিপৃর্ধক লনাদর জানাই তাহার ভুরি 


আহাশার 


( হপ্তোগপবৰ 


প্রতি তু আন্‌ সবান বিশ্রা্ত সৈনিক: । 
উবাচ মধ্যে বীরাণাত বু্ীপুতং বলজয়ন্‌ ॥ ২০ 
সহায়োহস্মি স্থিতো যুদ্ধে যদি ভীতোহনি পাণ্ডব। 
করিবানি রণে সাখদসহং ৩ব ক্রি ৪ ২১ 

ন হি মে বিক্রমে কুপাঃ পুমানন্তীহ কষ্চন। 
হনিহ্যামি রণে ভাগ: যাশ্মে দাসসি পাব ৪ ২২ 
অসি ছোণ-কুপৌ বীণ তীব্ষ-কর্ণাবথে। পুনঃ । 
অধব। সব এবৈতে তি্ঠষ্তু বনুধাধিপ।; ॥ ২৩ 
নিহত) সমরে শঞ্স্তব দা ন্তানি নেদিনীম্‌ । 
ইহ্যুক্তে। হমরাজহ্ত কেশবস্ঠ চ সন্লিযৌ ৪ ২৪ 
শৃত্বতা। পাথিবেশাণ।নকেষাং ৮৭ সংশঃ ) 
বানুদেবনতিপ্রেক্চ। ধনর।জঞ্চ পাণুবন্‌॥ ২৫ 
উ।চ ধানান্‌ কৌন: প্ৰহস্ত সবিপূবকম্‌ । 
কৌপবানাং কুণে শ। শা; পুচ [বশেষতঃ ৪২৬ 





সার এশংল। কালেন। ৯15 তাঠা৮গকে এ তলহফারে 
অহন করিয়। পগৈত্ঠে দেখানে বিপ্রান করিলেন ॥ 

তথনন্তর বারগণের মনে। উপধিই তহা তিনি কুষ্ধীনন্দন 
অজুনকে বলিলেন,_পা চনব্ণ! বি তুনি ভীত হইয়া খাৰ, 
তবে কামি দুগ্ছে তোমার সঠাচত। করিবার ৬9 এখানে উপস্থিত 
হংসবাছি। আৰি এই সহানৃদ্থে ডোমার দেও সহাদ্বত! করিব, 
হা। তোমার শক্রগণের পক্ষে সই ১১য়া উঠিবে ৪ 1-২১ 

এই জনতে আমার স্যার পরাক্মী বাঁধ শর্ত কোন বাকি নাই। 

পাওুনন্দন! তুমি পত্রসণের যে অংশ আমাকে সমর্পণ করিবে, 
আমি ঘুস্ধে তাহাদিগকে অন সংং!র করিয়। ফেলিব ॥ ২২ 

আমার অংশে রোণাচাথা, ইশাঠা) ও বীয়বর ভীষ্ম এবং 
কর্ণ থে কেহ হউক ন কেন, আমি কাহাকেও আবি 
ছাড়িব না) অধৰ এখানে লমাগত সকল রাজাই অবস্থান 
করুণ, আৰি একাকীই সমরে তোমার সঙ শররগণকে লংহার 
করিধা এই পৃথিবীর রাজ। তোমাকে অপণ করিব ॥ k 

ধর্রাে দূর্তিটঃ ও ভগবান ইককের নিকট অর্ক লৰ দানায়ই 
শুতিগোচতে ক্স্থী এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান রৃদ্ধীপুর অর্দুন 
বহতঘেবনন্দন রক ও পাল বুমিচিরর দিকে দুরিপাত করিয়া 
ফিহতাষে হানিতে হাদিতে তাহাকে বদিলেন। 

বীর! আমি কৌ॥বহুলে ডয়গ্রহণ করিঘাছি। বিশেষত: 
আদি বহারাজ পাওর পুত্র, আচার্দ। হোখকে আমার গুরু এবাং 
সং ভাঙার বিক্ত এই কথা লকলের নিকটে আমি বলিয়া ৰাকি। 


আঙ্টপপণখদধকশ হাতমোহ 





আোপং ব্যপদিশন্‌ শিলো! বান্স্বেসহায়বান্‌। 
ভীতোহশ্মীতি কথং ক্রয়াং দ্ধানো গাণ্ডীবং বহু: ॥ ১৭ 
যুধামানস্ক মে বীর গন্ধর্ধৈ: স্ুমহাবলৈঃ। 

সহায়ে| ঘোষধাত্রান্রাং কস্তদাসীৎ সখা। মম ॥ ২৮ 
তথ! প্রতিভয়ে তশ্মিন্‌ দেব-দানবসন্থূলে । 
খাওবে মুখামানস্ত কঃ সহায্ত্তদাভবং ॥ ২৯ 
নিবাতকবচৈযুন্দে কালকেরৈষ্চ দানবৈ: । 

তত্র মে ধুধামানম্ত ক: সহায়স্তদাভবং ॥ ৩* 
তথা বিরাটনগরে ফুরুভি: সহ সঙ্গরে। 

যুৰাতো বহ্ভিস্তত্র কঃ সহায়োইভবস্মন ॥ ৩১ 
উপজীব্য রণে কুত্রং শত্রুং বৈশ্রবণং যনম্‌ । 
বরুপ; পাবকং চৈল কুপং ্রোণঞ্চ মানবন্‌ ॥ ৩১ 
ধারয়ন্‌ গাণ্ডীবং দিবা ধম ক্েজোময়: দুঢ়ৰ। 
অক্ষব্যশরসংযুক্তে। দিবাস্থপরিয়ংতিতঃ ॥ ৩৩ 


ইহ! বাতীত সাক্ষাৎ প্রচ আনৰ লতাংক এবং আছি নিক চণে 
গাখীৰ ধন্তকে গার করি। এইকপ ধষ্টা স্বামি নিছেকে 
ভীত বণিক কিযে মনে.-করিতে পারি? ১৩ ২৯ 

বীরবর ! কৌরবগণের ঘোসচারার সমঘ ধন আদি 
যচ্াশকিশাদী। গদ্ধর্বদিগের লঠিত দুগ্ধ কালাম, লেট গমন 
কোন দিজ আমার সচাৎত! ক[এব।এ 99 আলরাডিল ? ২৮ 

খাণডববলে দেবগণ ও দানগঙগণে পৰিপূণ উর দূষ্ধে হখন 
আহি নিজ প্রতিপক্ষের সচিত দূত কারত্ছিলান, সে? লছ 
আমার কোন্‌ বাকি সচাদ+ চিল? ২৯ 

মন নিহত কবচ এ কালকেছনাঘক ধানবগণের লহ ছুদ্ধে 
আমি একাকী লংগ্াম ফরিতেছিপাঘ, সেট লম আমার 
লহাদ্বতায় বয় কোন্‌ বাকি আলিহাছিল? ৩৯ 

এইরূপ বিরাটনগরে ঘখন কৌয়বগণে লণিত ধূঞ্চে আছি 
একাই বধ বীরের লহিত দৃত্ধ করিতে ছিলাষ, দেই পয আদার 
লাক কে ছিল ৩১ 

বমি দুদ্ধে সফস্তালাতের বশ্য কত, ই, হম, কুষের, হণ, 
শি, পাচা, ত্োপাচাখ। ও ভগবান্‌ কক্ষের আরাধন) 
করিবাছি। আদি তেওন্বী, দৃঢ় ও দিব্য গাতীব খন ধারণ করি 
সাদার নিকট অর বাশপূণ কুষ্টর আছে এবং মিব্যাস্বমূছের 


মঙ্গাভারতম 


॥3৭49 


কপ্রমস্থদ্ধিশো এয়াল ভীতোহম্থীতি যশোতরম্‌। 
বচন: নরশাদূ ল বন্থাযূদনপি গ্বদম্‌ ॥ ৩৪ 
নাস্মি ভীতো নহাবাহো সহায়াৰ্থশ্চ নান্তি মে। 
বথাকামং বধাযোগং গচ্ছ বান্তত্র তিষ্ঠ বা ॥ ৩৫ 
বৈশম্পায়ন উবাচ) 
( ভক্ষ, বচনং তস্য বিজয়ন্ত হি বীমতঃ। ) 
বিনিবর্ত্য ততো। কু্বী সেনাং সাগরসৱিডাম্‌ । 
দ্য্যোংনমূপাগচ্ছত তথৈব ৬ৱতৰ্যভ ॥ ৩৬ 
তখৈব চান্ডিগমোনমুবাচ বন্তুসাধিপঃ। 
প্রতাধ্যাতশ্চ তেনাপি স তদ) শুতবানিনা। ॥ ৩৭ 
দ্বাবেব তু মহারাজ তন্মাদ যৃদ্ধাদপেয়তুঃ ৷ 
রৌহিণেযশ্চ ব॥ঞ্চয়ে। রুল্পী চ বস্ুপাধিপঃ ॥ ৩৮ 
পতে রানে তীথঘাত্রাঘা: তাক পুতে ত।। 
উপা[বশন্‌ পাগুণেয়। মায় পুনরেৰ ৮ ॥ ৩৯ 


জানে আমার শল্দি আর০ এপি হয়ছে । এরশ্রে্। তাং 
4 দন্মুণেও "ঝামি ভীত 


পে বলিতে পাবে ৩২০৩৪ 
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চট্টছাছি" এই হশোনাপক কা * 

মচাবাছো। আম হাতল 25 এসং আমার কোন 
সাবের ও আবপ্ক্চত। নাট । এখন আপনি আমার টচ্ছান 
লানে যেরূপ উচিত মনে ক্রেন ৩৮ছলাবে অঙ্ক গঘন করন 
বা এই স্থানে বিৱাঞ্চ কঈন ॥ ৩৪ 

বৈশস্পান সলিলেন। ১ধতশ্রে&1 বুদ্ধিমান র্গুনের এট 
কথা শুলি্া কল্্ী নিৎ লঙ্ত্রতুল। বিশাল লৈশ্ৰধাচিনী কিয়া 
লা সেভাবে দুছোধনের নিকট গমন ফ্রিলেন ॥ ৩৬ 

দুর্ধেযাধনের লহিত দিলিত &ইছ সজনী ঠাছার নিকটও 
একপ বাকাই বলিলেন। শন বীখ[ভিঘালী ছ্দ্যোখনও ওাছাৰ 
সহায়তাকে প্রত্যাপ।ান করিলেন ॥ ৩৭ 

মহারাজ! প্রসিদ্ধ এট মাভারত সুষ্ছে ছুই ধাকি। পৃথক 
হই! পড়িলেন। এক রোচিবানন্দন 3ষ্চিবংনীর বলরাম ও হিভীষ 
হইলেন এই রাজ ছন্্ী ॥ ৮ 

ধলরাদ তীরখবা্জা। এবং চীগ্রপুত্র নিজ নগর অতিদ্খে 
চলিত ঘাইলে পাও্বগণ পুরা গুপ্ত মনলার জজ উপৰিঃ 
হইলেন ₹ ৩৬ 


৩৪৭৮ 


সমিতিধৰ্মরাজস্য সা পাবিবমদাকূল! । 
শুশুভে ভারকৈশ্চিত্রা চৌশ্চজ্রেণেব ভারত ॥ ৪* 


আহাশাছ 


{ উদ্সোগপর্যব 


উতি উ্মহাভারতে শতসাহ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকা]- 
সুভোগপর্বানি সৈক্ষনিরযয।ণপৰ্বণি কুসিপ্রত্যাধ্যানে 
অষ্টপক্ষাশঘধিকশভতছোহধযায়ঃ ৪ ১৫৮ 





ভারত | তৃপতিগণে পরিপুর্ণা বর্ঘরাজ ধূখিতিরের এই লতা পাইতে লাগিল ॥ ৪ 


নক্ষত্রসনূহ্‌ ও চক্সে বিচিত্র শোতাপ্রাপ্ত পাকাশের গ্যার শোকা 


পরনসহি বেষব্যাসপ্রস্টিত শতসাচল্রী লংছিতা মহাভারতের উদ্চোগপর্কা বত সৈস্তনির্ধ্যাণপর্কে রন্মীকে গরত্যাখ্যানবিষনবক 
আঃশফাশবখিকশততহ অহ্যারের অনয লমাধা। 
একোনযষ্ট্যবিকলভতমোহব্যায়ঃ। 
[ ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদ ] 


জ্রনমেজ্রয় উবাচ । 
তথা বৃচেষনীকেমু কুরুক্ষেত্রে ছিজধত। 
কিমকুর্ব-্চ কুরব; কালেনািপ্রচোদিতা: ॥ ১ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তথা ব্যঢেদ্বনীকেৰু যত্তেযু তৱতযভ ৷ 
ধৃতয়াষ্রো মহারাজ সঙ্জয়ং বাক্যনহ্বাং ॥ > 
এহি সমন সৰ্বং মে আচক্ষ্ানবশেষতা। 
সেনানিবেশে যদ্‌ বৃত্ত: ফুর-পাণুরুসেনযো: ৪৩ 
দিষ্টমেব পরং নস্তে পৌরুম: চাপ৷নথকন। 
যদহং বুধ্যমানোইপি বুদ্ধদেযান্‌ ক্ষয়োদডাৰ ॥ ও 
তথাপি নিকৃতিপ্র্ছং পুত্রং তুল্য তদেখিনন্‌। 


একোনষণ্যধিকশততম অধ্যায়! 
{ দৃতরাষ্ট এ লঞ্চের শরশপর আলাপ । ] 
জনহেজৰ বলিলেন,__খিজল্রেচ ! পন এটচাসে ফুক্গ্ধেতে 
সৈয্লসদূহ রৃহেকারে লঙ্টিষেশিত চ৮ল, তপন কালগ্রেরিত কৌরব- 
গণ ৰি করিলেন? ১ 
বৈশস্পায়ন ধলিলেন।_ওর তকুলভুষণ মচ1 রা ! হখল সমস্ত 
সৈকত কুরুক্ষেত্র বৃ রচনা করিা স্থান করিতে লাগিল, তখন 
ব্তরাষ্ট্র লক বলিলেন ॥ ২ 
লৱয়] ভুমি সামার নিকটে ব্বাগমন কর এবং কৌরৰ ও 
পাওৰগণের সৈরনিবেশিত হওয়ার পর সেগানে মাছা কিছু নান 
হয়ছে, সব পূর্ণযশে আবাদ বল ॥ ৩ 
আৰি ত' সনে করি দৈসট সর্ধাপেক্ষ। প্রবল। তাহার 
নিকট পুরবার্থ ব্যৰ্থ; কারণ, আনি যুদ্ধের ধোহলমূত উত্মক্ধপে 
জানি এ দোষ আজ ভর দব:ল উপস্থিত করিতেছে, ইছাও 
খাদি জানি, তথ্বাপি কশটতান্য অভিভ ৪০কপট পাশাখেলায় 


ন শরোনি নিয়ন্তং বা কত বা হিতযাখালঃ ॥ ৫ 

ভবতোব হি মে দৃতে বুদ্ধিদোষানুদশিনী । 

ছুধ্যোধনং সনাসাস্ত পুন; সা। পরিবর্তে ॥ ৬ 

এবং গতে বৈ ঘদ্‌ ভাবি তদ্‌ ভবিখ)তি সঙ্যা। 

ক্ষত্রপর্য: কিল রণে তম্বৃড্যাগে হি পৃজ্িত:॥ ৭ 

সঞ্জয় উনাচ। 

স্বদ্ঘুক্রোহয়ন্রপ্রশ্রে। মহারাজ বথেচ্চলি। 

3 ঢু ছ্্যোদনে লোধনিমনাপাত্বভ(দি ॥ ৮ 

শদুঘানবশেবেণ বদতো মন পাপিব। 

য আ্ান্থনো দুশ্চরিভাদশুভ: প্রাপ্র চার: । 

নস কালং ন বা দেব/নেনসা গঙ্গম্তি 1 ৯ 
নিপুন ্বী পুত্রকে বিদারণ করিতে পারিংড[ ন! এবং নিগ্ের 
ছিতপাপনও করিতে পারিতেচি ন। ॥ ৪-৫ 

হতে! আমার ন্দ্থি উপরোক্ত দেছলদুছ নারংযার 
ছেখিতেছে ও রঝিতেছে, তথাপি দুষেযোদনের সহিত মিলিত 
হইলে উদ্বার পুনয়াৰ পরিবর্তন হইল] হাইউতেছে ॥ ৬ 

লব! এই অবস্থা দাং। কিছু লংঘটত চটষ্টবার তাহা 
অবশ্যই ছুটবে ( শুনা ধার, মৃদ্ধে শরীর ত্যাগ করাই পকলের 
হারা লক্থানিত ক্ষতি ধর্ম ॥ ও 

লৱ হলিলেন,_যহারাজ্জ! আপনি বাচ! কিছু জিজ্ঞাস! 
করিলেন এবং উচ্ছা করিতেছেন, উচ্চ! লবই আপনার যোগ্য) 
কিন্তু শাপলার এট বুদ্ধের হোয ছুথে।ধনেএ উপর স্থাপন করা 
উচিত নয ৪৮ i 

কুণাল! সামি লছণ্ বিসদ্ধ যলিতেছি, স্ৰাপনি শ্ৰবণ করুন । থে 

বাকি নিজের প্রশ্চরিত্রতাবশত: অশুভ কল লাজ করে, উচার ভন 
কাল অখবা দেষতাগণের উপর প্োদাখে।ন কর! উচিত্ত নছে॥ ৯ 


হ্ট্যধিকশত'ভনোহধ্যাহ: ] 


মহারাজ নন্াযোষু লিল্দ্যং য: সর্বমাচরেহ। 

স বাঃ সর্বলোকন্ত নিন্দিতানি লমাচরন্‌ ॥ ১ 
নিকারা! মন্ুজশ্রেঠ পাশ বৈবপ্রতীক্ষয়। 
অনুক্কৃতাঃ সহামাতৈ)সিক তৈরহিদেবলে ॥ ১১ 
হয়ানাঞ্চ গজালাপঃ রাচ্ছাং চাশিততেজদাম্‌। 
বৈশসং সমরে বততং যং তম্মে শৃণু সর্বশ: ৪ ১২ 
স্থিরো তৃত্বা মহাপ্র।দ্র স্বলোকক্ষরোদয়ন্‌ ৷ 
বথাতৃতং সহাঘুদ্ধে ক্রস্থা ঠচকহনা ভব ॥ ১৩ 


নঙ্গাভারতহ 


5৪9৯ 


ন স্বেব কর্ত। পুরুষ: কর্ণণো: শ6-পাশয়োঃ । 
অন্থতন্ত্রো হি পুরুষ কাৰ্য্যতে দারুঘন্্বং ॥ ১৪ 
কেছিদধশ্বরনিরিষ্টা: ফে চিদেব যনৃচ্ছয়া । 
পূর্বকর্মভিরপ্যন্তে মৈধমেত প্রদৃশ্যতে ॥ 
ভম্ছাদনর্ষমাপন; স্থিরো ভূ) নিশাময় ॥ ১৫ র্ 
ইতি ঞীনহাতারতে শতসাহশ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যা- 
সৃভোগপধাণ সৈল্তনিরধাণপর্বাণ সঙ্গয়বাক্যে 
একোনবষ্াপিকশ হতানোহপ্যায় ॥ ১৫৯ 





মহারাজ! বহুক্টপসঘপো দে বাকি অন্তের লছিত কেবল 
নিন্বনীঘ্ব ধাবহার ফরিছা! খাকে, সেট নিন্দিত কর্শকারী পাপান্মা 
বাজি লৰক্চল লোকেরই বদযোগ) বলিদা বিষেচিত হব ॥ ১- 

নর! পাশাখেলার দম ধাহার। বারংবার ছদ-কপটতা 
ও অপমানের থার। লার্বিত হটঘ়াণিলেন, নিঞ্চ মত্মিমগুলীন্ত লহিত 
লেই পাণ্ডবগণ কেধল আপনার দূগের তকে তাকাটখাই দর্কা 
প্রকার তাদৃশ লাইন! দহ কঘ1ছ4 ॥ ১১ 

এই লন দুদ্ধর কারণ অশ্ব, গুণী এন্দ্িতঙেকী নপগণের 
ৰে বিনাশ উপস্থিত চটহাডে, উঠার সমগ্র কান্ত আপন আনায় 
লিফট হইতে শ্রবণ করন ॥ ১৯ 

গৃহানতে ! এট মাগুদ্ছে দন লোকক্ষযকারক বেৰে বয়াস্ত 
ঘেভাৰে যেডাবে সংঘটিত তঈতে 681৯, ২তসমনই আপনি 


স্থির হই শ্রবণ ককন এবং তাঠ। শুনি! একাগ্রচিন্ত হর! খাকুন 
(ব্যাকুল হউছ। শড়িবেন ন! ) ১৩ 
কারণ, মান্য পুল। ও পালের ফলচোগবিদধে স্বতন্ত কর্তা 


নহে; ফেঠেতু নান প্রাণ ক্ঘপীন, তাহাকে ত’ কাপুর 
লিকার শ্যাম এই কাদে। প্র হইতেই চটে ॥ ১৪ 





কোন বাকি টৰ্বরের প্রেরণা কখ করেন, কোন বন্দি 
আবার আকন্থিক দাগোগন শ্ব পক চট খাকেন। 
আবার কোন কোন বাপি সায় সু কের শোরণার বন্ধ করিছা 
খাকেন। এইভাণে সাগর কাছের এই তিন প্রকার অনস্থা 
চেখ। হাক, লেউঠেডু আপনি এই মগাপছট পঠিয়।এ স্িরাারে 
লমগ্র না শ্রবণ গন । ১৪ 














উদন্বগরদিবেধবচালগীত | পাহঙগাতজী  সংচিত্ত। মহাভারতের উন্ণোগর্কাক্ণত 223২ 
লগুদনাকাডিসসক একেনিগটাশিকশততম অধ্যান্বের আঙ্ীব” লমাগ। 
( উলৃকদূতাগমনপর্ধ ) 
যষ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
[ সন্দেশং বিদ্ঞাপড়িতুং দুর্যো।গনেন পাশুবগণসবিধে দূতরূপেণোল্কস) প্রেষণন। } 

সয় উবাচ। 
ছির্ত্যাং নিবি পাবে মহান তত্র ছর্ধোাধনো রাজ? নিবেশ্য বলমোজসা । 
স্বিশস্ত মহারাজ কৌরবেয়া যথাবিধি ৪ ১ ন্ালপিক। নুপতীন্‌ হস্ত খন্মা-স্বখৈব চ ॥ ২ 

(উনুকদৃত্তাগজন পর্ব ) বিধি অঙ্দারে সশ্য এক স্থানে নিলেধের শিবির স্থাপিত 
যণ্যথিকণততস অধ্যায়। করিলেন॥ ১ 


[ লংবাদ আানাইবার আন দুধ্োোহনকৃক উল্ককে দূতরূপে 
পাওৰগণের নিকট প্রেরণ। ] 
, স্ব বলিলেন/_যহারাক! মহত পাশুবগণ হখন ছিরঘতী- 
নবী তীরে নিজেদের শিখি স্থাপন করিলেন, তখন ফৌরবেরাও 
৪৩২ 


মজা দুরধ্যোৰন সেখানে শী শকিশালী নৈক্বাহিনী স্থাপনা 
করি! সমস্ত নুপতিগন্কে লক্ষানপ্রদ্শন করত তাছাযের সকলের 
রক্ষার জন্য হহ গুল ( বক্ষকপুণ ক্দষ্ষাগার-__ছ্বাল। ) স্থাপিত 
করিলেন & ২. 
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আরক্ষস্ত বিনি: কুদ্। যোবানাং তত্র ভারত ৷ 
কর্ণং ছশোসনং চৈব শক্ুনিং চাপি দৌবলন্‌॥ ৩ 
আনাহ্য বৃপতিস্তত্র মন্ত্রয়াৰাস ভারত । 

তত চব্যোধনে। রাজ! কর্ণেন সহ ভারত ॥ 9 
ন্ভাবিত্বা চ কর্ণেন ত্রাত্রা ্রপালনেন চ। 
লৌবলেন চ রাজেশ মন্দা নরর্ঘত ॥ ৫ 
আহ্ুপ্লোপচ্যরে রাজন লৃকমিদমন্রবীৎ। 

উলৃক গচ্ছ কৈতব্য পাণ্ডবান্‌ সহসোমকান্‌ ৷ ৬ 
গদ্বা মম বচো ক্রহি বাস্থদেবস্থ শুভ; । 

ইদং তৎ সমমুপ্রাপ্ত: বধপূগাভিচিস্তিতন ॥ ৭ 
পাগুবানাং কুর্পাঞ্চ ঘুদ্ধং লোকভয়ন্বরন। 
যদেতৎ কথ্বখনাবাক্যং সঙ্জঘো হতদত্রণীং ॥ ৮ 
বান্থদেবসহায়ন্ গর্ভতত: সাশৃদ্দস্ত তে। 

মধ্যে কুরদাং কৌস্সেয় ক্স হালোহয়নাগত: ॥ ৯ 
যথ। বঃ সমপ্রাতিগ্রাতং তং সহ: কিদতানিতি । 


ভারত ! এইভাবে পিগেক লেখ ঝ/বসব। করিব 
বা। ছখ্যোধল কর্ণ, ঢুঃপালন এ ঢলপৃত শকুনিক আক্ৰান 
করিব নাইয়া গুপভাসে নাশে: করিতে লাগিলেন 
রাজেশ! চব্রতবংশ্দর ৷ নশ্বর? দুখো।বন কর্ণ, আতা 
ঘুঃশাসন ও স্থবলপূত্ৰ কুলির ৮:5৯ আলোডনা কারি এ মনু 
কগরিয়। উলক্ষকে নির্জনে আগৰ. 
দবাতরুশেল শরুনিশ্বয উপ? 
গণের নিকট ঘাও এবং ৫ 
প্রিকফের লাখে গাহাধিগকে আমার এই সংবাদ বল,_আজ 
নত ৰ দরিয়া ঘাহার চিন্ব। করি. সেট সনগ্র জগতের ছক 
শ্ৰতাস্ত তযন্ধর কৌরব-পাসগণের যৃদ্ধ উপস্থিত উউাচে ॥ 
কুদ্ধীযুদার দুদিঠির ! কুকের লহাহত। পাটা মারবৃন্দের 
লচিত গর্জন করিতে করিতে তুমি লজকে যে আববরাঘাপুর্ণ 
- সাকা বদিয়াছিলে এবং বাতা সঞ্জ। কৌরসদভাত আরও বাড়াইঘা 
সআামাদিগকে গুনাট্রাছিল, সেট সৰস্ট সত্য করি৷। দেখাইবার 
এখন যোগ বাসিহাডে । তোমর৷ হাহা খাহা এভিজা 
করিষাছ, তৎসমস্তই এখন পূর্ণ কর। উলৃক! তুমি সামার 
কাহ্‌লারে ফৃন্থীেদীর গেপুদ দুপিগিবের নিকট হাউস! এইরূপ 
সলিবে ॥ *-১* 
বামন ' বুম ত’ নিকের লস = হাহ", শোন ৪ কেহ সহী 











তাহাকে বলিলেন ॥ 


ংলীযগণ ও পায়" 








{ উদ্লোগপর্ক 


ভ্যোষ্ঠং তথৈব কৌন্ডেচং ক্ৰয়ান্তং বচনান্ষেম ॥ ১? 
আতৃভি: সহিত: সর্ব: সোমকৈশ্চ সকে কয়া: 

কথং বা দ্বামিকে! ডূৱা ধর্মে মন: কথা? ৫১১ 

হ ইচ্ছাসি জগ সৰ্ব: নশ্দানং নৃশংসবং | 

অভ স্সতেভ্ো দাতা ্মিতি মে মতি: ॥ ১২ 
আয়তে হি পুরা সীত: প্লোকোইং ভরতর্ষড। 
প্রহলাদেনাখ ভঙ্ুং তে স্ৃতে রাজ্যে তু দৈবতৈ: ॥১৩ 
বন্ত বর্মধবজে) নিতাং স্থুরা বব টবোক্ধিত:। 
প্রচ্ছছানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্‌ ব্রতম্‌ ॥ ১৪ 
অত্র তে বর্তরিষ্যাঙি আখ্যাননিদমুত্তমস্‌। 

কথিতং লারদেনেহ পিহৃর্মঘ নরাধিপ ॥ ১৫ 

মাতার: কিল হৃ্টান্। নিশ্চেষ্ট সর্মকর্মবূ। 

উর্ধবাছ: স্থিতো রাছন্‌ গঙ্গাতীতরে কদাচন ॥ ১৬ 

স বৈ কদ্া মন:শুদ্ধিং প্রতাদার্থ, শরীরিণাহ । 
করোমি ধর্মমিতাহ সংানের শরীবিণঃ ৪১৭ 


আপৰ্শ্মে কেন মনোনিবেশ করি(ডচ? ১১ 

আনার ত' এই বিশ্বাল ছিল ঘে, তুনি লদন্র প্রাণিগণকে 
অভয়দান করিগ্াছ : কিছু এখন দেসিতেছি বে, তুনি এক নির্ঘয 
ঝকির় ক্যা সমগ্র এগংকেই বিনাপ করতে অভিগাী 
হইছাছ ॥ ১২ 

ভয়তশ্রেষ্ঠ! তোবার কলা।ণ চটক । শুন। বায় যে, পূর্বের 
গখন হেহগণ প্রহলাধের রাড) চরণ ফরিছ্বাছিলেন, তপন প্রহলাহ 
বর্বৃক এই শ্লোক গীত চটযাছিল ॥ ১৩ 

বযেযগণ ! সাধারণ সায় টায় যাহার বর্ম ধবছা। সদ উর্তে 
উ্ভিতে থাকে, কিন্তু আবার গুণ্রচাবে পাপক্ও অনুষ্ঠিত হয, 
তাচছার সেই বডকে (কত বর্দসে) যৈড়াল ব্রত বলে॥ ১৪ 

নরাদিপ! এই বিধবে তোমাকে আমি একটি উদ 
উপাখ্যান শুনাইতেছি, বাচ! নারদ আমার পিভাকে 
বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ 

দ্যান] কোল এক সময একটি তুই বিড়াল দুই হাক উর্ধে 
সুলিরা গদ্ধার তীরে দীড়াইৰ! রছিল। সে কোন কার্ধ্যের জর 
কোনবপ চেষ্টাই করিতেছিল ন ॥ ১৬ 

সে এইভাবে সন্ত যেহমারীদিগের বিশ্বাস উৎপাদনের ঘড় 
ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল খে, মানি ছালপিক্ক শুদ্ধির ছয় 
চিংলা ত্যাগ করি সর্্মাচরণ করিতেছি ১৭ 


বষ্টাধিকশতত/নো হস: 1 


ভক্ত কালেন নহও। বিশ্রপ্ত জায়া: । 
সমেত চ প্রশংসন্তি মাজার: ত: বিশাম্পতে ॥ ১৮ 
পৃজ্্যমানস্ত তৈ; সধৈ: পক্ষিতি: পক্ষিতোজন: । 
"আত্মকার্যাং কৃত: মেনে চখ)য- কৃতং ফলম্‌ ॥১৯ 
অথ দীর্ঘন্য কাল ত: দেশং মুখিকা বধু । 
দৃপ্ত তে তত্র বামিকং শ্রতচারিণম্‌ ॥ ২৯ 
কাধ্যেশ মহত) যুক্ত: দদ্ভযুক্তেন ভারত । 
তেষাং মতিরিধ্ুং রাজযানীং তত্র বিনিশ্চয়ে ॥ ২১ 
বহুষিআ বয়ং সবে তেষাং নো মাতুল হৃয়ম্‌ । 
রক্ষা, করোতু সতত; বৃদ্ধবালস্য দ্যশ; ৪২২ 
উপগম তু তে সৰে বিড়ালমিণনএ্বন্‌ । 
ভবংগপ্রসাদাদিচ্ছামশ্চতু ং চৈএ যথা খন ৪ ২৩ 
ভবান্‌ নো গতিরবগ্রা তবান্‌ নং পর্রনঃ পুস্যং। 
তে বন্ধ সহিতাঃ সবে শুৰন্তং শরণ: গতা: ॥ ২৭ 
রাজন! দীর্বকাণের এর নাঙছে নারে পকীরাও তাহাকে 
বিশ্বাস করিতে লাগিল। তখন তাঠা। এহ বিড়ালের নিকট 
দাই তাহার ওপংস। কারতে পাগল ॥ ১৮ 
শক্ষিধাদক বিডাণ যখন সে$ সম শকিগণখারা অধিক 
লদঘাদর পাইতে লাগল, তপন (22) 41 পল হে, আনার 
কাহ লঙ্কল হইছাছে এবং ্/থঠালেরত এও কল পাওয়া 
গিষ্বাছে॥ ১৯ 
তারপর দীর্ঘকাল নতিবাহিত (হলে লে স্থানে দৃখিকগণ 
€(ইহরগণ) যাইতে লাগিল । সেখানে ধাইয়া তাহার। সেঃ কঠোর 
ব্রতপালনককারী ধর্ম্বাস্থা বিড়াল(কে ও দেখিল ॥ ২৮ 
ভারত | দড়পূর্ণ দহৎ ক্মের পহুষ্ঠানে হ।াপৃত বিড়ালকে দেখিয। 
তাহাদের মনে কর্তব)নি্/8৭ বিংরে এই বৃদ্ধি উপস্থিত হইল ॥২১ 
আমরা সকলে বহ দিজ্নস্পত, সুতরাং এই বিড়াল আমাদের 
মাছা। হট খাফিবেন এবং নাদের এখানে যে স্ববৃদ্ধ ও 
বালক রহিয়াছে, তাহাছের ইনি লর্বধ। রক্ষা করিবেন ॥ ২২ 
এইরপ চিন্তা করি! তাহার। লকলে বিড়ালের নিকট ধাইল 
এবং তাহাকে এইক্খা! ঘলিল--আাপনার রূপার আমরা সকলে 
সুখের সহিত এই স্থানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনিই 
আমাদের নির্ভর আশ্রহ এবং আপনিই আদাছের পরম হুম্বৎ। 
সাদর লকলে একতে সংগঠিত হইথ। আপনার শর্শাগত 
হইলাম ॥ ২৩-২৪ 
আপনি পর্কাদা বশ্মে তৎপর আছেন এবং বন্থেই আপনার 





=হাভারতন্‌ 


ঠা foun 5 


7১ 


ভবাৰ দ্বীপে নিত তৰাৰ হছে বাবস্থিতং ॥ 





মৰো বক্ষ নঙাএঞি (এদশালির বৰ্ৰডং॥ ২৫ 
এবসুক্তস্থ ভৈ; সৰৈন যিকে: স বিশ্স্পতে ) 
প্ররহ্যব।চ তত: সথান্‌ মূখিক।এ সূষিকাস্তকবৃং ॥ ২৬ 
দ্বয়োধোগং ন পশ্যানি তপসো রক্ষণস্ত চ। 
অবশ্য: তু ময়। কাগ/ং বচনং ভবতাং হিতম্‌ ৷ ২৭ 
যৃত্বাভিরপি কর্তব।: বচন: নন নিতাশঃ॥ 
তপদান্মি পরিশ্বাস্তে পৃঢং (নঘ্ুমনান্থিত: ॥ ২৮ 
ন চাপি গমনে শঞি: কাধিত পশ্যামি চিন্তয়ন্‌ । 
সোহম্মি লেখ; শপ তাত! নদীকূলমিত; পরদ্‌ ॥ ২৯ 
তথেতি তং প্রতিঞ্জায় মখিক। ভরতষত ॥ 
বৃদ্ধবালদথে। সব: মাক্জারায় বেদ ॥ ৩০ 

তত: স পাপে! তৃষ্টা ত মধিকানথ তক্ষয়ন্‌। 


পববষ্চ এবন* *১ ৪15 ॥ ৩১ 






দেখ বারী ইজ দেবগনকে 
রক্ষ। করেন, সেটএপ আপন তত আসাদের বকা কন ॥ ২৪ 

প্র্ানাধ ! লবা মূহিকেও। 'এচলেক এইট কথা বলিলে 
দূৰিকদের বিনাশক।র দেহ 5৩ মৃ বকদোগকে এইসপ বলিল 
আমি তপক্।% করন এবং কত হইব এই ছঠ 
কাধের প্রন্পর শখ আবি তোরে ছি নাএট উদ: 
কাহ এক সঙ্গে চলিতে পা খাপি মি তোমাদেত 
ছিতকর বাক! জবগ্তই কে! কৰিব ৪২৯২৭ 

তোমাদেরও এতিতিন আমাৰ এক আদেশ পালন করিতে 
হইবে। আমি তপক্রী করিত ক অত) পরিশ্রান্চ হইওা 
পড়িসাছি এবং দৃচত। সহকারে সৰন পালনে নিয়ত আছি। 
বর চিন্তা ক্থিধও আনি সাবার মখে। পদন!গদনের শক্চি 
ছেখিতে পাইভেছি ন; , দৎপগখ! অতএব তোষাংৰর প্রতিদিন 
আহাকে এখান হইতে নখীতীর পথান্ব লইঙ্কা হাইতে 
হইবে ॥ ২৮২৯ 

তরততেষ্ঠ! “আছে, তাহাঠ হইবে এই ৰখা বলি! 
মৃবিকগণ বিড়ালের আদেশ পালন করিবার জগ প্রতিক] করিল 
এবং বৃদ্ধ ও ঝালকছিগের লহিত দন্ড পরিবারকে সেই বিড়ালের 
নিকট দর্পণ করিল ॥ ৩৮ 

তারপর সেই পাশী ও ছুষ্টানু। বিড়াল প্রতিদিন দূদিকগগকে 
ভক্ষণ করিয়া দুল ( মোটা ) ও হুন হইতে লাগিল। তাহার 
শরীরের দকল লদ্ধিত্বান 75 :দ্বনদুকর হইব! উঠিল । ৩১ 



















১৪২ 


হৃষিকানাং গণশ্চাত্র ভব সংক্ষীঘ্রতেহথ সঃ। 
আাঞ্জারো বর্ধতে চাপি তেজোবলসনান্থত; ॥ ৩১ 
ততন্তে মৃবিকা; সবে সমেতাগ্টোইমক্তবন্‌। 
মাতুলো বর্ধতে নিতাং বয়ং ক্ষীয়ামহে ভূশম্‌ ৪ ৩১ 
তত; প্রাজ্ঞতম: কশ্চিডিডিকে! নান মৃষিক:। 
অন্রবীদ্‌ বচনং রাজ্রন্‌ মৃঘিকাণাং মহাগণম্‌ ॥ ৩9 
গচ্ছভাং বো নদীতীরং সহিভানাং (বিশেষত: ৷ 
পৃষ্ঠ ভোইহং গমিস্তামি সহৈব ম।হুলেন তু ॥ ৩৫ 
সাধু সাধিবতি তে সৰে পৃঞয়াকক্রিরে তদা। 
চন্কুশ্চৈর বখাগ্তার: ডিও বচোহৰ্ঘবং ॥ ৩৬ 
অবিজ্ঞানাৎ ততঃ সোইথ ডিণ্ডিকং হাপত্কবান। 
ততত্তে সহিতা: সবে মএাসানুর্সা ॥ ৩৭ 
তত্র বৃদ্ধতস: কম্চিং কোলিকে। নান দুহিক:। 
অপ্রবীদ্‌ বচনং রাজন্‌ টতিমধো যখাতথন ৪ ৩ 


এছিকে দুধিকণের লংখা। ধততা/ লিও কমিদ্থা যাইতে 
লাগিল এবং বিড়াল তেও ও খণপালী হইছ। প্রতিধিন বাড়িতে 
লাগিল ॥ ৩২ 

তখন সৃবিধদল একতে মিলিত হই পএস্পর আলেচন। 
করিতে লাগিল যে, কি বণ 2 মানা খে দেবিতেছি দিনে 
দিনে ঘাড়িযবাই ( মে।ট। ইইখাই ) চলিয়াছে, আর আদর) ভরত 
ক্ষীণ হই পড়িতেছি ? ৩৯ 

রাঙন্‌। লেই দৃষিক্ের মধো ভিতিক নামে এক দৃষিক 
অতান্ত নৃদ্ধিঘান্‌ ছিল। লে মূদিকণেও সেই বিরাট ধনকে এই 
কখ। খলিল তোমরা লঞ্চলে বিশেধচাবে লদবেত ছুই নবী- 
তীরে গদন কর। তারপর জানিও দানাপ্র সহিত লেখানে 
বাইৰ ॥ ৩৪-৩৫ 

তখন “উত্দ খা, উত্তম কখ।” ইই। বণিধা তাহার। লঞ্চলে 
চিঙিকের অত্যান্ত প্রশংল। করিল এবং ধখাধখভ।বে ভাঙ্কার 
অর্থপূর্ণ বাকা পালন করিল ৪ ৩৯ 

সেই বিড়ান গবিকষের এই লচেতনতার কখ। কিছুই বুঝিতে 
পারে নাই। তাই সে এইট ভিত্িককেও দাই! ফেলিল। 
তারপর একদিন সেই হুবিকগণ একত্র মিলিত হুইছা মধ 
করিতে লাগিল । ৩৭ 

তাহাদের দলে কোলিক নামে প্রণিদ্ধ এক সৃবিক হিল, লে 
জ।তিবিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ছিল । পে তখন জ/ত্বিপণের 
মধো প্রত বিষ্টি বুঝাইহ) বলিতে লাগল ॥ ৩৮ 


আথাশা 


[ উষ্ষোপপবব 


ন মাহুলে। ধৰকামস্গ্রনান্র কতা শিষা। 

ন মৃল-ফলতক্ষ বিষ্ঠা ওবতি লোমশ ॥ ৩৯ 

তশ্ত গাত্রানি বর্ধনে গণশ্চ পরিহীয়তে । 

অস্ত সপ্তাষ্টদিবসান্‌ ডিভিকে।হপি ন দৃষ্ততে ॥ ৪* 

এভচ্ছ.ব। বচঃ সবে মূৰিক। বিপ্রহ্ক্রবূ ৷ 

বিভ়ালোহপি স ছুটাত্। জগাসৈব যথাগতম্‌ ॥ ৪১ 

তথা দ্বদপি হ্টাস্বন্‌ বৈড়ালং ত্রতনাস্থিত:। 

চরসি ভ্ঞাতিন্থ সদ! বিড়ালে। মূষিকে ছিব ॥ ৪২ 

অন্তথা কিল তে বাকানগধা কর্ম দৃশ্যতে। 

দস্তনার্ধার লোকন্ক বেদাস্চোপশমশ্চ তে ॥ ৪৩ 

তাক্ত, দহ ছিনং রাজন কষত্রধনং সম শ্রিত;। 

কুরু কাধ্যাণি সবনি ধমিঠোইসি নরধীভ 899 

বাতুধীর্ধেণ পৃথিবীং লক্ষা ভরতসন্তম। 

দেহি দানং ছিজাতি5): পিতৃভাশ্চ যথো চিতম্‌ ৪ ৪৫ 

"বাঘা (ডাল) বা কামন। করে =, গে আমাত্র নত প্রাণীর 

লহিত কপটত। করিবার জই অন্তকে শিখ। রাখিঘ্াছে। থেফল 
হুল ভক্ষণ করে, তাহার বিষ ( হলে ) লোম থাকে নাও ৩৯ 

এই বিড়ালের শরীর দিনে দিনে হয-পুণ্ঠ হইতেছে এবং 
ব্বাদাদের ধল দিনে দিনে হান ইনঘ। পড়িতেছে। আছ সাত 
আট ঘিন হুইল ডিণ্ডিককে দেখা হাউতেছে না॥ ৪* 

এই কখ। শুনিবা সেই বূহিকেএ। ধাবিত ইইবা পলায়ন করিল 
এবং লেই ছুষটত্থা। বিড়ালও হোবে আদিযাছিল, সেইভাবে 
চলিহা ধাইল ৷ ৪১ 

হলাস্বন ! তুমিও এইভাবে বিড়াল ত্রত ধারণ করিছা 
রহিমাছ। ঘেয়প মৃধিকদলের মধ্যে বিড়াল দা্থাচরণের এক 
মাস্থাজাল পাতিয়।ছিল, লেইকপ তুদিও জাতিদিগের মধ্যে কপট 
র্াচারী হই রহিয়াছ ॥ ॥২ 

তোমার ক্খাবা্। একস, আবার কারের সময দেখি 
উঠাত বিপরীত । হুয়া, তোদার এই বেদাধাযন ও শান্ততাব 
লোক সকলের নিকট ধন্ধ প্রকাশের জর 

নযশ্রেষ্ট রাজন! বদি তুমি ॥র্দনিষঠই হও, ভবে এই সব 
ছল চাতুরী আগ করিছ। শতিং-বর্ের আশা গ্রহণ করত 
তারে সকল কাধয কর । ৪৪ 

ভরতলেষ্ঠ। নিজ বাহধলে এই পৃথিবীর রাজা লাত করিয়া 
তুমি ৱাখ্লাগণকে জন কর এবং পিরৃপুকহগণকে গাহাদের 
হখোচিত তাগ অপ কর ॥ ৬৪ 





> 


ষ্ঠাধিকশভ ৩নোহশ।ঢ; ] 


ক্লিষ্টায়া বধপূগাংশ্চ মা হন। $ঠিতে স্থিত: । 
প্রমার্জক্রু রণে জিরা সন্মান: পরনাবচ ৪ ৪৬ 

পঞ্চ গ্রাম। বৃতা হতাত্রাম্ম(ভিরূপবন্ছিতা: । 
বুখাষহে কথং সংখো কোপয়েন চ পাওযান্‌ ॥ ৪৭ 
স্বংকৃত্তে দৃষ্টভাবস্ক সন্ত্যাগে। বিত্রস্ত চ। 

জাতৃষে চ গৃহে দাহং স্মর তং পুরুবো৷ ভব ॥ ৪৮ 
ঘন্ড কৃষ্ণদবোচন্তমাঘান্তং কুরুদংসদি। 

আয়মন্থি স্থিতে! রাজন্‌ শদায় সমরায় চ॥ ৪৯ 
তস্কা্স!গত: কাল; সমর'্ত নরাধিপ ॥ 

এতদর্থং ময়! স্ব বৃতমেতদ্‌ যুধিষ্ঠির ॥ ৫০ 

কিং ছু ধুন্ধাৎ পরং লাভং ক্ষত্রিয়ো বহ মন্ততে । 
কিক বং ক্ষত্রিঘুকুলে ছাত; সমপ্রনিতো ভুবি ॥ ৫১ 
দ্রোপাদপ্রাণি সংগ্রাপ৷ কপাচ্চ 'ভরতষত ॥ 


নহা ভারইন 





তোমার মাত) বহু বাকল ॥'তব। কতো করিতেছেন, 
তুমি তাহার ছিতলাপনে তৎপর খাকহা তাহার অশ্র্ল মাজজন। 
কর এবং দুদ্ধে বিজ গত করিযয পরম সন্মানসালী ও ॥ ৬ 

তুমি ঘে কেবল পাটি গ্রাম [=ক্ষ| করিযাছিলে, [+4 আমরা 
হয় লহকায়ে এই অন্ত তোনার লেঃ (ইক্ষা প্রত্যাদ/ান করিয়াছি 
ধে, পাওবগণকে যে কোন প্রকারে আমরা বাপত করিব, 
ঘাহাতে দংগ্রাষস্থবণে পাণ্ডযগণের ১12৩ যুদ্ধ করবার ঝ্ঠ আানর। 
এক সুযোগ লাভ করিতে পারি ॥ ৪৭ 

ভোদার জঙ্কই আমি দুষ্ট) বিদুরকে পরিত/াগ করিয়াছি। 
দতুপুছে নিজেষের দণ্ড হইবার কথা অ্রণ কর এবং এখন 
পুর্ষণদষাচা হও ৷ ৪৮ 

তুমি কৌরবলভাহ আগত দকফচকে দিহ) এই লংবাদ 
আনাইম্বাছিলে যে, রাজন! খাদি শাবি ও দুদ্ধ_এই উক্তয়ের 


জক প্রন্তত আছি। নঞাধিশ! লেই যুদ্ধের এখন সদ 
আদিছাছে। দুষিরির! ইহার অই আমি লব কিছু 
করিদ্থাছি ॥ ৪৮-৫+ 


কি বৃদ্ধ হইতে খিক অন্ত কোন লাতকে মহত্বপূৰ্ণ বৃলিছা 
মে, করেন না। তুষিও তা লেই ক্ষত্রিহ-কলেই উৎপর হইস্া 
এই সনে অডিশন খ্যাতি লাভ রিবা ।। ৫১ 

অরত্তশ্রে্ঠ! ত্রোণাচার্ঘা ও রুপাচার্ধ্যের নিকট হইতে অস্তর- 
বিদাপ্রাথ। হইয়া জাতি এবং বলে আমার তুলা হইববাও তুমি 
বহদেবের পুঁজ প্রীকফের আশ্র্জ লইহাছ ( সুতরাং তোবার কি 


তত 


তুপ/যোনে। সবলে বাস্থদেরং সনাশিত 
ক্রয়াস্বং বানুদেপদ, পাশুরান।ং সমীপত;। 
আগ্রার্থং পাণ্ডনা্বগ্ু যডে। মাং প্রতি যোধণু ॥ ৫৩ 
সভামধে। 5 যদ্‌ জ্ূপং নায়য়া কৃতবানসি। 

তৎ তথ্ৈৰ পুল; কহ! সাঙ্গু নো মামভিত্ৰব ॥ ৭৪ 
ইশ্রজালক নায়! বৈ কুহক! বাপি ভীবণা। 
জান্তশত্রন্ত সংগ্রামে বহ শি প্রতিগঞ্জন।: ॥ ৫৫ 
বন্ধৰপু!ৎসহেম সাং পঞ্চ গচ্ছেন মায়য়া। 

রসাতলং বিশানেহশি এশ্রং বা পূরবেব তু ॥ ৫৬ 
দর্শয়েদ চ কূপাণি স্বশনীবে বঢ়ন্বপি। 

ন তু পথ্যায়ত: সিঞ্চি দ্ষিব[প্রে।তি মাুষীন্‌ ॥৫৭ 
হনলৈব হি ইতালি বাতৈর কুঞ্চতে বশে। 

বদ্‌ শ্রবীধি চ বাকে'য় ধাঠবাট্ৰানহ" রণে ॥ ৫৮ 





৫১ 





এখন তুষ্ধ হতে ৩৩ ২ ব। শশ্চাপপদরণ কর) ডচিত 


হইবে? )॥ ৭২ 
উলুৰ ! তুনি পাওবপতের নিতে দিঃফচকের এই কথা 
ধলিবে--জনাদ্ধন! এখন ভুমি পূব গত চধধ। লিছের ও 


পাণ্ডবগণের বগলের ৭% দামদের দ'হত সু কণ ৫৩ 

তুমি লভামৰে। বাঘাঙধার। তে নিকঠ$শ বারণ ক্রিহ্যাছিলে, 
তুষি পুনরাদ তাদুশ কপ দাত কারছ জুনের পছিত আমার 
উপর যুদ্ধের জনত বাৰিত হও ৪৯ 

ইশ্রগজাল, নাহা অখবা যান কত।। (বিভীবিক)-ইহার। 
দুক্ছে অব্বোস্থতক(এী ঘোখা বাএণ:শএ কোদ ও দিংহন্যদ অনিক 
ষাড়াইয। খাকে (স্তর: ইহাদের সবার তাঁত হইবার আন কি 
আছে? )॥ ৫ 

আমরাও মাহ্বাবলে আকাশে উচিতে পারি, অবহিক্ষে 
মাইতে পার এবং রলাতিল ও ইএপুরীতেও প্রবেশ ফ্রিতে 
পারি | ৫৯ 

কেবল ইহাই নহে, আমর! জাঘাছের শরীরে বহ ্প প্রকাশ 
করিতে পারি, কিন্তু এই সকলের দারা আমাদের কোনও অভীয 
কার্্যসিদ্ধি হইবে না এসং সাষাধের শত্রর।ও দানবীয় বৃদ্ধি অর্থাৎ 
ভছ পাইবে না ॥ ৫+ 

একাজ বিধাভাই স্বী মানসিক নঙ্বমমাতেই সদনত প্রাশি- 
গণকে বনীতৃত করিতে পারেন। বফিবহশধর ! তুমি এই কথা 
বলির) খাক বে, আমি বৃতরাপুত্ৰসণকে ল:হার করাইছা তাছাদের 


৩৪৫৪ 


ঘাতগিছ! প্রপ।ত্চামি পাবে, হ]। হাতানুওসস্‌। 
আচচক্ষে চ মে সব: স৪য়গুব ভাধিতন্‌ ৪ ৭৯ 
মদ্দ্বিতীঘ়েন পার্ঘেন বৈরং বঃ সবালচিন। । 

স সত্যসঙ্গরো গুছ পাণ্বাবে পরাক্রমী ॥ ৩০ 
যুধ্যবাত রণে বন: প্যান: পুঞ্ুবে। ভব। 

ষন্ত শত্রুমতিজ্ঞাঢ শু: পোরুধন।[স্থত; ॥ ৬১ 
করোতি দ্বিষত।: শোক; স জাবতি শুণ্ী বিতম্‌ । 
অকশ্মাচ্চৈব তে কৃষ্ণ ব্যাতং পোকে মহুদ্‌ হুশ: ॥ ৬২ 
অঙ্কেদানীং বিজানীন; সম্ভি যণ্ট। সশৃঙ্গকা:। 
মদ্ধিযে। নাপি নৃপতিঝায় ধু; কথকন ॥ ৬৩ 
সঙ্লাহং সংযুগে কু ং কংসভ্ত্ো (বেশেষত:॥ 
ছকঞ্চ তৃবএকং ঝাল; বহধা(শনম বিগুকম্‌ ॥ ৬১ 
উলূক মো আহ অসকৃ্ধীনসেনকন্‌ । 
বিরাটনগরে পাথ য্ং সুদে! হাই: পুর্। ॥ ৯৭ 


লাৃণ উততনরাও। কুর্বীপু্নিপকে শপান কারব। তোমার এই 
সময ভাষণই লৱয় আনাকে শুনা ।৮হাছে॥ ৫৮-৫2 

খাদ এই কথা বালধাছিলে মে, কৌরবগণ! আম ধাহার 
একবাৰ সহাহ+, সেছ শ$৮1১) এনুলের দাহত তোমাদের 
প্রত হইতেছে। অতএব আট সত/এতিজ ৪২৭ শাওবদণের 
এষ পরাজ্রদ প্রকাশ বর ॥ ৯* 

মুত্ধযলে এখন প্রযয়লচকারে স:।ন কএ। আৰি তোমার 
বার দেখিতে চাই । লিজ পুত্র পারচহ দন কর। থে 
বাকি শত্রুকে উত্তদন্ধংপে বধ] বিশু পুকধাখের আলুর গ্রহণ 
করত শক্রগণের শোকবদন কর, সেহ বক শ্রেষ্ঠ জীবন-ধাপন 
করিস খাকে ॥ 

চে রক! আমি দেখিতে যে, এহ লোকে অঞকচশ্থাৎ 
তোমার দশ চারিদিকে বিশ্বৃত হইছে, +6 এখন আছ।£ লে 
বিনে আন জঙ্গিয়াছে যে, বাহার তোনার পুজক, তাহারে) 
প্ররতপক্ষে পুর্ত্রের চিইসানী ৭ ॥ 

আমার ডা এব-ন নৃপতি৫ তোমার লাহত, বিশেষত: থে 
একছিন কংনের ভুত্যেহ ৰাং ক পিঘা[ছপ, এতাদুশ ব/ক্রির সহিত 
দু করিবার অস্ত কবচবারণকরত দুগুনিতে গন করা 
কোনচপেই উচিত নহে। 

লুক! তুম লেই প্বশ্ৰ (দাড়ি) ঠীন পুৰুষ ( আখবা ভার- 
বহনকারী বৃহ), অজ্ঞান ও নূৰ ভীমলেনকেণড বাঞুংবাএ এই আমার 


স্বাযাশাযন 


{ উদ্লোগপৰৰ 


বলবে নাদ বিষাহপ্তত্রনৈৰ [তি পোকুৰম । 
প্রতিচ্ঞাতং সভানবে। ন তশ্রিথ।। ওয়া পুর! ৪ ৬৬ 
হশোসনন্ত কবির পীয়ুত।ং ঘদি শকাতে। 

যদ্‌ ত্রৰীবি চ কৌন্তেয় ধাৰ্ডগাষ্ানইং রণে ॥ ৬৭ 
নিহনিন্তামি তরস! ৩প্ত কালোহম্রনাগতঃ। 

দ্ধ হি তোজে। পূরস্ষাধো! ভক্ষ্যে পেরে চ তারত, ৪৬৮ 
ক তুক্ধ কচ তোকব।; ধূধ্যঞ্থ পুরুবে। ভব। 
শঙ্গিযাসে হতো মৌ গদামালিঙ্গা ভারত ৪৬৯ 
তদ্‌ বৃথা চ সভামধো বিতং তে বুকোদের । 
উলৃক নকুল: রুহি বচনাশ্রম ভারত ॥ ৭ 
বুধ্য্ৰাদ্ত স্থিরে। ভা পশ্ডানন্তব পৌরুষম্‌। 
মুধিষ্ঠিরাগুরাগঞ্চ ঘেবঞ্চ ময়ি ভারত। 
কৃষ্ণাদা্চ পরিক্লেশং স্থপেদানাং যথাতথম্‌ ॥ ৭১ 





সংবাদ ভালাহবে তে, 'হুস্থান্খন। পূৰে (বরাটনগরে তুদি থে 
পাচক ( রাধুনী ) ২হ৯৷ বাস করিহাছিলে এবং বঞ্জবনামে 
বিধ্যাত ইইথ।ছিলে, লেট লঘ€ট আমার পুক্ষ!খ ছিল। 

পুৰ৷ কৌরধ্ণডাহ তুমি ছে শ্রতিগ্জা করিধাছিলে, তাহ। 
বিদ্যা পারণভ করিও ৭11 বাঁধ ডোবার শাক থাকে, তবে 
হুদ্ধে উত্তপ্ত হই ছুঃশাপনের রক্ত পান কর। 

বৃষ্ধীযুমার ! তুমি এই কখ) বণধাছিলে বে, আমি ধুতে 
বৃতরাষ্টপূত্রগণকে বেগের সাঁংত নিংত করিব, আজ সেই সমর 


উপস্থিত হইয়াছে ॥ 4৭ 
ভারত! তুষি ভোজনে সকলের অণেক্ষ। পটু, সুতরাং 


ৰিক তোজনে ও পানে তুনি পুরক্কার পাইবার যোগা। কিছ * 
হাত, কোথার দূত আর কোখাদ ভোঙন শফি থাকে ত' বুদ্ধ 
কর এবং নিছের পুরুবকার দেও ॥ 

ভারত! তুমি দূঞ্ধে মার হণ নিহত হইয়া স্বীয় গদা 
আলিঙ্গন ব্রত চিরকালের অন্ত তৃঙলে শঙ্নন করিবে। 
কৃক্ধোদর ! তুমি সনা বাইর। বে বীর্সহকারে পক্মৰন্ফ 
করিযাছিলে, উহা লবই আজ বার্থ হই ধাইবে ॥ 

উলৃক! নরূলকেও ধলিবে-_ভারত! তুমি আদার ফথাসছ- 
সারে স্থির হইব! দৃন্ধ কর। আমি তোদার পুর্বার্থ ফেখিব। 
তুজি যুধিষ্ীরের প্রতি তোমার বখিত অনুরাগ, আমার উপর * 


দ্বেষ ও তৌপদীর ক্রেপকেও এখন ভালভাবে স্বরণ করিতে 
খাৰ ৪ ৬১-৭১ 


হষ্টাবিকশতভমোহধায়: | 


জ্ান্্ং সহছদেবঞ্চ রাজমলে বুচ! নদ 1 
বৃত্যেদানীং রপে যন্ত; ক্রেশান্‌ স্মর চ পাগুব % ৭১ 
বিরাট-ক্রুপদৌ চোভৌ জ্যান্ত: বচলাম্মম । 





অক্লাছ্যোহয়ং নরপতিযু বয়োরিতি চাগতম্‌ ॥ ৭৭ 
তে হুম, সহেতা দবা তথধাৰ্থ৷ মমাপি চ। 
আন্মার্থং পাপুবার্ঘক প্রযুব্যধ্বং ময়া সহ ॥ ৭৫ 
ধৃষ্টহ্যদ্নক পাক্কালযং ক্রয়া্ং বচন।|শ্বম। 
এব তে সময়: প্রান্তে লন্ধব্যশ্চ হয়াপি সঃ ৭১ 
স্োপমালাস্ত সমরে দ্ঞাস্তসে হিতগুতস্‌। 
যুধান্ব সম্ুন্ৃং পাপং কুরু কম স্বত্ক্বরম্‌ ॥ ৭৭ 
শিখপ্িনমথে| ত্রহি উলৃক বচনান্মম। 
স্্রতি মক! মছাবাহ্ন তনিষ্যুতি কৌরব: ॥ ৭৮ 
উলুকচ! তুষি নণতিগণের ঘধে। লগবেদকেন আমার এই 
কদা জানাইন্কা দিবে হে, পাওুনন্দদ। পূবে প্রচক্ধ ক্রেশলমূহ 
শরণ করিতে খাক এবং ঘরদহ্কারে ঘৃষ্ধ কর ॥ ২২ 
তারপর বিরাট ও করপদকেও আনার কণা ষণিবে--বিধাত। 
খে পম হইতে প্রসাদিগকে দস করিধা(চন, দেই লব্ধ চটতে 
উত্তদ গ্রপবান্‌ কৃতাগণণ্ড নিজের প্রদুদিগকে পূর্ন হইতে পরীক্ষা 
করিছা দেখে নাই বে, ঠাহাদের গুণ মাছে [+ ছন আছে। 
এইরপ প্রন্থরাও পুর্ব হতেই ভৃতে।এ ওশান পরীক্ষণ বেন না। 
লেন্স বুবিহির শ্রচ্থার বেগ এ চটলেও আপনর! উভদ্ধে 
তাছাকে নিজেধের রাঙ্গ। মলে কিছ যুদ্ছ করিবার অর 
কাদিয়াছেন। 1৫19 
অতএব আপনার লকলে একে দংগটিত গইছ! আদার বষের 
জগ প্রচেষ্টা কর্ষুন। নিজেদের 9 পাগুষগণের ক্যাণের হস্ত 
আমার সহিত বৃদ্ধ করল ॥ ৭৫ 
তারপর পাঁক্ষালযাজকুদার ধৃটদারকেও আমার এই কথা 
থলিবে যে, এখন ভোদার যোগ্য লন্ধ উপস্থিত হইন্থাছে। তুছি 
আচার্য রোদবে নিজের সম্মুখেই লাত করিবে! ৭৬ 
শযাদণে ভ্োপাচাখ্যের সন্মুশে দাই তুমি ইহা গানিতে 
পারিবে যে, তোষার উত্তম হিত কোশাহ শাছে। আচ্ছা, 
এখন সুছি, নিজ সত্্গদের লহিত খু কর এবং গুরুবনরূপ 
অতাক কর পাপকা্ে) লিখ হও ॥ ২৭ 
লুক | তারপর শিশত্রীক্ষেও আমার এই কথা আানাউস্থা 
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পাল্গেয়ে। ধাবা; শ্রেঠো দুলে।দানা: শুনি 
কুকু কর্ণ রঙে বন্ধ: শশ্ামঃ পৌরুঘং তব ॥ ৭৯ 
এবসুক্যু ততে। রাছ। প্রহস্োলূকমত্রবীতৎ। 
বলজয়ং পূনত্ হি বানুদেবস্ত শৃত্বত: ॥ ৮৯ 
অস্বান্‌ বা স্বং পরাজিত প্রশা[ধ পৃথিবী সিমাৰ্‌ । 
অথবা নিঞ্জিতোহ"থা(তি: রপে বীর শয়িস্তুদি ॥ ৮১ 
পরইান্িধাসনক্রেশং বনবাদগ্চু পাণুর। 

কৃষ্ণায়াশ্চ পরিক্রেশং সংস্মহন্‌ পুকবে! ভন ॥ ৮২ 
হদর্ধং ক্ষজিঘ! সুতে সং ভদিদমাগতন ॥ 

বলং বীর্ঘ/ধ শোক পরং উ1প0%লাদব্‌ন্‌ ॥ 
লৌকষং দণয়ন্‌ খে) শস্য কুৰ' নুতিম ॥৮৩ 
পরিকর্লিস্ণে দীন 
হৃদচং ক ন শেোঢে। 






গালোখিতষ্ঠ চ। 
হৰত চ॥৮৪ 





চিনে থে, বৃর্ডারিগণের মধ্যে সরিশরে& গঙ্গানন্ধল নহাবাক তীর 
তোৰাৰে হী হনে কিছ বধ কববেন না, এইস তুমি শিভধ 
ছইছা ৰূদ্ধ কেনে এবং অনাগত বযল্চকারে এরকম প্রকাশ 
করিবে । আম তোমার পুকধাগ্‌ দেসৰ ॥ ৭৮৯৯ 

এই ক। নলিতে বলেছ 
এব তারপর পুনরায় উপুকে বাপিপেনশাউপু 
নন্দন ককের সম্মুখে অুনকে আ১র ওঠ দাবান জানাবে 1৮ 

বীর ধনগুত্থ! 5'. তুনি দ্যা দকলকে পরাশিত কারা 
এই পৃথিবীকে শাদন কর খনা স্থামাদের দারা পরাকৃত চা) 
ঝণকুদিতে চিরতরে শংন কর ॥ ৮১ 

পাওুনস্মন ! রাজ) চইতে নিবালি হই?) ক্েশছোগ, বনদাদ 
ও হৌপমীয় অপযাননাঙ্গশিক ক্লেশের কখ। স্থবণ করি প্রত 
পুরুষার্ণ দেখাও ॥ ৮২ 

ক্ৰতিবিরদযী দাছার অন্ত সন্মান প্রসব করেন, সেই লব প্রন্থোজন 
লম্পন্ন করিধার সমত আলিয়াচে। কৃষি দুদ্ধে হল, পরাক্রম, 
উত্তৰ শোর, চালনা ক্ৰিপ্রকা।রিত। ও পূৱসকার দেখাইদ। 
ক্রময্দান নিজের কোন (আমাদের উপর গ্রহোগ করি!) শাপ 
ক্র (৮৩ 

ছে নানাপ্রকার কেশ ভোগ করিয়াছে, দীর্ঘকাল রাহা হইতে 
নিধালিত হইস্বাছে এবং উদ্ব্। চটতে হয তা নীনভাবে 
ীবন-ঘাশন করিতেছে, একশ কে] শ্বাতিনানী পুন্বংঘের জর 
উহাতে বিদীর্ণ হইস্থা না হাহ? ৮৪ 









তন বহুদেন 








৩৪৫৬ 


কুলে ভাওম্ত শর পরবিয্তেহগৃধ্যত: । 

আস্থিতং রাজামাক্রম। কোপং কস্ট ন দীপয়েং ॥৮৫ 
হং ততুক্তং মহদ বাকাং কণা তদ্‌ বিভাব্যতাম্‌ । 
অকর্মণা কথিতেন সন্ত; কুপুরুঘং বিহ: ৪ ৮৩ 
অসিত্রাপাং বশে ল্যান: রাজ্যঞ্চ পুন্কন্ধর। 

দ্বাবখো বুদ্ধকাসস্ক শশ্থাং তং কুক পৌরষদ্‌ ৮৭ 
পরাজিতোইলি দূতেন কু! চানায়িভা সভাস্‌। 
শক্যোহমর্ষো মনপ্তোপ কত পুরুষমালিনা ৪ ৮৮ 
দ্বাদশৈব তু বৰাণি বনে দিকাাদ বিব।সিত৷ 
সংবংসরং বিরাট্ক দাশ্যনাস্থায় চোধিতঃ ॥ ৮৯ 


রাষ্টরানিবাসনক্লেশং বনবাদঞ্চ পাশ্ুর। 
কৃষায়াশ্চ পরিক্রেশ: সংস্থবন পুরুবো তিন ॥ ৯১ 
অপ্রিয়াপাঞ্চ সচন: প্র পুনঃ পুন ॥ 





ঘে বাকি উৱ্মকুলে *য্ৰ।।চে, বার 9 +:বক হনে লোড না 
করে, তাছাকে দমি কেত র!৭। হইতে বিচুত করিধ। দেখ, তবে 
উদ! কোন্‌ ধীরের ন। করোদ উনীপ্ধ রিচ খাকে ? ৮৫ 

তুৰি ছে সতবপূর্ণ নানা প্ৰকাৰ কণ। সয়া তলে, তাত। ক 
পরিণত কৰি৷৷ দেশও) দে সাকি কাছে কিছু রিনা 
করিয়া কেবল মূখে নালাপ্রপার কথা গলিত) পাকে, তাঙাকে 
আন পু্বগণ কাপুইপ বলিয়। থাকেন ॥ ৮৯ 

তোমার স্বান এ রাদা পঙ্কাতণের বশে স্মাসিযাছে, তুমি 
্াঙাকে পুনয়াৰ উদ্ধার কএ। দুদের ইচ্ষাপোদণক্কারী বীর- 
পূর্বের এই ছইটিট প্রো চেপা হার . অতএব উতভারট সিদ্ধিৰ 
জন্য পুরুষার্থ প্রদর্শন কর ॥ ৮৭ 

তুমি পাশাখেলায় পরান চট এবং তোনার ইৰেও 
লতা লইয়! আলা দ্াছিল। {নিজেকে পুঞ্ণ বলিচ| আভিথান- 
কারী দে কোন বাক্ষির পঙ্গেট ₹ত। অতান্ব অমর্গের কারণ 
চয় ৮৮ 

তুখি যায় বৎসরকাল রাঘা চটতে নির্বালিত টা বনে বাদ 
ফরিয়াদ এবং এক বৎসককাল তোষাকে বিরাটের ধাল হয 
খাকিসে হইয়াছিল ॥ ৮৯ 

পাতুনন্বন | সাজ! চট্টতে নির্বাসন, বনসাস ও হোপদীর 
আপমানজনিত ক্রেশের কখ। ক্ষরণ করিব! প্রকৃত পু্চদ ছও ॥ ১* 

আমরা বার বায় তোমাদের প্রতি প্রিহ বাকা বলিয্নাই 
হাইতেছ্ি । ভাছার অয় তোমা অন্বত: আদার উপর আম 


মাধ্যশাস্ত 


ফহেখাও: কারণ, নম? উইল পু+দকার) ৯১ 


[ উদ্চোগপবর 


আছ: দ্ণয়ন্ব হমনধে। হের পৌরুষন্‌ ॥ ৯১ 
ক্রোবো বলং তথ। বীধ্য; দ্তানযোগোহ ্বলাঘবদ্‌। 
ইহ তে দৃন্ততাং পা যুধ্যন্ৰ পুরুযো ভব ॥ ৯২ 
লোহাভিসারো নিরব: কুরুক্ষেত্রমকর্ণমন্‌ । 
পুষ্টাত্তেইশ্ব। ভূত! যোধাঃ শ্বো বুব্যন্থ সকেশব; 1১৩ 
মসমাগস্য ভীগ্মেণ সংঘুগে কিং বিকথসে। 
আরুরু্ষুর্থা মন্দ: পতং গন্ধমাদনম্‌ ॥ ৯3 

এবং কথসি কৌস্বেয় অকখন্‌ পুর্বে! ভব। 
শৃতপুত্রং স্বদ্ধধং শল)ঞচ বলিনাং বরণ ॥ ১৪ 
স্তোপঞ্চ বলিনাং শ্রেটং শচীপতিসমং যূবি। 
আজহা সংযুগে পার্খ রাজ্য: কথনিহেচ্ছসি ৪ ৯৬ 
ব্রান্কে ধৰি চাচাঘ।ং বেণয়োরস্্গং ছায়াঃ। 

যুব ধুখাববিক্ষে। জাননা কচবনচু। ২৭. ৪ ১৭ 


তে পাখ। ওপাশকা৫ দকল লোক তোবার ক্রোধ, বল, 
বীধ/, জাগঘোগ ও অন্ঠালনাগ নৈধুণ। দ৭ন ক কক । তুমি দুধ 
কর এবং নিজের পুনের পাচ লাকি) ৯২ 

এখন লৌহমন্ত এহদদৃহ সংগ্রঃ করছ। নারে স্তনের কাথা 
সাৰণ হইছাডে। কৃকপেছের সকল শানের কছদও শুকাটিযা 
পিছাছে। তোনার বন্থগুলি হত ঠপুই এবং লৈশ্গণকেও 
তোমর। উৰমৰ্পে ৫ণ-পোথণ ৯516, অতএব আগামী কালই 
ই্রের লচিত বৃদ্ধ কর। ১৩ 

এখন দুদ্ছে ভীঙ্ছের সহিত মিলিত না হই তুমি কেন মি! 
নিজের প্রশংপা করিতেছ? কুম্থীনন্দন! হেক়প কেনে শঙ্জি- 
হীন ও হন্যঘতি পুরু গন্ধঘদন পর্ব(ত আরোহণ করিতে ইচ্ছা 
করে, সেইরূপ তুমিও মিতা নিভে প্রশূংলা করিস বেড়াইতেছ। 
দিখ্যা আত্মপ্রশংসা না করি পু্কায় দেখাও ॥ ১৪ 

পার্থ] অতাৰ এুৰ্য্ন দীর দৃতেপুত্র কর্ণ, ঘলবান্‌ পুরুষগনদের 
মৰে লেট শল্য এবং বুদ্ধ উতমেতুল/ পরাকমী ও বদঘান্দিগের 
অগ্রগন্য ভোশাচার্ঘ)কে দূদ্ধে পরাজিত ন। ফরিব। তুষি এখানে 
কেল হাজালাভ ফ্রিতে ইচ্ছুক হটয়াচ { 2৫.১৬ 

কুৰীপূত্ৰ। আচাৰ্য্য হোদ গেজ ও জার্েন_ এই উম 
বেছে পারদরণা পতিত । তিনি বুদ্ধের ভারবছল ফ্রিতে লদখ, 
অক্ষোভশীয়, সেনার ঙগাচাগে নিচরশকারী। এবং দৃদ্বল হইতে 
কখনও পশ্চাগপদরণ করেন ন)) এইট তোকে দে তুনি জয় 





মষ্টাধিকশতহমোহপযাযা 


দ্রোপং মহাছ্থাতিং পার্থ ভেহুনিচ্ছসি তহ্্ৰ৷। 
ন হি শুঞ্ঞম সাতেন দেরুদুঙ্গধিত: শিরিন ১৮ 
নিলো বা বহেগ্ছেকং গ্ৌধাপি নিপতেশ্বচীম্‌। 
ধূগং বা পরিবর্তেত ঘত্তেবং স্মাদ্‌ যথান্ব মাম্‌ 1 ৯৯ 
কো হকি জীবিতাকাজ্্রী প্রাপোনমরিম্দনম্‌ । 
পার্থে| বা ইতরে! বাপি কোহন্ত: স্বন্তি 
গ্ছান্‌ ্রজেং ॥ ১৭৯ 

কখদাভা।দভিধ্যাত: সংস্পৃষ্টো দাকণেন ব1। 
বরণে জীধন্‌ প্রসুচোত পদা সুমিসুপস্পুশন্‌ ॥ ১০১ 
কিং দুর: কৃপশয়ো যপেন।ং 

ন ব্ধ্যলে রাজচনং সমেতান্‌। 
ছরাধর্থাং দেবচনএকাশং 

গুপ্বাং নরক্্ৈদ্থিৰশৈরিব ভাছ্‌ ১০১ 
প্রাচোঃ প্রতীচোবপ চাঞ্গিণাতো- 


রুদীচাফাগোজ-শকৈ: খশৈষ্ঠ। 


ক্ষরিতেও অভিলাদী চাঁদা, তাহ: কেবল মিপ।। সাহসমাত্র। 
বাঞছ সুদের পর্মাতকে তুলিতে পারিচাচে, এট কথা আমরা কখনও 
শ্রবণ করি নাই। ( সেইচপ ডোনার পহক্ষেণ আভাধা ছোপকে 
জয় কর! অলৰ )॥ ৯৭০৮ 

তুষি শামাকে ঘাহ) কিছু বলিধ15, তাহা হদি লচ হয়, তবে 
বানু হুষের পর্বতে তুলিতে পারিবে, স্বগলোক এট কৃতলে 
নিপাতিত হইবে কিংঘ। দুগই তল 4দ৩ন হইৰা ৰাধে ॥ 22 

শর্জুনই হউক বা অন্য কেন ঝ)কি হউক, প্রাণ বারণ করিতে 
আঅভিলাহী এদন ফোন ধীর আছে, থে দুক্ধে এই শক্রহন 
আচারের নিকট অ।লিয/'কুশলতার লাহত গৃছে কিরিয়া মাইতে 
পারিবে? ১৭ 

কোণ ও তীন্স ইহার। উভবে হাহাকে নিহত করিবার নিদ্ধান্ত 
করিবেন অথবা ইছাধের ভরানক সস্বাদি যাছার শরীর স্পর্শ 
করিবে, এক্প কোন ভৃতলঝাপী ঘরণধ্থা মাছ ঘুংদ্ধ বাচিয়া 
খাকিতে সমর্থ হইবে 1? ১-১ 

দেন্ধণপ হেবগণ স্বর্গকে রক্ষ। করেন, লেইন্প পূর্ব, পশ্চিদ, 
উতর ও দক্ষিণ দিকে জবন্বিত নঃপতিগণ এবং কাৰোত,; শক, 
খল, শাহ, মৎস্্, কুক ও ঘধাপ্রয়েশের সৈগ্ুরা এবং যে্ধ, পুদিন্য, 
শাবি, সার্ক ও কাক্ধীণেনী। যোদ্ধার! বে সলৈরগশকে রক্ষা 
করিতেছে, হাহারা দেতাবৃন্দের স্রাত্ন দর্ঘ ও হুলংগঠিত 
৪৩ 











মহ তাহছন 


£২২৭ 


শান; দনংষ্থৈ: কুকনদাদেশৈ 
গেছে: পুলিন্ডৈ বিড়াহ্ধকাঞ্চৈ: ৪১০৩ 
নানাছনৌঘং যু সম্প্রৃদ্ধং 
গাঙ্গং হথা বেগনপারদীয়ম্‌। 
মাক্চ শ্থিতং নাগবলস্ত মধে। 
ঘুধূংসসে মদ? কিমন্রবৃদ্ধে ॥ ১০৪ 
অক্ষষ্যাবিদূধী চৈব অগ্রিসতপ তে রণস্‌। 
জানীনো হি রণে পার্থ কেহুং দিবাঞ্চ ভাৱত ৪১৯৫ 
অকখনানো ধৃধ্যন্ব বখসেইচ্চুন কিং বছু। 
পৃথ্যাযাৎ সিদ্ধিরেতস্ক নৈতং লিধাতি কখলাং ৪১৬ 
ঘদ্নিদং কথনাললোকে সাপোৎ কর্ণ লনজয়। 
সে ভবেছু; সিদ্ধার্থ: কথনে কো হি দুর্গত: ॥ ১৭৭ 
জানামি তে বানথদেরং সাং 
চানানি তে গাণ্ডীহং তালমাত্রম্‌। 
জানাঘাতং তানুশে; নাস্থি ঘোচ্ছ। 
জ'নানস্থে হাক্সমেতন্থরামি ॥ ১০৮ 
কৌরর!জের ( সমুডটুল। । (4-41 হৈনদাহনীকে তোমার প্রা 
কৃপসঞক্ক (সুধা ২5.) বাক কি বৃদ্ধিতে পারিতেোহে 
না? ১৯২,১০৩ 
অমযুদিদস্পর মূর্খ অন! যাহার “লগ ধৃস্ধকালে গঙ্গার 
বেগের আছ বন্ঠিত হয় বসা ঘা পার ছ এয অসমৰ, নানাবিধ 
ছনদদুহারে পূর্ণ আমার দে বিশাল শৈশ্যবাহিনীর সহিত এ 
গজসৈশ্বের হো অনন্ত এ নার লহিত দুখ কৰিবাব 
ইচ্ছা তুদি কিভাবে পোদণ করিতেছে } ১:৪-১০৫ 
অর্জুন! এখন আর গ্রপংলাদুলক কথা না বলিদা ধুঙ্ধ কর 
তুষি এখনও কেন নানাভাবে স্ান্মপ্রশংলা ঝরিতেছ।? বিডি 
প্রকারে ধৃন্ধ করিবার পরই রাজাল।চ করিবার দিপ্ধি পাইতে 
পানছ। মিখ্যা আত্মগ্রশংল। দার; এই কাধে লকনত!| লাভ 
ফ্রিতে পারিবে না ॥ ১৯৯ 
বনহয়! দি জগতে দিখা প্রশংলা! করিলেই কা্ধ্যসিতি 
হইয়া থাকে, তাহ। হইলে ত' লবল দাছছধই লিদ্ধকাছে হইখ। 
বাইবে; কারণ, কেবল আত্মপ্রশংলাসূলক কথা বলিতে কোন 
যাক্ধি হবিজ বা দুর্বল হইতে পারে? ১৯৭ 
আখি আনি থে, তোমার দহাছক বহধেধনঙ্ছন ভীরু আছে, 
আছি ইহাও আনি হে, বার নিকট চাৱ বাত লঙ্থ। 
পাতীন-ধহ আছে এবং তোমার কাছ অশ্য কোন হোদ্ধ| জগতে 












৩৪৭৮ 


ন তু পর্ধ্যায়ধ্দেণ সিদ্ধি: প্রাপ্রোতি মানব: । 
মনসৈবাসুকূলানি ধাতৈব কুরুতে বশে ॥ ১০৯ 
ত্রয়োদশ সদা ভুক্ত: রাজ্য: বিলপতন্তুব । 
সূয়শ্চৈব প্রশাসিন্তে বাং নিহত্য সবাস্ধবদ্‌ ॥ ১১০ 
কক তা গা্ডিবং তেই যং ত্বং দাসপনৈজিতম্‌ ৷ 
ক তা ভীমসেনস্ত বলমাসীচ্চ ফাল্গুন ॥ ১১১ 
সগদাদ্‌ ভীমসেনাদ্‌ বা কান্তুনাদ্‌ ব। সগাণ্ডিবাং। 
ন বৈ মোক্ষন্তদাতূদ্‌ বো বিন! ক্চামনিন্দিভাম্‌ ৫১১২ 
সা বে! দাস্কে সমাপন্নান মোচয়ামাল পার্ষতী । 
'অমানুস্তং সমাপর্নান্‌ দাস কর্মণ্যবস্থিতান্‌ ॥ ১১৩ 
অবোচং যং যণ্টতিলানহং বস্তথ্যমেব তং। 
দৃতা হি বেণী পার্থেন বিরাটনগরে তদ। ॥ ১১৭ 
লৃদকর্মণি বিশ্রান্তং বিরাটন্য ম্ানগে। 


লাট, এই লব জানি্াও আমি তোনার এই রাঙা অপচরণ 
করিয়াছি ৷ ১০৮ 

ক্ষোনও দাগ্ষষ্ট নামনাহ দের খাঝ। দিঞ্ি লাভ করিতে 
পারে না, কেবল বিধ্যতাট দানলিক সঙ্গার। দর কিছু নিগ্ধের 
অহহূলে ও অধীনে অনিতে পারেন 1 ১৭৯ 





তোমরা কেবল শিলাপ করেত করিতেঈ কাল কটালে, 
আর আছি আনোদশ (১৩) বংলর হালৎ তোমাদের রাঙা ভোগ 
ক্রিলাঘ। এখন আমি বচ়ুলাডগণের সতি তোমাকে বধ 
করিয়া আগামী ছিলগুলিও এট রাজা পালন করিব । ৯১৯ 

হাল অর্জুন! ধন তোদবর। পাশার গানে আমাদের দ্বারা 
দিত হইগাছিলে, সেট সং তোমার গ1ওাল দশ কোপার ছিল? 
স্বীদসেনের বল ব। তগন কোপার চলির। গিষ্াফিল 7১১১ 

গ্াবারী ভীঘলেন আহা গাণীপশারী শর্ধনএ সেই সময় 
পভী লাধ্দী হৌপদীর আশ্রথ ন। জয়া তোমর। জাল চইতে 
উদ্ধার লা করিতে পারে নাই ॥ ১১২ 

তোমরা সকলে অনাহুষোচিত্ত দীনহশ! প্রা হই! গালতে 
অবস্থিত ছিলে। সেই সময় ভ্রপদন্তা ককাই দালত্বের লঙ্কা 
পতিত তোদাদের লঞ্চলকে দৃক্ত করিদ্াছিল ॥ ১১৩ 

আমি থে ভোমাদিগকে সেট দিনে নপুংসক ফ্রী বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছিলাম, উহা বগাৰ্খ ই হটতাছিল; কাৰণ অজ্ঞাত- 
বাসের লময় অর্জুনকে নিডের নস্বক্ে রনবীর স্যার বেশী ধারণ 
ফরিতে হইস্থাছিল ॥ ১১৪ 


[ উদ্ভোগর্যর 


ভীমসেনেন কৌন্তে় যং হু তদ্ছম পৌরুষম্‌॥ ১১৫ 
এববেব সদা দণ্ডং ক্ষতরিযা: করিয়ে দধুঃ। 

বেণীং কৃষ যণ্ডবেশঃ কন্যাং নতিতবানসি ॥ ১১৬ 
ন ভয়া্‌ বাস্থদেবস্ত ন চাপি তব ফাস্কুন। 

রাজ্য প্রতিপ্রদান্তামি বৃধাব্ব সহকেশবঃ ॥৷ ১১৭ 
নায় উশ্ৰজালং বা ফুহকা বাপি ভীষণা। 
আত্বশত্স্ত সংগ্রামে বহস্তি প্রতিগর্জনা; ॥ ১১৮ 
বান্থদেবসহত্রং বা ফাস্তনানাং শতানি ঝ1। 
আাসাভ মামমোঘেত্ং আবিষযন্তি দিশে। দশ ॥ ১১৯ 
সংযুগং গচ্ছ ভীয্ষেণ ভিন্ধি বা শিরস| গিরিম্‌। 
তরন্ব বা মচাগাধং বাহুভ্যাং পুজযোদধিস্‌॥ ১২৯ 
শারদ্ধতমহামীনং বিবিংশতিমচোরগম্‌ । 
বৃহহ্থলমহোদচ্ছেল: সৌমনত্তিডিনিঙ্গিলম্‌ ॥ ১২১ 


ৰুদ্ধীফ্দার ৷ তোদার আত। 'ভীঘদেনকে যে রাঝ। বিরাটের 
বন্ধনগৃহে পাচকের ( রাধুনীর) কাচা ক্রিয়া পরিশ্রম 
করিতে হইঘাছিল, উত। লবট আমাৰ পুক্ঘত্রের কারণ বলিং 
জানিবে ॥ ১১৫ 

এই প্রকারে লদ। ক্ষত্রিঃগণ নিজের বিরোধী ক্ষহিথদিগকে 
গওধান করিয়া থাকেন । এই অরস্তই তোমাকেও মততকে বেদী 
রাশি ও ক্রীহের বেশ বাংণ করিছ। রাক্ার অন্:পুরে কক়।গণকে 
রঙা শিশাইতে হইস্বাছিল॥ ১১৯ 

হে কান্তুন! প্ররক্ণ কিংব। তোমার ভছে আমি রাজ্য 
দিরাই দিব না। তুমি হকের লহিত আ।লিয। দৃদ্ধ বর ॥ ১১৭ 

মায়া, ইত্তছাল অখণ| ঞজানক ছলন। লংগ্রামস্থলে খন্ব- 
উত্তোগনক্কারী বীরের ক্রোধ ও সিংহনাদ বন্ধিতই ফরিযন থাকে 
( তাহাকে ভীত করিতে পারে না)? ১১৮ 

ছাঙ্গার শীর্ণ কিংবা শত অর্ভুন অধার্থ বাণদারী আমার 
নিকট আসিয়া ভয়ে ঘপ দিকে বাৰিত হইবা পলায়ন করিবে ১১৯ 

তুমি ভীগে লহিত বুদ্ধ কর অশবা মস্তক হারা পর্কতেকে 
কে কয কিংবা লৈঙ্কয়ণ ব্যতান্থ অগাশ মহাসাগর নিজের দুই 
দ্বার সাহায্য উত্তীর্ণ হও । ১২, 

আমার এই শৈল্তরণ মহাসমূছে কুপাচা) হহাসৎত্তুনা, 
বিৰিংশতি তাহার মধ্যে অবস্থিত নচছাদর্পনদশ, বৃহ্য্বল ইহার 
মদে উদিত বিশাল উদ্বেলশ্বযপ আর ভৃরিশ্রযা এই ছালদৃত্রের 
তিমিছ্বিলনামক মৎস্তের স্বান অনিকার করি শাছে ॥ ১২১ 








একঘই/বিকশ'ত হোল], 


ভী্মবেগমপধ্যাশ্: ছে।ণগ্রাহছুরাসদন্‌ । 
কর্ণ-শল্যবব।বর্তং কান্বেত্তবড়বাসুষন্‌ ॥ ১২২ 
হুশালনৌঘং শল-শল/নংস্যং 
হুঁষেণ-ডিআামুধন।গনক্রম্‌॥ 
জয়জখাজিং পুরুমিত্রসাধং 
ছুর্দ্ধণোদং শকুনিগপাতন ॥ ১২৩ 
শত্ৌঘমক্ষধ্যমভিণ্রবৃদ্ধ: 


হদাবগাহ শ্রমনষ্,চ৩1:। 


মচাডারতন 


৩৪৫৯ 


জবিষ্থালি ৪২ হ তম্ববাক্ধণ- 

প্টদা ননপ্তে শরিই।পনেষ্যৃতি ॥ ১২৪ 
তদ। ননস্তে ত্িপিবাদিবাশুণে- 

নিবতিতা পার্থ মহীপ্রণাদনাৎ। 
প্রশাম্] রাজা: হি সুত্র্মা তং হয় 

বৃছষিত: এর্গ ইবাতপন্থিন। ॥ ১২৫ 

ইতি এনহাভারতে শতলাহশ্র]াং সংহিতারাং বৈগ্লাসিকা।- 
সুভোগপরনি উপৃকদ্তাগননপরনি ত্যধ্যাধনবাকো 
যষ্ট্যদ্বিকশনতডমোইদ)।য়: ॥ ১৬০ 





ভীদ্ এই যহালাগৱের অসীঘ বেগ, হোপাচার্ৰ। প্রাহ ( ছিংশু- 
আলছন্ধ)-্বরূপ হওয়া এই লৈকুসাগরে গ্রণেশ কর। কঠিন, কর্ণ 
ও শল) হখাকমে দত্ত এবং আর্ত এস: বস্বোজরাজ্জ হুদক্ষিণ 
ইহার যথ্ে বড়ববল ॥ ১২২ 

পালন উহার ভীত হ্স।৷. শল 4 শল। মস্ত, দেশ ও 
চিত্ৰৰ নাগ এবং মর, অংএ পরত, পু উহার গন্ধীরতা, 
বধ জল ও শুনি প্রপ।ত { করনা )'স্বন্ধণ আনিণে ॥ ১২৩ 

নানাবিধ অসলণ্হ উহার অপপ্বাচ । এই লৈন/লাগর সদ) 
গর ও আভতিশথ বঞিত। ঠহার সে প্রবেশ করিবার 


পর অত্যন্ত শ্রমে হন তেন।র চেনা লগ ইসা যাইবে এবং 
তোষার দমন্ত বন্ধুকে ধংন বিনাশ কর। হইবে, তখন তোমার 


মনপ্বাপ হইতে খা $ ১২৪ 

পাখ্‌ ৷ হেন্ধপণ অপধিয় মাধুতের মন বর্গ হইতে নিৰ্বর হু 
(কাণ ত0014 পক্ষে গগ্রাপ্তি মলির ৮ সেইরণ তোমার মন 
সেই সময পূরবী ৯) পালন করি হার বিষে নিরাশ ছা 
নিজ হইবে । অন! শা হয়া উপবিষ্ট হও) রাঙা 
লাও কগা তোবাদের পক্ষে আও) ৮৭১ তে তপ্ত) করে 
লাউ, পে হেহন গে গল করতে হঞ্চা কে, লেইজপ তুমি 
বাঙে। আভিপাদ করিতেই ॥ ১২২ 








জদস্থছি বে+বা।লএটত এ৬৮াহলা সংহিতা মহাভারতের উদ্ধোগপকা1%12 উপ ই তনপান 
ছিখোনসাক)বিহতক হ))(খকশততষ অখ্যাৰের অহুবাদ দনাল। 


একযষ্টাধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
[পাণুবশিবিএং গছ! ছনপূর্থসভায্াম্‌ উলূকেন তৃর্ধ্যোবনদন্দেশল। কথন । ] 


সঞ্জয় উব।চ। 
সেনানিবেশং সম্প্রপ্ত: কৈতবা; পাণ্ডবস্ত হ। 
সদাগতঃ পাণ্ডবেয়ৈরধ বিছিরমতাহত ॥ ১ 
অভিজ্তে| দুওবাৰ্যানাং যখোক্ৰং ক্ৰবতে| নয । 


দুর্য্যোধনসথাদেশ: শ্রুধা ন ক্রোদ্ধ মর্সি॥ ২ 
যুধি্টির উবাচ । 

উলুক ন ভয়ং তেইস্তি ত্রহি হং বিগতভর; ॥ 

ঘন্মতং ধার্ডরাটুস্ক পৃক্থাদীর্ঘদধিন: ॥ ৩ 





একষণ্যাধিকণততম অধ্যায় । 
[ পাওৰগণের শিবিরে থাইছা জনপূর্ণ সততে উলৃক কর্তৃক 
ছর্ষোধনের সংবাদ কখন । ] 
' লা বলিলেন, _রাছন্‌! তঙনগর অক্ষক্রীডাবিহ্‌ শকুনির 
পুৱা উলৃক পা ওবগণের শিবিরে থাইরা ওাহাহের সহিত মিলিত 
হইল ও ধূৰিষ্িরকে এই কথা হুলিল $ ১ 


রাজন! আপনি নৃত্ের বাকাদদূহ বুবিতে নিপু। 
ছুর্ধ্োহন বে সংবাদ জানাইহাছেন, আদি তাহাই কেবল যলিৰ। 
উদ শুনি! আপনি আবার উপর কন্ধ হইবেন ন) ২. 


ভুখিতির হলিলেন-_উলু্ধ ! তোদার ( বিনা) তযীনাই। 
সুখি নিশ্চিন্ত হই! 'লোভী ও জ্বী দুত্যোখনের প্রকৃত 
আঅভিথত ব্যক্ত কর। ও 


তত 


ততো ছাতিছতাং মারা পাণুবানা; নহাস্থনাম ॥ 
স্থজগানাঞ্চ মংল্সালাং কহ চ যশবিন: ॥ 5 
জপদন্ত সপুত্রস্ত বিরাট” চ সরিধৌ। 
কূমিপানাঞ্চ স্বেঘোং মধে। বাক) জগাদ হ ॥ ৫ 
উল্ফ উবাচ। 
ইদ। স্বামত্রবীদ্‌ রাজ বার্ডরাট্রো মহামনাঃ ॥ 
শৃত্বতাং ফুক্ীরাণাং তচ্টিবোধ ঘুধিচ্চির ॥ ৬ 
পরাজিতোহদি দু!তেন কৃষ্ণ চানাঘিত। সভাম্‌। 
শক্যোংমর্ধো সমুস্থেণ কহ পুরুঘমানিনা ॥ ৭ 
দ্বাদশৈব তু বৰ্ধাণি বনে হি) বিবালিত:। 
সংবংলরং বিরাট প্ক দাস্যমান্থায় চোবিত; ॥ ৮ 
অদর্ধ: রাদ্যহরণং বনবাসঞ্চ পাণ্ডব। 
ত্রৌপচডাশ্চ পরিরেপং সংস্থরন্‌ পুরুযে। ভব ॥ ৯ 
অশক্কেন চ বচ্ছপ্ত ভীনসেনেন পাণ্ডব। 
(সঙ্খ বলিলেন) তল লেখানে উপ।ব তেও মহান্ধ। 
পাওবর্পণ, সজ ও ম্ভবনিধ কষত্িব/৬, বশী আই এবং 
শুহণণের লহিত ফু ও বির।টের নিকট লহ রাডগণের দখা 


উলৃ বলিতে খ্যার করিল ৫-৫ 
ইলুৰ বলিল,--মতারাও দুদ! মচ।নন) বত রাইট্পুজ 


হুখ্যোধন কৌরধরিগের সমন্ধে আপনাকে হে লবন বলিধাছেন, 
উহা শ্রবণ ধরন ॥ ৯ 

তুমি পাশ।খেলায় পহাগিত £ঃাছিলে এব: তোমার পত্নী 
তৌপদীকে কৌরবলডাষ আন। হটদাছিল। এই অবস্থা বে 
ব/ক্তি নিঞ্েকে পুর বলিয়া মনে করে, তাহার অবস্তই ক্রোধ 
হইয়া বাকে ৪9 

বাশ বৎসর কাল তুমি রাজ) হইতে নিক।লিত হুইদ্া বনে 
বাল করিছাছ এবং এক বংলর তোনাধে বিরাটরাঙ্গার দাস 
করিযন! অতিব।হিত করিতে হইয়াছিল ৮ 

পাওুনব্দন! তুদি নিজের অব, রাজের অপহরণ, বনবান 
ও ম্ৌপধীকে প্রদত্ত ক্রেশের কথ! স্বরণ করিঙ] এখন পুরুবকার 
দেখাও ব 2 

পাঞুপুত্র { তোদার হাত! তীমগেন দেই লহ কিছু করিতে 
'শলদর্ষ হইয়া যে সব ধর্বচন বলিবাছিল, ডাহা স্বরণ করি যুদ্ধে 
শালিবে এবং ধরি শকি খাকে, তবে ভীম দু:শাগনের রক পান 
বরুক ॥ ১০ 


আর্ছাশান্ত 


[ উ্চেগপর্কৰ 


ছুশামন্ক রুধিরং পভাং ঘদি শক]তে ॥ ১৫ 
লোহাভিসারে। নিব ও; কুরুক্ষেত্রমকদমম্‌॥ 

সম: পন্থা! ভৃডাত্তেংশ্বা: শ্বে| যুত্যত্থ সকেশবঃ ৪ ১১ 
অসমাগদ্য ভীম্বেণ সংঘূগে (কিং বিকথসে। 
আরুরুক্ষর্যখা মন্দ: পতং গঞ্জমাদনম্‌ ॥ ১২ 

এবং কখসি কৌন্তেয় অকখন্‌ পুরুষে। ভব। 
সূতপুত্ৰ: সুচ্ধ ৰং শলযঞ্চ বলিনাং বরস্‌ ॥ ১৩ 
কোচ বলিন।ং শ্রেষ্ঠ: শচীপতিলমং যুধি । 
অজি সংঘুগে পার্থ রাজ্যং কথমিহেচ্ছলি ॥ ১৪ 
ত্রাঙ্মে ধন্থধি চাচাধ্যং বেদয়োয় গং দ্য; ॥ 

যুধি ধুধ/মবিক্ষোভামনী কচর মচুচত ন ॥ ১ 

ত্রোণং মহাছ্যতিং পার্থ জ্রেুমিচ্ছসি ত্য! । 

ন হি শুক্রম বাতেন মেরুমুগ্রধিত: গিরিম্‌ ॥ ১৬ 





লৌহের অগ্র-শত্ব বাচির করিয। আনিছ তাহার '্বপন। 
প্রভৃতি কাধ হল*্প& হরধাছে, কুকক্ধেত্রর বদ্ধদ শুক্ধাইর। 
গিধাছে, পথ সহতল 2৯1 এবং তোমাদের অ্বলদূহ উত্তমরূপে 
পালিত হইছে, অতএব আগামীকালই প্রকঞ্চে লহিত আলির 
দ্ধ কর ১১ 

দুদ্ধে ভীছের লঙ্গুংন পা হঠং। কেন তোমরা নিদা। আত্ম, 
শ্রশংশা করিতেছে? কুস্বীনন্ধন1 থেক কোন আসক ও হন্যবৃদ্ি 
বাকি গন্ধহাদন পর্কাতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, লেই$প 
তুমিও আত্ম প্রশংলা করিও না বত্মপ্রণংল। না করিব পুরুষ 
হও (পুকুঘদ্থের পরিচর হাও )। 

পার্খ। অত/ন্ত ছু বীছ ৩৭6 ক. বলবান্দিগের মথে 
শ্ৰেষ্ঠ শল্য এব: দৃত্ধে ইত্তুণ) পরাঞ্ী দহাবলনালী জোপকে 
জয় না করি তুমি এখন রাও! এহণ ফ্রিতে কেন অভিলাষ 
করিতে? ১২-১৪ a 

আচার যোগ বক্ধৰেধ ও বছধেগ উদ বেদেরই পারদত 
শকিত। তিনি বুদ্ধের তার বহন করিতে লব, অক্ষোজনীর, 
সৈ্মৰো বিচরণকারী ও লংগ্রাস হইতে কখনও পল্চাষগলরণ 
ফরেন না। পার্থ! তুমি সেই হহাতেজন্বী র্রোশকে দে জা 
করিতে ইচ্ছ করিতেছ, উঠ! ধাখ ছুপোহল থা) বাছু দেই 
পর্কতকে তুলি ফেলিতে পারিরাছে, এপ কা আমর) কখনও 
গুনি নাই ॥ ১৫-১৯ 


একবষ্াপিকশততমোহপযায়?] 


অনিলো ব। বছেশ্েকং হৌবাপি নিপতেন্বহীন্‌। 

ঘুগং ব। পারবর্েত যগ্ডেবং স্টাদ্‌ যথান্ধ নাম্‌ ॥ ১৭ 
কে ভন্তি জীবিতাকাচ্ছী প্রাপেননরিদর্দনম্‌ । 
গঞ্জে বাজী রথো বাপি পুনঃ দ্ন্তি সৃহান্‌ ব্রঞ্জেৎ ৪১৮ 
কথমাত্যামভিধাত: সংপ্পৃষ্টো দারূণেন বা । 

রখে জীবন্‌ বিষুচো ত পদা ভৃমিমূপস্প শন্‌ ॥ ১৯ 


কিং দত রঃ কূপশয়ে। যথেঘাং 

ন বুধাসে রাঞ্চমূং সনেতাৰ্‌ । 
দূরাধ্ষ।ং দেবচমূপ্রকাপাং 

গপ্তাং নরেন্দৈপ্রিপশৈরিব সাম ॥ ২০ 


প্রগৈ; প্রতীচোরথ দাক্ষিপাত্যৈ- 
কদীডাকান্বোজশটক; খশৈশ্ড। 
শানৈ: সমংস্টৈ: কুঞ্নুখা দেশর 
যে চ্ছৈ; পুলিন্দৈত বিড।স্রকাদৈণ? ৪২১ 


তুমি পূর্বে আমাকে দেড় কয বপিহাছিলে, উঠা খনি পতাই 
লহ হব, তবে বুঝিতে হবে হে, বাখু পর্ধতকে বংন ফ্রিতে 
পারিবে, স্বর্গলোক কৃতলে নিপতিত ₹3%। পড়িবে কিংবা খুগই 
হয়ত তখন পরিবর্তন ইটা ধাই(বে ॥ ১৭ 

নিজের প্রান বাচাইতে ইঞ্চুক, এক্ধপ কোন্‌ হস্বাযোহী, 
অশ্বারোহী ও রখারোহী বার আছে, ধে শত্রদমন ছোণশের সহিত 
যুদ্ধ করিতে আলির ফুশলও।র দহিত কিরিদ্ধ। ধাইতে দখর্খ 
হইবে ১৮ 

ভীত্ম ও ত্রোণ ধাহাকে বধ করিবার জগ নিশ্চয় করিয্বাছেন 
অধবা দুদ্ধে তাচাংংর নিদ্বিপ অথ ধাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, 
এরগ কোন্‌ কূততলবালী ত)ক্তি বাচিয়া খাকিতে পারে। ১৯ 

দেদণ বেবগণ প্ৰর্গকে রক্ষা! করিম) খাকেন, লেইরপ পুর্ব, 
পশ্চিম, হক্গিণ ও উতর দিক্লমুছে বাসঝারী সফল নরণতি এবং 
কাছোজ, শঙ্ক, খশ, শা, মস্ত, বুফ ও মধাগ্রদেশের সৈররা। এবং 
গেছ, পুনিন্দ, অৰ্শ, আস্ত ও কাক্ধীদেশীর যোস্ধা! ধাহাকে রক্ষা 
করিতেছে, যাহার! দেখগণের সা দুর্ভধ ও শুপ.সঠিত, কৌরঘ- 
সাজের দেই (লমূততুণ/ ) বিশাল শৈশ্বাহিনীৰে তোমার ভান 
একজন চুপমত্ুক কি বুৰিতে পারিতেছে ন? ২৯-২১ 

অনৰূদ্ধি দৃঢ় ঘুৰিঠির ! তাহার বেগ দৃদ্ধকালে গঙ্গায় বেগের 
ভাহ বদ্ধিত হয এবং ছাহা পার হওয়া কোনঞপই লন্ভব নত, 





সহা ভারতদ্‌ 





৩৪৬১ 


নানাজনোৌবং ঘূৰি সৎ্ততট্ক 

গাক্ণং যথা বেখনপারণীয়ন ৷ 
মক ন্্তিং নাগবলস্ক মো 

ঘুযুংসসে মন্দ কিন্প কিমবৃদ্ধে | ২২ 
ইত্যেবসুকা রাজানং হসপুতরং যুধিষ্ঠিরস্‌ । 
অভ্যাবৃত্য পুনঞিফুসুপ্‌ক: গুত্যভাহত ॥ ২৩ 
অকখমানে। যুধ৷ন্ৰ ক্খসেহক্ছুন কিং বছ। 
পধ্যায়াং সাক্চিরেতন্ত নৈ৬ং সিধ্যতি কথনাং ॥ ২৪ 
হদীদং কখনালোকে সিধে|ং কর্দ ধনঞ্রন্ন। 
সৰে ভবেয়ু: সিদ্ধার্থ; কখনে কে! ছি দুর্গত: ॥ ২৫ 
আনামি তে বানুদেবং লহায়ং 

জানান তে গাণ্ডিবং তালমাজম্‌। 
জানাম্যেতৎ ডাপুশে। নাস্তি যোদ্ধা 

জানান রাজানেচদ্ররামি ॥ ২৩ 
ন হু পর্ায়ধলেণ বাড়া প্রাপ্তি আহঃ । 
মনসৈবাথকূলানি বিধাতা করতে বশে ॥ ২৭ 





৫ ভে বিশাল লৈক্ষযাহিনীর 
লহিত এবং গঞ্জলেনার মে! অহস্থিত হহেধন আহার পহিত 
হুগ্ধ করিবার ইঞ্চ) কিডানে পোদন করিতেছে } ২২ 

মাপ রাজ দুদিচিরকে এট কখা বলি উলুক অঞুনের 
দিকে সুখ ফিরাইত! পুনহ:৫ ঠাহাকে <লিতে আর করিল) ২৩ 

অর্জুন! নিজের প্রশংসা না করিথা এখন ঘুক্ডকর। নান।- 
ভাবে নিজের প্রশংল। করিত কেন? বিভিঃপ্রবারে দ্ধ 
করিবার পরই রাজ/লাও করিবার বিধয়ে সিঞ্ধিপ্রাপ্থি হইছা 
থাকে, কেবল নিজের প্রশংসা করিতে খাকিলে কাধ্যের লক্ষলত। 
আলে না ২৪ 

ধনছন্ধ। হদি এই জগতে কেবল আত্মপ্রশংল। করিলেই 
অতীৱ কায দন্প্ হয, তাহা হইলে ত’ লকল লোকই দিদ্ধকাদ 
হইয়া পড়িবে; কারণ, আগতে কেবল বাকের দারা আত্মগ্রলংস। 
করিতে কোন্‌ বাক্তি ধরিজ ও দুর্গ খাকিতে পারে? ২৪ 

আমি আনি বে, তোদায় লাক বনুমেৰনন্দন শী, আমি 
ইহাও জানি তে, তোহার নিকট চান হাত লক্বা গাতীব হয আছে 
এবং আজি ইহাও অবগত আছি যে, তোছার দার অস্ত কোল 
ৰোদ্ধ। এ জগতে নাই, এইলব জানিহাও তোছায় এই রাজ! 
আমি অপহরণ করিয়াছি ৪ ২৯ 

কোনও ঘাহুধই নামৰাত হারা স্াজ্ালাত করিতে পারে 


৪৬৯ 


তরশ্জোদণ দম। হও, রাদরাং বিলপতস্তর । 
ভূয়শ্চৈৰ প্রণালিন্তে হত] হা; সবান্তৰন ॥ ১৮ 
ক তদ। গাওক: তেহহুল ঘং ত: দাল পণৈজিতঃ ৷ 
ক তদা ভীনসেনন্ত বলমাসীচ্চ ফান্তন ॥ ২৯ 
সপদাদ্‌ ভীমসেনান্‌ বা পার্থাদ্‌ বাপি স গাণ্ডিবাৎ। 
ন বৈ মোক্ষন্তদ৷ বো(ংহৃদ্‌ বিনা কৃষ্চমনিন্দিডাদ্‌ ॥ ৩৯ 
সা বে দাস্তে সনাপল্লান্‌ মে।ক্ষয়াম।ল পাষতী। 
অমামুস্তং সমপর্রান্‌ দাসকণ)বন্তিতন্‌ ॥ ৩১ 
অবোচং বং ধণ্ডতিলানহং বস্তত্যমেব তং। 
ধৃত হি বেদী পাথেন বিরাটনগরে তদ। ॥ ৩২ 
সূদক্দি চ শ্র।প্তং বিএাটস্) মহানদে। 
ভীমসেলেন কৌস্েয় যচ্চ তএন পৌকষম্‌ ॥ ৩৩ 
এবমেত্তং সদ! দণডং (এয কঠিয়ে দধুঃ ॥ 
1; কেবল বিবাতাট স্বাঘ মানাদক দ্য! 
নিছে অনুবলে আনিতে পারেন ও অহীনে রাবিতে পারেন ৪২৯ 
তোমরা কেবল বিণ।4 করিতেছ, আর আমি তঢ়োনশ বতপর 
দাং তোনাতের ৫19] ভোগ করি৷ ঘাহতেছি ॥ এখন বন 
বান্ধবের লহিত তে।সাকে ব1 কিন অনি্াতে ও এই রাঙা শাগন 
করিস ৪২৮ 
ধান অর্জুন! হপণ ভুমি ণাপাধেলার দানে পরাজিত 
ছইঘাছিলে। তখন তোমার গান ধ৫ কোথা ছিল? ভীব- 
লেনের বলই বা কোধাত ছিল । ২৯ 
গদাধারী তীঘলেন ব। গান্তীবধার্রা অদুনও দেই লব্ধ সতী 
দাধৰী জৌপদীর আশ্রত্ন প্রথণ না করিয়া নিজেদেরকে ধালত 
হইতে দুঞ্জ করিতে পারে নাট ॥ ৩, 
তোমর! সকলে জমগুক্টোচিত চীনদশা প্রাণ হই দালত্বে 
“দান ছিলে। তখন সেই জ্রপদক2া কাই দাসত্বের লন্ঘটে 
শ.তত তোদাদের লবলক্ষে মুক করিয়াছিল ॥ ৩১ 
আদি যে সেই লম্ধ তোমাধিগকে কাপুর ও নপুংসক 
বলিদ্বাছিলাদ, তাহা! দখার্থই হইছিল; কারণ, অজ্ঞাতবাসের 
শন দির়াটনগয়ে শর্জুনকে নিণের মক রনবীর চা বেশী 
ধারণ করিতে হইয়াছিল ॥ ৩২ 
রুস্ধীনন্দন! তোদার ভ্রাতা তীঘসেন রাঞ্জা বিরাটের রঞ্ধন- 
চে পাচকের কার্য্য করিতে করিতে থে শত্যক পরিশ্রষ করিতে 
হইছাছিব, উহা! লবই শাৰার পরতে পরিচছ ॥ ৩৩ 
এই তাবে গন! ক্ষণ লিগের বিরোধী ক্ষত্রিদিগকে 





আশা 


[ উচ্ভোগপধ্ব 


বেনী: কুষ। বেশ; কণা, নতিতবানলি ৪ ৩৪ 
ন ভয়াদ্‌ বানুদেবস্ড ন চাপি তব ফাল্গুন ৷ 
রাজ্জাং প্রতি প্রদাামি ঘুধাস্ব সহবেশব: ॥৩৫ 
ন মাজা ইন্বঞ্জলং ব। কুহক। বাপি ভীহণ!। 
আতশন্্রসা মে যুদ্ধে বহস্তি প্রতিগঞ্জ নাঃ ॥ ৩৬ 
বাহ্দেবসহত্রং বা ফাল্তুনানাং শতানি বা। 
আসা যামলোথেধুং ডরবিস্যপ্তি দিশে! দশ ॥ ৩৭ 
সংযুগং গচ্ছ ভীগ্রেণ (ভাদ্ধ বা শিরসা গিরিম্‌। 
তরেদং বা মহাগাধং ঝা্ড্যাং পুরুযোদধিঘ্‌ ॥ ৩৮ 
শারদ্বতমহামীনং বিবিংশতিবহ্থোরগম্‌ । 
বৃহদ্ধলমহোছেলং দৌমদত্তিতিমিনিলম্‌ ৪৩৯ 
ভীমবেগমপধান্থং ছ্রোণগ্রাহত্রাসদম্‌ ॥ 
কর্ণশলাঝহ!বর্তং কা!রবড়বানুখন্‌ 
দও শান করিদ্থা দাকেন। লেঃ হই তোমাকেও মণ্ডকে বেণী 
রাখি ও নপুংসকের বেশ দারণ কারর। থজ। (বরাটের কাকে 
নত) শিক্ষাগ্রচানের কাছ! করতে চল ॥ ৩৪ 
হে কান্ধৰ! এক < তোমার ৬৫ আমি রাহা ফিরাইঘা 
বিষ ন, পতএব শ৪কের সহিত আপিযা দৃদ্ধ কর॥ ওর 
মায়া, ইন্রখাণ ও ৩৫৮৫ হুক ( ছলন। ) সংগ্রাদে অন্রধারী 
ছুবেোধল আনার কেবল কোৰ ও [ননাহই বাড়াই) দিবে 
{ পাঘাকে ভীত করিতে পারিবে ন। ) ১৩৯ 
হাছার এ+ এবং শত অর্দু+4 দনোদ বাণ্যারী বীর 
আসার নিকট আলি! ওঠে দশ দিকে চুটি৷ পলায়ন 
করিবে ॥ ৩৭ 
তুমি তীগ্মের লহিত ধুন্ধ কর অধব। মৃস্থঝের ঘার। পর্বতকে 
ডের কর কিংবা অতিশঙ অগাস পৈন্ত-মহ1লাগরকে ঘুই বাহ হারা 
পার হইয়া য)9 ৷ ৩৮ 
সাধাধের লৈঙগকপ মহাগাগরে কুপা1ধ দহামৎকতুলা। 
বিনিংশতি তাহার মেঃ অবস্থিত দহাপণ, বৃযদ্বল তাহা মধ্য 
হইতে বিরাট, উদ বেল ( উরাল তরদ) এবং তৃরিত্রব। তিৰিদিল- 
নাদক হহাদতত-স্বরণ ৬৪ 
জীঙ্গ এই নৈগদহাসদূতের অপীদ বেগ, রোণাচার্ষ। উহার 
রাহ ( হিংশু জলন্ত )-হপ হওয়ার এই সৈক্দহালাগরে প্রবেশ 
ফর। অত্যন্ত কঠিন, কর্ণ ও শব্দ বংলা এবং আহ ( খল) আর 
কথোজরাদ হদ্ষিণ উতর বড়বানল ॥ ৪. 








দ্বিষষ্টাধিকশততামোইস্যায়; ' 


মহাভারত ৩৭5 

হশোসনৌঘং শল-শলামংসাং তদ। নস্তে তেপিবাপিবাশুচে- 

হৃদেণ-চিত্রায়ুধ্নাগনক্রন্‌। নিবতিত! পার্থ মহী প্রশাসনাৎ। 
জয়ত্রথাত্রিং পুরুষিত্রগাঘং প্রশাদ্য রাজা; হি হুতর্ঘভং হয়া 

হসর্ঘলোদং শকুনিপ্রপাতন্‌ ॥ ৪১ ব্সুঘিতঃ স্বৰ্গ উবাতপন্ছিনা ॥ ৪৩ 
শত্বৌঘদক্ষয্যমতিপ্রবৃদ্ধ 

হদাবগাহ্ন আমনইচেতা: । উতি আলহাভারতে শতসাহশ্রাং সংহিতায়াং বৈল্লাসিক্যা- 
ভবিষ্যসি দ্বং হতসৰ্যবান্ধব- সুভোগপর্ধদি উলৃকদূত।গমনপর্থণি উল্কবাকো, 


স্বদ। মনস্তে পরিতাপামেহাতি ॥ ৪২ 


একঘষ্ট/বিকশ ততমোধধার: ॥ ১৬১ 





ছুশানন ইহার তীব্র গ্রগাত, শল 9 শল। ঘংক্ত, সুবেশ এবং 
চিমাত নাগ ও কর, আনত পর্বত, পূক্মিয় উহার গল্ভীরতা, 
গর্মণ জল ও শঙ্ধুনি প্রশাত ( বরণাব্বম্কপ ) ৪ ৪১ 

বিবিধ অস্ত্ররাশি এট সৈগঘহালাগরের জলপ্রবাচ। এই 
নৈন্তৰহাসাগর বেত্প শক্য, সেটকপ অতিনহ পরিবস্ধিত। 
ইছাদের প্রবেশ করিবার পর জনি শ্রমের ভস্ত তোবার চৈতন) 
নও হইনধা যাইবে, তেছার লমপ্য এস্কুগণকে সাচার কর| তইবে 


জরময়চনি বেদর|ালছুসাত শততশাজস্রী পংহিতা 
উলুক্গগাক/াসিলচক 





একমউ।বিকশডতম 


এসং এই কারণে তপন তাা। 
পার্থ! দেক্ল অং 





নে এত) লন্থাপ আসিবে ৪৫২ 
পের মন হর্গ হইতে নিয় ঘছ ; 
কারণ, তাহার পক্ষে স্বগলাত সদস্তব, লেটরণপ তোমার মনও 
পেই লঘ্ধ এট পৃথিবীর বাক্জ)পাল্ন কৰিবাৰ বিপদে নিরাশ হই 
নিন হটতে বাধ! তইলে । চে একি কোন তপল্ত। করে নাউ, 
অনিলাদী হয়, দেইঝণ তুমিও রাধা 
হী চইচ । ৪৩ 















পাস উনু্নামাগহনপার্সো 
অপ্যাছ্বের অগ্ঠদাগ সমাগ । 


দ্বিষ্টযবিকসততমোহধ্যায়ঃ। 


(ছর্ষেযাধনস। সান্দেশং জরা পাণুধপক্ষস্তে বরদানন | 


সয় উন1চ। 
উল্ৃকব্দনং হুয়ো যপোক্তং বাক্যনত্ৰসীং । 
আশীবিহমিব কুদ্ধং তুগন, বাকাশলাকয়া ॥ ১ 
তন্তু তদ্‌ বচনং ক্রুঙগা রুষিতা: পাওনা হৃশৰ্‌ ৷ 
রাগের ভৃশসংক্রুদ্ধাঃ কৈতবোন।পি ধৰিও: ॥২ 


আাসনেষ দিস বা শ্চৈর প্রচিক্ষিপুঃ। 
আশীবিষা উন ক্রু ্ধা বীক্ষাঞ্চক্রু; পবস্প্রথ ॥ ৩ 
বাকৃশির তীমলেন; দমদৈক্ষত কেশবস্‌। 
নেত্রান্যাং লোহিতাস্বাভয।মানীবিহ ঈব শ্বসন্‌॥ ৪ 





দ্বিযষ্যধিকশততম অধ্যায় । 
[হর্ঘোধনের সংবাগ শুনিয়া পাণ্ডবপক্ষের উৰয় দান। ] 
সহঃ বলিলেন,_-রাছন্‌ ! উলৃক পুরা বিষধর সর্পের কাছ 
ক্রোধে পূর্ণ অর্ধুনকে দাগ বাণে অধিক পীড়িত কৰিতে করিতে 
হ্ষ্যোধনের কথিত নঙ্কল বাক! বলিল । ১ 
* উহা কথা শুনিয়া পাগুধগণের শতাস্ ক্রোধ ছইল। একে 
তত" তাহারা পূর্ব হইতেই কৃদ্ধ ছিলেন, তাহার উপর অক্ষক্রীড়া- 
নিপু শনির পুত্র ভাচ।দিগন্ষে আরও তিরস্কার করিল ৪২ 





তখন পান্তহগণ আন হইতে উঠি শড়িলেন এবং নিজেদের 
বাহকে চারিদিকে প্রহার করার  সিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
তাহার! বিষঘর পর্পের গ্রাম ভয়ানক তুদ্ধ ছইছ! পরস্পরের দিকে 
দৃষ্টিপাত করি রহিলেল । ০ 

তীদলেন বিষাক পর্ণের স্তাহ পীর্ঘসথাদ ত্যাগ করিতে করিতে 
অখোমত্বক হইছ। রর্কিদনেতরে উ্ররুফের দিকে তাকাইব 
রঙিলেন » ৪ 


৩৪৬৪ 


নার্ডং বাতায়জং দৃষ্ট। ক্রোধেনাভিহাতং ₹শহ্‌। 
উতর দাশার্ছ; কৈতব্যং প্রতাভাহত্ত ॥ ৫ 

প্রধাছি শী কৈতব্য ত্রয়াশ্চৈব সুযোধনম্‌। 

ক্রুতং বাক্যং গৃহীতোইর্ফো মতং যং তে তথাস্ত তত্বত 
এবমুক্ত। মহাবার: কেশবো রাজ্জসন্তম। 

পুনরেয' মহাপ্রাজ্র: যুধিষ্টিরমূদৈক্ষত ॥৭ 

ম্যানা স্বেঘাং কৃষ্ণস্য ₹ বশন্বিনঃ। 

ক্রপদস্ত সপুত্ৰ বিরাটস্ক চ সল্লিধে 
ভূসিপানাঞ্চ সর্বেঘাং মধ্যে বাক্যং জগাদ হ। 
উল্কোংপাল নং স্থুমো ঘথোক্ং বাক]নত্ৰবীং ৪ ৯ 
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধ; তুদন ঝাকাশল।কয়]। 
কৃফাদীংশ্চৈষ তান সধান্‌ যখোকং বাক]মব্তরবীত ৪ ১৯ 
উলূকস্ত তু তদ্‌ বাঝাং পাপং বারুপমীরিতস্‌। 

শ্রদ্ধা বিচ্ক্ষুডে পার্ধে। ললাটং চাপ)নাছ রং & ১১ 
তদবন্থং তদা দৃ পাথং লা সিতিও পি । 

নাসৃ ্তন্ত মহারাজ পাণ্ডনান।: মহ(রখা; ॥ ১১ 








আরশ 


{ উন্লোগপন্ 


অধিক্ষেপেণ কৃষ্ণত পাথষ্য চ মহাজন? 

ক্রুদ্ধ তে পূরুযব্যাড্রা: ক্রোধাচ্ছজলুরচাতাঃ॥ ১৩ 
ধৃষটহা: শিখণ্ডী চ সাত)কিস্চ মহারথ; | 

কেকয়া ভ্রাতর: পঞ্চ রাক্ষদ্ঠ ঘটোংকচ; ॥ ১৪ 
জৌপদেয়াভিমন্্স্চপৃষ্টকেতুশ্চ পািবঃ ৷ 
ভীষসেনশ্চ বিক্রাস্তো ঘমজো চ মহারতো ॥ ১৫ 
উৎপেতুরাসনাং সবে ক্রোবসংরকলোচনাঃ। 
বাহুন্‌ শ্রগৃঙ কচিরান্‌ রকরচন্দনরুযিতান্‌ ॥ 
অঙ্গদৈ; পারিহার্ঘেচশ্চ কেযুরৈস্চ বিছুবিতাঁন্‌ ৫১৬ 
দন্তান্‌ দন্তেষু লিম্পিদত স্থকিণী পরিলেলিহন্‌। 
তেষাদাকারভাবজ: কৃস্থীপুত্রে! ঝুকে দিরঃ ॥ ১৭ 
উদতিষ্ঠং স বেগেন ক্রোনেন প্র্বলরিব। 

উদ্ধত সস নেয়ে দষ্যান্‌ কট্‌কটাঘা চ ॥ ১৮ 
হস্তং হস্তেন নিশ্পিষ) ইউল্কং বাঝানত্রবীং। 
অশক্তানানিবাস্থাকং প্রোংসাহননিমিস্তকম্‌॥ ১৯ 











যাচুপুর চীদকে ক্রোপে আভাস দত এ আহত হইতে 
দেখিছ| দশার্থকৃজতিলক উঠ উপুকককে চলত হাক্ুপহকারে 
বলিলেন ॥ ৫ 

পাশাখেলায চতুর শকুনির পু উলক্চ' তুলি ঈত্র ফিরিহা 
হাও এবং ছু্গোখনকে বল--পাণ্তরগণ তোন।র লংখাদ শুনিয়ে 
এবং ভাবার মরা রুযিধ। স্বীকার করত) লটহাছে। যুদ্ধের 
বিষগ্ছে দেরূপ তোমার ক্সভিহত, তাই হউনে॥ ৯ 

হপশে&[ এই কথ! ললিধ। মহাযাত কেশব পুনরায় পরথ 
নুন্ধিধান্‌ রাজা মুঠি র দিকে দৃরীপাত করিলেন ৪ ৭ 

তারপর উলৃকও পুনযান লম সজাবংনী ক্ষত্রিংদুাৰ, হশশ্বী 
ভফ এবং পুতরগণের লহিত ক্রুপদ ও বিরাটের নিকটে সম্পূর্ণ 
রাজহুলীয় মনো শেষ কথা ধাহা ছিল, তাহাও বনিলেন। সে 
বিষধর লরগর্দৃশ কুদ্ধ অর্জুনকে পুনরান স্বীর্ বাগ বাণে জর্জরিত 
করিতে করিতে দুখে।ধনের কথিত বাক) ধলি৷। শুলাইল। 
নেই সঙ্গে পীর প্রভৃতি অঞ্াস্স সকলকে বলিধার জয় দুর্দ্যোধন 
যেষে সংবায আনাইয়াছিলেন, ভাহ।দিগকেও যধাযৰরূপে লব 
শুনাইছ। দিল ॥ ৮-১* 

উলুককর্তৃব কখিত সেই লাপপূর্ণ দারুশ বাক) শুনি) বুভীপুত্র 
অর্জুন অত্যন্ত কৃত হারা উঠিলেন। তিনি তখন (উত্তে্নাবশতং) 
শ্বীর হপ্তে ললাটপ্রন্নেশ মার্জন। করিতে লাগিলেন ১১ 





হে ইল! অদুএকে উজ বা 0 উপাস্থত রাঞ্দদিতি 
ও পাযদিগ্গের মহারন টীরগণ ৮৪ করিতে পারলেন না ॥ ১২ 

মহাক়্। ৭9 প্রকে তি নিছক বাকা শুনি! 
শব শি হতে অচুত পুঃশশ্রেঃ নীরণণ কোণে আলিতে 
লাগিলেন ॥ ১৩ 

হট (শিখণ্ডী, মহাধনী লয় 
কুখারগণ্, রাক্ষস ঘটে।ংকচ, তৌপলীত পঞচপুর, আঠিমা। হাজ। 
বৰৰ তু, মহাপরাক্রমশালী ভীমদেন এবং মহারথী লুল ও 
সহছ্ব-ইহার। লকলে কোনে ₹কচন্দ হয! নিজ নি আদন 
হইতে লাঙ্কাই। উঠি! প্ডিলেন এলং আগর, পারি) ( মডি- 
লমুংহর গুচ্ছ) ও ফেন্ছুর বিছুলিত এবং রকচন্দবনে চর্চিত স্ব স্ব ঘাছ 
দৃঢ়ভাবে ধরিয়া হন্ডে গন্থে ঘৰ করিতে করিতে ওঠেরু ছুই কোপ 
ভাগ চাটিতে জ/সিলেন ৪ ১৪১৯ 
গ্রাছাছের আকৃতি ও ডাবকে জানি কুম্বীপুত্র ভীমসেন অতিশয় 
বেগে উঠি! দাড়াইলেন এবং দেন প্রজনিত্ত হট! সহসা চক্ছ 
বিস্কাঞজিত ফ্রি ধর্ম গুলিতে কটকট পন্য করিতে করিতে ছে 
দ্বারা হু লিম্পেষণ করত উল্‌+ককে এট কথা বণিলেন ৪১৭-১৮ 

জয়ে দূর্ঘ1 ছর্ডোধন তোকে দাহ কিছু বনিয়াছে, তোর 
নেই হ্যকা আছর! শুনিয়াছি। মনে হইতেছে--অ।মার বেন 
অপদর্ণ, আর দেইজক্ত আদাদিগন্ষে প্রোৎলাহিত করিবার জক 
এই লব কখা বলিতেছ ॥ ১৯ 






» পৰ৷ হাত! কেকগরাজ- 





বিষষ্টাপিকশত তামা! 





আতং তে বচনং মৃর্শ হং তাং ুধে)ধনোইত্রবীহ। 
তন্মে কথাতে মন্দ শৃণু বান: ততাদদম্‌ ॥ ১০ 
সর্বক্ষ্রন্ত সব্যে তং ঘদ বক্ষপি পুযোধনন 1 
শূত্বত; সুতপূত্ৰন্ত পিতুশ্চ তং ছাঃ ॥ ১১ 
অশ্মাভি; ্রীতিকামৈপ্য আতুব্দেস্ত নিতাশং। 
এবিতং তে তুর।চার তং স্বং ন বহু মন্যসে ॥ ২২ 
প্রেষিতশ্চ ছ্বধীবেশ: পনাকাতকষী কুরন্‌ প্রতি । 
কুলত হিতকামেন দর্ণরাজেন দীনতা ॥ ১৬ 

স্বং কালচোদিতে| নূনং গস্থক্কাৰে৷ ঘনক্ষযুৰ। 
পচ্ছন্বাহ্বমন্মথাভিন্তচ্চ শ্বে। ১(বত। প্রথম, ॥ ১১ 
ময়াপি চ প্রতিজ্ঞাতে। বস: সহা তৃক্কস্ত তে। 

স তদা ভবিত! পাপ নাত্ৰ কাধ বিচারণা ॥ ১৭ 





বেলামাতক্রমেং সন্ত: লাগরে। বরুণালয়: । 
পর্ধতাম্ড বিশীগে বোধ ন সুধা তৰেং॥ ১৬ 


ছুর্ব উলুক ! এখন ডুট ব্যান! কধিহ চাল হাক গন এবং 
লন রাখদণসীর মতো গতপুজ কর্ণ প তোর ছখা্থা পিতা 
শকনয় দন্মুখে দুর্ণে/শ্রনকে উঠা সিনাই) দিবি ৪ ১৪-২১ 

দুৱাচায়ী ছুর্ধো দন! নট সর্ফাদ। নাদের 0৪ হাতাকে 
লগ রাধিবার ইচ্ছার তের বত অত।াচার নিশন্ছে সঙ 
রিঘাছি। কিড দেসিতেছি হে, তুঃ এ বিদযের কোন শুই 
দিল নাই ৪২২ 

মতিদান্‌ ধর্দরাজ খর কৌরবকুলের হিতাকাজ্মী হই 
শাক্ধিকামী ভধীক্ষেশকে কৌরবগণের নিকট পাাইদবাছছিলেন ॥ ২৩ 





কিন্তু তুই নিচ কালগ্রেরিত হইস্। বযলোকে থাইঁতে 
চাহিতেছিস্‌ (লেইজগ্ লঘ্ধির প্রস্তাব মানিস নাই )। আচ্ছা, 
আমাদের সহিত দুখে চল্‌। আগামীকাল নিশ্চই মুগ্ধ 
হইবে ॥ ২৪ 
_ বে পাপ। জ্যধি তোকে এবং তোর শ্রাভাষেছকে যেভাবে 
স্ব করিবার প্রতিজ্ঞা করিদাছি, তাহা সেইরূপেই পূর্ব হইবে। এ 
রে তোর আর জর কোন বিচার করিবার প্রশ্থোজন নাই ॥ ২৫ 

প্ৰরূপালৰ লদূত মত নিজ সীন। উ্নঙ্মন করিতে পাৰে এবং 
পর্বত জীর্শঈর্শ হটখা হাটতে পারে, পরদ্ধু আঘরে কথিত বাকা 
কখনও ছগিখা। হইবে ন) । ২৬ 

৪৩৪ 


মহাডারতল 


সহান্তুস্তে যদি ঘম: কুবেরো কু এব বা। 
হথাপ্রতিভ্রং হরুদ্ছে প্রকরিষ্ঠুম্বি পাণুবা: ॥ 
ছুশোলনন্ত কধিরং পাতা চাশ্ছি বথেক্পিতদ্‌ ॥ ২৭ 
হস্চেছ প্রতিসংরন্ ক্ষত্রিয়ে। মাভিহাক্কতি। 
অপি ভীতু: পুরস্কৃত তং নোছি ঘমক্ষযম্‌ ॥ ২৮ 
হচ্চৈততুক্ৰং বচনং ময়। ক্ষরস্ত সংলদি ৷ 

ঘখৈতদ্‌ ভসিত। সাং তখৈবান্কানমালতে ৪ ২৯ 
চীদসেনবচঃ ক্রৎ! লচদেবোহপামর্যণ: ) 
ক্ষোপসংরও লচনস্থতে। বাঝামবাচ হ॥ ৩৯ 
শেটওশুরসদৃশমনীঅনসংসদি । 

শৃদু পাপ বাচে! দহং হ81511 তি পিতা স্বয়া ॥ ৩১ 
লাম্থাকং ভবিতা ছেদ: +পাচিং কৃকডিঃ সহ) 
দৃতরাইন্স সন্থক্ধ। যদি নাহ চা সচ ॥ ৩২ 

হং তু লোকবিনানায় ধুই বাুকুলস্ক চ। 

উৎপতো বৈরপুবঘ: স্বকৃজওুণ্চ পাপকৃৎ ॥ ৩৩ 














ঠা ওক হমরাজ, কনের অখন। 
ভগবান ৯ ব্যান না কেন, পাতে ঘ। তিক কৰি। 
তাহাৰা ও৮লাবে কাছা কৰিছ৷ ঘাইবে। আমি 
উচ্ধেঞলাবে ₹। বক ছাই পান করিব ॥ ২৭ 

সেট লয়ত শাক্ষাত হাসকে আগে করিয়া যেকোন ক্ষতির 
জোঙসহকাবে আমার উপৰ দাবিত হইকে, আমি তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ হঘলোকে তেবদ করিল ৪২৮ 








আম এই ক্ষত্থলডাদ বাচা কিছু বলিলাঘ,। তাহ! হাছাতে 


লতে। পন্ধিণত লই বদি [নিজের শপখঞ্রহ্ণ 
করিতেছি ॥ ২৯ 
ভীদসেনের খা শুনিদ্বা ॥হতেবেরও অঘর্ধ জাগি উঠিল। 


তখন তিনিও ক্রোধে চক্ষু চক্রবর্ণ করিয। এই কথা বলিলেন ॥ ৩* 

রে শ্বাপ! আমি এই বীর *পৈশ্রগপের লতার গৰ্বিত শূর- 
বীরের যোগ! বাকা বলিতেছি। তুষ্ট উহা শ্রহণ কর এব ডোর 
পিতাকে ছাইছা শুনাইলি ॥ ৩১ 

যি মৃতয়াষ্টের তোছের লহিত কোন সনস্ধ না থাকত, ছা 
হইলে কখনই কৌরবগণের লচিত আমাদের কোন তে সরি 
হইত লা ৩২ 

তুই লদপ্ জগৎ ও নৃতরাটবংশের বিনাশের জর পাপাচারী 
মৃন্বিযান্‌ বৈরপুরয হষ্টছা জন্মিচাছিল্‌। তুই নিছের বংশকেও নাশ 
কবিছা ফেলিৰি ॥ ৩৩ 





৩3৬৬ 


জন্মপ্রভৃতি চান্দা কক: পিতা তে পাপপৃরুষঃ। 
অহিতানি নবশংদানি নিত্যশ: কহতু নিচ্চতি ॥ ৩৪ 
তন্তু বৈরামুহঙ্গস্ত গস্থান্ানবং দুতর্গমম। 
অহুমাদৌ নিহত মাং শকুনে: সম্প্রপশ্যতঃ ॥ ৩৫ 
তত্তোংশ্মি শকুনিং হস্তামিলতাং সৰ্ধদ্বিনাগ্‌ ৷ 
ভীমন্্র বচনং ক্র সছদেবন্ত চোভয়ো; ॥ ৩৬ 
উবাচ কান্তুনে| বাক্য: ভীমসেন: স্বয়র্লিব। 
ভীমসেন ন তে সম্ভি বেঘাং বৈরং সয়া সহ ॥ ৩৭ 
মন্দ! পৃতেষু সুখিনো ঘঠ্যুপাশবশং গতা: । 
উলুকশ্চ ন তে বাচা; পরুষং পুরুযোত্ম ॥ ৩৮ 
দূতাট কিমপরাধাস্ত্রে ঘথোক্তস্টান্র ভাখিণ;। 
এবমুক্ত| মহাবাত এম: তাঁমপরাক্রমন ॥ ৩৯ 
দৃষ্টায়দুঘান্‌ বীধান স্বন্মন: সমচাষত । 


ক্রুতং বন্তন্ত পাপস্ক ধার্ডরা]ুস্য ভানিতম্‌ ৪ ৯ 


{ উদ্ভোগপর্তব 


কুৎলনং বাস্ুদেবস্ত মন চৈব বিশেহতঃ। 

শ্র্থ। ভবন: দংরক্ষা অন্মাকং হিতকাথাধ( ॥ ৪১ 
প্রভাব।দ্‌ বান্থদেবন্ত সডবতাক্ষ প্রযত:। 

সমগ্রং পাখবং ক্ষত্রং সর্যং ন গণয়ামাহম্‌ ॥ ৪২ 
ভবন্ধিঃ সমছুজ্জাতে! বাকামন্ত যত্তরম্‌ । 

উলূকে প্রাপায়গ্।মি যদ বক্ষাতি স্থুধে।ধনস্‌ ॥ ৪৩ 
শ্বোকূতে কথিতস্ঠাস/ প্রতিবাক্যং চমূসুখে। 
গাণ্ডীবেনাভিধাসা।মি কী! হি বচনোতরাঃ & ৪৪ 
ততস্তে পাথিহ।; সাধ প্রশশংসূর্ধনঞ্রচম্‌। 

তেন বাকো।পচারেণ বিশ্মিত। রাজলত্মা; ॥ ৪৫ 
অন্রনীয় চ তান সবান যখামান্তং খায়: | 
বর্মরাজন্তদ। বাক্যং তং প্রাপ্য প্রত্যাভাবত ॥ ৪৬ 
আছাননবমক়্ানে। নতি সাং পাধিবেভমঃ 
তত্রোতরং প্রবক্ষাসি তব শুঙ্ষাধণে রঃ ॥ 9৭ 





লুক! তোমার পাশা পিঠা ৪গ্র ১তেউ অদাদের 
উপর প্রতিজিন কুরতাণৃধ ছহঠিতন্কর বাহার করি! 
চলিতেছে ॥ ৩৪ 

লেইদ্ শঙ্ুনির চলর লক্মুগেট প্রথমে তোকে বধ করিব 
লেই (চিত্রপফতার অত দ্য পারে গমন করিস ॥ ৩৪ 

তারপর সকল ধ্র্ধারিগণের দুখে পযুনিকে লংহার ফরিব। 
ভীমলেন ও লল্বে_এই উঠছে বাফ। শুনি€। অর্ণুন হেন ভালা 
করিতে করিতে ভীমঙ্গেনকে বলিলেন, রঃ ভীম! হাহাধের 
আপনায় লহিত শক্রত। ঘাধিয়াচে, তাভার। ত’ আর এখানে 
নাই। তাহার। গৃহে বদি।। হুখ ডোগ করিতেছিল, কিন্ত দূর্খ 
কৌয়বের। এখন বৃত্যুপাশের অধীনন্ব হইঘাছে ॥ 

পুকষোভম! এই উলুক্ষকে আপনার কোন কঠোর যাক) 
বলা উচিত হইবে না, কারণ, দৃতগণের আর কি অপরাধ 
খাকিতে পারে? তাহার| তে! অপরের কথিত বাক্যের অল্পবাছ 
করি থাকে মান ॥ 

ওযক্কর পরাকমী ভীদলেনকে এই ফখ। বলিয়া মহাবাছ অৰ্ঘ 
বাছা প্রন্তৃতি বীর হুব্বর্গকে বলিলেন ॥ 

যীরগণ ! আপনার! পাপী ছুরধোধনের কথা গুনিলেন। 
উছাতে বিশেষতঃ আমার ও বহুদেবনঙ্ছন গীরকের নিন্বা করা 
হই্াছে। আপনারা আমাদের হিত কামনা করেন, লেইছগ্ঠ 
এট [নিন্ব। শুনিয়। কুষ্ক হট উঠিৰাছেন ॥ ৩৯-৪১ 


কিন্তু ককের গ্রভান 9 ছাপলাদের ধরে আদি এই সমন্ত 
তরি ভূশতিগদক্ষে কোনয়প পাছত কর ন।॥ ৪২ 

হদি আপনারা আহত পান করেন, তবে খাদি এই ধার 
হোগা উতর উলুককে প্রচান হরি, লে ধা) ছুরধটাথনকে উচ। 
পুনাইর্বা দিবে ॥ ৪৯ 

অপবা হদি আপনাদের সম্মতি থাকে, তবে আগামী কালই 
পৈষ্চছের অগ্রভাগে এই পাকের ধোগ। প্রভার গাণ্ডীদধচ্র 
ছারাই প্রচান করিব. কেনন।: এয়প অবস্থার কেবল থাঝেয় 
দ্বারা উত্তর প্রচানক্।তরী তে। নপুংলক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে 8৪৪ 


তখন অর্জনের এইরণ বাক) বলিবার ওগিমাতে লমন্ত লেষ্ঠ 
ভুপালগণ ব্ৰাশ্চর্যবিড হইলেন এবং দকলেই তাহার পরি সরি 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ॥৫ 

তারপর ধন্রাক্ছ ছুদিঠির সেই লন্ত তূপালগণের বয়স ও 
প্রতিষ্ঠাছলারে তাহাদিগকে অহনধবিন্ধ করিয়া শান করিলেন 
এহং ছুর্ধোহনকে ঘখাঘোগ! সংবাদ আনাইবার নন উলূককে এই 
কথা বলিলেন 1 ৪৯ 

উলূক ! কোন বেষ্ট বাছাই শাঙগ হই] নখের অবদালনা 
সন করিতে পারেন ৭৷। আনি তোদার বখা একাগ্রচিতে 
শন করিষাডি। এগন আমি উন্তরদগান করিতেছি, তুদি শ্রবণ 
ৰরঃ ৭ 


বিধষ্টাপিকণ ততনোতধ 15: 1 


উলৃকং ভরতশ্রে্ঠ সামপূৰমধোভি তন 
দর্য্যোধনস্য ওদ্‌ বাঝ।ং নিশনা ত৫৩সভ; ॥১৮ 
অতিলোহিতনেত্রাত্যামানীবিহ ঈব শ্বসন্‌। 
স্রয়মান ইব কোথাং স্কিণী পরিলংলিহন্‌ ॥ ৪৯ 
জনাদনমতিপ্রেক্ষ্য জত: শ্চৈবেদমত্রবীং। 
অভাভাহত কৈতব্য প্ৰশৃহ্থ বিপুলং ন্‌ ॥ ৫০ 
উলুক গচ্ছ কৈতব ক্রহি তাত হ্ুঘোগনথ্‌। 
কৃত: বৈৱপূকুষং ছুর্দতিং কুপপাংসনন্‌ ৪ ৫১ 
পাণ্ডবেষু সদ। পাপ নিত।ং জিনত: প্রণর্তলে। 
্ববীরধযাদ্‌ ক; পরাক্রম্য পাপ সাহল9ভে পরান্‌। 
অভীতঃ পৃওয়ন্‌ বাকামেহ বৈ কাচ পুৰান ॥ ৭১ 
স পাপ: ক্ষত্রিয়ে। স্থিথ! হন্মানাঢয় লংহুগে । 
মাঞ্র।মান্সান্‌ পুরুত। ধুদ্ধং মা গাং কুলাধন ॥ ৭5 
আত্মবীধ।ং সমাশ্রিত। ভূ] দী€াৰ কৌরব । 











তরতশ্রেষ্ট ছন্দ! এতে ধু'দচির উলুককে প্রথমে 
মধুর হাক) বলিয়। পুনরার ওদস্বা ডাগায উর দিলেন। উপুকের 
দুখে প্রথমে দুর্ধোসনের পূ:ল। + সংবা০ শুন হরতসুল তিলক 
খুধ্রির রোষ।বির হট গ1? বকংণ চনতে দুপা করিতে 
করিতে বিষধর লপেএ কায় লাগাল ফেলিডে লাগিলেন? 
তারপঃ ওঠের তুষ্ট কোন চাটিতে চাটিতে একক এবং আতকে 
দিকে তাকাই কিছু হলি খগ্ত উদ্চোগী ইইলেন। তখন 
তিনি স্বী্ বিশাল বাহ উপরে উ/1৮৭: দূৰ পাপাখেলক শফুনির 
পুছ উলককে হেন হাক্সলচকারে বলিতে লাগিলেন 

ধূর্ত পাশাছেলক্ধের পু তাত উলুক। তুমি তাও এবং 
শঞ্রুভার দুষধিত্প (লেই $তয়, দুনতি ও চুলার ছুখ্যোধনকে 
এই কথা হল ॥ ৪১ 

পালী ছর্য্যোধন! তুমি পাওধগপের লহিত কুটিলতাপূর্ণ 
বাধছারই করিছা চলিতেছ। রে পাপব্বতণ! খে বাকি 
ক্বাহাছও নিকট গুগুভীত না হই॥। নি্ের যাক পালন করে এবং 
সী বাহবলের পরাক্রঘ দেখাই পক্রগণকে হুদ্ধে আহ্বান করে, 
স পুরুষই ক্ষতিদ্থ ॥ ৫২ 
তুমি পাপী। দেখ, ক্ষতি হই তুদি এখন 

দুধে আহ্মান করি! এপ ধাকিগণকে অগ্রে করত 

দলে আসিবে ন, ধাহারা আমাদের ছাননীয বৃন্ধ এবং সাহারা 
প্রেহাস্পদ বালক ॥ ৫৬ 








মহাভারতদ্‌ 


৩৪৬৭ 


আইজ হনে পাৰ্যান সদ কিছ হব ॥ ৫9 
পরবীর্ঘাং স্নাশ্রিত। যঃ সবাহহয়তে পরান । 
মশক: শ্বতমাদাতুমে তদের নপুংসকন্‌ ॥ ৫৫ 
সহং পরেষাং বীধোণ আস্থান: বহু নন্তসে। 
কথমেবসশক্রত্বমন্্ান্‌ সন[ভগর্জসি ৪ ৫৬ 

প্রিকজ উবাচ। 
সদ্ধচশ্চাপি ভুয়ন্তে বক্তবা: স সুবোধনঃ। 
শ্ব ইদানীং প্রপস্ঠেথা; পুর্বে) অব ততে ॥ ৫৭ 
নক্ষণে ঘন্ড নঢ় হং ন যোংস্ততি জনার্চনঃ। 
পারখোন বৃ: পার্থেপিতি বং ন বিভেবি চ ॥ ৫৮ 
জঘন্ডকালমপো এ ভবেহ সবপারিবান্‌। 
নি্হেয়মহং ক্রোধদাং তৃণানীর হতাশ ॥ ৫৯ 
হুধিছিরনিয্রোগাৎ হ ফায্যনপ্য মহ। 
করি যুদ্যমানস্ত সাথ, বিজিহাদুন: ৮ ৬৭ 











হুশ! হাম সিসির হহণাদ লেখকদের বল এবং প্বাদ 
পা্রমের আশ্রয় লগত ইনুর তিশাকে মুছে আহ্বান কর। 
লকীতোঙাবে তুম পুর পাঠ 





এ ক 885 

(নিছে ধু ততই অপনর 5১০ অন্ত বাকি পরাক্রমের 
আশ্রহ ঘহণ ক৫উ পক্চগণকে দু অত্র আঙ্গান করে, তাহার 
এই কাছ নপুহলগাতারত ছক 

ভুমি ত গ্রে “পিতা 
ঘনে করিতেছি, 15% ডি 
শঙ্গুণে কেন পর্ন করিতেছি? 85 

তারপর পা হলিগেন,_উলুক! ইহার পর ছি 
দ্খোধনকে পুনরায় আমার এঠ কথাও বলিছে দে, হুর্ঘতে ! 
এখন তুমি আগামী কালট দু্ডচিতে উপস্থিত হও এবং 
নিজের পুরুষের পরিচন্ ৮1৭ কর ৪৭ 

মূঢ়! তৃষি ছে ইহা মনে ফরিতেছ ছে, কৃস্টীপুজগণ হীফকে 
সারখির কর অন্য করিয়াছে, অত্ত€য তিনি দুশধ করিবেন 
বা) লন্তৰত: এই জন্যই তুমি সাৰাকে চদ্ করিতেছ না ॥ ৫৮ 

কিন্তু স্বরণ রাখিও বে, আমি হস ইচ্ছা করি, ভবে এই 
লযন্ত কূপতিগণক্ষে স্বীর ত্রোধারিতে সেই কে ভম্ষীতৃত ক্রিয়া 
কেলিব, বেরূপ আছি তৃণগুচ্ছকে অনযোলে ভন্বসাৎ, করি! 
খাকে ৪ ৪৯ 

রাজা বৃষি্তিরের অন্থরোণে আছি জিতেজি মহাত্মা অর্জুনের 
ধুক্ধের সম অবস্থাই লারপির কাথা করিব 1 ৬১ 








ane 
কে মতিক লক্চিশালী বলয় 
এপ অসম চখ আদাদিগের 








৩৭৬৬৮ 


হহ্াৎপতলি লোকাংীন্‌ যন্তাবিখ[ল 
তত্র তত্রাদু নরধং প্রভাতে ভক্ষাসে পুন; ॥ ৬১ 


হলন্‌ । 





হচ্চাপি তীনসেনন্ত মন্কুলে মোঘ চ।াযিতম্‌। 
হশালনন্ত রুধিরং লীতম্ত/বধ।রয় ॥ ৬২ 


আযমোশার 


{ উদ্যোগপ্বর 


ন ঘা: সমীক্ষতে পার্বে। নাপি হাছ। যুধিষ্ঠির: । 
ন ভীমসেনো ন ঘমৌ প্রতকূলপ্রভাবিণম্‌ ॥ ৬৩ 
ইতি জ্রীৎহা ভারতে শঙলাহহ্থ্যাং সযহতাাং বৈদ্াসিকয- 
মুজোগপর্ধন উলুক্গৃতা ভিগমনপর্ণি কৃষ।দিবাকো 
্থিষষ্টাধিকশততমোইধ্যায়ং ॥ ১৬২ 





এখন তুষি হি ত্রিকবধনকে অতিক্রন করিয়া উপর উঠা ৰাও 
অধযা পৃথিবীয় মধে প্রযেশও কর, তবে ( তুদি বেখানে দেখ।লে 
যাইবে ) লেই সেই স্বানে কাল হাতযঞ্ধালে অর্জুনের রখকে 

উপস্থিত দেখিতে পাইবে । ৬১ 
তাহা ছাড়া, তুমি যে ভীমলেনের কশিত বাক/কে নিরর্থক 
হলে হরিতে, তাং! সঙ নহে। কুবি আজই নিশ্চিতক্কপে 
উধগ্গদি রেস্লছণাত শত্লাচলী সংচিত। 


হুবি্া লও বে, ভীহলেন ছুঃশালনের রক্ক পান করিয়া 
লইছাছে ॥ ৬২ 

তুষি পাণ্ডৰগণকে নিপরীত কট্‌ভাষণ বিছা দাইতেছ, 
কিন্তু অর্ঘূন, রাজ। ধুবিৱিঃ, ডীদলেন ও নকুল-লহগ্রেদ তাহাতে 
তোহাকে কেনক্কণপে গণাই করিতেছেন না। ৯১ 


মহাভারতের উদ্োপর্কাদগত উলু*্দুডাডিগমন- 


শক প্রকলগদির বাৰ।বিদতক হিষষ্টাবিক শততব আনগাঞথের 5২1৮ সমাধা । 
শ্িষষ্ট্যধিকখততমোহব্যায়ঃ । 
[ পাণ্ডব-বিরাট-%পদ-শিব(ু-ধৃতয় পরভৃতীনাং সন্দেশনাদায় উলৃকন্ত প্রতাবরুনন, ৬৭ বাকাং 
শ্রাধা যৃষ্চায দুখে॥।ধনপ্ত লৈ্তসমাবেশং কর্তুমাদেশদানধ । 


সম উৰ । 
ছায্যোধনপ্ত তদ্‌ বাকাং নি 
নেতঙ্যামতিতাআ!ত্যাং 
স কেশবমভিপ্রেক্ষা গ৬াকেশে। মহ।য়ণ।: । 
দভ্াভাতত কৈতব৷: প্রগৃহ্ধ বিপুল! ভুজন । ৯ 
শ্ববীধ্যং য: সমাশ্রত) সমাহবচ২ বৈ পরান । 
অভীতে৷ দুধ্যতে শত্ৰুন্‌ ল বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩ 


ত্রিষণ্যঘিকশততম অধ্যায় । 

[ পাঞচৰ, বিরাট, ফ্পদ, লিপ ও বই প্রকৃতির 
সংৰাধ লইয়া! উলূকের প্রত্যাব্কন এবং উলুকের কথা শুনিষ্থা 
বুদ্ধের অন্য দর্ব্যোঘন কর্তৃক টৈস্ত-সদাবেশের আদেশ হান। ] 

সৱ হলিলেন,--তরতশ্রেষঠ ? হুর্ষে।াদনের পূর্বোক্ত বাকা 
শ্রবণ ফরিছা মহাবশব্বী জিতেনির অর্দুন ক্রোধে রকচস্ু হইয়া 
শঙছনিগূর উলুকের দিকে দূরিপাত কখিলেন। তারপর নিজের 
বিশাল ব্য উপরে তুলিয়া ককের দিবে দৃষ্টি স্থাপন করত 
উলূককে বলিলেন ॥ ১-২ 

দে বাকি নিজের যন-পরাজমের উপর শান! রাশিছা শফ্র- 
গণকে দুদ্ধে আহ্বান করে এবং তাহাদের সহিত নির্করে যুদ্ধ 
করে, তাহাকেই সকলে পুকধধ বলি) বাকে ॥ ৩ 


ভরত) 
: সমদৈর্চত ৪ ১ 






পরবীহাং লমাশ্রিত) য: সনাহ্বয়তে পরান ॥ 
ক্ষত্রবন্ধুরণ জরা লোকে ল পুকাষাধ: ॥ ৪ 
লহ গরেষা: বাধন নগলে বীধযনাযনঃ। 
দ্বয়ং কাপুরুবে! দৃঢ় পবাং*চ ক্রেপ্ত নিচ্ছি ॥ ৫ 
যর বৃদ্ধ: সধরাজ)াং হিতবুক্ধি: জিতো শ্রয়ম। 
মরণায় মহ প্রন্থ দীক্ষ়িয়। বিকথসে ॥ ৬ 











আর দে ক্ষিযাদৰ অপরের দাদখে।র উপএ নিও) করি 
শফগণকে দুন্ধে আহবান করে, লে জপমথ বলির! জগতে 
তাহাকে পৃ্ধযাখম ধল। হয ॥ ৪ 

যৃঢ়! তুবি অন্কের পরাক্রদেই নিজেকে বলশালী বলির হনে 
করিতেদ্ধ এবং প্বহং কাপুক্ধ হইর। অপরকে নিদ্বা 
ফরিতেছ ॥ « 

ছিনি ল্। রাঞগণের মতে) বৃদ্ধ বিনি লকলের উপর 
হিতন্দ্ধিদস্পয, জিতেতরিহ ও মহাজানী, সেই পিভাদহকে 
ভূমি বরণের ছন্ত দৃন্ধে বড়ী ক্রাইদ। নিজের প্রশংল। 
(ষাহাছুরী ) করিতেছ ৬ 


ত্ৰিবযযদিকৰ 5 ডন: | 


ভাবন্তে বিদিতোহস্মাডিছু বুক্ষে কুলপাংসন । 
ন ধনিষ্কু্তি গাঙ্গেরং পাওনা দৃণয়েতি হি ॥ ৭ 
হন্ত বীর্ধ্যং সমাশ্রিতা ধার্তরাই্র বিকখসে। 
হস্তাশ্টি প্রথমং ভীন্মং নিঘতাং লর্ধধঙ্ছিনাম্‌ ॥ ৮ 
কৈতব্য গৰা ভরতান্‌ সমেত 

স্থাহোধনং ধার্ডরাইটরুং বদন্ৰ ৷ 
তথেছাবাচাজু ন; সব্যলতী 

নিশাব্যপায়ে ভবিত! বিমর্দ: ॥ ৯ 
ঘদ্‌ বাত্রবীদ্‌ বাক/মদীনসব্বো 

মধে৷ কুক্সন্‌ হর্ময়ন্‌ সতসন্ধা:। 
অহং হস্ত! স্রানামনীকং 

শাখেঘকাংশ্চেতি মমৈষ ভার: ॥ ১৯ 
হন্যামছং ড্রোণদ্ৃতেইপি লোক; 

ন তে ভয়ং বিস্ততে পাগুবেতাঃ। 
ততে। হি তে লৰ্ধতমঞ রা)" 

মাপদ্গত।; পাশুণাশ্ডেতি তব: ॥ ১১ 





নীচমতি কুলাঙ্গার তোনার মসোডাৰ আনি বুঝা 
লঃয্াছি। তুদি আন ছে, লা3:ব4) দয়াবগতঃ গঞ্জানন্দন 
দীক্থকে বধ কৰিছে নাও? 

তারাপুর! তুমি দাহ।র মাশ্রর লঃর।  প্রনংসাঘুখর 
হইছাছ, সেই পিতামঃ ভাগকে আমি দৰ্ব্হৰমে তোমাদের 
লকম ঘোডার নাগ খেই সিনাশ করিস । ৮ 


উল্ৰ। তুমি ভরতবংসীহুগণের নিকট হাঃ ধ্বতরাষ্টরপুতর 
দুর্ধ্যোধনকে বলিবে থে, লব/সা) এদুন “দাদ, তাহাই হউক" 
বলিয়া তোদাঃ প্রস্তাব স্বীকার করছ নইরাছে। আছ রাহ 
অতিবাহিত হইলেই যুদ্ধ আন্ত হইৱা ঘাইবে ৷ ৯ 


সতাপ্রতিজ ও দহাশ্কিশ।ল। তীগ কৌরববৈকগণের 
মনে) তাছাবের হবধর্ধন করিতে করিতে এই থে ৰখা হলি" 
ছিলেন, আমি শৃম্বংশী বীর সৈকুবের সহিত শাহদেনীয় 
লৈপদকেও পার করিব। ইহাদের দকলকে বিনাশ করিবার 
ভার আদার উপর রছিল। রেশন! আমি আ্রোশাচার্্যকে 
পরিহার করি৷ সমগ্র অগৎকেই সংহাত করিতে পারি; 
অতঞৰ পাওষগণ হইতে তোদার কোন ভঙ নাই। ভীত্বের 


এই হাক শুনি তোঘার দলে এই যে হারণ। হইস্াহ, রাজা 


মহরত 


তে 





রান লনীমসে হ 
মনর্থন/ওুগ্চাশি বঠমানন্‌। 
তন্মাদহং তে প্রথনং সমূহে 
হন্ত। সম'কং কুকুবদ্ধামের ॥ ১২ 
স্থৃধ্যোদয়ে দুক্তসেন; প্রতীক্ষা 
ধবদী রখী রক্ষ তং লতাদন্ধম্‌। 
অহং ছি ব: পশ্ুতাং স্বীপৰেনং 
ভীং রথাং পাহচঢিন্যামি বাপৈঃ ॥ ১৩ 
স্বোহৃতে কথনাবাকাং বিচ্া্ততি নুযোধনঃ। 
আচিতং শরজালেন সয়া পৃ পিতামহম্‌ ॥ ১৪ 
যহুঞ্স্চ সভামধে পুবৰে। হুদ্বদর্শনং | 
ক্রুদ্ধেন ভীনসেলেন এঃ! হংশাসনস্তব ॥ ১৫ 
অধনল্জো নিতাবৈরী পাপবৃন্ধিএ্ শংলকৃং। 
সঙাং প্রতিঞ্জানিরাং ছক্ষালে হাং ওয়ান ॥ ১৬ 
অভিমানন্থ দর্পন কোহপাকাযোস্তখা ॥ 
নষ্ট ধাল্যাবলেপস্ত আ মদ গ্ারনসা ৬ ৪১ 








আসর লাভ তত্ব এবাং পাত্ৰগণ 
ইতর? ১০-১১ 

এইজ তুমি অস্কারে পুর 2৮০1 নিজের উপর পক্চিত 
বর্তমান সন্ভটাকে ফেরিতে পাই ইছ ৭৷, আডহর আছি দাত 
তোমার শৈঠগণের বো হবেশ করিথা ইুকুগের বৃদ্ধ পুজা 
ভীমকে তোমার দান্চ।তেই বদ কহব ॥ ১২ 

ভুমি পুধ্োোহযের লহ লৈগ্তগণকে সুসজ্জিত করত বব ও 
রখলন্পত হইত) ১(রচিকে বরিপাত করিতে করিতে লতাগ্তিজ 
ভীন্বকে রক্ষ। কর। আদি তোন:র দৈগণে। দৃটীপখেই তোমার 
আশ্রন-স্বজল ডাঁর্কে বাগস্ায়। নিহত করি রখ হইতে 
কুপাতিত ধরব ১৩ 

কাল সকালেই আনার খার! নিক্ষিপ্ত বাণলমূছে [পঙ1ছছ 
তীগ্মকে পরিখ]াপ্র দেখিনা দুধ্যোদনের স্ব-করিও থাকানকলের 
পরিপাষ-বিঘযে জ্ঞান জ্মিঘে ॥ ১৪ 

হুবোধস! কুদ্ধ ভীষলেন লেই ক্ষতি, অধ, নি) বৈরী, 
পাপৰুদ্ধি ও ক্ুরকস্থা তোমার ভাতা ছুঃশাসনের প্রতি মে কা 
ঘলিঙ্বাছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাকক তুষি দত্রই সতা হইতে 
ধেখিবে ॥ ১৫-১৯ 

তুধ্যোধন ! তুছি অভিসান, গপ, ক্রোধ, কটুতাঙণ, শিঠ্রতা, 
অহস্কার, আত্মপ্রশ:ংসা, করতা, তীক্ষৃতা, বন্থহিত্বেষ। অর্থ, 








৩৪৭০ 


ন্বশংসতায়াস্তৈ্ত।লং বনরিহেঘণস। 5 । 
অবরমস্যাতিবাদলা একা ক্রনণলা ৯ ৪ ১৮ 
দর্শনল/ চ বক্রল্য কৃংন্রস।পনয়লা চ। 
অক্ষ্াসি দ্বং ফলং তীত্রমচিরেণ ইঁঘোবন।: ১৯ 
বাহুদেবদ্ধিতীয়ে হি ময়ি কন্ধে নরাধম। 
আশা তে ছবিতে মূঢ় রাজে ব। ফেল হেতুনা ॥ ২* 
শাস্তে তীশ্মে তথা ফ্রোণে সুতপুত্রে চ পাতিভে। 
নিরাশো জীবিতে রাজে) পুত্রেষু চ ভবিধ্যসি ॥ ২১ 
আতৃশাং নিধন, প্রা পুত্রাণাঞ্চ শোধন । 
ভীমসেনেন নিতো ছুকুতানি শরিষলি ॥ ২২ 
ন দ্বিতীর়াং প্রতিজ্ঞাং হি প্রতিজান।মি কৈতব। 
সত্য প্রবীমাহং হেতৎ সব: সত)ং ভবিদ্যৃতি ॥ ২৩ 
হুধিষ্টিরোহপি কৈতবাসুলকমিদমন্তরবীহ । 
উলুক মন্ধচে। প্রহি 981 তাও স্থুখাপলস্‌ ॥ ১৩ 
ব্বেন বৃত্তেন মে বং নাধিগস্ত: হনঠলি। 
অপবাদ, বৃতপুক্ধগণের বাঝ।লজবন, “এরি এবং স্ধপ্রকার 
নীতি ভাদ্র ফল নিট দেহতে পারবে ॥ ১৭১৯ 
মুড নরাধয! কলের সহিত আনি কুপিত ইটংল তুমি (ক 
কারণে জীবন ও রাজ্যের আশা কণিতে৯7 ২১ 
ভন, ভরোশাচাহ) 9 দুতপুত্র কর্ণ নিঃত হইলে তুমি নিজ 
জীবন, রাও) ও পুরগণের রক্ষা বিংহে নিরাশ হই পড়িবে ॥ ২১ 
হঘোধন! তুলি দ্বীন আহ। 6 পুছগণের মুত্র সংবাদ 
শুনিয়া এবং ভীমলেনের হতে দ্য: মড়।নুশে পতিত হইয়। নিজের 
দুঙ্ছখণনূহ স্ছরণ করিবে ॥ ২২ 
শঈইনিপুজ। আমি ও 
সাৰি তোমাকে লত) কখা এপিল 
বাকিবে ॥ ২৩ 
তারপর দুবিির বূর্ত পাশাধেলকের পু উলৃককে এই কথ। 
খপিলেন_ বৎস উলৰ ! তুদি ছুতে।।দনের নিকট বাইর আমার 
এই ৰখ| বণিবে ॥ ২৫ 
সোধন! তুমি নিঙ্জের আচার-দাবহারেক লাহাবো আমার 
আচার-ব্যবহার বুঝিতে পারিবে না। আমি উচছের আচরণের 
মধ! পার্থক্য দত্য ও দিখা পার্খকোর স্তাযই মনে করি। ২৫ 
আছি ও’ কোন কীট ও শিপীলিকাকেও পীড়া হিতে চাহি 
ন, ছতমাং সেলে নিচের জাতিগ্বণের বধ কমেন| কিপ্রনারে 
করিতে পারি? ২৯ 








|] ঝরতে ছানি না। 
এ সন্ই লঙ) ইছা 





আঘাশান্ 


[ উদ্তোগপবব 


ষ্টভায়োরহ্বরং বেদ শ্থগভানতদোরপি 1২৫ 

= চাহং কানয়ে পাপমপি কাট-[পসীলয়ে।: । 
কিং পুনজ্ঞ বতিঘু বধং কামচেয়ং কথৰচন ॥ ২৬ 
এতদর্থং দন্ত তাত পঞ্চ গ্রাম! বৃত।; পুরা । 
কথং-তব সুহবুদ্ধে ন প্রেক্ষে বাদন: মহৎ ॥ ২৭ 
সত্ব কামপরীতাত্রা মূঢ়ভাবাচ্চ কথসে। 

তখৈব বানুদেবন্ত ন গৃত্ব|সি হিতং বচ: ॥ ২৮ 
কিং চেঘানী; বহুকেন ঘূধ্যন্ব সহ বান্ধবৈ। 

মম বিশ্রিয়কর্তারং কৈওতব। আহি কৌরবম্‌ ॥ ২৯ 
ক্রুজ বাক): দৃহীতঙ্।হখো মতং ঘং তে তথান্ত ডং । 
ভীনলেনস্ততে। বাক]: সয় আহ ন্পাস্থজন্‌॥ ৩০ 
উল্‌ক মো ওহি ছুমতিং পাপপূক্বম্‌ । 

শঠং নৈকৃতিকং পাপং তুয়াচারং স্ুযোধনম্‌ ॥ ৩১ 
পৃ্রোদরে বা বস্তবাং পুরে বা নাগসাহবায়ে। 
প্রতিজ্ঞাতং নয়া ৬৪ সভাম/ধা লরাধম ॥ ৩২ 


তাত! এগ আমি পূৰে কেবল পাটি 'প্রাঘ গ্রাথন। 
করিছাছিলাস। আপ দু্ইঙ্চিগিউি দুঘোসন! আদার এই 
কল করিবার উচ্দে্র ছিল হে, ডোবার উপর কোন মছালঘট 
পতিত হউক _ইৎ আমি দেখিতে চাহি ৭॥ ২৭ 

কিন্তু তোমার মন লোড ও তৃদ্চার নিময্র ছিল। তুমি মূর্ঘত।- 
বশত; নিজের দিখ]া প্রশংল। করিতে ও একের হিতকায়ক 
বাক)ও গ্রহণ কর নাই । ২৮ 

এখন আর অধিক কখ। বলিয়া দ।১ কি হইবে] তুছি লিজ 
বন্ধু বাস্ধবগপের লহিত আসিথ। দুখ কর। ওুলূক! তুষি আদার 
অশ্রিষ্ষকারী দুধ্যোধন(কে বলিবে--তোৰার দংবাদ শনিয়াছি ও 
উহার অভিপ্রাযও বুবিযাছি। তোঘার বেৱণ ইচ্ছা, ভাবাই 
হউক ৪ 

তারপর ভীদসেন পুনরার র/ঙ্কুমার উলুকৰে বনিলেন_ 
উল্ক! তুই হুৰুদ্ধি, পাপান্া, শঠ, কপটী, পাপী ও ছুয়াচারী 
ছখ্যোঘনকে আমার এই ফা বলবি ॥ ২৯-৩১ 

নন্াধদ! তোকে মৃত্যুবরণ করি&। হয শঙ্কুনির উদয়ে বাল 
করিতে হইবে আখবা হত্ধিনাপুরে ঘাট] গুপচাখে বান করিতে 
হইবে। আছি লভাহখে বে প্ৰতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহ! অবন্তই 
লতা করিছ। বেখাইব। কমি এই কথা লতোর শপথ করিয়া 
তোকে ধলিতেছি। 





রিবষ্ট্যধিকশতহলো হায়: ] 


কর্তাহং ত?্‌ বচ: সত]: সতোলৈব শপামি তে। 
ছংশাললল্য কধিরং হবা পাস্যাস্গং সুধে ॥ ৩৩ 
সকৃধিনী তব ভঙ,ব হন৷ তি তব লোদরান্‌। 
সর্বেষাং বাৰ্তরাষ্ট্রাণ।নহং মৃতা: স্থুযোধন ॥ ৩৪ 
সর্বেধাং রাজপুআাপামভিসন্ারসংশয়ন্‌। 

কর্মণ। তোহয়িস্ব।মি হুয়শ্চৈব বচ: শৃণু ॥ ৩৪ 
হৰ ম্বযোধন ত্বাং বৈ লতিত: দৰ্যদোদরৈ:। 
আক্রদিষো পদা মৃরি স্নরাজন্ত পল্চত: ॥ ৩৬ 
নকুলস্ত ততে! বাকঝা[মদমত মচীপতে । 

উলুক ক্তহি কৌরবাং ধার্তরাষটুং স্ুয!লনন্‌ ॥ ৩৭ 
শ্রাতং তে পদতে৷ বাক।ং সবঁনেন খাতথম্। 
তথা কর্তাল্রি কৌরবা ঘপ! ্বমণ্রশম্সি নান ॥ ৩৮ 
সচছদেবোংপি নূপতে ঈদ্মাহ বাচে।ইথবং । 
ম্থযোধন মতিধা তে বৃখৈষ। তে হাবিস্যুতি ও ৩১ 








আদি দুদ্ধে ছুঃশালনক্ষে বদ কৰি৷ ভাতার রক পান করিব 
এবং তোর কল আতংক বিনাশ ৰরিযা তোর ছঙ্বা ভাঙিছ। 
কেলিব। হধোধন! আনি পুরা লক্ষল পু্জরট অনু) 
শরণ ॥ ৩২-৬৪ 

এই লৰূল রাপুতরগ(ণরও ঘত়।ব্বরপ হইবে অভিম9/--8চাতে 
কোন লংশহ নাই। আনি হাঁ পর।করমন্থারা তোকে অবস্তট 
লস্থঃ করিন। তুই আমর আরএ একটি কখ। শুনিয়া রাখ, ১৩৫ 

ছহোধন! সকল হাতার লহিত তোকে বধ করিখ। 
সুরের লাক্ষাতেই তোর ছগ্চকে পচাথাত করিব ॥ ৬ 

ছনসেময়। তানন্ধর ভুল এই কখা বলিলেন,--উসূক ৷ 
তুই কুকচচুলকলন্ধ ঘর পু দুধেদনকে আদার এই কথা বলি 
শুনাইৰি যে তোদার কশিত লকল বৰাই আদি খখাব্খভাবে 
শ্রথণ করিঙ্াছি। কৌরব! ভূমি বে উপহেশ দিদা, ওক 
লারেই আখি সম কিছু করিব ॥ ৩৭-৩৮ 

ঝাজন্! তারপর সহদেবও এই সার্থক বাকা ঝপিলেন_ 
মহারাজ দুখেটাধল | আজ তোদার খা বুদ্ধি হইছে, উহ! 
অব ব্যর্থ হইয়া খাইযে। এই সমং আদাছের হহাংক্রশ- 
শদৃহকে যে তুশি আজ হখোৎচুর হই বর্ণনা করিতে, ইহার 
ফল এন্ধপই হুইবে বে, তুষি স্বীহ পুত্র, জাতি ও বন্ধুগণেৰ দহিত 
শোকে নিদয় হইয়া খাইলে ॥ ৩৯-৪২ 


আঙ্গাভারভম্‌ 


৩৭৭১ 


শে।চিন্মুসে নারাজ সপূতর-দাতি-বান্ধব: । 
সক ক্রেপমন্দ/কং হৃষ্টো যং ছং বিকথসে ৪ ৪* 
বিরাট-ক্রপদৌ বৃদ্ধাবুলুকমিদমৃডতু:। 

দাসভাষং নিযচ্ছেন সাধোরিতি নতি: সদা ॥ 
তৌ চ দ্রালাবদাসৌ বা! শৌরুষং হন্ত চাদৃশহ্‌ ॥ ৪১ 
বিধণ্ডী হু ততে। বাকমুল্কমিদমত্ৰবীৎ। 
বন্ধবো! ভবতা রাজ পাপেভিরত: সদ! ॥ ৪২ 
পশ্য ২; মাং রাণে রাজন, কুধাণং কর্ম দারণম্‌ । 
ধন্ত বী্ঘা: সমাপান্ত নহ্বাদে বি যু ॥ ১৩ 
তমহং পাতয়িষ্ঠামি রথাং তব পিতামতন। 
অঙগং ভীগ্ববনাং শক্টো নূনং ধাতা অইদ্বল। ॥ ৪9 
ম্যান নিধতা: দধধগিনাছ্‌। 
ধৃষ্টতাযোহপি কৈতবামুল্কনিদনব্ৰৰীং ॥ ৯৫ 
সুঘোধনে। এন বচে। বকে) পুতে সত: । 
অহং হোণং ইনিহ।মি সগণ২ সহবান্ধবন ৷ ৪৬ 








তারপর বদ্ধ 6: বিরাট £ ৮৮ উল্বকে এইন্ধল বলিলেন 
শউলুক! তুই দুধোতনকে বলবি হে, বাছন্‌ । আমাদের 
উভচর স্থির নিচ £৪18 ছে যে, আবার! দর্কল; সজ্জনগ(ণের 
দাস হট থাকিব বিরাট ও পন দাদ 
কি পদাদ- হার নিশ্চই চুন্ধে দাহার তেকপ পুজ্চদাণ রবে, উচ" 
হেখিহাধ হইবে । ৪১ 





লেই আমর 





তারপর শিষন্তী উপুককে এইকপ হলিলেন দু! 1৮! 
পাপকাসমূহে আলচ এ৯1 5ছে)। নিট বাইত তুমি 
বলবে ৪৪২ 

রাজন! তুছি দুধ [নক কৰ্ণ করিতে হেশিযে। 
থাধার পরাক্রদের উপর আচ) এলি! তুমি দুদ জালা 5 
করিয্বাছ বলিয়াই মনে করিডেছ, ডোমার সেই (পিতাদচকে 
অমি নিহত করিব রখ হইতে দৃপাতিত করিব ॥ 








নিশ্চ্ঘ যহাঝ। বিধাত। ভীহ্কে বদ করিবার অন্ত আমাকে 
দরী করিছান্ধেন। অতএব নামি পল ঘহর্ধারীর লাক্ষাতেই 
তীক্ষকে বছ করিব ॥ 

ইহার পর ধৃষ্টছায় কিতবগুমার উলুক(কে বলিঙগেন--উলুক ! 
তুমি রাজপুত্র ছুখে।(হনকে আমার এই কথ। বলি! শুনাইবে যে, 
আমি তোশাচাথ!কে তাচার পাবিষগ্গণ ও বাদ্ধবদিগের দচিত 
লংহার করিব ॥ ৪৬৪৮ 


৩৪৭২ 


অবস্তক ম্। কার্ধাং পূবেষাং চরিতং মহং॥ 
কর্তা চাহং তথা কর্ম ঘথা নাচা: করিঘ্যতি ॥ ৪৭ 
তমব্রবীদ্‌ দ্মরাজ্: কারণ্যার্থং বচো মহৎ । 
নাহং জ্ঞাতিবধং রাজন কামচেয়ং কথঞ্চন ॥ ৪৮ 
তবৈষ দোষাদ্‌ দুবু'ন্ধে সৰ্বমেতৎ নারতাম্‌। 

স পদ মা চিরং তাড উদক যদি মন্তুসে ॥ ৩৯ 
ইছ বা দ্িষ্ঠ ভদ্রং তে বং হি তব বান্ধবা; 
উল্কন্তু ততো রাজন্‌ ধর্মপূত্র: যুধিষ্টিরন্‌ ॥ 4- 
আমন্ত্রা প্রববৌ তত্র হত্র রাজ। সুযোধন: । 
উল্কত্তত আগম। হুর্ধেগাহলমর্বণম্‌ ॥ ৫১ 
বদ নক্ণ লমাদেশং যথোক:ং সর্বমন্ত্রনীং। 
খান্থদেবন্ত ভীমন্ত দর্জরাজন্ক পৌব'ষন্‌ ॥ ৫২ 
নঞ্ুলস্ক বির।টলা ভ্রপদস্থ। চ ভারত ॥ 


আমাকে স্বীথ পূর্বপুকপণের চরিত্রের অগকণ অবশ 
করিছ। ঘাইতে হইবে। লেখক আমি যুদ্ধে লেটডপ পরা $ন 
করিয়। ধেধাটৰ, 1৪1 জর কোন সংকট করিতে পারে নাই 8৪৭ 

তারপর ধর্ধর(ও চুনিচির ককণাপরএশ ইইত। পুনথায় এই 
মচবপূর্ণ ধাক। ধলিলেন,-রাছন । সনি তাতিহধ কোন্রপেট 
কামন। করি নাই ॥ ৪৮ 

দৰুদ্ধি! কিন্তু এট লমন্ঃ তোমাক পোলে আজ উপস্থিত 
চট্টৰবাছে। তাত উলৰু। তোমাৰ ৷ ই , উবে বীজ 
গদন করিতে পাঃ। আখণ। দি 11 হৰ, তৰে এপানে জআবস্থান 
করিতে পার; কাচণ, আছর ত' তোমার বান্ধব । ভোদার 
ক্লাণ হউক । 

জনমে! তংনস্যর উলুক দর্মর।ও ধুপিষটিবের নিকট বিদায় 
লা বেখানে রা ঢণোধন আছেন, লেইস্থানে গমন 
করিল। ৪৮৫০ 

শেখানে আলিয়া উলুক অমংবীল দুরহ্োধনকে অর্জুনের কথিত 
সমত্ত লংবার ৰখাদধভাবে বলিঃ। শুনা্টল। এইরপে লে 





সংধাশাহ 


( উভ্োগপর্দ্ 


লহদেবদ্! চ বচো ধৃষ্ছাম-শ্রিখণিনে!:। 

কেশবাঙ্ছুদিয়োাকাং হথোক: সৰমত্রবীৎ ॥ ৫৩ 

কৈতব্যস্য তু শগ্‌ বাক্যং নিশষা ভরতর্যভঃ । 

ছশোলনক কৰ্ণক শকুনিং চাপি ভারত ॥ ৫৪ 

আল্রাপয়ত রাম্রল্চ বলং দিত্রবলং তথা। 

ঘখ। প্রাশুদয়াং সর্বে যুক্তান্তিঠস্থনীকিন; ॥ ধ৫ 

তডঃ কর্ণপদাদিষ্টা দৃতা: সংঙকরিত। রখৈ: । 

উদ্বামীতিরপ্যন্তে সদশৈশ্চ মহাজবৈ ॥ ৫৬ 

তুর্ণং পরিষনূ: সেনাং কৃংস্রাং কর্ণদ্য শাপনাং। 

মাভাপর়ন্তে। রাজ্ঞম্চ ঘোগ: প্র।গুদলাদিতি ॥ ৫৭ 
তি প্রীমহাভারতে শতলাহ স্নযাং সংহিতায়।ং বৈদ্তানিক্যা- 

সুষ্তোগপর্ধনি উপৃকদূডাগদনপৰণি উলূকাপঘানে 

তরিহষ্টাাবকশততামোইধ]%: ॥ ১৬৩ 

ডগবান্‌ উকঞ্চ, ভীম(েন ও মন্মযাঞজ ঘু্িষিরেরএ পুক্ষতধপুর্ণ বাকা 
বর্ণন। করিল ॥ ৪১-৫২ 

ভারত! পুনযাং গে নকুল, দচল্লে, বিরাট, পদ, 18হা। 
শিখতী, ভগবান উর ও পুনের লমন্ড খা হখাহখডাবে 
বলিল। «৩ 

ভারত! উপৃকের এট কথ; শুনি চরতত্রেঠ দুখন 
ছঃখালন, কর্ণ ও শকুনিক বলিলেন ॥ ৫৪ 

বন্ধুগণ ! সকল রা*। ও নিয্দের পৈব।ঠিনীকে আজ প্রধান 
কর, ধাহাতে আগামী দুর্গের পূর্কেট সাত হইছ। দুদ, 
ক্ষেতে অবস্থান করে ॥ ৫৫ 

তারপর কর্ণকর্ৰৃক্ধ প্রেরিত দূতগণ অত/ন্ব বাপ্রত। দহিত 
রখ, উক্ট ও উদ্নী এব: অত/স্ন বেগশাদী উদ্তদ উত্তদ অশ্ব 
আরোহণ বরিব। ভীত্রগত্িতে পন্দর্ণ লৈক্মবে। গমন করিল এখং 
কর্ণের আহেশ ব্ছুলারে স্বাজ(ধ্গকে এই আজ্ঞা শুনাইতে 
লাগিল, যে গাগানীকাল সুর্দে।দৰের পুর্কোই দুধের জর প্রত 
হইতে ছইবে | ৫৯৫৭ 











পীদক্ষহ্থি বেদদ্যালপ্রৰীত শতদাংশ্রী নংহিত বহাতারতের উত্তোগপর্ান্র্গত উলকদূতাগমনণর্কো 
উলুকের প্রত।াধর্ষনবিধরক তিংনিকশততব অধ্যাছের শইুবাং সমাপ্ত । 


চতুঃষষ্ট্যধিকশ্বততমোহইধ্যায়ঃ। 


{ যুদ্ধক্ষেত্রে পাগবসৈল্তানাং গমনম্‌, পায়েল নিজ্যোদ্ধ গাং স্ব-দ্বযোগ্য-বিপক্থীদু-যোজ্জডিঃ সহ যৃদ্ধ: কর্তং নিঘূক্তিশ্চ ] 


সঞ্জয় উবাচ । 
উলৃকল্য বচঃ ক্রু্বা কুম্ীপুজো যুধিচির: । 
সেনাং নির্ষাপল্পামাস ধষ্টতা়পুরোপদাছ্‌ ॥ ১ 
পদাতিনীং নাশবতীং রব্নীদশ্ববুমদিনীদ্‌ ৷ 
চত্র্বিষবলাং ভীমামকম্পাং পৃথিবীমিব ॥ ২ 
ভীমনেনাদিভিগ তাং সাঙ্স নৈষ্চ মহারখৈ:। 
ধটছায়বশাং দুর্গাং সাগরস্তিনিতোপমাম্‌ ॥ ৩ 
তস্যান্বগ্রে মহেম্বাস্ট পালে যুন্ধদুর্মদ: ৷ 
ড্রোপপ্রেন্ রনীক।নি ধা বাকর্ষত ॥ ও 
ঘখাবলং হখোৎসাহং রখিন; সদূপাদিশং। 
অন্ূনিং সবতপুত্রায় ভীমং ছুর্ঘোধনায় চ ৪৫ 


ধৃষ্টকেতুক শল্যায় গৌতমায়োমৌ্লদ্‌। 
অশ্বথায়ে চ নকুলং শৈবাঞ্চ কৃতবর্ষণে ৪ ৬ 
সৈন্ধবায় চ বাফেপ্রং যৃযুধানং সমাদিশং । 
শিখক্িনঞ্চ ভীগ্মার প্রমুগে সমকঘয়ং ৷ ৭ 
লহাদেবং শকুনয়ে চেকিতানং শলার বৈ। 
আৌপদেয়স্থখা পঞ্চ তিগর্তেত;: লমাদিশং ॥ ৮ 
বৃলেনায় সৌডদ্রং শেষ!ণা মহীক্ষিতামূ। 
স সম্ধং হি তং মেনে পার্ধাদভাধিকং রাণে ॥ ৯ 
এবং বিভা যোধাংস্থান্‌ পৃথক্‌ চ লহ চৈব হু। 
জালাঝণী। মহেঘালে। ড্রোপমংশনক জং ॥ ১০ 





চতুঃষ্যধিকশততয অধ্য।য়। 

[ দৃতবক্ষেতে পাগনলৈগের গমন এনং ধৃ্টচাচকবুক নিত 
ঘোষ্কাদিগকে দ্ৰ-স্বদোগা-বিপক্ষীৰ ধেণন্ধগেশের সঙিত দ্ধ করিবার 
হ্গ নিযুক্তি ৷} 

লজ বলিলেন, রাজন ! এদিকে উলুকের হাক] শুনিয়া 
কুদ্বীপুত্র ছুটির ও ধরৱহ।ছের নেতবে নিক সৈহধাতিনীকে হুঙ্ের 
ছগ প্রস্থান করাইলেন। ১ 


এ বাহিনীতে পদাতিক, রগ, তন্বী ও সশ্বসনূহ ছিল। 
এইভাবে সেই চতুরদ্বিনী লৈশ্টবধাচিনী অন্ত ভতন্তর এবং পৃথিবীর 
চা অবিচল ছিল॥ ২ 


অরুন ও ভীমসেন প্রনৃতি মহারধিগণ এই বাহিনীকে জক্ষা 
করিতেছিলেন। এই ছু টৈস্টবাহিনী ব্রায়ের অধীনে ছিল 
এবং প্রশান্ত দদুত্রের কলাম স্থির ঘনে হইতে দ্ধিল ৪ ৩ 


এই বাহিনীর অগ্রে অরে রণহূর্ঘদ পাফালরাছকুছার মন্থাথসথ- 

খবর দৃইহাছ গদন করিতে লাগিলেন । ইনি সর্বদা আচার্চঃ 

ব্রোণের লছিত ঘুদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোধণ করেন। তিনি দহ 

বাহিনীকেই,তখল উত্দর্পে পরিচালিত ক্ররিঘ। লই! বাইতে 
লাগিলেন ॥ ৪ 

তিনি খন থে হীরের হেরপ ধল ও উৎগাহ, ভাছার বিচার 

হরি নিজ রখিগণকে ধোগ। শ্রতিপক্ষীহ বীরের সহিত দৃত্ধ 
৪৩৫ 





করিবার আদেশঙান 
এবং ভীদলেনকে 
লিদুক্ষ কাহলেন। ॥ 

এট যুদ্ধ ঘা পষ্টকেডুকে শংলার আগ, উন্মমৌজাংে 
কপাচাদোর গত, অনবসামাত ওক) শৈবাকে কৃতবন্থার 
জন, কফির লাও)কিকে পিক সহেধের আন্ত এবং 
শিখতীকে ভীঘের ভরত লু বরে উপ বিত থাকবার নিশান 
করিলেন॥ ৯-৭ 





"= অগুনকে সতপুহ কর্ণের লহিত 
ওর দহিত দুখ মিলিত হবার জু 








সহ্দেবকে শকুনির ও, কতানকে এলো অস্ত এবং 
তৌণদীর পঞ্চ পূরকে গর ও দুঙছে নিদৃক্ষ থাকিতে আদেশ 
হিলেন। ৮ 

কষপপু বৃষলেন এবং অবশিষ্ট আগা রাঙ্াধের সহিত দুধ 
করিধায জন্য হৃভঙানচ্ছন আভিম5|কে 51র দিলেন; কারণ তিনি 
অতিমছাকে এই দূদ্ধে অর্জুন চইডে9 ববিক শক্রিশালী বলি 
হলে ফরিধাছিলেন ₹ > 

এইভাছে লমন্ত হোস্ধাকে পৃণক্‌ পৃথক ও একজে বিভাগ 
স্করিছা শ্রজলিত অগ্নিসদূল কান্রিছান্‌ ( পি্ছলধর্ণ) এবং 
বট হোগাচাধাকে ভাগে স্থির ক্ষরিদ্ধ। 
রাখিলেন। ১০ 


নিজের 


5৪৭৪ 


সবটছায়ো ম্‌হেঘাস: সেনাপতিপতিস্বত:। 
বিবিবন্ধ বাহ দেধাবী বৃদ্ধা ধৃতমানসঃ ॥ ১১ 
বঙোদ্দিষ্ানি সৈক্কানি পাওবানামযোজয়ং । 
জয়ায় পাতুপুত্রাণাং হৱন্তন্থো রণান্ছিরে ॥ ১২ 


আধ্াশান্ 


{ উদ্ভোগপৰ্ক 


উতি মহাভারতে শতসাহশ্রযাং সংহিতায্লাং বৈঘাসিক্য- 
মুদ্ডোগপৰণি উলৃকদৃতাগমনপর্ানি সেনাপতিনিয়োগে 
চরুবেষ্টাধিকশ ততঃমাইদ্যার: ॥ ১৬৪ 





তাহার মনে দুদ্ধের জন এচনিশ্চর ছিল, সুতরাং সেলাপতি- 
পণেরও প্রধান, মহাদনূর্ঘর এবং নেধাবী বৃষ্হাছ পাওহগণের 
পুর্ধোক সৈযদিগকে বিধি অনুসারে বধ রচনা করত বৃদ্ধ করিবার 
আনম্থচদি বেন্বাদগ্রঠীত শতলাচভ্রী দ:ছিতা 


জয় নিদুক করিলেন। তারপর তিনি পাগুঘগণের বিদয়লাতের 
জা হই লদযাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২ 


মচাডারতের উদ্ভোগণর্ব।ধর্গত উলুক্দ্তাগমনপর্কো 


সেনাপতিনিয়োগবিহচক চতু:বষ্টদিকশততদ অন্যায়ের জবান দমাধ । 
( রখাতিরধসখোানপর্ষ। ) 
পঞ্চযষ্্যধিকলততমোহইধ্যায়ঃ ৷ 


[ হর্ধোধনেন পৃষ্টসঃ ভীগুলা কৌববপক্ষাণাং রখিলামতিরধিনাঞ্চ পরিচদদানম্‌ । ] 


ধৃতরাষ্ট্ উবাচ) 
প্রতিজ্ঞাতে ফান্তুনেল বধে নীগ়্স: ল'যুগে। 
কিমকুর্যত মে মন্দ!: পুঃ। ভাদেযাধনাদয়া ॥ ১ 
চতমেব হি প্লানি গাঙ্সেহং পিক, বণে 
বাস্থুদেবসহায়েন পার্থেন নুঢধথনা ৪ ১ 
স চাপরিমিতপ্রচস্থক্ছ হা পার্থ সখিহন্‌ 
কিমুক্তবান্‌ অতেদ।সো। হী: প্রচরতা: বত; ৩ 
নৈনাপতাক সন্ত্রাপ সৌৱবাণ।: ধূহস্কর: ॥ 
কিমচেষ্টত গজেছ়ো মহাবদ্ধিপবাক্রম: ॥ 8 


বৈশম্পায়ন উব|চ । 
ততন্তং দঙয়স্তন্ৈ সধমব জাবেদ । 
যণোক্তং কুক্যুদ্ছেন তাচ্েণ।[ মত তেজস। ॥ ৫ 

সজ উব।চ 

নৈনাপত্ান্রপ্র।প। ভীম: এাসনাবে এপ । 
ছুথেধনমুবাডেদ, বচন: হবয়গ্রিণ ॥ 5 
নমন্তৃত্য কুমাৱায় সেলাগে শক্িপাগয়ে। 
অহং সেনাপতি/স্তংয অবিখামি ন সংশনঃ ॥ ৭ 
সেনাকর্ণা[ভিছ্ছোইস্মি বৃতেঘু বিবিধেধু 5। 
কম ঝারচিতুং চৈব কৃত।নপাছৃতাংস্তথ। ॥ ৮ 





{ রখাতিরখসংব্যাদ পর্ব |) 
পক্ষঘ্যধিকশততম অধ্যায়। 


( ছপযোষনকর্বক পৃষ্ঠ চটগ। তীঙ্ষের কৌরবপক্ষের রী ও 
খতিরখিগনের ।পরিচয ঢান। ] 

ধ্রতরাষ্টর যলিলেন, সঞ্জয় । সেট লব অর্জুন ছুন্ধে ভীগ্বকে 
বদ ধরিবার প্রতিজ্ঞা করিলে, দুখোোনন প্রতৃতি আমাত দূর্খ 
পূত্গণ কি করিল ১ 

অর্জুন দু গড় বারণ করে. ঈ্তা ব্যতীত তাঙার লচাদ্বঃ 
উকি । অতএব আমি রপকূমিত্তে আমার িততুল। পদ।নন্ধন 
ভীত অর্জলের দ্বারা নিত হইযাডেল বলিয়া যনে কার ৪ ২ 

অর্দুনের সেট প্রতিজ্গাত্রাণ গরিহা খলাগারণ বুদ্ধিমান 
যোদ্ধাদিগের ফখে। শ্রেষ্ঠ অপ্াধছির তাত কি হরিজন 7 ৩ 


রী পরম বুদ্ধিমান ও পরাক্রদী তীনগ 
বর পর ধুদ্ধের জন্য ফি কি চেষ্টা 


ফৌরবুলের ভাৰৰ: 
দেনাপতির পদ লাভত 
করিলেন? ৪ 

বৈশম্পাছন বলিলেন,_ জনমের! তারপর সঙ্জঘ সদিত- 
তেজস্বী ছুরবৃদ্ধ ভীক্ম যেরণ বলিধাছিলেন, তৎলদন্তই রাখ! 
তারে নিবেন করিলেন ৫ ৫ 

লক বলিলেন, নৃপ! সেনাপতির পদ লাভ বিয়া 
শানুর ভীয্ হর্ঘ্যোকনের ₹৫ব€ন করিতে করিতে তাহাকে 
এই কথা যলিয্া শুনাইলেন ॥ ৬ 

রাৎন্‌! আমি তকে শক্তিগারপঞ।রী ঘেবলেনাপতি কুষার 
কান্িকেয়কে নদ বরিধ। এপন তোমায় লৈকের অদিতি 
জাৰ--টহাতে কেন সংশ্য নাই ॥ ৭ 

লৈরদ্ঘক্ধে ততেক বন্ধের আমার জান আছে। আছি 





পক্তব্টাধিকশহতমোহধা।ম ] 


যাত্রাবানে চ যুঞ্ষে ৮ ৩প। প্রণননেষ চ ৷ 

ভূশং বেদ মহ।রাছ ঘথা বেদ এহস্পতিত ৪ ৯ 

ব্[ছান।ক সমাবন্ত।্‌ দৈব গ!ক্কধ-ম।গুষান্‌। 

তৈরহং গোহিহামি প।ণ্বান্‌ বেহু ডে জর: ॥ ১০ 

নোহ হোৎন্ঞাছি তবেন পালয়:স্ত ৰ ঝাহিনীস্‌॥ 

যাবচ্ছাক্তে! রাঞ্জন বোতু তে মানসে! জ্বর: ॥ ১১ 
হুধ্যোধন উবাচ। 

বিদ্যতে দে ন গাঙ্গেয় ৩%ং দেবানুরেপি। 

সমস্তেণু মহাবাহে। সং/নেতদ ত্রবীম তে ॥ ১২ 

কিং পুনস্বয়ি ছর্দধে লৈনাপাতো পাবস্থিতে। 

ড্রোগে চ পুরুষব|।ে স্থিতে যুস্ধাভিনন্দিনি ॥ ১৩ 

তবন্তা।ং পুরুষাগ্রাভা।: স্থিতা হাাং বিজয় মম ॥ 

ন হুর্ল৬ং কুকশ্রেষ্ঠ দেবরাঙ্ছামপি ধৰম ১৬ 





ৰহৰিষ বুহ্-॥চনা করতেও ৬14; তোমার সৈগ্রময্ো হাচার। 
বেতনকোদী শখবা বেতন গ্রহণ করে এ। এন ছে লমপ্র মিত 
নৈশ আছে, তাচাদের সকলের ২'র। ধব।হোগ। কাধ। করাইয়া 
লইতেও আছি ভিত । ৮ 

মহারাজ! ধু্ধে। ৪৭/ হাম! কাঁরতে, দুধ করিতে ও 
বিপক্ষী্গণের নিক্ষিপ্ অহরমূঃর হযাকার করিতে হেস্ুল 
ধৃহস্পতি জানেন, লেইরপ সৰন আংশ্তুকীর বিধ আমি বিশেষ- 
ভাবে জানি ॥ ৯ 

আমি দেব, দাহ ও গঞ্জ সন্ধীঘ তিলক বুছ রচনা 
করিতে আনি। ই্চাথা। আমি পাশুৰগদকে মোহিত করিয। 


ফেলিঘ, স্বতরাং পাওবথের জপ) তোমার মানসিক চিন্তা দূর 
হউক ॥ >১* 


স্বাদ] আছি তোনার লৈনাদিগকে রক্ষা করিতে করিতে 
শানইয় বিঘানাগ্দারে ধবাদখচাবে পাণবগণের দহিত হুদ্ধ করিব। 
প্রত নহ ভোঘার যানশিক চিন্তা জপগত হউফ ৪ ১১ 
দধ্যোধন বলিলেন, _মহাবছ গ্গ।একখল ! আদি আপনাকে 
নত) ঘলিতেছি যে, সম দেব ও জহ্রগণকে ও আমার কখনও 
জর হয না৷ ১২ 
[ তাৱাতে আবার আপনার স্রার হর্ষ বীর ধশন আমার 
[তিপদে অধি্িত আছেন এবং যুদ্ধে হর্যপ্রকাশকারী 
জোণাচাধোর প্রা যোদ্ধা ধবল আমার জক যুদ্ধে 
অ্দতীর্শ ঘইবেন, তখন আমার আর ভব কিভাবে হইতে 


পারে 7১৩ 





৩৪৭৫ 


ববসংব]ং 2 কাহুপ্রান শবেষান। এনসঘ। 

উদৈব।তিএঘানাপ বেও নিস্ছানি কৌরব ॥ ১৫ 

পিতামহে। চি কুশল: পরেহামা হস্ত] । 

আ্োতুদিচ্ছামাহং লৈ: সে তিবসুব।ধপৈ: ॥ ১৬ 

ভীগ উবাচ 

পান্ধারে শৃণু রাজেশ্দ হবনংধ্যাং বকে বলে। 

যে ধা; পৃথিবীপাল তথৈবাতিরথাল্চ যে ॥ ১৭ 

বহুনীহ সহ রানি গ্রযুতাগবু'পানি 5) 

রথানাং ভব সেনায়াং ঘধাসধ।: হু মে শৃণু ৪ ১৮ 

ভবালগ্রে গধোদাব; লচ দৈ; সঠোদরৈ; । 
২ শহসন্মতৈ 








রছ্োপস্ছে গণদ্ক্কে গদ! প্রাসাসি-চর্ঘণি ॥ ২+ 


হুজেত। খদন দু নার আপনারা আমার জধলাতের অক 
দৃষঠহিতে অবস্থিত আছেন, ৩৭ ত' আমার পক্ষে দেবতাগণের 
বে না ১৪ 
পনি ৮2১14 এবং পক্ষের রি ও নতিরনী 












বাগগণের দখা 





১ মতৰ আমিও এই বিষে 
আপনার নিকট চটতে আংনলাহ করতে ইচ্চুক হইধাছি , 
কারণ, শিতামচ ! অপেন শপ 5 “ফপক্ষের রথাতিরর 


সীরগণের সংখা করিতে £ল। 
এই লমণ্ত এর সঠিত এ! 
ছইথাছি॥ ১৫-১৯ 

ভীত বি! শর গাস্থারীনম্ঘন তুমি প্রথমে স্ব 
পক্ষী লৈলাগণের রগীর লব) শ্রধণ কখ। কপাল! তোমার 
লৈন্যদন্যে যে লম? রই ও অতিরই বীর আছে, তারাদের 
সৰুলের বৰ্ণন করিতেছি ॥ ১৭ 

তোমার সৈনাগণে রর সংঘ) বহ দাত, লক্ক ও অমত 
পাও হইতে পাঞে, তথাপি ৬1৮া০র মধ্য বাছার!: প্রধান, 
উহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ১৮ 

সর্বাগ্রে নিজ হাত! হ:শালনাদি শত সহোদর বাডাসহ ভুমি 
প্রতোকেই অতিশর উদার (প্রথান) রবী ॥ ১৯ 

তোষর! দকলে অঙ্থবিার বডি এবং ছেদন ও রেছনেও 
কুশল । রখে বসিয়া ও হস্তীত পষ্ঠে বসিহ্থাও তোদর। দৃদ্ধ করিতে 
সমর্থ । গঙা, গ্রাস, অলি ও চর্শমুদ্ছেও ভোহাদের বিশেষ 
পারবি আছে ৫২৯ 


1 চে আত আপনার মুখেঠ 
হট বিটি শুনিতে অভিলামী 

















[ উদ্চোগপর্ঘব 


৩৪৭৬ আাধাশাস্ত 
লহন্তার; প্রহর্তার: কৃতাস্থা ভাবসাধনাঃ । ভাগিনেয়ান্‌ নিসা শলান্তেংতিরথে। মত; । 
ইজ জোনশিাশ্চ কুপন্ত চ শর: ॥ ২১ এৰ ঘোংস্ৃতি সংগ্রামে পাণ্ডবাংশ্চ মহারখান্‌ ॥ ২৭ 
এতে ছনিয্যস্তি রদে পঞ্চালান্‌যুদ্ধতৃর্ঘদান্‌ ৷ লাগরোমিসমদৈ্বণৈ; দ্লাবয়রিব শাত্রবান্‌। 
কৃতকিথিঘা; পাণ্ডবেকৈর্ধার্তরাষ্ট্রা মনম্িনঃ ॥ ২২ রিবা: কৃতাস্শ্ট তব চালি হি: হুম ॥ ২৮ 
ভখাহং ভরতঞ্েষ্ঠ লর্ষসেনাপতিত্তব । সৌদদতির্যহেম্বাসো রখবৃপত্ঘপ:। 
শঙ্জন্‌ বিষ্বংসপ্সিহ্যামি কদর্থীকতায পাণ্ডবান্‌ ॥ ২৩ হন করিছাতি ॥ ২৯ 
দে জা না বি ক 
অর্থসিদ্ধি! তব রণে করিব্যতি ন বযোংস্ততে সমরে রাজন বিক্রান্তো রখলবদ ৪ ৩ 
শঙ্সবিদ্তিরনাযবব্যো দূরপাতী দুঢ়াযুব: ৪ ত্রৌপদীহরপে রাজন্‌ পরিক্রিটস্চ পাওধৈঃ। 
হনিধ্যতি চমূং তেযাং মহেশে দানযানিব ॥ ২৫ সংস্বরংস্তং পরির্লেশং যোংস্যতে পরধীরছা ॥ ৩১ 


মত্ররাজো মহেঘাস: শলে।| নেইতিরথো মঙঃ। 
ম্পর্থতে বান্দেবেন নিতাং যো বৈ রণে রানে ॥ ২৬ 


এতেন হি তদা রাজংস্তপ শ্রাস্থায় দারুণম্‌। 
স্ছর্ভো বরো লন্ত: পাওবান্‌ খোদ্ধ মাহবে ৪৩২ 





তোমরা রখসফচালনে এবং দল গ্রহারেও অতিশয় 
পটু। অগ্রবিক্ঠাদ হুশিক্ষিত তোদর। ঘুর ডারবতনেও লমর্খ। 
ধছখ(পবি্ঠাহ& তোর! হোপাচাং। 4 হপাচাযের স্বধোগা 
শিল্প ॥ ২১ 

্তরাষট্রের সকল মনন্বী পুহ হোম শাওসগণের দহিত 
শত্ৰুতা করত তুদ্ধে উন্নত ২81 সংগ্রানরত পাফালছেশীর ঘোস্ধা- 
দিগকে দঘরকূমিতে লংহার ৰ?! ৫ 

ভরতে ৷ আমি তোমার সমন ৈন্যের্ প্রদান সেনাপতি, 
অতএব পাণ্ডযগণকে অতল বকুল করিছ। শফনৈনাদিগকে 
বিনাশ করিব ॥ ২৩ 

আছি স্বীয় দুখে নিজেরই ওপলদুহকে বর্ণনা কর। উচিত 
বলি! যনে করিতেছি পা। তুমি ৩? আমাকে জান। শক্- 
দারিপণের হতে) তেও তোজবসী কতবা তোমার ধলে 
আতিরখ॥ ২৪ 

তিনি এই দৃদ্ধে মর অতীয৷ গ্রহোজন লাহন করিবেন) 
বড় বড় অন্মবেতারাও ইহাকে পরাঞ্তি করিতে পারেন না 
ইহার অস্ত অভাব দৃঢ় এবং ইনি দূরস্থিত লক্ষাবস্থকে আঘাত 
করিয়া তৃপাতিত পারেন। বেরপ হেষ্রোজ উত্তরা দানবগণকে 
সংঘ্ার করেন, লেইন্প ঈনিও পাওবপণের সৈন্যবাহিনীকে (বিনাশ 
করিবেন ২৫ 

মহাদদর্ঘর মহইরান্ধ এলঃকেও অতিরখ বলিয়া মনে করি; 








বে । ২২ 












বিনি প্রতোক দৃদ্ধে ৫৫ সহিত 'পদ্ধ। 
খাকেন। ২৯ 

ছিনি নি ডাপু। (গাপিনেচ) কল লহঙেরকে পরিত্যাগ ঘি 
আনা লন্ত মহারখ পাণুবসৈলোর সহিত দুধ করিবেন। তোঘা॥ 
লৈনামধে। এই বীরশিযোদণি শলাকে অতিএখ বলিয়া হনে 
ক্রি। তিনি লমূতের তরঙ্গের নাদ অসংয) হাণঙার] শক্রপক্ষের 
পৈনাগণকে স।বিত কারা দিবার নাত দুগ্ধ করেন। 

লোঘদতের পুত্র মহাপহ্ঘ+ দৃরিশ্রলও পত্রবিগ্া্ অভির 
এবং তোদার ছিঙৈষী শুদ্ধ্‌ । তিনি রখিগণের দুখপতিদিগের 
(বছারখের )9 যুধপতি (অর্থাৎ অতিরঘা, হতরাং তিনি তোষার 
লক্রগণের সৈনাপদ্াছকে ওচক্ধরত পে বিনাশ করিবেন।॥ ২৭.২৪ 

মহারাজ! দিক্ধুরাছ জাতবকেও আমি দুই রখীর তুলা 
বলিয়া মনে করি) ৫বি অতান্থ পরাক্রমী ও রী বোদ্ধাদিগের 
মধ্য জে । রান ! উনিও ছুদ্ধে পাওবগণের সৈন্যদের সহিত 
দংগ্রাষ করিবেন ॥ ৩* 

রাজন! হৌপদীর হরণের সময পাণ্ডবগণ ইহাকে অত্যন্ত 
ষষ্ট দিছাছিল। সেই মহাক্রেশলমূধ শরণ করি! শ্রধীরনাঈী 
অহখ খবন্ঠই বৃদ্ধ করিবেন ॥ ৩১ 

রাজন! সেই লদর তিনি অত্যন্ত কঠোর তপক্া করিয়া 
পাব্তবগ্ণকে দুন্ধের দূৰে নিরোধ করিয়া রানিবার অতিশয় দুর্গ 
বর লাভ করিছাছেন ॥ ৩২ 


চা 


বট বষ্টাধিকশভতনোহ ধায় ) 


স এব রথনাদূ লস্তদ 2 
যোৎস্তুতে পাণ্ডনৈস্তাত 






স্মরন রণে। 
বস্তা ক, নস ॥৩৩ 


মহাভারতম্‌ 


£৪৭৭ 


উতি শ্রনহ। ডাব সাতশ সংচিতাচাং বৈাসিক।।- 


সুস্টোগপর্ধনি রবাতিরথসংযানপধণি পণাহষ্ট)ধক- 
শততনোহদ্যায: ॥ ১৬৫ 





তাত! আধিগণের মনো শ্রেওঠ জাতৰ যুদ্ধে দে পুরাতন 
শত্রুতার কখা মরণ করি নিজের হু প্রাণের দযতা ত্যাগ 





করত পাণ্ডাদিগের সহিত দুষ্ধ ক1৫বেন। ? ৩৩ 


প্ছ্ধি বেধ্যাপপ্রিত শতঙাহজী দংহিতা মহাভারতের উল্চোপপর্জাকর্গত রখাতিরখপংখ্যানপর্ষে 
পকদটদিকপততম কাছের অহবাছ লযাপ্ত। 


ষট্যষ্যনিকশৃততমোইখ্যায়ঃ | 
( কৌরবপক্ষল রদ্বি-বীরাণ|ং বর্ণনএ। ) 


ভীম উপাচ। 
সবদক্ষিপন্ত কাম্বোজো রথ একখণো। মত:। 
তবার্থসিদ্ধিমাকারক্ষন্‌ যে(ংস্কতে সমর পরৈঃ ॥ ১ 
এভন রখসিংহস্ত তবাথে রাজ্সন্রম। 
পরাক্রমং হথেন্দলা ভর্তি কুরবো দুধ ॥ ১ 
অএতদ্য রধবংশে হি ভিগ্যবেগ শ্রহারিন। 
কাম্ছোজানাং মতাএ।৬ শল ভানানিধায়তিং এ ৩ 
নীলো। মাহিত্মতীবাসী নীলবন। এখস্তরব । 
রথবংশেন কদনং শক্জণাং১বৈ করিষঃতি ॥ ৯ 





[কৌরবপক্ষের রনী বীরগণের ধ৭41 ] 

ভীগ্ছ বলিলেন,_রাওন্! আছি কার্বোজদেশের রাহ 
ববদ্ষিণকে এক রী বলিং বনে করি। ইনি ডোমার কার্াপিন্ধ 
গাষনা করেন এবং শক্রগণের লহিত লমরাঙগণে দুক্ঠ করিবেন ॥ ১ 

নৃপন্রেট? রখিগণের সখো দিংহতুল৷ পত্রাক্তমশাদী এই 
+ছোধরাদ তোমার দক্ত দুস্বে ই৭?শ পরাক্রম প্রকাশ করিবেন 
এবং সমস্ত কৌরবগণ ইহার পরাক্রম দেখিবেন। ২ 

মহারাজ! প্রচণ্বেগে প্রহার করিতে লঘর্খ এই কথোজ- 
সুদের রখিগণের মখে৷ কৰোগবেনী লৈহদিগের শ্রেণী পতর- 
হের সক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ৩ 

স্হিদ্মতী নগরীবালী রাজ। নীলও তোহার পক্ষের একজন 
রবী। ইনি নীলবর্ণের কবচ ধারণ করেন । ইনি স্বী্ রছসমৃছের 
বার শত্রবিগকে নংহার করিবেন? ৪ 


হলতে সতত; বাদ স্থবাৰে কুণনন্দন ॥ ৫ 
বিন্দাগুবিদ্দাবা বাগ সন্মতো রথসন্রনৌ। 
কতিনৌ সনে তাত পৃঢবীধা-পবাক্রুমী ॥৬ 
এতো তৌ পুকববা।ছ বিপুসৈঙ্গং প্রধঙ্ধাত) । 
খদাপ্রালানারাচৈস্তোমদৈত্চ কচু তৈঃ॥ ৭ 
ধন্ধাতিকানৌ সমর কাচা মুধালো 
যুধনধে। নহারাড বিচ ₹ঠ1বহ ৮ 
ভিগর্ভাতরাতর পঞ্চ এপে।৮(৫! ন'ঃ। মম) 
কঙবৈহান্চ পাঁবেপ্তে বিরাঠনগরে ২2) ॥ ৯ 
কুখনজ্জন 

আছে। 

করিবেন ॥ ৫ 

অবস্ধদেশের দুষ্ট বীর বিন ও মুনিন শ্রে& রবী ফলিহাই 
সকলের অভিমত । ইহার: উ৩৫ে যুতধবি্াহ পারধশা এবং দূ 

হল ও পরাক্রমণালী ॥ ৬ 

এই উদ পুর্ুধলে্ঠ বীর স১-শিক্ষি গদ, প্রা, খড়গ, 

নারাচ ও তোযএলদৃছে শক্রদৈকে দ্ধ করি ফেলিবেন ॥ ৭ 
মহারাজ ! হ্রপ হুট মুধপতি গঞ্রাঞ হন্তিদলের মধ্যে হেন 

জীড়া করিতে করিতে বিচরণ করে, সেইরূপ ঘুদ্ধাতিলাঘী বিন্ধ 

ও অহুৰিন্ছ লদরাঙ্গণে হমরাঞসদৃশ বিচরণ করিবেন॥ ৮ 
ত্রিগর্তহেশ্রে পঞ্চ ভ্রাডাকে ও আদি উদ্া রবী বলিয়া স্বীকার 

ক্ষরি। বিরটনগরে হশ্দিবগোগ্রহণে দৃদ্ধের সমত চার পাকবের 

লহিত ইহাদের শক্তত। হইখাছে। ৯ 


এ লতিত ইহার শক্ত! 
41 ইনি সক তোমার শঞ্ৰগণের সহিত ধুখ 


পূৰ হততেত ৮ 








৩৯৭ 






মকর! হব বাজে সমন্ধ 
গঙ্গ।৷ বিক্ষোশয়িহান্থি পথ 
তে রখাঃ পঞ্চ রাশ যেবা: সঙ1রখো মুখম্‌। 
এতে হোতদা্রি সংগ্রামে সংস্রম্থং পুরাকতম্‌ ॥ ১১ 
ব্যলীকং পাণ্ডবেয়েন ভীমসেনাগুজেন হ। 
দিশো বিয়া রাজন শ্বেতবাহেন ভারত || ১২ 
তে হনিষ্য্থি পার্ধানা: ভানাসা্স মহারথান্‌ । 
বরান্‌ বরান্‌ হেষালান্‌ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরদ্ধরান্‌॥ ১৩ 
লক্ষদত্তব পুজল্চ তথ। হু:শালনসা চ। 
উতৌ তৌ পুরুবব!মৌ স'গ্রঃমেবপলা জিনৌ 0১৪ 
তরুণো হুকুমারৌ চ রাজপুত্রৌ তরদ্বিনৌ। 
বুদ্ধানাঙ্ক বিশেষজ্ঞ শণেতারো চ সবশ: 
রখোৌ তৌ কুরুশাদূ'ল মতৌ মে পথপরামৌ। 
ক্ষত্রধর্মরতৌ বীরে) মহং কন কণিযাড: ॥ ১৬ 
দণ্ডঘারে। মহারাজ পথ একে এঃষত। 
রাজেশ! বেওশ যঞ্জরগণ ডপ্চালতএখদা গঙ্গাকে মাধ 
করিয়া থাকে, লেটতপ তিগতদেশদ এঃ পাও কক বীর পাৰ" 
শৈ্নকে বিচ কার দিতেন ॥ ১, 
মহারাজ ! এই লক ভাতা হট ৩7: লতার আাহালের ঘ্ে 
প্রবান। ভারত! ভানপেনএ কলি হাও। শ্বেতাশ্থবাইন 
পাত্পুজ অর্দুল দিগ বিঞতের লহ ছিগতেশের যে অনিষ্ট করি 
ছল, লেট পৃর্ শক্তত। মরণ করিও) এই তক বার ভ্রাতা লংগ্রাছে 
ঘন নিবি করিয। দুধ করিবেন ॥ ১১ ১২ 
হার! পাশবপক্ষের দচারথিগণের নিকট হাউও। সেট শ্রেষ্ঠ 
জে বীর ক্ষত্রিচ্ণিরেমণি মহাপরিরদিগকে ল:চ।র করিবেন ৫১০ 
তোষার পুত্র লক্ষণ ও ছুঃশালনের পু্-এই উতর পুরধজোষ্ঠ 
বীর দৃদ্ধ হইতে কখনও পলাান করে না। ১৪ 
এই ছুই তরুণ ও স্বক্দার রাঞগুত্র শতিশর বেগশালী, বন্ধ 
ধুকে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বপ্রকার সৈক্রের লেনাপতি হইবার 
যোগা ॥ ১৪ 
হক! এই ছঈ বীর রষ্টি ত’ বটেই এমন কি ইহারা 
এখিগণের হযোও সর্কপ্রে । ইহ)র| উচবে ক্ষররিরগণ্থে নিরত 
খাকিছা দুন্ধে দহাপরাক্রঘ প্রধর্শন করিবে । ১৯ 


ধূলি বাযতিনীম্‌ | ১০ 








আহ্যশ।৩ 


[ ই্ছোগপবৰ 


যোংস্কাভে তব সংগ্রামে দ্বেন দৈক্ষেন পালিত: 1১৭ 
বৃহদবলজধা! রাজ] কৌশলে|। রথস তম: ৷ 

রখো। মম মতস্তাত মহাবেগপরাক্রদঃ ॥ ১৮ 

এব যোংস্কতি সংগ্রামে ন্‌ বন্ধন, সংপ্রহধরন্‌। 
কউপ্রাযুষে। মহেধাসো ধার্ডরাষহিতে রত; ॥ ১৯ 
কপট শারতো! রাজন্‌ রথযূথপধূথপ: 

প্রিন্পান্‌ প্রাপান্‌ পরিত্যজ্য প্রহক্ষাতি রিপুংস্তব ॥ ২৯ 
গৌতযস্ট মহবেধ আচাধাস্ত শর্ত; । 

কাতিকে ইবাজের: শবস্তম্বাৎ হুতোইন্ভবৎ ॥ ২১ 
এৰ সেনাঃ সুবহুলা বিবিধায়ুধকামূ কা; । 

অক্নিবং সমরে তাত চরিগ্যৃতি বিনিদহন্‌ ॥ ২২ 


ইতি স্রীঘহাতারতে শতদাহত্রযাং সংহিতায়াং 
বৈয়াসিকযাদুদ্ধোগপধনি রখ(তিএখসংখ্যানপর্ধণি 
হচ্যট্/হকশতউমোহথ|1ঘ;॥ ১৬৬ 





মারা? পরশ্রেই! তোমার পৈমণে। হবধা এও একজন 
এখ, সে তোমার ওঠ গণন্থলে |ন৯ সৈ হরন্দিত ছইয়। ই 
কৰিবে ১৭ 

তাত! অতিশহ বেগ 6 পরাঞ্মশালী বে।শলছেশের 
অধিপতি বৃহধ্ধল9 একওন রব এপ) রখিগণেঃ মধে। তাহার স্বান 
পর্কেছে॥ ১৮ 

ইনি ৪তরাষ্ট্রের পুত্র গণের হিতাকাক্ষী, হত: মন্থাযনুর্ধর ও 
ভর অন্ধারী এই বীর স্বীয় বছুগণের বদন করিতে করিতে 
উৎলাছ তরে দুদ্ধ করিবেন ॥ ১৯ 

কানু! পরখানের পুত্র কপাচাখ। ৩: রখদুখপতিগ্ের 
হুখপতি (অতিনধ)। তিনি স্বী্ প্রি প্রাণের দায় ত্যাগ করিয়া 
ভোবার শক্রুহিগকে ভন্বীকৃত করিবেন ॥ ২* 

গৌতমবংগীর মন্দ আচাখ। শরঘধানের পুত্র জপাচারয 
কারিকেহের স্যার শরবন হইতে উৎপ হইয়াছেন এবং ভীছারই 
ভান ইনি দুদ্ধে মে ॥ ২১ 

ভাত | ইনি বিবিষ অন্ত ও দহৰ্ঘারী বহতর নৈতগণডে 
বধির ন্যার বধ করিতে ধরিতে সমরাদণে বিচরণ করিবেন | ২২ 


দশ্হধদি বেগ্থাালপ্রপ্বত শতলাচল্রী লংহিতা মহাভারতের উদ্ভেগশর্কান্বর্গত রখাতিরখলখ্যানপর্ষে 
ঠদই।পিকশততদ অধ্যায়ের সহুবাদ দমাপ্। 


সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[ পুনঃ কৌরযপক্ষস্য রত্বি-মহারথ/তিররখিনাং নিজপণথ্। ] 


ভীষ্ম উবঃচ। 
শকুনির্দাতুলস্তেইসৌ রথ একে। নরাধিপ। 
প্রযূত্র্য পাণ্ডবৈধৈরং যেংস্কতে নাড্র সংশয়; ॥ ১ 
অত ল্য সেনা হর্ষ সমরে প্রতিঘায়িনঃ । 
বিক্বৃতায়ূধস্ূত্িষঠ। বায়ুবেগদৎা জবে ॥ ২ 
ত্রোপপুঞে। মহেঘাস: সধানেবাতিনিন:। 
সদরে চিত্রবোধী চ পৃঢ়াসুল্চ মতারঘ: ॥ ৩ 
এতন্ক ছি মহারাজ যখ! গাগ্ডীব্দ্ধন 
শরাসমবিনিমু কতা: সংসক্তা যাস্তি লায়ক: ॥ & 
নৈহ শকে।। ময়। বীরং 
নির্দহেদপি লে।কাংপ্রানিচ্চেহ মতারত: ৪ ৫ 
ক্রোহস্তেছস্চ তপসা সঙ তো শ্রনব।সিনান। 
স্্রেণেনায়ুপৃহ। ত দিবোরটৈকেদারঙ্গাঃ ৪ ৬ 


মপ্তষষ্টাধিকণততম অধ্যায় । 
[পুলা কৌরবপক্ষের ফী, মার” ও অতিরসীলমূহের বল )] 

ভীগ্ বলিলেন, থাপ ! এ তোমার মাম। শঙ্ুনিও 
একজন যবী। লে পাণগণের লতাই শড্রচান বাৰি৷। ধন্ধ 
কবে, ইহাতে কেন দংশৰ না ॥ ১ 

হুদ্ধে শজুগণের দুখে গমনকারা এট শযুনির পৈদ্তবাহিনীও 
গং । ইহার) বেগে বাদুডুল। এবং বিতিষ আরতি বিনির অনেক 
আস্তে বিভুষিত ॥ ২ 

দহাদরর তেণপুত্র শন্মম।দ। তো লকল দরুম্জাৰী হইতে 
শে, বিচিত্র রীতিতে বুদ্ধ করতে সমন ও স্বধৃচ অন্্রপনপত 
দহয় । ৩ 

মহারাজ | গাও্ডীববারী অর্জনের স্যার ইহার ও বহ হইতে এক 
লঙ্গে নন্দিতা বছবাশ পরস্পর সংদুক খাছ লক্ষ) পধায্ত গদন 
করের ৪ 

কখিগণের হযে) জেষ্ট এই বীর পুঙ্ধের মহস্ধ বর্ণ করিবার 
ললাহথ্) আধার নাই । এই স্যর বদি ইচ্ছা করেন, তবে তিন 

কেই দন্ত করিতে পারেন ॥৫ 

2 ইহার ঘষে তেব, ক্রোৰ ও আত্রমযালী মঞ্বিগশের যোগা 
ভপ্‌স্ত| সঞ্চিত সাছে। উহার বুদ্ধি উদার (নিট, অখবা 
উদয়বুদ্ধি--শতিশহ বুদ্ধিসান্)। তোনাচা্। সমগ্র চিবযাস্দহূছের 
জানান করিযা ইহার উপর সহাশঞএচ করিয়াছেন । = 








[হং বসসন্তমঃ । 








দেযন্বম্ত মহানেকো! যেনৈব ভরভধ৪। 

ন মে রঝো। নাতিরথো মত; পাথিবনন্তম ৪ ৭ 
জীবিতঃ প্রিয়মতার্থমামুক্ধাম: সহ ছি: । 
নম্থলা সদৃশ: কল্চিহভয়ো: লেনাজোরলি ৮ 
ভক্টাদেকরেনৈন দেবাসামাল বাহিনীম্‌॥ 
বপুন্থাংস্তলঘোছেণ স্ফোটয়েদপি পধতান্‌॥ ৯ 
মসংখ্যেরখণো বীর; প্রহ্ঠ। দারুগচ)তি: ) 
দণ্ডপাণিরিবাস্ঠ: কালসং প্রচরিষ্যতি ॥ ১০ 
যুপান্থাতিসঘ: ক্রোধাং দি:দগ্রীবে। নচান্াতিঃ। 
এছ ভারতণৃদ্ধন্য পুচ: সখ 





ডি ॥ ১১ 
শিতা স্ব নত) পুুক্ঠাতলি ধুরভিধ্র। 


রণে কহ মং ক অতল নাক সংশচ:॥ ১২ 





শুরতশ্রেক পাট? কিছ ঈগার হাতা একটি ওত দোষ 
আছে, হার ফলে আছি ঠেকে = আহিবগী ন। বশী ধলিণ। 
মনে করি॥ ॥ 






এট হাখণের নিজের 
লক! চী] ইইথা ছক 


সত্যক প্রিদ, লে টনি 
b= (চাই Bein গোছ)। 
অন্তৰ উঠ পক্ষেও দৈবননো 9াব টুলা শকবাদী কেঃ 
নাউ ৪৮ 

ইনি একবাচ রখেব সাঠাদে। দেখসেশাগণঞ্ধেও লংছার 
কৰিতে পারেন। উহার দে? হৱ পূ্ঠ এ সিশাল। ইনি স্বীধ 
ধনুর টক্ধ।ধ্ব নিতে পর্ককূতকে এ বিলীন করিতে পারেন? ৯ 

এই বীরের দহো আপংগা ৭৭ বিস্মান আছে। ইনি অঙ্, 
প্রথার কুশল এবং চর তেওব্বী , আত এ. ইনি ধারী কালের 
ভাং আপন ছইঘা যুদ্ধ কুলিতত বিচরণ করিবেন ॥ ১৯ 

ইনি কুক হইলে প্রলহকালীন অগ্নির সদৃশ ছা ঘানে। 
ইগার আব! লিংংও্বাতুলা। এই নাতে জনথী শ্বাস যছ- 
ভারত-যুঞ্ধের সেষচাগ শান্ত কবিদেন। ১১ 

শঙবর্খাদার লিতা তেণাচাধা মচাতে্রমী। তিনি 3 
কটলেও নংসুবকস্ণ হইতে প্রেঠ। এক ধন্ধ বিনি মচাপরাক্রদ 
প্রকাশ ফরিবেন--তাহাডে বিন্দ্বাহও লব্ষেচ সাই ॥ ১২ 


৮০ 


মস্তববেগানিলো্ধ_3: লেনাকক্ষেহ্ধনোখিত: । 
পাপুত্ন্ত সৈক্গানি প্রবক্ষাতি রণে 


রথযৃঘপযৃতানাং ঘৃষপেই়ং নরধ্চ:। 
ভারদ্বান্রাত্বক্: কর্তা কর্ম তীব্রং হিতং 








নৈৰ জাতু মহেষাস: পার্ষসক্িষ্টকারিশন্‌ । 
হক্কাদাচার্যাকং দীপ্ত: সংস্ত্য গুণনিক্িতস্‌ ॥ ১৬ 
প্লাঘতেধং সদা বীর পার্থন্য গুণসিস্থরৈ:। 
পুত্রাদভ্যধিকং চৈনং ভারদ্বাভোই পশ্যতি ॥ ১৭ 
হস্তাদেকরখেনৈব দেব-গন্ধব-মাশ্বান ॥ 
একীতূতানপি ২ণে দিবোরতৈ: প্রভাপবান্‌ ॥ ১৮ 
পৌরবো রাজ্শ।সূ'লস্তর রান নঃরপ; । 


সাধাশাই 


| ইচ্ভোগপৰ্ব 


মতে! মম রথোদার:ঃ পরবীররথারজ: ॥ ১৯ 
বেন সৈস্তেন মহত৷ প্রভপন্‌ লক্রবাহিনীম্‌। 
প্রধক্ষাতি স পঞ্চালান্‌ কক্ষমগ্লিগতিধধা ॥ ২০ 
সত্যশ্রবা রধন্বেকো রাজপুত! বৃহদ্ধল:। 

তব রাষ্জন্‌ রিপুবলে কালবং প্রচরিস্তৃতি ॥ ২১ 
এত্ত বোধা রাজেত্র বিচিত্রক বচাঘুধাঃ॥ 
বিচরিব/ন্ভি সংগ্রামে নিয্নন্তঃ শাত্রবাংস্তব ২২ 
বৃষসেনে। রখত্তেইগ্রা: কর্ণপুত্ে! নছারথা । 
প্রধক্ষাতি রিপৃূণাং তে বলং তু বলিনাং বর ॥ ২৩ 
জলসদ্ধে মহাতেজা রাজন্‌ রথবরস্তব। 
আক্ষাতে সমরে প্রাণান্‌ মাধব: পবরীরছা! ॥ ২৪ 
এহ বোংস্কতি সংগ্রানে গছস্ন্ধবিশারদঃ 
রখেন বা মহাবাতঃ ক্ষপচ়ন শক্রব।[হনীম্‌ ॥ ২৫ 





শমরাহ্গণে অবস্থিত তোগাচাদ) সাক্ষাৎ শহির লরুশ চঃচ। ৰান। 
তিনি অহঘেগরপ হার >চাতডোছ উইবেন এবং সেনাব্কপ 
কাশিদিত কলদূহ ও কাছ পাইয়া শ্রথ লত হইয়া উত্বিষেন। 
এটভাষে তিনি গ্রজলিত £80 প 2 HB 
শীত করি ছেলিবেন ॥ ১৩ 

এই নয়শ্রে্ঠ ভরদ্থনন্ন চেপ'চাধ। রপহখণতিগণেরএ 

















মধপৃতি (বিশিষ্ট অতিরদ)। তিনি হিহের জন) ভীত 
শরাক্রম প্রন্কাশ করিবেন ॥ ১৪ 

সঘপ্ত বুর্ধাডিবিক্ত রাঞ্গাপের ইনি এচাধ! ও বৃদ্ধ গু) 
ইনি হাব যীরগণকে বিনাশ করিবেন , কিন্তু কুন উচগার 
অতান প্রিয় ॥ ১৫ 


মহাধরর তোশাচার্দের পমৃজ্ল ন151ধ/ভ1ব অর্জুনের গুণের 
দারা পিত হইয়াছে । উৎ। রণ করিন। টনি অনা্থাসে মহৎ 
কর্ণার রুস্বীপূতর কর্জুনকে কটালি বিনাশ করিবেন ন।॥ ১৬ 

বীর। এই আআচার্ধা হ্বোপ অর্ভুনের ওশাবলির বিস্ৃতি- 
শহকারে উল্লেখ করিতে করিতে তাহার গুলংল| করেন এবং 
তাছাকে পুর ছইতেও অধিক পি বলিছ। মনে করেন ৪ ১১ 
শ্রভাপশানী পাচা) একদা রখের দাতাবা লগা রণতষিতে 
একজ। লিছিত লতা দেবতা, পন্ধর্দ এ মন্প্গকে স্বীঘ 
দ্িযযাঞ্রপূহ দারা বিনাশ করিতে পারেন ॥ ১৮ 

বাজন! তোমার লৈন|ৰনে। ছিলি 3পশ্রে্ঠ কৌরস, আথার 


মতে তিনি রখিসকলের মধো উদার রটি। তিনি বিপদ্দীর ধীর 
রধ্িগণশকে পীড়া দিতে সম! ১৯ 

কও শৌরব স্বীয় বিশাল লৈল।ধা'চিনীর ধার। সজধাছিনীকে 
স্ণ্ড করিতে করিতে পাৰুলন্নেত নর সৈন/গ্নৰে সেইরপে 
ভন্ীক্নৃত করিয়৷ বিসেন, বেৱপ অপর হণনিম্মিত গৃহকে তন্দীৰৃত 
ফরিদা দেৱ ॥২+ 

হাছন! রাক্কুমার বৃহধ্সলও একজন বণী। তাহার লতা. 
কীষ্তি আগতে বিস্বৃত শাছে। তিনি তোমার শকলৈনোর ঘধো 
কালের ন্যান্ব বিচরণ করিবেন ॥ ২১ 

রাজের | তাহার সৈনার। বিচিত্র কবচ ও অন্ধারণ ধরিয়া 
ভোছার শকদিগকে বিনাপ করিতে করিতে দুন্ধবুদিতে- বিচরণ 
করিবে ॥ ২২ 

কর্ণের পুর বহসেনও তোমার দৈন্যের দৃখ্যে একজন জো 
রবী। ইহাকে মহারস্ীও বলিতে পারা! ঘায়। বলবান্গণের 
দ্য শ্রেষ্ট বৃষসেন তোমার শঙ্কর বিশাল দৈমাবাহিনীকে ভঙ্গ 
করিয়া ফেলিহেন ॥ ২৩ 

রাহন্‌ ! শক্রবীরনাজী দধুৰংনী॥ মহাতেছস্থী অসসন্ধ তৌমার 
নৈন্যযধ্যে শেষ্ঠ রখী। ইনি দৃ্ধে তোদার জন্য প্রাণ পর্যযর 
ত্যাগ করিয়া ছিবেন ॥ ২৪ 

মহাৰাহ জনদন্ব রখ অখব। হন্বীর পে আরোহণ রিয়া দ্ধ 
করিতে নিপুখ। টনি ঘুচে শকরনৈন্তগণকে বিনাশ করিতে 
করিতে সংগ্রাম করিধ! যাইলেন ॥ ২৫ 


সপ্তযষ্ট্যদিকশততমোঃ ন্যায় 


রখ এষ মহারাজ নতে। ছে রাজসন্তন। 
্বদর্থেত্যক্ষাতে প্রাণান সহলৈনো! মহারণে ৪২৬ 
এ বিক্রান্তুবোধী € চিঅযোধী চ সঙ্গারে ) 
বীতভীশ্চাপি তে রাজন শক্রতি: লহু বোংস্তে ॥ ২৭ 
বাহলীকোইত্িরথশ্চৈর সমরে চানিবর্তন:॥ 
মদ রাজন্‌ মতে। যুদ্ধে শূরো বৈনন্বতোপস: ॥ ২৮ 
ন হেষে সমরং প্র।প) নিবর্ডেহ কখকন। 
ঘৰ সভতগো রাজন ল হি তপ্যাং পরান কণে ॥ ১৯ 
সেনাপত্িরহার(জ সত।বাংস্তে মচ।রপ: । 
বণেহদ্ধুতকর্ম চ রপী পররণাকরু 
এতস্ক সদর: দৃষ্ট। ন বাথা(স্ত কথঞ্চন। 
উৎস ংপতত্যোধ পরান রখপথে স্থিতান্‌ ॥ ৩১ 
এ চারিযু বিক্ৰান্ত: ক্র সংপুকথোচিতম। 
কর্ত। বিদর্দে শ্রমহৎ বদাথে পুরুষে তন: ॥ ৩১ 
লনুবে। রাক্ষস; ক্র রকর্ণা চারণ: । 


ববপংশ্ে্ট মহা ইন আদার মতে একজন রখী এবং 
এই মৰ্াদুদ্ধে তোঘার ছ% তিনি বিছ হৈকবাহিনীর লহিও প্রাণ 
উৎপর্গ করিতে ও প্রস্থ আছেন ॥ ২৬ 

রাঘন্‌ ! ইনি লমরাদণে মহাপর!কছ প্রকাশ করিতে করিতে 
বিচিত্র রীতিতে ঘুদ্ধ করিতে পমখ: টি তোমার শক্রগণের 
দহিত নিৰ্তয় ছা বৃদ্ধ করিবেন । ২১ 

ৰাংলীক হইলেন আতিরখী বীর। ইনি বুদ্ধ চট তে কখনও 
পশ্চাষপনরণ করেন না। রাজন! দুধপেতজে আছি ট্হাকে 
দৰরাজতুলা বলিয়া সন করি ॥ ২৮ 

ইনি দৃদ্ধে শবতাণ হয়৷ কোনরণে পৃষ্ঠহদর্ণন কৰিবেন না। 
রান? ইনি বাছুর সাজ মহাযেগে রণকুদিতে শক্রগণকে নিহত 
করিবেন। ২৯ 

মহারাছ। রখারচ হইর। ধূন্ধে অন্ত পরাক্রহ দেখাইতে 
এবং শ্রপন্ষের র্খিগণকে প্রহার করিয়া পীড়িত করিতে লহখ 
(তোমার সেনাপতি লত)বান্ও এক জন দহারখী ॥ ৩* 
এ জু বেখিয়া হার কোনলকল ভজনিত বেল! হন? বরং 

| ছাত্তসহকারে রখার্গাস্থিত শঞ্চগপের উপর দাইনা উৎপতিত 
ছল ৩১ 

পুরুষত্ট সত্যবান্‌ শত্রুর প্রতি হছাপরাক্রঘ মেখাইতে 

প্মন্থহষি বেদ্বযাগপ্ররীত শত্তদাহতী সংহিতা 








2৪৮১ 


হুনিহাতি পরান রাজন, পূর্বের মন্থন ॥ ৩৩ 

এষ রাক্ষসসৈস্তানাং সর্ধেবাং রথসত্তমঃ। 

ছালাবী দৃঢ়বৈরশ্চ সদরে হিচরিষ।তি ॥ ৩৪ 

প্রাগ_ জ্যোতিবাধিপো বীরে! 'ভগদন্ত: প্রতাপবান্‌। 
শন্ধাঞ্ুশধরশ্রেষ্টে। রাখ চৈব বিশারদ: ৫ ৩৫ 
এতেন বুন্ধমভবৎ পুর গাণীববন্ছনঃ ৷ 

দিবগান্‌ নুবহূন্‌ রাজু ভায়ারজয়গৃদ্ধিনো: ৩৬ 
তত: সখায়ং গান্ধাণে আনুন পাকশ[লনম্‌। 
করেত সং(বদং হেন পাশুবেন অহনা ॥ ৩৭ 
এষ যোংস্কতি সংগ্রামে গঞ্দদ্ধ বিশারদ: 
এরানতো গতে| বা দেবানানিব বাদ! 








ইতি প্রি ডাৱতে শতসাহল 1: সংহিতায়াং বৈদ্ধাসিকা- 
মুগ্যোগপরণি- বগাতিবগলাসহানপধনি  সবুহষ্টাবিক- 
শতঙনোইধযাডা 1 ১১৭ 


রব নস হও পুকৰেৰ হুমচত ঘেগ। 





ক্র রাক্ষল্তাও আলুদ= একল নচাবদী। রাজন! 
তিথি পুৰ্কের জ্রহার করা শুরা কর শড্রগণকে লাছার 
করিছেন। ৩৩ 

ঘান্ধাধী, দুডডাবে এড? কে পোত করিতে লদর্খ এবং লমগ্ত 
রান্ষদনৈত্ের মনো ভরত খা এই আলু বণক্ষেতে নির্ঠা। হইছা 
বিচরণ করিবেন « ৩৪ 

শ্রাগতে)তিগপুরের রি; গজ বীর ও প্রতাপশালী | হস্তে 
অঙ্কুশ লটদ্বা হন্টিগপকে বঈনৃত করিঘ। রাখিতে দমর্থ ব্যকিগণেএ 
মধে। ইহার স্থান সর্ষে । টনি রবছুখেও অতান্ক পটু ॥ ৩৪ 

রাজন! পূর্বে টহার সচিত গাতীব্ধারী অর্ধুনের দৃদ্ধ 
হইছাছিল। লেই দৃদ্ধে উচ(েট নিদ্ধ লিগ বিল করিতে 
ইচ্চুক হা বহুদিন ধরি দু করিয়াছিল ॥ ৩৬ 

গাদ্ধারীনন্দন। কিছুদিন পরে ভগ নিজ সখা ইত্রকে 
সন্থানপ্রধর্ণন করত করবান করিতে স্বীকৃত হইয়া সাক 
পাঞুপুহ অর্জুনের দহিত লক্ষে স্থাপন করেন। ৩৭ 

রাঞ। তগঘত হত্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুদ্ধ করিতে 
অতান্ধ কৃশল। ইনি উাবতে আচ দেবরাধ! ইন্লের স্বাহ 
লংগ্রাদে তোমার শক্রগণের দচিত দুষ্চ করিবেন) ৩ 


ষহাজারতের উদ্চোপপর্কাস্থত বদতিরখসংখহান- 


পর্দে গলবষটা ধিক শততম অধ্যায়ের জহা” লমাপ । 


Bed 


অষ্টযষ্ট্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ। 
[ কৌরবপক্ষল রখাতিরবিনাং বর্ণনম্‌, কর্ণ-ভীত্ময়ো: ক্রোধপূর্পোক্তি-প্রহাক্জী, ছুর্যোধনেন তরোনিবারণঞ্চ ] 


ভীম্ম উবা6। 

অচলে। বৃষকশ্চৈব সহিতৌ আাতরাবৃতৌ । 
বো ভব হুয়াবর্ধে। শতন্‌ বিদ্বংলয়িঘ্যতঃ ॥ ১ 
বলবস্তৌ নরব্যা। দঢাক্রোধো প্রহারিণশৌ। 
গান্ধারসুখ্যৌ তরুপৌ দর্শনীয়ৌ মহাবলৌ ॥ ২ 
সথ। তে দক্ষিতে! নিত্য: য এ রণকর্কশ:। 
উৎসাছয়তি রাজংস্বাং বিগ্রহ পাগুবৈ: সক ৫৩ 
পরুদ: কখলো নীচ: কর্ণে। নৈকর্তনন্তব । 
মন্ত্রী নেত! চ বন্ধুণ্ মানী চাতাশ্মূদ্ছিত: ॥ 9 
এয নৈৰ রথ: কার্ণে। ন চাপ৷তিরপো রণে। 
বিষূক্ত: কবচেনৈয সত।ডন বিচেতন: 
কুণ্ডলাভ্যাক্চ দিব্যাহযাং সিযুক: দত্ত! €মী। 
ভিশাপা রাস ব্রাহ্ষণস্ট চ ভাসণ(২ ৪ ৬ 

অষ্যধিকশততম অধ্যায় 


[ কৌরবপক্ষের রণী এ অনিবগলের বেন, কর্ণ ও তীগ্ছের 












ভোদপূর্ণ উকি-গড়াকটি এ কক উঠাহিগকে 
নিদ্বারণ। ] 

ভীক্গ বলিলেন,_অচল 4 3দক £3 হান) চুদ বগী । গার 
একজে মিলিত ছয়! তালার একারণে হিন? করিনেন। ১ 





গাদ্ধারহেশের এট দু প্রদান বীর মগ্তচমন্ধে সিংহতুলা 
পরাক্রদী। বলবান্‌, অতান্গ ক্রোখী, প্রহার করিতে নিপূদ, তরু, 
দর্শনীয় ও মহাশক্িশালী ॥ ১ 

রাজন! এট হে চোদার প্রিয় লগা কর্ণ, যে তোমাকে 
পাণ্তব্গণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও দর্কদে। উৎল।চিত করে এবং 
মণক্ষেত্রে সঙ নিজের তুয়ঃ!দেখাটৰ। খাকে, অত।ড কটুভাবী, 
আত্গ্রশংলাকারী ও নীচ। এই কর্ণ তোমার দ্র, নেতা ও 
বনু হইছা রিযান্ধে। লে ত' অভ্যস্থ অভিমানী, তাহার উপর 
ভোদায় আত পাটৰ! সে আরও উচ্চে স্বান করিয়া 
লায্বাছে ॥ ৩৪ 

এই কর্ণ দুদ্ধে না অতিরদী এস না রখী বলিবার যোগ্য : 
কারণ, সে নিজের সচভাত কবচ ও দিব| কুণ্ডল চারাইরাছে। 
সে সর্ধঘ। অপরের কুৎ্ল। রটল। করে। পরশুরামের অভিশাপে, 
ব্রাহ্মণের শ্যাপবচশে। এবং বিভঙগাধক পৃর্ক্সোক ক্ষবচ-ভুওল 


করণানাং বিয়োগাচ্চ তেন মের্ধরখো মডঃ। 
নৈষ ফাল্গনদাসাস্ত পুনজবন্‌ বিমোক্ষ্যতে ৫৭ 
ততোধত্ৰৰীং পুলতেণ: সৰ্মশস্বভৃতাং বরং ॥ 
এবমেতদ্‌ হথাথ বং ন মিথ্যান্তি কদাচন ৷ ৮ 
রণে রণেইভিমানী চ বিসুখস্চাপি দৃশ্যতে। 
কর্ণ, প্রমাদী চ তেন মেংধ'রথো মতঃ ॥৯ 
এতচ্্‌ তা তু রাধের: ক্রোধাতুংকালা লোচনে ) 
উবাচ ভীগ্মং রাধেযপ্রদন, বাগ চিঃ প্রতোদবৎ ॥ ১* 
পিতামহ যথেষ্ট মাং বাক্ণবৈকপকৃম্তুলি। 
মনাগল: সদ! দ্েবাদেবমের পদে পদে ॥ ১১ 
দর্ধয়ামি চ তৎ সং তুণমে।।ননকুতেন বৈ। 

যং তু মাং লক্কূস মন্দ: ঘথ। কাপুরুষং তথা ॥ ১২ 
ভবানধরথো সন্ত: মণে। বৈ না সংশয়ং। 
সর্বস্ত জগ্ডন্চৈব গাঙ্গেথে। ন মুষ। ঝদং ॥ ১৩ 


চীন চওয্খাধ আমার দর দ অর্ঘ্ধরধী। অর্থুনের লহিত 
নিনিত গইলে লে নিত বাকে পাথর 8 4৯ 

এই কৰা শুনি পক্পাতিগণের শেঠ তোণাচাধাও লিগ! 
উঠটিলেন,_কআপানি ঘাত। বাপলেন, উঃ) হখার্ধ। আপনার এই 
অভিমত কপলও দিখ)া এতে ॥ ৮ 

এই কর্ণ প্রতি হুদ্েট গঞ্জ প্রকাশ করে, কিন্তু পরে দৃদ্ধ ছইতে 
বাবার প্রাগরক্ষার জঙ্গ লাউ হাং। হণ দয়াল্‌ ও অলাম্দান। 
অতএব আদার মতেও দে অদ্ধরখী। ৯ 

এই কথা গুলি। রাদানন্দন কর্ণ ক্রোধে চুহহ বিস্কারিত 
করিছা হেখিতে লাগিলেন এবং নী বচনকপ কণাঘাতে ভীগ্কে 
পীড়িত করিতে করিতে বলিলেন ১, 

শিতাদহ! যদিও আমি তোমায় কোন অপরাধ করি, নাই, 
তথাপি শাদার উপর বিেদ্বনত: তুমি ইচ্ছার্পারে পদে 
পদে মামাকে এইকপ হক)বাণে জর্জরিত করিতেছ ॥ ১১ 

পানি র্ধোোধনের আন্ত নীরবে এ লমণড দফা বাইতেছি, 
কিন্তু তুমি আমাকে দৃখ ও কাপুকবের আছ হান করিতেম্ব | ১২ 

তুষি আমার ব্য এট অভিমত কাশ করিলে থে, আমি 
সখী; হার, 85106 দাবার লব জগতে নিঃসন্মেছে 
একশ প্রসিদ্ধ আছে দে গঙ্।নন্দন ভীত ছি/। হলে 71 ১৩ 











অঙ্্াবিকশততমোহপাচু 


কুরপাঘহিতে। নিত]: ন চ কাজাববুগতে ) 

কো হি নাম সমানেষু রাজসুগারকহন ॥ ১৪ 
তেজোবধমিমং কুধ্যাদ (বতেদচিদ্রাতবে। 

ঘধ। সং গুণবিধ্ধেবাদপরাগং চিকীধলি ॥ ১৫ 

ন ছায়নৈন পলিঙৈন বিন চ পদ্ধৃভিঃ। 
মছারঘবত্ধ সংখ।াতুং শক): ক্ষত কৌরব ॥ ১৬ 
বলঝোষ্ঠ: স্বত্ত ক্ষত্ৰ মত্ত্রঞ্জো্ঠ! দিত: ) 
ধনজ্রোষ্ঠাঃ স্বতা বৈশ্যা; শৃদ্ান্ত ব্সাধিকা: ॥ ১৭ 
বথেচ্ছকং তং ক্রয়। এতানতিএপাংস্যথ। । 
কাদন্বেষসমাযুক্ে! দোহ।ং প্রকৃত ১4ান ॥ ১৮ 
ধৃ্ষ্যোধন মহ।বাতে। সাধু মহাগণেক্ষাত 
ঢাছাতাং তৃষ্টডাবোহয়' তীগ্ছ; কিশিষ 
ভিন্না হি সেন! 3পতে হঃসগ্ডেঃ। তৰত 





নহা হারতদ, 


৩৬৮৬ 





নৌলা হি পুকষানাখ কিম নানাসনৰি হাত 
এষা: নৈবং সুপ যোখানাং যুধি ভারত ॥ 
তেক্জোবৰো ন: ক্ৰিয়তে প্রত্ক্ষেন বিশেষতঃ ॥ ২১ 
রথানাং ক চ বিছগানং ৰু চ 'তীগোহমচেতনঃ । 
নহদাবারঢিষ্তামি পাণ্ডনন।মনীকিনীম্‌ ॥ ২২ 
আসা দাদৰোধেবুং গনিশ্বন্থি দিশো দশ । 
পাণুবাঃ লহপঞ্চালা: শাদলং বত ইব ॥ ২৩ 

কচ ঘৃদ্ধ: বিমদে। বা ময়ে সুবান্ডঠানি চ। 

কচ ভীগ্ছে। তব! ননান্য। কালচোদিতঃ ॥ ২৪ 
একাকী স্পর্ণতে নত দূৰে ডগা সহ । 

ন চান্স: পুকঘ, কিন্ত নোপদণ 
প্রোতবাং যু 4ানামিতি শানিজ্লনর। 

ন ঘেৰ ইতিবঙ্গানা পুলা তি তে মতা; ॥ ২৬ 








২৫ 








তুমি কৌরবগণের সৰচদ। অত করিতেং, কি রাজা 
দুর্ঘোোৰন তোমার দেট বিৰধ বুকোতে পারিকেছেন না। তুমি 
আখপছছের প্রতি বেলবধশত: “বেহাল পাগগণের মধে। আদার 
উপর বিরকিাব জগ্সাইতে “১81 *[:৯, চং! তুমি ঝতীত 
স্ব কেন বাকি করিতে পারে? বনমানে মৃক্ধের দহ আলি 
সপস্থিত হইসজাে এবং দমমনো চাৰাপ উদারচরিত রাজারা 
একাজত ছইছাছেন, এইঞল এক লমখে নিতেছে। মনো বিভেদ 
সী করিতে ইচ্চুক এহন কোন বাকি নাছ বে, পক্ষের খোসদ্ধা- 
বিগের এইভাবে তেছ ও উৎসাহ নষ্ট করতে বাকে ? -৪-১৫ 
কৌরব! কেবল বহোবৃ্ধ হইলে, কেশ পৰ হইলে, অধিক 
দন নংগ্রহ করিলে এবং বহদংখ)ক বন্ধু-গাদ্ধং খাকিলেই কোন 
ক্ষত্রিয়ঞ্চে দহারখী বলি॥। গণনা কণা ইহ নাও ১৬ 
ক্ৰত্রিয়্রাতিতে বে বাঞি আদৰ বলে বলীছান্, তাহাকেই 
শ্রেষ্ঠ বলা হত । এইডশ আগ বেঘময্ের জ্ঞানে, বৈশা অধিক ধনে 
এবং শুর বলে অধিক হইলেই তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে 
ছইবে॥ ১৭ 
ও টুদি নিজের ইচ্ছারলায়ে রখী ও অতিরখীর কথা বলিয়া দাও 
( কোন ক্ষতি হইবে ন। ), কিন্তু তুমি পাওবগণের উপর 
ও আমার উপর যেখডাব রাখিধা মোহবণতঃ ৰিতেমন্থকী 
করি ( ইধাতেই লহ ক্ষতি হইবে )। ১৮ 
ছর্ঘেযাখন ! তুমি উতদক্ষপে বিচার করিস রখী 
প্রনৃতির প্যালোচন! কর । এই ঠীগ্র দুইতাবে দূষিত হইয়া 
তোহ।র অহিত ফারতেছে। তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর ৪১৯ 











ছেকপতে | একবার শৈসুমণে। দঃ 
পুনরান্ধ নিলিত +4 কঠি-। ০৬৮ আব: মৌলিক লেষক 
গণও চলি হান্ধ ! হত্াং ৮ গলে এখানে হিএ চিএ স্থান 
হইতে আগমন করত কোন এক +1:২)4 ০ এতে দমবেত 
হইছাছে। তাহাচের কবা আর বলিব ৭ আছে? ২০ 

ভারত! 





৮ পৰী চলে, উতাকে 





এই খোছাপিলের মনে দুন্বের ৮ম ছিধাভাব 
উৎপঃ হইছে । হাম তা ১৪/৯৮ দেখিতে পাহতেছ বে, 
এই তীন্ক আম(এ তেজ ৫ উৎপাত বিশেদভাবে নৱ করবা 
বিযাছে ৫ ২১ 

কোথা রখিগণের লে বিশে জান, আর কেখাক অমবুদ্ধি 
তীগ্ম } আছি একাকাই পাওবসৈপ্গণের অপ্রলুতি ক করিব ২২ 

আমার বাণ অবাব। অমার সগুখে আদি] পাপৰ ও 
পাফাদগণ লেইকলে দশদিক পলাংন করতে ২৭) ছইবে, বেরণ 
হ্যাছকে দেখিব বৃষগণ পঙলগান করে ॥ ২৩ 

কোখাছ যুদ্ধ, হানাহানি ও গু? সগ্শাএ উত্তৰ উপা নির্ঘারণ- 
চক বাক্যদনূহ, আর কোখাছ যাহার আহু প্রান্ধ শেষ হ্বয 
আলিৰাছে, লেই জালপ্রেরিত নন্থনতি ভীদ্ব ॥ ২৪ 

লে একাকীই লববদ। সম্পূর্ণ সতের সহি স্পর্) কমে এবং 
নিগের বখ দৃটীবনত: কোন পুগুববেই লে গণা বরে বা ॥ ২৫. 

ৰৃদ্ধগণের বাক) শ্রবণ করা উ1৮ত-_ 8৫1 শাস্বের আদেশ । 
কিন্তু বে অত্যন্ত বৃদ্ধ হ্যা পিধাছে, ত/৮ার বখা শ্রবণ করিবার 


যোগ নহে: কারণ, ভাহাকে ত' পুলরা বালকের স্বায়ই ছলে 
কারতে হয । ২৬ 


৮৪ 


অহমেকে। হনিষ্বানি পাওঝানামনীকিনীম্‌। 
সুধুদ্ধে রাজশাদূল হশো। ভীম: গামন্তুতি ॥ ২৭ 
কৃত সেনাপতিস্বেষ য়া ভীম্ঘো নরাধিপ। 
দেনাপতৌ যশ গন্ভা ন তু ঘোবান্‌ কথঞ্চন ॥ ২৮ 
নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে থোংস্টে রাজন্‌ কথঞ্চন। 
হতে ভীদ্বে তু ঘোস্ধাশ্মি সধৈরের মহারখৈৈ ॥ ২৯ 
ভীম্ উবাচ । 
সমুভ্ধতোংয়ং ভাতো মে দুনহান লাগরোপমঃ ৷ 
ধার্ডরাষ্্ন্ত সংগ্রামে বধপুগ।তিচিন্তিত: ॥ ৩০ 
তদ্মিন্তভ্যাগতে কালে প্রতপ্তে লোমহধণে। 
মিখো ভেদে। ন মে কাধ্যস্তন ডীবসি সওজ ॥ ৩১ 
ন হয়; দ্ব্ভ বিক্ৰম্য সুবিরোহপি শিশোস্থন। 
ধৃদ্ধপ্রদ্ধামতং ছিন্দ)1ং জীবিত চ সত ॥ ৩২ 
জামদযোল র(নেণ মানি বিমুখতা । 
দৃপলেচঠ ! আমি এই ঘোরতর দু একাই পাশুযসৈ্গ্ণকে 
বিনাশ করিব। কিন্ত লক্চল 04 চীয়? ৮:৩ করবে । ২৭ 
হে নরাঝিল! তুমি এঠ ৬ পূ: কারহাই। 
[ৰজযের ধশ গেনাপতিই প্রা (£. এও ধোাঠিগের কোনহশে 
উহ! লাভ হয় ন। ৷ ২৮ 
রান! আঅতএন দামি চাগ চীনিত বাকিতে ফোনগ্থপ 
দুদ্ধই করিব না ভীগ্ম বিচত হতরলে সবল মহারতীর সহিত আমি 
যুদ্ধ করিব ॥ ২৯ 
তীস্ছ বলিলেন,_পডপুদ ! এই যুদ্ধে দুষ্যোৰনের ননুতসব্ণ 
অত্যন্ত গুরুতর ভারকে আমি বংন করিতে উদ্ভত হইৰাছি। 
ধাছার জন্প আমি বহ বধকাল রি এ চিন্ব। করিধ। আনিতেছি, 
সেই লঞ্তাপদ্ার়ক রোমাঞ্চকারী দুধ এপন উপস্থিত হইয়াছে, 
এই লষরে আমার পারস্পরিক তেদ উৎপ॥ কর! উচিত হইবে 
না; সেইজস্ক তুষি এখনও জীবিত আছ ॥ ৩--৩১ 
সূতনন্দন! হদি এরূপ পরিস্থিতি না হইত, তাহা হইলে 
আদি দৃপ্ধ হুইয়াও পরাক্রদ প্রকাশ করত তোমার মত ঘাপকের 
দুদ্ব-ব্ষ্ক আদ্বা ও জীবনের আশা একই লঞ্ষে উচ্ছেদ 
করিডাছ ॥ ৩২ 
জশবগ্রিপুজ পরজরাম আমার উপর সংন্থলনূহ প্রস্থোগ 
হরিযাছিলেন। তথাপি তিনি আমাকে কোন চাই দিতে 
শান্্েন নি! দেশ্বলে তুমি আর আমার কি করিবো ৩৩ 








[ উঠ্লোগপৰৰ 


আহাশান্ 





ন ছে বাধা কৃতা কত ধং 8 হন [বং করিহ্যলি ৫৩৩ 
কাম: নৈতং প্রশংলান্থ সঙ্গ; স্ববলমংস্তবহ। 
বঙ্ষ্যামি তু স্বাং সম্বপ্তো নিহীনকুলপাংসল ৪ ৩৪ 
সমেতং পাধিবং ক্ষত: কাশিরাজ্যয়ংবরে / 
নিৰ্িতৈ/করধেনৈব হাঃ কন্কান্তরসা হাতা: ॥ ৩৫ 
ঈদৃশানাং সহশ্রাৰি বিশিষ্টানামতো পুনঃ । 
মরৈকেন নিরজ্তানি সলৈগ্যানি রণাঙ্ছিরে ॥ ৩৬ 

্থাং প্রাপা বৈরপূকঘং কুরপামনয়ে। মহান্‌ । 
উপস্থিতে! বিনাশায় হতগ্ৰ পূরুঘো ভষ ॥ ৩৭ 
যুধযন্ৰ সনরে পার্থ যেন বিস্পর্ধসে সহ। 

জ্রক্ষামি হাং বিনিযু কুমন্মাদ্‌ যুদ্ধাং সুতৰ্মতে & ৩৮ 
তমুবাচ ততো রাজা ধার্ডরাষ্র: গ্রাতাপবান্‌ । 

মাং সমীক্ষন্ব গাঙেয় কধা: তি মহহগভতম্‌ ॥ ৩৯ 





নীচ কুলাঙ্গার! সক্জন পুরুধগদ নিজের বলের প্রশংল| করাকে 
উত্তম বলিদব। ঘনে করেন না, ওুধাশি তোমার যাবহারে গন্বপ্ত 
হইছ। আছি নিজের ত্রশংলার কথাও বলিব 2৩৪ 

কাশিরাের শহরের সতাধ সমণ্ড তুনও0র ক্ষতি নরপতিগণ 
একত্রিত হউগাছিলেন, কি আমি একা রখে আরোহণ কাত 
গাহাধের সকলকে জত করিয়া বলপুরাক কাবিরাঞ্জের করাগণকে 
অপহরণ করিছাছিলাম ॥ ৬৫ 

এখানে যে সমন্য লোক লম(বেত হইথাছে, ইছা হইতেও 
অধিক পরাক্রমী লঃল নরপতি সেখানে একজিত হইরাছিলেন। 
কিন্তু আমি একাকীই রণাগনে ৩াহাদের লৰচলকে সলৈকে 
পরাঞ্গিত করিয়াছিলাদ । ৩৮ 

ভুমি একজন সৃষ্ঠিঘান্‌ বৈরপুক্ব । তোদার আশ্রয় পাইনা 
ফুরুকুলের বিনাশের হর মহ! শক্টায উপস্থিত হইস্বাছে। এখন 
তুদি তাহার রক্ষার জন্য বাবস্থা! ধর এবং পুরুষের পরিচন্ 
প্রদান কর ৩৭ 

হর্ঘতি কর্ণ! তুষি বাহার লহিত পর্মদা স্পর্ধা ফর, সেই 
অর্জুনের সহিত সমরাধণে তুমি দু কর | আমি দেখিব, কিতাবে 
তুষি এই দঞ্াম হইতে দৃক্তি পাও ॥ ৩৮ 

তারপর প্রতাপশালী রাজা দুর্ঘযোতন তীঞ্জকে বলিলেন, _ 
গঞ্ানব্ঃন! সাপনি আমার ঠিকে দৃ্পাত করুন; কারণ, 
বর্ধঘানে বিশেষ কাধ উপস্থিত হঈছাছে ॥ ০৯ 


একোনবইাপিকশচত, 





ঘা 
চিন্ত্যতামিদমেকাগ্রং নন নিঃ্রেমসং পরন্‌ ৷ 
উভাবলি বসতে) মে মহৎ ক করিষাত: ॥ ৪* 


কৃয়শ্চ আোতুমিচ্ছামি পরেবাং রথসবমন। 
থে চৈবাতিরধান্তত্র যে চৈব রধযুখপা: ॥ ৪১ 





আপনি একাগ্রচিত্ত হইদা আদার পরদ কলাাণের বিষয় চিন্বা 
ক্ষন) আপনি ও বর্ণ উভবেই আমর এই ঘহৎ কাছ হসম্ল্র 

করিবেন ॥ ৪* 
এখন আছি পুলরাধ শত্রুপক্ষের প্রেত রবী, এতিএখী ও 
জ্মক্বহি 


নহা হাতৰ 


মর 


বলাবলনমিত্রাপা; শ্রো$ৰিচ্টামি কৌরব। 
প্রভাতায়াং রছস্টাং বৈ ইদং বুদ্ধ: ভবিধাতি ॥ ৪২. 
ইতি জীমহাভারতে শতলাহশ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকা 
সুস্টোগপর্ধান রদ্বাতিরঘসংখ্য।নপধণি সীস্মকর্ণসবোদে 
আই্যবিকশততমোহত্যার; ॥ ১৬৮ 
রখছুখপতি (দচারস্ট)-গপে£ শরিচন্গ শুনিতে ইচ্ষ। করি ॥ ৪১ 
কুকনম্মন । শক্রগণের বলাগলের বি অৰি শুনিতে চাই। 


আছ রাজি অতিপাহিত ংটলেই কাল প্রাত-কাল হইতে নুন 
আৰত হইবে ॥ ৪২ 


বেদব/াসপ্রনীত পতগাহশ্রী সংহিত। মহাভারতের উদ্মোগশবান্থণীত হখাতির্লংখান- 


পর্বের তীন্ম-কর্পের লংলাশবহধক অক্টবন্যাদিক শততথ অশ্যাছ্গের ব্দ£স্। লাগ 


একোনসপ্তত্যধিকশততমোহত্যায়ঃ। 


[শ।ওবপক্ষস্য রথিপ্রন্থতীনাং বর্ণনমূ, তেঘাং মত বকখনপ, ] 


ভীয্ম উপ ৷ 

এতে রথ্ধান্তবাধ।তাক্তথৈব।িরথ। এপ 

যে চাপধরগ্যা রাছন্‌ পা বানান ৩; শৃণু ৷ ১ 
যদি কৌড়ুহলং তেই পাণডবানাং বলে এপ 
রখলংখ্যাং শৃণুৰ ঘ: সহৈতিবুদাধিপৈঃ ও ২ 
শ্বয়ং রাজ। রবোদার; পাণ্ডব; কু ট্া-প্পন) | 
অগ্নিযং সমরে তাত চরিযাতি ন সংশগ্প; ॥ ৩ 
ভীমসেনপ্ত রাজেশ রখে।হইগুপসন্মি৩:। 

ন তঙ্গান্তি সমে দৃক্চে গা সায়কৈরপি ॥ ॥ 


একোনসপ্তত্যধিকশততয অধ্যায় । 
[শাওবপক্ছে রী প্রচৃতির বর্ন এবং তাহাদের দহতকখন। ] 
ভীগ্ছ খলিলেন_হে তূপ ! এই তোমার পক্ষের বুখী, 
অভিরণী ও অরধ্রদীর কথা বলিলাদ। রাগন্! এখন তুমি 
পাওবগন্ষের রঙ প্রভৃতির বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ১ 
নৃশ এখন দৰি পাণুধগণের পৈশ্বিষছে জান লাত করিতে 
তোমার মনে কৌতুহল হই থাকে, তবে এই তুপতিগন্দের সহিত 
তি ভাহাবের রখিবৃন্দের সংখ/। শ্রবণ কর ॥ ২ 
" ভাত। কুত্বীর আনন্বৰ্ঘন স্ব: পাতুপুজ রাজ খুখিষ্টির 
একজন প্রধান রখী। সে সমরতুদিতে অগ্রএ প্রা চারিদিকে 
বিচরণ করিবে-- ইহাতে লংশত নাই ॥ এ 
রাজেআ। ভীদলেন ত' একাই অইলংখাক হুখীর তুস্য। 
গদা ও বাপের ছার) তুখে তাহার স্কার্ আব অন্ত কোন যোদ্ধা 





শাই। উহার যথে) ৮৭ 


নাগাঘূত ধলে। ন 
মাউীপুহো চ পিনে গাবের পুরুষে) ॥ ৫ 
মশ্বিনাবিব কপেণ গস! ১ 
এতে চমুনুপগতা: হরণ; ক্লেশ নও 5 








কডবং লং 





প্ররধাশি হত ও 





লব এব মচা চান: শালা হবোদী হা: ৭ 
প্রাদেশেন।ধিকা; পুর 





চ প্রযাণতঃ। 


লিংহুলংহনলা; সে পাডুগুহা মহাধলাং ৪৮ 









ণআছে। সে অতিশয 





অভিমানী ও অলৌকিক তে০সম্পৃহ ॥ 

হাত্রীর হট পুত্র একুল-৷৮দেব অশ্বিনীকুমারের আছ এপবান্‌ 
ও তেঙস্বী এই উভই পূরুৎএ68 এখী।। 

এই চারআত। মহানেপলদূই স্বরণ করত তোমায় নৈলদে 
প্রবেশ করিথ। রতদেধের ন্যায় লংহার করিতে ফ্রিতে বিচরণ 
করিবে,- ইহাতে আমার কোনই দংশন নাই ॥ 


এই লব মহাত্মা শাওবগণ শালৰৃক্ষের স্ান্তের স্টার উন্নত । 


তাহাদের উ্চতার পরিমাণ অন্য পুরুধ হইতে এক প্রাদেশ প্রাণ 
অধিক ॥ 


সকল পাণ্ডবই লিং! 
ভাত! তাহার লকলে ও! 





হুগিত দেহখাযী ও যহাবলধান্‌। 
[ব্রত পালন করিাছে। হ্যান্ের 





৩৪৮৬ 


চরিতত্রক্মচধ্যাশ্চ সে ভাত তপহ্থিনঃ 

মনত পুরুষব্যাজ। ব্যাত্। ইব বলে(তকটা: ॥ ৯ 
জবে প্রছারে সম্ম্দে সব এব!তিমাহুষা: 
সর্গোজিতা মহীপাল। দিগ জয়ে ভয়তষত ॥ ১ 
ন চৈছাং পুরুতাঃ কেচিদদানুযানি গদাঃ শরান্‌ । 
বিহ্হত্তি সদা কতু ম(গ্যান্কপি কৌরব ॥ ১১ 
ভব: বা গঙ্গা গু: শরান্‌ বা ক্ষেপ্তআাহবে। 
জবে লক্ষান্ত হুরণে তে পাংস্থবিকধণে ৪ ১২ 
বালৈরপি ভবস্তব্বৈ: সম এব বিশেবিতাঃ । 

এডং সৈগ্কং সমালাভ সব এব বলোৎকট।; ॥ ১৩ 
বিহ্বংলয়িদ্তন্তি রণে ন। স্ম তৈ; সহ লঙ্গম:) 
একৈকশত্তে সম্মদে হন; বান্‌ মহা ক্ষিত; ॥ ১৪ 
প্রতক্ষ্যয তব রাজেশ্র এাজস্যয় যথাতবং। 
ত্ৌপসচ্চ পরিক্রেপং দে ৮ পরুষ। [গিরঃ ॥ ১৫ 





গাছ উৎকট বলশাল) 
দজ্ছাখল 

চরতল্রেচ! ইঠারা বেগ, প্রহার 5 ল্য অলৌকিক শক্তি 
লাপএ। ইহারা ফিলাবক্তের সব এত রা্াকেই আয় করিদ্বা 
ছিল। ১ 

হক্নদ্ল 1 ইহাদের অন্তর, গ’: ও বাতের আঘাত কোন 
খাকিই পঙ্ছ করিতে পায়ে না। ই: ব)তীত, ৪হাছের বহুতে 
কেহ গণ আরোপ করতে পারে ন, যুঞ্জে ইহাদের ভারী গথ। 
কেহ উঠাইতে পারে এ! এবং ইই(দের বাণকেও কেহ প্রন্োগ 
করিতে পায়ে ন৷। বেগে গমনে, লক্গাতে করিতে, ডোঙছনে 
৩৫: ধৃলিক্ীড়া প্রন্থৃতিতে তাঠার। সক্ষলে বালগাবস্থাতেই 
ঢোষাৰে পরাজিত করিয়াছিল ৪ 

এই নৈয়সদূহ পাত করিছ। তাহারা এখন উৎকট বলপালী 
হয়া পিযাছ্ে। যুদ্ধে আলিলে তাহার। ডোবার সৈগ্রধাছিনীকে 
[ধধ্বংসিত করিয়া ফেলিধে, পেইজ আমি চাহিহাছিলাষ বে, 
তাহাদের সহি তোবান দু লা ছউক ॥ 

তাহাদের এক এন জনের মে) এরূপ শক্তি আছে যে, 
তাহার। লদগ্র সৃণতিদ্তলকেই (বন।শ করিতে পারে। রাজেশ! 
খাছসহ্যজে। বাহ কিছু হইস্থাছিল। তাহ। তুমি নিঙ্জে স্বচক্ষে 
দেখিয়া ॥ 

পাশাখেলার সময তৌশনীকে ছে গুকুতর ক্রেশ দেওধ। 


পুতধ্রেচ। শাশ্ৰগৰ তপন্থা ও 














আধ্যৰায 


{ ইদ্ভোগপৰকধ 


ভে স্দরন্তশ্চ সম চরিযান্তি ৬ কডবং। 
লোহিভাক্ষো গুড়াকেশে! নারামণলহার়ধান্‌ ॥ ১৬ 
উভরো: দেনযোবীরে! রথে ন/স্তীতি তাদৃশঃ । 

ন হি দেবেঘু সবেবু ন।সুযেধ রগেদু চ ॥ ১৭ 
রাক্ষসেথ বক্ষেযু নরেষু কৃত এব তু। 

কুঁতোহথবা ভবিদ্কে। বা রথ; কশ্চিপ্ররা শ্রুতঃ ৪ ১৮ 
সমাযুক্তে| মহারাজ রথ: পার্ধস্ত ধীঘতঃ। 
বাহদেবশ্চ সংহন্তা হোৎ। চৈব বনজ ॥ ১৯ 
গাণ্ডীবঞ্চ ধহদিব)ং তে চাশ্ব। ব।ভরংহসঃ। 

অভেস্ডং কবচং দিখ/মক্ষতো। চ মহেষুধী ॥ ২৯ 
অন্তরগ্রামশ্চ মা(ইশে। রোগ: কৌবের এব চ। 
বামাস্চ বারুণশ্চৈব গদা শ্চোগ্রপ্রদশনাঃ॥ ২১ 
বঙ্ছাদীনি চ মুবানি নাশা গ্রহরপানি ৮) 
দানধানা; সহশ্রাণি হিরগঃপুরবাসিনাস ॥ ২২ 


হইহাছে এবং পাগখগপকে থে দন কঠোর থাক) বল। হইরাছে, 
৩৯ লদপ্ত শরণ করি) তাহারা এশডূমিতে কতক প্রায় বিচরণ 
করিবে॥ 

রক্িঘনেত্র নিত্াবিভী জুনের দং। ও লংাঘকন্বন্তণ হইলেন 
সাক্ষাৎ নারায়ণ ীকক। কৌরধপাতর উচয়পক্ষেরই লৈঙ্ত- 
ধাছিনীর মধো অদূর পা অন কোল বীঞ নাই ॥ 

সমন্ত চ্ৰেডা, দ্র, নাগ, রাগ ও বক্ষগপের মধোও 
বন্ধনের দঘান বীর কেঃ নাত, পেস্ছলে মহুপ্তষধো কিরপে 
খাৰিতে পারিবে? প্রতীতে এবং ৬বিগ্ততেও এপ কোন বীর 
কখ। আমার শ্রতিগোচর হু নাই ॥ ১১-১৮ 

মহারাঞ্জ ! বুদ্ধিমান অর্জনের রখ দোডিত আছে। সেই বখের 
হারখি তগবান্‌ উরু ও ॥খী হটল দুক্ধনিপুণ ধনঞ্য ॥ ১৯ 

অর্ভুনের দিবা গ।গ্ডীব ধহ, বাছুতুল্য বেগগামী অশ্ব, শতের 
কৰচ ও অক্ষর বাণে পরিপূর্ণ ভাটি বুহৎ তৃশীর আছে ॥ ২০ 

ওঁ রখে ধর অব্গ্রায আংছে--মংহনর, কত, রুবের, বম ও 
বঙ্ন-দব্বন্ধীর অন্য আছে। (দেখিতে ত।র গরদাও উদ্থাতে 
আছে || ২১ 

বঙ্গ প্রভৃতি বিলি ভেঠ অহলমুংও উহাতে রক্ষিত আছে। 
অর্জুন দুদ্ধে একমাহ এই রখেও সঠাতাদ হিহগাপুরবাদী দহ 
দানহকে সংহার করিয়াছিল। সুতরাং তাছার তুল) বীর আর 
কে আছে? 








লগুতাবিকশততবোহন্যাঘ] 


হতান্টেকরধেনার্রৌ কন্তন্ত সৃশো রখ: । 

এব ছুস্যান্ধি লংরস্তী বলবান্‌ সতাবিক্রম; ॥ ২৩ 

তব লেনাং দহাবাহ; স্বাং চৈব পরি পালঘ্ন্‌। 

অহা চৈনং প্রত্থা দিয়াদাচা্ে।। ব। ধন ॥ ২৪ 

ন তৃতীয়োইস্তি রাপ্রেন্র দেনয়োকতয়োরশি। 

থ এনং শরবর্ধাদি বর্যম্রমূদিয়াদ্‌ রথী ॥ ১৫ 

জম ইব ঘর্মাস্তে নচাবাতসনীরিতঃ। 

সমাযুক্তন্ত কৌন্ছেয়ো ব।্বদেবদহায়বান্‌ ৷ 

তরুণশ্চ কৃতী চৈব দীণাব।বাসু চাবপি ॥ ১৬ 

এই ব্লবান্, দতাপরাক্রদী, মচাবাহ অর্জন কুক ছং দৃদ্ধে 
সাপদন করত ভোষার নৈন৷নাণ্নীকে করিবে এবং 
ব্পক্ষের দৈনাকে রক্ষা করিবার ৯৭) »/পৃত খাকিবে ॥ 

আছি অখব। পোণাচাঙাই ধুত্ধে ॥নলযের সন্থুধীন হাতে 
পারি। রাজেজ্জ ! উচদপক্ষের লৈন)মধে তাচীয একশ কোন রণী 
নাউ, যে বাপ বধণ কৰিতে করিতে উপকি অর্জুনের লক্ষ্খে 
মাইতে পারিবে ॥ ২২-২৫ 








প্রামঙধি বেদব।ল হত শতলাহন্ৰী সহি) বঙাভারদের উপ্চোগণকাদগাি বিত্ত 


মগ্তাভারতন 


হ৭৮৭ 


লৈশল্পান উবাচ । 
এতচ্ছ্ রব! তু ভীত রাক্ষাং দধবংলিরে ৬৭ । 
কাঞ্চনাঙ্গদিন: পীনা তুত্ত।শ্চন্দনক্ধবিতা: ॥ ২৭ 
মনোভি: সহ সংসেগৈ: সুতা চ পূৱাতনম্‌ । 
সামর্থাং পাণ্ডবেয়ানাং ঘা প্রত/ক্ষদর্শনাং ॥ ২৮ 


উতি জীম্গাভারতে শতস।হস্বযাং সংচিত্তাল্পাং বৈয়াসিকা।- 

মুঞ্জাগপধনি রথাতিথসংখ।।নপৰনি পগুবরখাতিরধ- 

সংখ্যাঙ্জাস একোনদ্রতধিকণততমোহধ্যাট ॥ ১৬৯ 

রথ তুর পেলে পুচ থায়তাড়িক ঘহামেদের কায ভরে 
সহিত বর্জন গৃদ্থের জন £ গত চটটতাছে। লে বত আস্তে অভিজ্ঞ 
| ছটওনে খু চট পড়িয়াছি ॥ ২৯ 
এ কখা শুনিহ) 
দখলের স্বায় নলে 
চঞ৯নচচিড দুল ঘা 
গু উইল ২৭-২৮ 














পান্তরগণের পুরাতন এল 
করত রাঞ্াদের শ্ববণমধ বাত: 
ও মন আবেগদুক চট! নিখিল 





পা 





পাণুদগণের রখী ও খতি বনীপংখ্যাবিধঃক একোন-দণ্ডত।দিকশ 2 তম ব্দগাতেও শৱ তত ১মাপ 


স্তত্যধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
[ পাওবপক্ষদ। হৰ্যতিবধিনাং বণনম্‌, বিধাট-দ্রুপদযে: প্রপ'স। ৮1) 


তীম্ম উবা6। 
আৌপদের। মহ রাজ সাধে পঞ্চ মহ।রথা:। 
বৈরাটিরুতরশক্চৈধ রবোদারে। গতো। মম ॥ ১ 
'ভিমন্থর্মছাবাু রখযুখপদুখপ:। 
নম: পার্থেন লমরে বাসুদেধেন চারিষ্া ॥ ২ 


লক্কাস্তশ্চিয়;যোদী ১ ননৰ্বী চ দৃঢ় বহ: । 
সংরন বৈ পবিকেশং স্থপিইবিক্র মিম্মাতি ৪ ৩ 
সাত্যকি ধাধব; শুরে। রদযখপয্থপ: ॥ 

এব বৃক্িপ্রবীরাপামমধণ। জি? দাধবল: ॥ ৪ 





সপ্তত্যষিকশততন অধ্যায়। 
(নাওবপক্ষের রখী ও আভিরখীর বনি এবং বিরাট ও ফপবের 
শশংলা।] 
ভীক্ম বলিলেন,-মহাছাক্গ! ত্রৌপদীর থে পাচ পুত্র আছে, 
উহায়া নকলে এক একটি দহারৰ) । বিরাটপুজ উত্তয়কেও আমি 
এক উদার রী ধলিব। মনে করি ৪ ১ 
মছাবাহ অভিমন্্ রখাএপতিগশেরও দুখপত্তি (অতিরিখ)। এই 


শত্রহন্ধ৷ বীর লদয়াদণে অর্জুন ও ভরের স্বাছ পরাক্রমী। লে 
অস্থধিদ্তা বিদিঅগ্রপারে শিক্ষাপ্রাপ্ত চইঘাছে, দুদ্ধের বিচিত্র 
পদ্ধতিও জানে এবং দুঢ আত্তধার্ণকারী ও মনস্বী। লে ভাঙার 
পিতার ফ্রেশ স্থহণ করিছ। অবস্তা পরাক্রম যেদ্াইনে ॥ ২-৩ 

ঘবুখংশীক লাত)কি ॥ধতুংপতিগণেরও দখপতি (অভিরখ)। 
বৃক্চিবংনীর সকল তীরে মনে৷ এই লাতাছিউ দর্ব্মাপেক্ষ। 
আঅমবনীল । সে তর্কে চহ করিয়। লইহ1ছে ॥ ৪ 


৩৪৬৮৮ 


উত্তমৌজাস্তধা রাজন রখোদারে। মতো মম | 
দৃঘামন্াল্চ বিক্রান্তো রথোদারো মতে! মম ॥ ৫ 
এতেষাং বহসাহশ্রা রখা নাগা হয়াকথা। 
যোংস্যন্তে তে তন্ংত্যাক,। কুম্তীপুপ্রিয়েপন্পা ॥ ৬ 
পাওবৈ: সহ রাজেজ্জ তব লেনান্থ ভারত । 
অগ্নিসারুতবদ্‌ রাজপ্লাহবযঃ পৰম্পরস্‌ ॥ ৭ 
অন্দেরৌ সমরে বৃদ্ধে বিরাট-ক্রপদৌ তথা। 
এহারঘৌ ফহাবীধ্যো মতৌ নে পূক্ষ্ষডৌ ৮ 
বয়োবৃদ্ধাবলি ছি তে ক্ষত্রধর্মপরায়ণৌ। 
ঘতিস্তেতে পরং শ$)। প্বিতো বীবগতে পথি ॥ ৯ 
সন্বন্ধকেন রাজেছ তৌ % বীঘ্যপলা ন্পাং। 
আার্যরতৌ মহেঘাসৌ গ্রেত পাশলিতানুভো ॥ ১০ 
বাঙন্। উত্মৌভাকেও আন কন উচ্গার রখী বলি 
মনে কায়। পর্নাক্রদপালী দুপা মামার আন গ্রন্থ 
রবী ॥৪ 
ইহাদের কক হাজার রখ, চী $ অশ্ব আচে, বাছার। 
কজীপু ঘূৰিকযের প্রিয় করিবার ॥র পাত শরীরের ছাৰা ত্যাগ 
করত দৃদ্ধ করিবে ॥ ৬ 
গরত্বযংশধর রাপ্েজ। ইচাব: পাধগণের লডিত তোমার 
নৈন্তমধ্ো প্রবেশ কৰি৷৷ পরস্পরকে দুধের আন্ত আহবান করত 
রণডমিতে বিচরণ করিযে। ৭ 
বৃ্ধ রাজা বিরাট ও ফপঞ হুদ্ধে অংস্। এই হুট রবে 
মাপরাকধশালী বীরক্ে আদি মচারণী বলিয়া মনে করি। ৮ 
খদিও ইহার। ধরলে অত বুদ্ধ, তশাপি ক্ষতির বর্ণের আর 
লই বীরছার্গে অবস্থান রত লিজ নিজ একে আহারে যুদ্ধ 
করিবার প্রচেষ্টা করিবেন ॥ ৯ 
রাজেন! এই দুই নরপত্তি বীর্য ও বলে লমদ্বিত শ্রেষ্ঠ 








আহ/শা 


[ উত্তোগপর্বৰ 


কারণং প্রাপ। তু নরাঃ সর্ব এব মছাযড়ুজা; ৷. 
শূরা বা কাতরা বাপি ভবস্তি কুরুপুঙ্গব ॥ ১১ 
একাহনগতাবেতৌ পাবিবে দুঢ়ধিনৌ। 
প্রাণাংস্তাক্ত। পরং শক্।। ঘতিতারৌ পরন্তপ ॥ ১২ 
পৃথগক্ষৌহিধীভ্যাং তাবুডৌ সংহতি ঘারপৌ। 
বন্বস্ধিভাবং রক্ষন্বী মহং কর্ণ করিয্যতঃ ॥ ১৩ 
লোকবীরো মহেদাসে, "ক ্থানৌ চ ভারত । 
প্রত্যয়ং পরিরক্ষা্ভী মং কর্ম করিঘাতঃ ॥ ১৪ 





ঈতি ভ্রীমহাভারতে শতসচ শরা!ং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
গুজোগপধনি রথাতিরধলংখানপৰনি 
লণ্ততধিকশততামাইব11য়:1) ১৭৯ 


খুকধে সুপ লঙগাচারী এবং বচাংহর্ধার । পাওবগণের দচিত 
সহ্ধ |পিত হওয়ার ইহার। উভচে প্রেচবদ্ধনে আবদ্ধ) ১০ 

কুকতরেঠ! কোন বিশেষ কাৰণবশতঃ প্রা দল ঘাদুবট 
মহাহাহ শুর (বীর) অখব। কাতর হট পড়ে ৪১১ 

পর্ণ ! দৃচতালচক্ারে ধঘ্ধারণকারী রাজ] বিরাট ও 
জপ? এক্কষাড্ড বীরমার্সেরই আশ্রম গ্রহণ করিদাছেল। ইছারা 
শ্রাণের দায়। তঠাগ করিঘা পূর্ব বিত্ত তোমার দৈক্তবান্বিনীর 
হিত দুধ করিবেন ॥ ১২ 

ইহারা উদেই যুঞ্চে অতিশয় ভদ্র, অতএব স্বীয় সমন্ধ 
রক্ষা করিছ। পৃথক্‌ পৃথক শক্ষৌহিধী লৈচ্টের লহিত মছাপরাক্রম 
প্রকাশ করিবেন ॥ ১৩ 

ভারত! মহাতহু্ধর ও জগতে গুপ্রলিখ বীর এই দুই নরপতি 
নি বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষা জিতে করিতে দেহের যায় না 
করিয। দৃত্ধতৃদিতে মহত কণ করিবেন ১৪ 


শদরছ্ধি বেদখ্যাসপ্স্টত শতপাহত্রী লংছিতা যহাভারতের উদ্মোগপর্কানতগত রখাতিরখগংখ]ানপর্ষে 
গ্ততাধিকশততম অধ্যারের অন্থবা সঘাণ্ত। 


ত্রিশটি প্রন ধন। এর দ্বারা আমি তুই হই । এট দ্ধ লখন 
জনগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়, আানবমণ্ডুলী বে সময় দেহকে আছা। 
ভেবে সর্বংতোভাবে দেহপোধণের জঙ্ত আত্মনিয়োগ করে, সন্ধা।- 
পুদা-পাঠ-উপাসনায় মানযকুল যখন বিরত হয়, সান্যবাদের নামে 
বে কালে ধবংদ এসে শাস্ত্র ও সঙ্জনের মূলোচ্ছেদ করতে অঞ্রদৰ 
হয়, পাপিগণ হে নৃত্য করতে থাকে, পুণাবান্গণ যংকালে অডি- 
শয় রিষ্ট হয়, তখন আসি মামি ধর্ম স্থাপন করবার 
ধর্ম স্থাপন করি_পারমেশ্বর জ্ঞান। “সর্ববং অ্রক্মৌপনিহনং” ঘা 
কিছু দেখা হায় সব উপনিহদ্উক্ত ত্রহ্থ। এখানে নানা কিছু 
নাই, সন্ত হহ্ম। সকল জগৎ আত্মা, অন্মট সমস্ত সান'কপ, 
অক্ষ বৃহদাকার নিখিল আগং, পরমব্যোন পরত্রন্থ, একন: 

ত্রক্ষই আছেন ; হা আছ্ছে তা সং, ব। শোভা পায় ও) চিৎ, বা 
(প্রি তা আনন্দ, সামিট লচ্ছিদানন্দ ব্রহ্ম এই পারনেশ্বর দ্যান 
সুপ্রতিদিড করি। নাদুষকে অষ্তর্মূখ করবার জন্য পরনংশ্র 
পারনেশ্বর জ্ঞান প্রতিষ্ঠ। করতে হয়: মানুষ অস্বমূখ হলে সে 
বুঝতে পারে-লে কে? ভার কর্তব্য কি? মক্ষকার শ্রণা- 
ব্বাদনের মত প্রাকৃত রূপ-রসাদি আর তাকে বহিমূ করতে পারে 
ন!। অপ্রারত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাকে সর্ষবদ। ঘিবে 
খাকে; তার লোমে লোসে আনন্দ নৃত) কর্তে থাকে। 
বৃদ্ধিগ্রাহ অডীশ্লিয় সুখ সে না চাইলেও ভোগ করতে বাধা হয় । 
সে সুখে ব্রহ্ম-লংস্পর্শ লাও করে--তাতে দান্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। 
সে আয্বক্রীড়, আব্বরতি, আব্মসিখুন, আত্মানন্দ হয়ে অবস্থান 
করে) তার অগ্ঞান-নিক্রার অবসান হয়, জেগে উঠে, সে সুকৃতি 





পরম 





MAGH Regd. No. C-67 
1377 BS. : Aryashastra Jan.—PFeb., 1971 





মান্‌ পুরুষ পরছানন্দের সাড়া পেয়ে ভ্ঞানশ্ধ্য চিরদিনের মত 
সমুদিত হন : দিবানিশি মে আলোকে পুলকে আনন্দে আ!জাশে 
ভরে থাকে, দ্রগংটা আনন্দে ভরে যায়। স্বমুখে পিছনে, বামে 
দক্ষিণে, অধে উদ্ধে আানন্দের প্রাচীর উঠে, জগৎ আনন্দ-সাগরে 
পরিণত হয়। ডুবে থাকে সেই পুরুযোন্তম প্রেম্গভ 
পারাবারে। ধ্ছন্থাপন ব্যতীত মানব প্রকৃত শাণ পাবে লা 
বলই-আাসি হানি ধন্সংস্থাপনের জগ্ত । 


ie 


দযামরজন কাবা-ব্যাকরণতীর্থ কক স্সীতারাম বৈদিক নহাবিস্তালয়, ৭২, পি. ডর্রিউ, ডি রোড, ক্্লুকাতা ৩২ 
হইতে প্রকাশিত = শা৮ভগসান প্রেস, নহ:নিলন মঠ, পি. উররিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৭ হঈভে নৃদ্জাপিত। 
ঙ 














শনসইীগুরবে নম: ॥ 


ওক্কারমঠ 


১৪২৬৬ 


শ্ৰজ্ঞ না -্ব-গালা! 


সৃণানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদের ! 
লদানক্ষয়ি মা. করুদায় রুহ! 
পদানসস্নয়ি মা, ককশামণ গুরুদেব ৷ 


যদা যদা তি ধৰ্ম ্ত শ্লানিডহতি ভারত! 
অন্থাথানমধৰ্ম্বস্ত তগ্াঝ্থানং সামা ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশ।য় চ তৃতৃতান । 
ধৰ্ণ্মসংক্থাপনার্ডায় সম্তবামি বুগে যুগে ৪ 


আমি যুগে যুগে ধর্ম্মস:স্থাপনের আন্ত অবতীর্ণ হট) 
আন্মতবহীন-পুরুষের আবলাভের নিমিত্ত যে সব উপায় বলেছি, 
সেই সকলের নান ভাগবতধর্শ্ম --এই ধর্মকে আশ্রয় করে মধুৰ চক্ষু 
নিমীলন করে ধাবমান হলেও কখন পদস্বলন হয়ে পতিত হয়ে 
প্রণাদগ্রস্ত হয় না। এই ভাগবতবশ্ঘ আছি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সখা 
অর্জুনকে উপদেশ করেছিলাম-প্ীমন্তগবদ্‌-নীতা, ভাগবত; তুমি 
মন্বনা, মদ্ভক্ত, আমার পৃজল্জীল হও এবং আমাকে প্রণাম কর; এর 
দ্বার। মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে সম্পূর্ণক্রপে মন নিবিষ্ট করুলে তুমি 
আমাকে প্রাপ্ত হবে। আমি তোমায় কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে 
বলছি, কেননা তুমি আমার নিরতিনয় প্রিদ। 


৯ম বন, কান্তুবল1স ১৩৭৭ নবম খা গোল মাত্রা 


ওলী ভান্রাহ্যলাতন ও্্ান্রনাহ্ওভ্রন্বক্ভিভ 
শ্রীমন্মহধিবেদব্যাসপ্রণীতম্‌_- 


মহাতাৱতম্‌ 


জীউওয্ঞাতনাথসেবক-_জীঝুমরজনবাত্যব্যাকরণতীরথ ্রতরঙ্গভফানুঝাদসাহিতিম্‌। 


. ন্‌ 
তৃতীয় পঞ্চবামিকী পরি 
মরিনহো 


নব অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাদান উল সরি 
পিপল এই পুস্থুকি সুজহিলের দেছ! স্ব 












. 









যৃগ্ম-সম্পূজক 
মহামহোপাধ্যায় শ্রাালীপদৃতর্কাচার্য্য * শ্রাণ্া।৫1৪৩?।৮৷শান্যায়তীর্থ 
দহ-দম্পুজক সঙ 
সগ্তামাপন্থ: বি্কাছহণ জীনারায়ণ গোস্থামী গ্রায়াচাদ। 
রুপ কাবা-ব্যাকরণতীর্থ আহরিলারাচণ তর্দ-বেদারযাকধণতীর্ঘ 
আর।মরঞজন কাবা-ব্যাকরণতীর্থ 
জতাধিজাতী £_ মুগ্য-কর্ধাতিজর £_ 
জীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ কিছুর বিমলানন্দ 
(জয়গুরু সন্প্রদথায়) ডা: জ্রীজতে নাথ দে 
এম -(4, ডি. ও, ওম. এম্‌ 
কার্ধযালর ১ 


৩৮ সি, বিধানসবনী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাত!-৬ (ফোন ন: ৩২৭৯৮) 


[ ঝাহিক মূল্য সডাক ১৫'** টাকা প্রাত সখা] ১'৫০ টাকা] 


নিয়মাবলী 


১॥ আাধীশান্থ লানবগরন্মম্প মাসিক পত্র । প্রতি মাসে ইহার ১টি লংখ্যা প্রকাশিত হয়। 
আবাচ় ( জুন-দূলাই ) মল হইতে উহার বর্ধারস্ত'। বাৰিক গ্রাহকমূলা ভারতে ও পূর্বববঙ্গে 
সডাক ১৫"** টাকা, প্রতি সংখা ১-৫* ন; পয; অশ্ষত্র বাধিক লডাক ১* টাকা, প্রতি 
সধ্যা ২-০* টাকা মাত্র । গ্রাতকমূল্য অঞ্রিম দেয় 


২) এই মালিকপত্রে সন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রন্াপতি-শ্বডিপ্রন্তৃতি বহু দুর্লভ শ্মতিগ্রন্থ, 
গ্ীবাল্দীকি-রামায়ণ, জীবিষ্ণুপুরাণ ও উঃন্কাগবত প্রকাশিত হউরাছে। বর্তমানে দহাচারত প্রকাশিত 
হইতেছে তাহার পর বাবতীয় আর্ধাশাপ্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ছটটবে। 


৩। মালিকপ্র-সক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পুজক মাধাশান্র, 
জ্রীসীতারাম বৈদিক লঙ্গাবিস্ঞালয়, ৭১, পি, ডকব্রিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় 
জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও নাদিকপত্রের প্রান্তি-মপ্রাপ্রিবিষয়ক পতাদি “সঞ্চালক 
আর্ধাশান্ত্র, এলি, বিদান সংঙী, ঈলিঙ্াতা-৬” এই ঠিকনোর জানাউবেন। 

মনি-মর্চাই কুপন « পযাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিক্কানা ও গ্রাতক-নদ্বন শ্ুম্পষ্টভাবে 
লিখিবেন ॥ ঠিসানা-পহিব্ঠন পৃর্দস্া না'লামাসের দপো অনন্ত জানাঈতে হঈবে। 


9 শ্াঙকগণের পঠলিধিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল৷ বাবস্থা শীস্র গ্রহণ কর হয় 
কিন্তু প্রয়োজন নলে =। করিলে পরের উত্তর দেওয়া তয় লা। পরের উত্বব আশ। করিলে 
পঞ্দাত] জবাধী-পয ( কিল্লাকার্ড ) পাঠাষ্টবেন। 


৫1 মার্ধ পাস পুবাতন সাগাঙলি একত্রে ডাকে পাঠাবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে 
পাঠাষটযার ডাক,মাউল অদশ্থাট পিছে তটবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্ধ্যালয়ে আসিয়। বা অন্ত কোন 
উপায়ে গ্রহণ করিলে হাত দিতে হনে ন। 


৬। উল্লিখিত ৩৫ ন: নিয়মাসলী পালিত ন! হুটলে পরিচালকগণের পক্ষে ফোন দায়িত্ব 
গ্রঃণ করা সম্ভুদ নহে । নান! কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহ! ক্র: পূরণের চেষ্টা চলিড়েছে। 


সম্পুজক-_জাধাশান্্র 
এঁপীতারাদবৈদিক মহাবিস্ভালয় 
৭২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড 
কলিকাতা _-৩খ 


একসন্তত্যবিকলততমোহব্যায়ঃ। 
[ পাণুবপক্ষস। রথাতিরখ-মহারথানা: বর্ণনন্‌। ] 


ভীন্ম উবাচ। 
পাঞ্ধালরাজন্ট সুতে| রাজন পরপুরঞ্রতু:। 
শিখণ্ডী রখসুখো। মে মত) পার্থস্ত ভারত 1: 


এৰ যোংসাতি লংগ্ৰাদে নাশ ন্‌ পৃর্বসংস্িতদ্‌। 
পরং হশো বিপ্রথরংস্তব সেনান্থ ভারত ॥ ২ 


এতস্ত বহুলাঃ সেনা: পঞ্চালাশ্চ প্রভত্রকা; । 
তেনাসৌ রখবংশেন সহৎ কর্ন করিষ্যৃতি । ৩ 


ধৃষ্টদায়শ্চ লেনানী: স্ধাসনান্ ভারত । 
মতে মেংতিরথে। র।ররন্‌ ত্রোপনিধ্যো মহারথ: ॥ ৪ 


এব বোংন্ততি সংগ্রামে সুদানে বৈ পাৰ রণে। 
ভগব।নিব সংক্ৰুদ্ধ পিনাকা যুগসংক্ষয়ে ॥ ৫৭ 


এতম্ঠ তদ্‌ রখানীকং কথ পণপ্রিযাঃ। 
বহৰাং সগরপ্রধাং দেবানামিব স'য্গে ॥ ৬ 


একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়। 
[ পাগুবপন্ছের রবী, অভির ও মহারযা রাগের বরন ।] 
তীঙ্গ বলিলেন,_রাজন্‌ ' পাকলরা₹ ৮পদের পু শিখণ্ডী 
শজনগরবিজনী বীর । ভারত! ৮ হুদিঠিরের লৈনোর মধো 
একজন দুখ) রখী, ইহাই আমার আ৩ম৩ ৪১ 
ভারত! লে লিগের পুঞ্ধবন্ধী ই লরিত1াগ করিয়া এখন পু 
হইছে, তর): লে তে(মাও সৈন/মদে) প্রবেশ করিব উদ বশ 
বিথার করিতে করিতে অতিশয় উৎদাহডরে দু করিয়ে ॥ ২ 
উহার সহিত পাঞ্চাল ও প্রচতকগণের এক বিশাল গৈনা- 
বাহিনী আছে। সুতরাং লে এই লব রখিপপের সহিত দৃদ্ধে হস্ত 
ক করিয়া যেখাইবে ॥ ৩ 
ভারত ! যে পাওধগণের লমগ্র লৈগ্তব!হিনীর সেনাপতি, লেই 
ঝোশাচার্দোর সহারখী শিপ ছা আদার বিচারে অতিরখী ॥ ৪ 
বেশ প্রসন্নঙধালে পিনাফধারী ডগবান্‌ ছক কুপিত ইহা 
শরাগণকে লংছার করেন, লেইরূপ এই সংগ্রামে বুদ 
শজগ্রিগকে লংহার করিতে করিতে দৃদ্ধ করিবে। ৪ 
ইৰ্ার নিকট যে সণ হেবনেনাতুল বিশাল রখী লৈস্ত আছে, 
তাহাদের সংখা। অত্যধিক হওয়াই এই দৈক্সদিগকে লমূত্রের 
তুল) বনিন্ব। মনে হয -- এই কখ। মুক্তি বাকিগণ বলেন। ৮» 
8৩৭ 











ক্ষত্রধর্নী হু রাজেন্য মতো মেহধরিখো ববূপ । 
ধৃষ্টছাম়ন্ত তনয়ে। বালাদাতিকুতশ্রস: ॥ ৭ 
শিশুপাল সুতো বীরশ্চেদিরাজে। মহারথ:॥ 
ধষ্টকেতুর্মহেৰাল: সম্বন্ধী প।গুবস্ত হ॥ ৮ 
এয চেদিপতি: শূর; দহ পুরণ ভারত। 
মহাএথানাং স্বক্ষরং নহং কর্ম করিষ্যৃতি ॥ ৯ 
ক্ষত্ধর্মরতে। মহ মত: পরপুরতয়; । 
ক্ষত্রদেবপ্ত রাঙেছু পাণ্ডবেযু রথোত্রমং 1 ১+ 
জদন্তঢামিতৌ০1শ5 লতাডিচ্চ মহারথ: 
মহারথা নহা যান; সবে পাপণ। ৪১১ 
ঘোংস্কন্তে সমধে তাত সংঘন্ধা উপ কুগরাঃ। 

সদ ভোদনচ বিকাশে পাবাধে মারো ॥ ১২ 
ঘোংল্গেতে এপিনে) শৃংগ পর্ং শ জন ক্রত্িহাত; ॥ 
শীসাানচিহযোদ্ধার কহন! দূঢ়বিঞ্রনা: ॥ ১৩ 











তেজ হন? চং সি 0:8 আমার বিচারে আর । 
ঈপং লে এদনও বলক এলিয়া অহা অদিক পৰিশ্ৰম করে 
লাউ ॥* 

বিশুপালের বর পুচ মতই টেডেখাছে বুইকেতু পাতুনন্দন 
ধুত্ঠরের লী ও মহা । ৮ 


ভারত! এট শৌধাগালা সরা স্বীধ পুরের লহিত 
আলিফ মহারবিগ্ণের পক্ষে সলাত! মহালরাক্রদ প্রহশন 
করিবে॥ ৯ 


রাছেঞ্জ! শক্রনগঞ্জবচ্যী ক্ষ'তরচদশধপরাদণ ক্ষ্রদেয আমার 
দতে পাণ্ডবলেন।র একজন শ্রেষ্ট রখ) ৷ ॥- 

আছ, শমিতৌজ। ও মহারখী সতাছিং-ইছার। সকলে 
মংাদনব্বী, মহারৰী ও পাৰণলপিয়োদনি। ভাত! ইহারা 
লকলে ক্রোধে পূর্ণ হয়া পঞরাছের সা লদরাদণে দুখ 
করিবে॥ 

পাণুবগশের জনত মহাপর!ক্রদ প্রকাশকাযী হ্লবান্‌ বীর অজ 
ও চোজ উদ্যেই মহারখী। চার নিজেনের সম্পূর্ণ শক্তি প্রস্থোগ 
করিছা দুধ করিবে এবং পুঞ্হত্বের পরিচধ দান করিবে।॥ 

রাজন? ইদ্ততাপহকারে অব্রচালনে দক্ষ, বিচিত্তরীতিতে 
ধুন্ধ করিতে ভাপ, ঘুক্ষবিতাঘ নিপু এ দু$পরাক্ষদী পঞ্চ দ্রাত। 











( উস্মোগপর্কব 


৩৪৯৬ আবাশাত্তর 
কেকয়; পঞ্চ রাগে আরে! পুবিক্রম: । মাক্ষ জোন: কৃপং চৈণ ঘৰা লম্বগ্তে ভবন ॥ ২১ 
সে চৈব রঘোদারা; সবে শোহি তকধ্বছ: ॥ ১৪ তথা ল সমরক্লাখী দ্উটবো। রথসম্তম: । 


কাশিক: হুকুমারষ্চ নীলে। ঘন্চাপরে। নৃপ ॥ 
শূর্ধ্যদততশ্চ শঙ্খপ্চ মদিয়াশ্বশ্চ নামত: ৪১৫ 
সর্ধ এব রখোদার।: সে চাহবলক্ষণা: ॥ 
সরবা্রবিচ; সে মহথাস্মানো মতা মদ ॥ ১৬ 
বার্ক্ষেমির্মহারাছ মতো মন মহারথ:। 
চিত্রান্ধক্চ বপতিতো মে রধসন্তম; ॥ ১৭ 
স ছি সংপ্রামশোধী চ ভক্তক্চাপি কিরীটিন:। 
চেকিতান: সত্যধুতি: পাওবানাং মহারথৌ। 
দ্ধাবিমৌ পুক্রবধ্যাড্রৌ রথোদাগ মতৌ মম ॥ ১৮ 
ব্যাত্দন্তশ্চ রাজের চপ্ণেনশ্চ তাত । 
মতো) মম রখোদ।রো পাওডনানাং ন দংশয়; ৪ ১৯ 
সেনাবিন্দষ্চ রা ফ্রোধহস্ত। ৮ ব/নত;। 
যঃ সমে। বান্থাদবেন ভীমসেনেন ব। বি ॥ ২০ 
সযোংশ্ততি ছি বিক্রম সবে তৰ দৈনিকৈ: । 
কেক রাগতুযারগণকে আন উদাৰ বৰা বালয। হলে করি 
ইহাদের সকলের ধৰ /ক্তবর্ণ॥ ১১-১৪ 
নৃপ! কাৰিক, কুলার, নীল, দুর, “কে ও ননিয়া্বনাম 
ধোদধারাও উদর রখী। 8৪1৫ সকলেই ুক্ধে নীরবনুচক চিছ 
আাছে। আনি ইংাচ্র লকলকেই ন অন্রে অডিত ও ঘহান্ধা 
বলিয়া মনে বি ॥ ১৫-১৬ 
মহারাজ! বার্ক্ষেমিকে জ।মি মহারধী বলিয। মনে করি এবং 
রাঙা চিত্রা আমার ঘতে একজন শ্রেষ্ট খৌ ॥ ১৭ 
এই চিনা লংগ্রাসে অপূর্ী শোভাদারণ করে এবং অর্কুনের 
ভক্ত । চেফিতান ও সত)ব্বৃতি এই দুই পুকুষশ্রেষ্ঠ পাণগডবলেনার 
মহারখী। আদি ইহাদের উনার রখী বপিধাই মনে করি ॥ ১৮ 
ষহায়াজ তরতবংশকুলতিলক ! বাস্তধ ও চক্রাপেন_এই 
স্ব বীর আমার তে পাওবপেনার শ্রেষ্ট রখী,_ইছাতে 
কোনও লংশয় নাই ॥ ১৯ 
রাজেন্র! সাজ! লেনাবিদুর অপর নাম ক্রোবহস্তা। 
শ্রচাষশালী দুব্যোধন ! ইনি জীযুকু ও ভীনগেনের সাহ পরাক্রম- 
শাদী বলিয়া মনে কর়ি। ইনি সমরাঙ্গণে তোমার পৈল্মের 
দন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ঘৃদ্ধ করিবেন। 
৪দরচৰি বেদ্ৰযাসহৰীত শতঙাহত্রী লংহিত! 











কাশ্য: পরমনটস্ব স্ব: শ্লাঘনীরে! নরোত্তদ' 
রথ একজে মং ডে: পরপূর 
অয়ঞ্চ যুধি বিক্রান্তো সন্তবে|হ্গুণো রখঃ ॥ ২৩ 
সতাঞিং লমরল্লাধী ভ্রপদ ্থাস্থছে। যুবা। 
গত: লোহতিরখৰং হি ধৃটগ্যায়ন স্মিত: ॥ ২৪, 
পাণ্ডবানাং যশস্কাদ: পরং কর্ম করিষ্যতি । 
অশ্বরক্রশ্চ শূরশ্চ রখোইয়মপরে। মহান্‌ ॥ ২৫ 
পাণ্ডারাজে! মহাবীধঃ; পাণ্ডবানাং ধুরদ্ধর:) 
দু়ধছ। মহেদাসঃ পাওুবান। মহারথ; ॥ ২৬ 
শ্রেণিদান কৌরবশ্রে? বন্ুদানশ্চ পাৰিব; । 
উভাবেডাবতিরধো মতো পরপুরদয়ৌ ॥ ২৭ 
ইতি প্রীমহাভাঃতে শতসাহশ্র।াং সংহিতায়াং বৈয়ালিক)।- 
সুক্লোগপৰঁণি রথাতিরথসংখ।।নপৰনি একসপ্তত্যধিক- 
শততমোইল।য়ঃ ॥ ১৭১ 





তুম আমাকে, তে।ণ।চা/কে ও কণাচাৎ/কে হেল মনে 
কর, যুদ্ধে পর বীরের সহিত স্পর্মাকারী, অতিশন্ব ক্ষ, ঠি লহিত 
অহপ্রনোগে কুশল, প্রশ:সনীত বীর ও উত্তম রবী নরভেঠ 
কাশির়াজকেও তুদি সেইজপট মনে করিবে ॥ ২২২ 

কমার দৃরীতে শজনগর্বিগদী কাশিরাছ সাধারণ অবস্থায় 
এক রী, কিন্তু তিনি থে সময পরম প্রকাশ করিছ দুখ 
করিবেন, সেই লঘছ তাহাকে অষ্ট বীর তুল) বলিয। যনে করিতে 
হইবে ॥ ২৩ 

ফপছের তক্ছণ পুত্র পত)জিৎ সঙ হুদ্থেরই প্রশংলা করে। 
সে ধইভ্বাদের। শাহ একজন অতিরথী বলাই সন্মানপ্রান্ত 
হইয়াছে ॥ ২৪ 

সে পাওযগণের বশ কামন। ক[রহ! দুন্ধে মহৎ, ক করিবে। 
পাওবপক্ষের ধুরদ্ধর বীয় দহাপরাক্রমশাদী পাওয়াজও একজন 
হহারতী। তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি অহযত্ত ও শোঁধ্যশালী 
বীর। ইহার হও বিশাল এবং স্বদৃচ। ইনি পাগুযনৈরের 
শব্দাননীয দহারখা ॥ ২৫-২৬ 

ফৌরবলে ! রাজা শ্রেপিদান ও বনুদান_এই ছুই বীর 
শক্রনগরবিজযী অভির বলিয়াই আমার অভিমত ॥ ২৭ 
মহাভারতের উদ্বোগশকাপ্রর্গত্র রথাতিরধসংখ্যান- 


পর্কো একপলতাবিকপততম অধ্যায়ের অনুবাদ দদাধু। 


দ্বিসপ্তত্যধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 


{ পাগ্ুবপক্ষায়।।তরববারাণাং বন ভীন্বস) শিখন্ডিনং লাণ্াধাংশ্চ হস্থমনিচ্ছাপ্রকাশশ্চ।] 


ভীন্ম উবাচ ৷ 
রোচমানো মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথ্য ॥ 
যোৎস্কতেংমরবৎ সংষ্য পরসৈস্কেণু ভারত ৪ ১ 
পুরুল্িৎ কুত্তিভোজশ্চ মহেহাসে! সহাবল;। 
মাতুলো! ভীমসেনপ্ড স চ মেহতিরঘো মত: ॥ ২ 
এব বীরে| মহেঘ।স: কৃতী চ নিপুণশ্চ হ। 
চিত্রযোধী চ শরুস্ঠ মতে। মে রখপুষ্গব; ॥ ৩ 
স যোৎস্ুতি হি বিক্রদ্য মঘবানিব দানবৈঃ। 
যোধা হে চান্ত বিধ্যাতা; সৰে হৃদ্ধবিশারদা ৪ ও 
ভাগিনেন্সকুতে বীর; দ করিধ্যতি স্গরে। 
স্থমহৎ কর্ম পাণ্ডন।ং স্থিত; প্রিগহিতে রত; 1 ৫ 
ভৈমলেনিৰ্মহারাজজ হৈন্ডি্বো রাক্ষসেম্থর; । 
মড়ো মে বহুমায়াবী রথয্ধপয্থপঃ ॥ ৬ 


দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় । 

[পাগুবপক্ষের অতিরণা বীহগণের বণনা ও ভীককৃক 
শিখতী ও পাওবদিগ€ক ২ধ না করবার ইচ্ছা প্রকাশ । ] 

্বীন্ম বলিলেন, _হ1এ9 ! পাগুহপক্ষের র1৯। রোচমান 
এন্ধজন ঘহারখী। ইনি শক্রলৈগ্রগণের নখো দেবতাবুন্ধের জা 
পরাক্রম প্রকাশ ফরিদা থাকেন ॥ ১ 

ভীঘলেনের মাছ! ফুম্থিভো্কুমার রাঙ্গা পুরুছিৎ সহাহহুর্চর 
ও অতিশত্ব হল্যান্। জাম ইহাকেও অতিরথী বলি দৰে 
করি।২ 

মহানগ্্ভর এই বীর একজন অন্রবিদ্ঞাহ কৃতী পুরুষ ও বুদ্ধ 
নিপুণ । দ্বখিশেষ্ঠ পুজি বিচিত্রপক্চতিতে ধু করিতে অকিজ 
ও শর্িশানী 1 ৩ 

ব্রণ ইজ দানবগণের সহিত পরাত্রণ প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ 
ফরেন, লেইছপ এই পুরুজিৎও শড্রদিগের দহিত দৃসত্ধ করিবেন। 
ভাহার সন্ধিত যে লদস্ত পৈনিক ধৃদ্ধ করিবার জগত আদিয়াছে, 
তাহারা লঞ্চলে বুঞধিস্তার পার্ণী ও বিখ্যাত বীর ॥ ৪ 
বীর পূর্ুজিৎ পাণ্ডৰগণের প্রি্ব ও হিতকর কৰ্ণে নিরত আছেন । 
তিনি তাগিনেরছিগের দত্ত অবণাই সুঘংৎ ক করিবেন। ৫ 

মহারাজ! ভীমসেন ও হিড়িম্বার পুত্র রাক্মসয্নাজ ছটোৎ্কচ 


তান্ত ঘাদাবী। আমার ঘতে লে রখধুখপতিগণেরও হুখপতি 
( অতিরঘ) ॥৬ 





যোংস্যতে সমবে তান্ত ছায়ানী দদরপ্রিল্ল: । 

হে চাল্ত রাক্ষলা বীর।: সচিব! বশবতিনঃ ॥ ৭ 
এতে চাস্যে চ বছবো নানাজনপদেশ্বরাঃ। 
সমেত; পাওবঙ্থার্থে বানুদেবপুরোগমাঠ ॥ ৮ 
এতে প্রাধান্ততো রাজজন্‌ পাণ্ডবস্ত মহাস্মন: । 
রথাশ্চাতিরখাশ্চৈধ যে চ।স্কেইর্ধরথা বৃপ ॥ ৯ 
নেহাস্থি সমৱে সেনাং চীঘাং যৌধিষ্ঠিরীং নুপ। 
মহোম্দ্রেণে বীরেণ পালানানাং কিরীটিন ॥ ১. 
তৈরহং সমরে বার মায়াধিদ্থিজয়ৈধিভি; | 
যোংস্তামি ছয়না ক।চনএ্থব। নিধনং রণে ॥ ১১ 
ঝান্থদেবক্ পার্থর চক্র শী বধ বিন [J 
সন্ধাাগতাবিবার্কেন্ট সনেধোতে রধাৱমোৌ ॥ ১২ 





তাত! দে তাহার আত হিয়। এই মানবী রাখল 
লমরক্ষেজে উৎসাহপুঙ্জও দু কারে ব লহিত ছে লম 
বীর রাক্ষস ও লচিব আছে, ₹'হ:এ' সকলেঠ ₹তার বনঈভৃত ॥ ৯ 

ইহারা এবং এরও রঃ লাখাজ নার ক্ষরিদ, বাহার! বিডি 
জনপদের অধিপতি ও শ্রগ্জ হইলেন অগ্রগামী নেও? 
তাধার। লকলে পারুপুর দুহষিরের নিকট আলিহ। মিলিত 
হইছাছে।৮ 

রাজন্‌। মহান্ধ। লা রন গুরিকিরের এই লব প্রধান প্রধান রখ, 

ঘহারথী, তির ও অর্ডএহী তের নিকট বর্পন। করিলাম 1৭ 

হে রুপ! দেবয়াঙজ ইন্ছতুল। শ্রতাপশালী বীরবর কিরীটদাতী 
অর্জুনকতৃক সুরক্ষিত ধূ্্ঠিবের ভহন্ধর সৈশ্বাহিনীকে এই লধ 
বীয়গণ রণ.ক্ষত্রে লইখা আদিৰে ॥ ১+ 

ধীর! আছি তোদার পক্ষে রণন্থলে এইপৰ মাদাৰী ও 
বিজ্য়াত্তিলানী লাগশুংবীন্থগণের লহিত নিজের বিজ অথবা মৃতু 
আকাজ্ছ। লইৰা হুদ করিদ্থা হাটব। ১১ 

বতুদেবনন্দন পিঠ ও কুস্তীনদ্দন অঞ্জন উ৬বেই রখিগশতরে& । 
ইহাধের মৰে উফ দন চক্র ও অর্মূন গাওীৰ বু ধারণ 
করেন। ছারা সন্ধাকালীন শুধ ও চক্রের স্লায পরস্পর দিলিৎ 
হট যখন ছুক্ছে উপস্থিত হইবেন, তখন আছি তাহাদের লক 
হইব ॥ ১২ 













৩৪৯২ 


ঘে চৈব তে রখোগাবা: পা$শুত্র্ সৈনিকাঃ । 
সহলৈক্কানহং তাংস্চ প্রতীঘাং হণনৰ্দনি ॥ ১৩ 
এতে রথাশ্চাতিরথ৷শ্চ কুভাং 

বধাপ্রধানং নুপ কীতিত! মনা । 
তথাপরে বেব্ধরখাম্চ কেচিং 

তখৈব তেবামলি কৌৱবেশ্ৰ ॥ ১৪ 
অঙগুনং ঘামুদেবক্চ বে চাগ্ডে তত পাধিবাং । 
স্বাস্তোন্‌ বাররিহ্যানি যাবদ্‌ ভ্রক্ষাামি ভারত ॥ ১৫ 
পাঞ্চাল্যং তু মহাঝাহে। নাহং হ্।: শিখণ্ডিনম্‌ । 
উচ্চতেষুমথো দৃষ্ট্। প্রতিযুধাস্তুনহবে ॥ ১৬ 
লোকন্তং বেদ যদহং পহু; প্রিচচিকীধয়।। 
প্রাণং রাজাং পরিত/ছ/ ক্চযত্রতে (সুত: ॥ ১৭ 





পাতুদুত্র ছুখিঠিরের আর দে লম? শ্রেত এখা লৈব আছে, 
তাহাদের এবং তাঙাতের সৈরগণের সহিত আমি হদ্ধের অবশ 
স্বলে দক্ষুষীন হইব ৷ ১৩ 

এাক্ন্‌! এইকপে নামি তোমারও দুখ নৃধা রখিগণের বর্ন 
করিয়াদ্ধি। ইছা বাতীত, বেলন? হক্ধতদী আহে, তাচাল্রেও 
পারিচম দিযাছি। কোকেন! একে প/গুহংগণেরও রখী 
এক্টুতির বর্ণনা ৰুরিধাছি। ১৪ 

ভারত! অর্জুন, প্র? ও অন্ন পন দ্বণতি আছে, 
আনি উহাদের ঘাহাকে তেখ্িব। তাহাদের নদ গ্ণমন কন্ধ করছ 
কেলিৰ ৷ 2৪ 

বহাবাহ সুধ্যোধন ৷ [কিছ পাকাল]া ১?ম।র শিপত্তীকে ধুবৰ 
ধারণ করিয়া নিজের লন যুদ্ধ করিতে দেশিলে5 তাহাকে আমি 
বৰ করিব নার ১৬ 


লমঞ্ জগঘ্বাসী। ইছা জানে বে, শাম প্রাপ্ত শিড়ঞাছ] পয়ি- 


ছাযাশাগ্র 


[ উদ্চোগপর্থর 


চিত্রঙ্গেদং কৌরবাণামাধিপতোহত1বেচয়ম্‌॥ 
বিচিত্ৰবীধ্যঞ্চ শিশু: যৌবরাজোংভ/হেচয়ন্‌ ৷ ১৮ 
দেবত্রতন্ং বিজ্ঞাপ্য পৃথিব্যাং সর্ধরাজ ॥ 

নৈব হস্তাং স্বিয়ং জাতু ন শ্পৃর্ং কদাচন ॥ ১৯ 
সহি ্্পর্বকো। রাজন শিখণ্ডী হদি তে ক্রু; । 

ক্যা সূৰা পুদান্‌ জাতে৷ ন যোৎস্তে তেন ভারড॥২০ 
সৰবান্বেষ্গান্‌ হনিঘ্যাদি পাধিবান্‌ ভরত । 

ছান্‌ সমেহ্যামি সমরে ন তু কুম্ধী বুতান্‌ নৃপ ॥ ২১ 


ইতি মহাভারতে শতদাহ্র।াং সংহিতায়াং বৈয়াসিকা 
মুষ্টোগপৰণি রথ।তিরথপ:খ/ানপধনি খিল্্ডত্যধিক- 
শততামোংব্যায়ঃ ॥ ১৭২ 





ডযাগ করেছা [পত।র প্রথ করিবার ৮ 
ব্রত পালন করি হাইতেছি ॥ ১৭ 

মাত! সতবতীএ আো পু চিমাপ্গকে কৌরবয়াজো ও 
বালক [িডিন্রবীঘ/কে দুংর1০৮৯ আমি অভিতক করিঙাছি 8১৮ 

লমগ্র কৃমণ্ডলের হাজগণের মগ লিগের ৭ 
খাতি বিজ্ঞাশিত করিহ, মম কধন9 টাকে 
ছিল, লেইরপ পুঞ্ণকে শামি কন €প করিব ন। ॥১৯ 

রাজন ! এই বৃতান্ত তোমাদের তিগোচর হইয়াছে বে, 
শিখতী। প্রথমে হী ছটধ। উৎপাত হঠচাছিল, ভারত! প্রথদে 
কঙ্তা পরে পু হওয়ার এই শিৎতীর পছিত আছি দৃদ্ধ কয়িব 
নাই 

ভরতলেষ্জ! আমি অত দম রাৎগণের মধে থাধ|দিগকে 
আমি দুষ্ধে দগুশে ধেনিব, তাহ।ছিগকে বিনাশ করিব; নৃপ! 
কিন্ত হৃদ্ধী পুত্রগণকে কছনও বণ করিব নও ২১ 








গরনক্সচষি বেদসা।লগ্রন্নত শতলাহন্রী সংহিতা! ৰহাতারতের উদ্ভোগপরকান্তর্মত রধাতিতখদংখ।ানপর্কো 
বিপ্রত)বিকশততদ অধ্যাৰের অন্থবাধ গান) 


আেস্বোপাখ্যানপর্য) 


ত্রিসন্ততাঘ্রিকততমোহণ্যায়ঃ 
[ হন্থোপাধ্যানার্তঃ__ভীন্মেদ কাশিরাজকল্জানামপন্তরণহ্‌। ] 


ছুর্য্যোধন উবাচ । 
কিমর্ঘ৷ ভরতজেষ্ঠ নৈব হুন্যা: শিখণ্ডিনম্‌। 
উদ্ভতেযুগথে দৃষ্ট। সমরেঘাততায়িনম্‌ ৷ ১ 
পূর্ণমুক্ত,। মহাবাহো! পাকালান্‌ সহ নোমকৈ: । 
হনিষ্যামিতি গাঙ্গেয় গন্ধে হি পিতাদহ ॥ ১ 

ভীম্ম উবাচ । 

শৃণু ছর্ধ্যোধন কথাং সহৈ ডিৰশ্ববাধিপৈঃ ৷ 
বদর্থং যুধি লক্ষ্য নাহ: হন্যাং শিখগ্ডিলদ্‌ ॥ ৩ 
মহারাজো! মঘ পিভা লাম্বগ্রর্গোকবশ্রছ: । 
দিষটন্তদাপ ঘর্ঘান্থা সময়ে ভরত » 
ততোইহং ভরত শ্রেষ্ট প্রতিল্াং পরিপালয়ন। 
চিত্রাঙ্গদং জ্রাতরং বৈ নগ্থারাভে51যেওয়স্‌ ॥ ৫ 
তান্মিংশ্চ নিধন: প্রা লঙাবত্য। মতে স্মিত: । 


(আন্থোপাখ্া।ন পর্বধ ) 
ত্রিসপ্ততা/ধিকশততম অধ্যায় 

[অস্।উপাধাান আর্ত, ডীয়কর্ঠ+ ক'শিএাঞ্জের ক্াগণকে 
অপহরণ ] 

ভর্ষ্োধন বলিলেল,-ডরত(্র$।  হংন শিশততী হগ্ুষাণ 
উত্তত করিছা লময়ে আততাদীর ৪1৭ আপনাকে হৃদ করিতে 
আনিবে, তখন তাহাকে নেষ্টড়প গেখিয! কেন আপনি ভ।হ!কে 
বিনাশ করিবেন ন।। ১ 

মহাদাছ গদ্দানন্দন পিতামহ! আপনি ত" পুর্বে ধনিৱ্বাছেন বে, 
লোঘকৰংজীত্দিগের সহিত পাঞ্চালগণকে হিনাশ করিবেন, 
( বৰে এখন ৰেন বলিতেছেন থে, শিখডীকে বৰ করিব ৭1) ইহা 
আমদাকে বলুন ॥ ২ 

কী বলিলেন,__দর্ধ্যোধন ! অমি যে কারণে লদরস্থলে 
প্রধার করিতে ঘেখিয্বাও শিখতীক্ষে বিন।শ করিব না, উহ) আছি 
হনদিতেছি, ভুমি এই কৃণতিগনের লহিত প্রবণ কর 

স্বরে । আহার ধর্শস্থ। পিত। লোকবিখত দদ্বারাজ 
শাছুর হখন মৃত্যু হয়, তখন সামি স্ব গ্রতিজ্ঞাপালনপূর্কাক 
পরাস্ত চিত্রা্হকে এই বিশাল বাজে৷ আঅভিহি করিলাম | ৪-৫ 

প্তারপর দখন চিঙ্জাগদেরও মৃত চল, তখন আমি হাত! 





বিচিত্রবীর্য/ং রাজ্াসমভাষিক্ষং হথাবিধি ॥৬ 
ময়াভিষিক্তো রাছে ্ ঘবীযানপি বর্ম: | 
বিচিত্রবীরষো। বৰ্মাৰ মানেন সমূদৈক্ষত ॥ ৭ 
তস্য গারক্রিয়াং তাত [চকীযরহুমপুৃত । 
অনুরূপাদিব কুলাগিতেের চ ঘনে। দবে। ৮ 
তথাগ্রৌবং মহাবাহে। ডিএ: কন্যা: স্বত্মবেরাঃ। 
ক্ূপেণাপ্রতিনা: সা; কাশিরাজনবতাস্তদা। 
অন্বাং চৈবাহিকাং চৈব তপৈবাস্বালিকানপি ॥ ৯ 
রাজানশ্চ সমাত়ৃ ছা; পৃ্িব্য! 
ক্স জোটঠাতলং তাঙগানন্থিতা হথ মধ্যৰ! ॥ ১০ 
আঙ্থালিকা চ হাক বাজকছ্াং ঘণীচসী । 
মোইভবেক রথের গই: হাশিপাতে: পুরীন্‌ ॥ ১১ 
সপ্ত: ত! মাহা তি সলাত । 
রাছ্শ্চৈর সমাধু ত 








চবইসচ । 











পাণি 








নত্তাযন্তীর শি আট নারে 
বটিঘিক কৰি । ১ 





শপত বিচিব) 








হইলেও আমার খাব| অচিঘিক তই 


ধন্ধ নিকট লক্ষ ৰাখিত 
অর্থাত আমাবট দক্তিতে 






তাত! খন দাদি বাগা দশ হতে কা আনিধ। তাহায় 
বিৰাহ দিবার জলা মন স্থির 

মহাবাছো! ওৎন আমি একদিন শুনলাম যে, কাশিরাছের 
তিনষ্ট কন্ঠ আছে, ভাঙার) সকলে অতুলনীয হপ-নৌন্বখে। 
শোভিত এং সবনংহরপডাহ 'হযংই পতি বলে করিবার সিদ্ধ 
করিহাছে। উহাদের নাম হটল-_অণ।, অস্বিক] ও খস্বালিক।। » 

মহারাজ তরতপ্রোষ্ট! এই ডিন জনের স্বংবরের ছয় 
তূছণ্ডলের পক্চল রাজাকে আমত্রণ কহ! হইন্াছে। তাহাদের 
মো অথ দর্বাপেক্ষা তে] ছিল, পথিক মধাদ ও অদ্বানিকা 
কলি ছিল। স্বদংধরের বৃৱান্ব শুনিৎ) আদি একটিমান্ত রে 
করি! কাশিল্াজেছ পুরীতে হাউলাম । ১৯-১১ 

ছহাবাছে! লেখানে উপস্থিত হই] আমি ব্াহিতে 
বিহিত তিন কম্তাকে চ্পিলাম। দৃপডে ! লেখালে তখন 





৩৫৯৪ 


তোইহং তান্‌ নৃপান্‌ সৰানাহৃয় সরে ক্ষিলি। 
রমারোপয়াক্ষক্রে কল্মান্তা ভরতর্বভ ॥ ১৩ 
বীর্ষাশুকান্ড তা দ্বার! সমারোপা রথং তদ]। 
আবোচং পাধিবান্‌ সধানহং তত্র সমাগতান্‌ ॥ 
ভীগ্ শান্তনবঃ কম্প! হরতীতি পুন: পুনঃ ॥ ১৪ 
তে বতধ্বং পরং শক্যা সবে মোক্ষার পাৰিবা; । 
গ্রসহথ ছি হুরাস্যেষ মিষতাং বে। নর; ॥ ১৫ 
ততন্তে পৃথিবীপালাঃ সমূংপেতুরুদায়্ধাঃ । 
হোগো। যোগ ইতি করুদ্ধা: সারথীন্যচোদয়ন্‌ ॥ ১৬ 
তে রধৈর্গজসন্ধাশৈগ তৈশ্চ গদ্যোধিন । 
পুষ্টেশ্চান্বৈ্মহীপালা: সমূংপেতুজ্দায়ুধা; ॥ ১৭ 
ততত্তে মাং মহীপালা: লধ এব বিশাস্পতে। 
রধত্রাতেন মহত। সত: প্্যবারয়ন ।; ১৮ 
ভানহং শরবর্ষেণ সমষ্থবাং পধ্যবারচত ॥ 
শাসিত হইয়া দঘাগশ লম বা০গপ্লে উপর আমার দুর 
পতিত হইল ॥ ১২ 
ভরতজেষ্ঠ! তারপর আনি ধুন্ধর ও ॥পাংবান লেই লম? 
ঝান্জাকে দৃদ্ধে আহ্বান করিত ২ন কনাকেই নিজ রখে 
আরোহণ করাইলাম | ১৩ 
পরাক্রদট এট ক্গাগণের শুক, ₹৮: ছানিচা তাছাদিগকে রখে 
আরোহণ করাইবার পর লমাগ'ত দৃপলগণকে হলিলাদ -নরশ্রেষঠ 
সপতিগণ ! শাস্বহপু্ চী এই কন।াগপুক্ষে অপহরণ করিতেছে, 
সু চন্াং তোমন। পুশ একি বিয়োগ কারা উতাজিগকে দৃক 
করিবার জন। প্রযঃ কর. কাঃণ, তোদ(প্রে পাক্চাতেই আছি 
ইছাদিগকে অপহরণ করিং] লঈঘ। ধাইীতেছি। এট কথা আছি 
তখন বারংবার বলিলাম ॥ ১৪-১৫ 
তখন সেই বুতিগণ কৃষ্ণ হট অস্ত উদ্ভত করত বাৰিত 
হইল এবং “রখ যোনিত কর, রখ ধোজিত কর” এই কথ! বলি 
নি নি লারখিতে আদেশ প্রধান করিল। ১৮ 
নেই রাজারা হতিতুলা বিশাল রখ, চন্বী ও উউপু অঙ্গে 
প্ারোহ্শকরত অস্তপ্রহণ করি! আমার উপর আক্রমণ করিল) 
তাহাদের মো ধর ম্রাজা চন্রীতে আরোহণ করিয়া বুদ্ধ 
করিয়াছিল ॥ ১৭ 
প্রন্নানাখথ | তারপর সেট সন নযপতিগণ বিশাল বগদগৃছ 
দাতা আমাকে চারিদিকে দিরিযা ফেলিল ) ১৮ 
৪ীবরযদি বেদ্বযাপপ্রনীত পতলাহ্রী লংষ্িতা 














আর্থাশান 


[ উদ্চোগপর্ব 


সৰান্‌ রপাংস্চাপাজয়ং দেবরাফ়িব দানবান্‌ ॥ ১৯ 
পাত: শরৈদীপ্ডৈ; প্রহসন ভরতর্যড়। 
তেহামাপতঙাং চিয্রান্‌ ব্বজান্‌ তেঘপরিষ্ৃতান্‌ 1২০ 
একৈকেন হি বাণেন স্বমৌ পতিতবানহম্‌ । 
হয়াংস্তেযাং পঞ্ছাংশ্চৈষ সারথীংশ্চাপ্যহং রণে।॥ ২১ 
তে নিৰবত্তাশ্চ ভগ্নাশ্চ দৃষ্ট,! ল্গাঘবং মম । 
( প্রণিপেত্শ্চ সর্ধে বৈ প্রশশংসুশ্চ পাধিযাঃ। 
তত জাদায় তায বস্তা নৃপতীংশ্চ বিস্বজ্য ভান্‌। ) 
অধাহং হান্তিনপুরঘায়াং ছিবা মহীক্ষিত: ॥ ২২ 
ততোহঙ্ং ডাশ্চ কন্পা বৈ জাতুরর্থায় ভারত । 
তচ্চ কর্ম মহাবাহে! দতাবতৈ স্ববেদচ্দ্‌ ॥ ২৩ 
ইতি প্রীমহাডারতে শতসাহস্র্যা: সংহতায়াং বৈয়াসিকায- 
সুষ্মোগপর্ধান আস্থা পাখা।নপর্ধনি কক্চাহরণে 
ত্রিসপ্তত!ধিকশ ১ত বেহা: ৪ ১৭৩ 
তখন আদিও বাণ হণ করিং) চারিলিকেট তাহাদের অগ্র- 
গতি রোগ কি) দিলাম। বেশ চেবরাজ চানহগণের উপর 
বিজ্ঞালাড করেন, সেট“ আনিও “ই দঘন্ত রাজাবেই জর 








করিলাম ১৯ 

ভর্গতত্রে্। তে লময়ে তাহার; মাক্রমণৎ করিঘছিল, আদি 
লেই লহ প্রজলিত খাশলদুহ হালিতে চাসিতেই তাহাদের 
দিত বিচিচ খৰতালদুঃ দিত কিছ বৃতলে পাতিত 
করিলাৰ ॥ ২৮ 

তারপর এক এক বাণ নিন্দিন্ত ফরিয়। আমি লদরাগণে 
তাহাদের অশ্ব, হস্তী ও লারখিগণকে খরাশান্মী করিব 
দিলাম ॥ ২১ 

আমার হন্ডের গিপ্রকারিত। দেখিথা তাহার! পশ্চাপসরণ 
ধরত পলাছন করিল। (দেই ভূপতিগণ তখন নতমন্তক হইল 
এবং আমার প্রশংলা করিতে লাগ্িল। তারপর আমি নূপতি- 
গণকে পরাজিত কি লেইগানেই পরিত্যাগ করত সেই কমা” 
গণকে লই) তারপর আছি কৃপতিগণকে জঃ করি] হতিনাপুরে 
আদিলাস ॥ ২২ 

হহাৰ্যৰ তরতনন্দন | তারপর আছি সেই বরাদশবে নিজ 
হাতার লিত বিবাদ ছিরার জগ সাত। দত।বতীর দিফট সমর্পণ 
করিলাদ এবং নিজের পরাক্রংনর ধখ।ও তাহাকে নিবেন 
ফরিলাঘ ॥ ২০ 


মহাভারতের উপ্ডোগপর্ান্দর্গত অস্বোপধযানপর্কে কঙ্টাত 


ভরপবিষরক হিসেততত্যখিকশততম অন্যাবের অনুদাদ লগা ৪ 


চতুঃসন্তভ্যবিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
[শাধরাড: প্রতি দ্বাগ্ররাগং নিবেস্ত তংসমীপে গদনায় ভীগ্বন্ত নিকটে অন্থায়া: প্রার্থনা । ] 


ভীগ্ঘ উনঃচ। 
ততোই ভরতে মাতরং বীরনাত্তরম্‌! 
অভিগম্যোপসংগৃষ্ন দাশেয়ী হিদমক্রবম ॥ ১ 
ইমাঃ কাশিপতে; কল্ছা ময়! নিঞ্িতা পাবিবান্‌। 
ৰিচিত্ৰবীৰ্ঘাম্ক কুতে নীর্ঘানু্ত! স্যতা ঈতি 7৩ 
ততো মৃণগ্াপাআদ পণ শ্রনান। সপ । 
জাহ সঙাবতী দৃষ্টা দি্ট। পুত্র কিং ৰথ ৪৩ 
মত্যবতযান্বন্থমতে (বিবাহে দমপান্থিতে। 
উবাচ বাক্যং সত্রীড়। ভো্। কাশিপাতে; শ্বত। 8 « 
ভীত্ম স্বদসি পর্বঃ সর্বশ। বিশ 191 
আমা চ বচলং ধ্ণ|: মহা: কও নিহাৰ্চলি॥ ৭ 
ময়া শাবপতি: পৃঃ মনদাতিরাতে। বরঃ। 


চত্যুসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় । 

[ শাৰরাঙের প্রতি নিং৯র অসুরাগের কথ! জানাহা যাহাৰ 
নিকট যাইবার ওক ভী নিকট অন্ধৰ খ্যদনা। ] 

ভীঞ্ বলিলেন,-- ডবতলেষঠ । "পর আম বীরজনী 
হাপয়াজকয। দাত। সও/বতীর নিকট দাতা তাহার চরণে প্রশ্যন 
কত এই কখা বলিলাছ। ১ 

ঘ, ইছায। কাশিরাজের বন্ু।। পরাকদই উহার শুক 
ছিন। সেইজস্ক নামি সমন্ত রাজকে কচ করিছ। প্রা বিচি 
বীরের দক্ত এই কত্তাগণকে হরণ কৰি! 

নৃপ | ইহ] শুনিয়া মা! ২1 সঙ/বতীর নেত্র 5€+শতঃ অলিক 
হইয়া উঠিল। তিনি কাদার মন্বক নামাণ ফরিদা প্রদন্নততার 
লহিত বলিলেন পুহ! অতঃস্ব দৌচাগোর কথ। খে, তুষি 
জহলাত করিয়া ॥ ৩ 

লত্যব্তীর পচুমতি অনুসারে তখন বিধবাহ-দিবল উপস্থিত 
হইল, তখন কাশিরাতের বো! কলত! শব! দক্ষালছকারে আমাকে 

Ue 
ভীক্ব ] তুমি দর্মজ্ঞ এবং দর্ষশাত্রে পাৰহশাঁ। আমার কা 








1২ 


তেন চান্দি বুত। পূর্ব রহস্কবিদিতে পিতু:) ৬ 

কথং মামল্কামাং হং রাঞধর্মমতীত্য বৈ। 

বাসয়েছা গৃচে ভীগ্ম কৌরব: সন্‌ বিশেষতঃ ॥ ৭ 

এতদ্‌ বৃদ্ধা! সিনিশ্চিত। মললা। ভরত । 

লং ক্ষমং তে মতানাছে? ওমিহারকসহসি ॥ ৮ 

স মাং প্রশ্ীক্ষত তং শাখবাডে। বিশাম্পতে। 

তন্মান্মাং যং কুক সমগ্াচুনর্ঘলি ॥ ৯ 

কুপাং কুক মন্তানা্ো ময়ি দর্মদৃতাং বর । 

স্কং হি সভাররতো বীর পৃপিবামিতি নঃ আতম্‌॥ ১৯ 

ইতি শ্রিথভাতারতে শতসাত মাং সংতিতায়াং নৈয়াসিকা- 
মুগ্ধেগপধনি আন্থাপাদ্যানপধণি অন্বাধাকো 
চতু:সপ্যত।দিকল তাহমো দাড় ॥ ১৭৭ 


শুনিধা আমার হিল হাতল ই সহ 







বানি মনে হনে পৃ হেই 
ফলা করিয়াছি এল হিনিন আ 
এট ওযা আমাৰ পিউ; কিউ জনি? 

ভীম! আমি ব্দপরকে ₹া5 করিতে জতিলাহিলী এক 
রাঙ্ধকন]।। তুলি বিণ: কৌরংবংসীয ইউ র(ধর্শব উ্ফব- 
করত আমাকে স্বপৃহে কিওপে এংশিনে ? ১ 

ছচানাহ ভবতশ্রে্। তুলি নিও বুদ্ধি অন্তুদারে দলে ঘনে 
এই বিষ ডিন্বা করিদ! কচ কত ঘাই উচিত যলিছ। বিবেচন! 
করিবে, তাহা করি৭।৮ 

প্রজানাধ। শাধরার নিশচহট আদার প্রতীক্ষা! করিতে 
থাকিবে; দূতে! অতএব আমাকে তাহারই দেব। করিবার 
অনা তোহার অগসতি দেওয়া কর্তবা ॥ ৯ 

ঘাড্মিকগণহেডি হানা বীর ভীগ। আমার উপর বধ 
প্রবর্শন কর। আছি শুন্িযাছি বে, তুমি এই ছগতে একজন 
লতাত্ততী মছাত্ধ। ॥ ১+ 


রষপ্হ্ি বেদব্যালপ্রন্নত শসাহত্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্ভোগপর্কান্তর্গত অথ্বে।পাগ।নপর্কে অস্বা- 
মা বাফ।বিহহক্ চতু:দপ্তর)খিক শডতদ অধ্যায়ের শহুথাহ মাপ । 


৪৩৮ 


পঞ্চসপ্তত্যধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
[ শাসমীপে অস্বান্র গমনন্‌, তেন পরিত্যক্তা্াস্তস্যান্তাপদানামান্মসে আগমনম্‌, তত্র শৈখ।বত্ান্বয়োৰাকালাপশ্চ ৷ ] 


ভ্ীশ্ম উবাচ। 
ততোংহং সমগরজ্ঞাপ। কালীং গন্ধবতীং তদা । 
সন্তিপশ্চদ্বিজশ্চৈব তথৈব চ পুরো হিতান্‌ ॥১ 
সমন্জ্ঞালিবং কক্চামন্বাং ছো্ঠাং নরাধপ। 
অসুজ্ঞাতা যযে৷ সা তু কণ্ঠা শাবপতে: পুরম্‌ ॥ ২ 
বৃদ্ধৈ্িজ্গাতিডিগু হা বা) চামুগতাঁ তা । 
তাত) চ তমধ্বানমাসাগ নপতিং তথা ॥ ৩ 
লা তমাসাস্ রাজানং শাহ্‌; ব6নমব্রবীং ॥ 
'আগভাহং মহাবাতে। রামূদিশ্য মতামতে ॥ ৭ 
(অভিনন্দন্য মাং রাজন সদ। প্রিয়তিতে রতাম্‌। 
প্রতিপাঘয় মাং রাজন ধরার: চৈব ধর্মত: ॥ 
"নং ছি মনসা ধ্যাতত্তয়। চাপুযপমস্থিতা ৪) 
তামত্রবীচ্ছাঘপতি: স্ময়তির বিশাঞ্লতে। 


পঞ্চসপ্তত্যঘিকশততম অধ্যায় । 


[শাছের নিকট আন্ধার গমন, ২55 শরিত)কা হই 
তাপলগণের আশ্রমে দাগমন এবং চেলা শৈশার তা ও মন্থার 
বাকাাল।ল।] 

ভীগ্র ধলিলেন,_নরাহিপ ' তপন আনি নঃত। গন্ধদতী কালীর 
( লত)বতীর ) অগ্রমতি লই: ময্রী, ক্রিক ৭ পূরে।ছিতগণকে 
দিজ্ঞান। করত জে রাডকলা: জগ্বাকে যাবার আজ; ছিলাম ॥ 

আজ] পাইনা রাজকনা। অগা 4 এ।ক্ষণণণের রক্ষণাবেক্ষণে 
খাকিয। শাৰরাডের নগরী দিসে গহন করিল। তাহার 
হত তাহার দাত্রীঘাত্19 চিল। তারপর লে পথ অভিকধ 
করিয়া রাদার নিফট ধারা উপস্থিত ভইল এধং শাব॥াবের 
লহিত মিলিত হঈছা তাচাৰে এট কখ| বলিল--মহাৰাছে।। 
মাতে! আমি তোঘার উদ্দেশের এখানে আলিয়াছি ৪ ১-৪ 

(রাখল | আলি গঙ্গা তোমাক প্রিয় 5 হিতে নিরতা ছি ॥ 
তুদি প্াৰাকে এহণ করিব আনবিত কর) নরেশ্বর | ভূমি 
আযাকে ধর্মাসায়ে প্রচণ করির। দর্দাচরণের ৯৭) স্বান হান কর। 
আদি যনে সনে লা তোষারট চিন্। করি €নং তুদিও শামাকে 
নির্জনে বিখাচ করিবার প্রন্থায শ্যাছিলে।) প্রজানাখ! 
পার এই ফণা শুনিয়। জজ ঈষৎ চাশলচকারে নলিল_ 
শ্্মরি ৷ তুমি পুর্বে আপরকগৃতীহ। চইবাচ . আহ এর তোমার 









হয়াস্কপূর্বয়া নাতং ভাধাদ্্খ বরবশিনি ॥৫ 

গচ্ছ ভত্রে পুনস্তত্ত লকাশং ভীন্মকন্ত যৈ। 

সাহমিচ্ছামি ভীগ্েপ পৃহীতাং হা প্রসহ্। বৈ॥ ৬ 

বং হি ভীগ্মেণ নিত্রিত। নীত! হ্ীতিমতী তম | 

পরামুন্ত মহা হুন্ছে নিজিত) পৃথিবীপতীন্। ৭ 

নাং বা্তপৃহায়াং ভাষা বরবণিনি। 

কতমন্যদ্বিধে) রাজ্। পরপৃরং প্রবেশয়েং ॥ ৮ 

নারীং বিদিতবিগ্গান: পরেছাং ধর্মসাদিশন্‌ । 

যথেষ্টং মাতা, ভদ্ে ম। ছাং কালে।হত।গাদন্ম্‌ ॥ ৯ 

অ। শমগ্রবীদ্‌ রাজগুনঙ্গশরণ্যড়িত।। 

নৈবং বদ মহীপাল নৈতদেবং কথঞচন ॥ ১০ 

নান্মি গ্রীতিনতী নীত। লীদ্দেণানি একশন । 

বলাঙ্গীতা।স্ম রুদতী বিড্রাব) পৃথিবীপতীন্‌ ॥ ১১ 
এছ কে ভাঙার জক্গ নিবা করিবার ইজ্জা আমার নাই 18 

ভে! তুমি পুনা হেলে চাছ আছে, পেইপানে হাও। 
ভাত তোমাকে বলপুকীক ঘঃণ করহাঞছিল। অউএব তোমাকে 
নাহি পন্তীরপে ঘঃণ করিতে লুক নহি; ভীথ সেই মহাদুখে 
দমস্ত কূশতিগণকে “রাজি করি তোমাকে জর করিবাছে 
এবং তোমাকে রখে তুলির! লঃ গমন করিত(ছে॥ তুছি তখন 
তাহার লাচিত  অগু/ন্ত হট॥। অবস্থান 


কারতেছিলে (৬৭ 
উক্তদরপৃৰততী সুন্দরি! হে পূর্বে অপর পুরথের অধিকারে 


গিধান্ছে। এরপ কোন সইক্চে পন্ধীকূপে গ্রথণ করিবার ইচ্ছা 
সামার নাই। 

থে সর্কগ। অপরকে বণ্ধোপ্শ করে, তানবশ আদার পান 
রাজ বে নারী পূর্ব্ধে কোন পের অধিকারে ছিল, উহার ধখাখ 
বৃৱান্ত থে ধক অবগত আছে, সেঃ নারীকে কিছণে ছি 
বিকার দিদা গৃহে প্রবেশ করবে? ভাজ! তোমার দেখানে 
ইচ্ছা গবন করিতে পার। এখানে তোদার লগ বেন ধা 
অতিবাহিত ন) হয় ॥ ৮৯ 

রাজন] এই কথা শুনি। কামগেবের ধাণে পীড়িত হই 
অৰ্থ! শাধরাজকে বলিল,- ভুল! ভুমি কোনযপেই এই কধা 
মুৰ হইতে নির্গত কারও না। শক্রগমন। আমি ভাগের লহিত 
শ্রল্তা পূর্বক গমন করি নাট । তিনি সমন্ত বাছাকে তাড়া 


আনন্ত 


পঞ্চলপ্রতাধিকশ তঙনোইধাড়: | 


তজজন্ব মাং শপ ভক্ত: নালা মনাগঙ্গস্‌ । 
ভক্তানাং ছি পরিতাগে। ন ধানবু প্রশস্ততে 1 ১১ 
বাহমামন্্র গাঙ্গেরং সমরেষনিঝতিলষ্‌। 

অচ্জ্ঞা্।) চ তেনৈব ততোহইং ছুশম।গতা। ॥ ১৩ 
ন ল ভীশ্মো মহাবাহ্মামিচ্ছেতি বিশাম্পতে । 
আরাত্বছেতো:ঃ সমারস্তো ভীঙ্ষস্তেতি শ্রুতং মনা ৪ ১৪ 
তঙগিন্সো মম যে নীতে অশ্বিকাস্বালিকে ব্প । 
প্রাদাদ্‌ বিচিতরবীর্ঘ/।য় পাগেয়ে। হি হনীয়ুলে 9১৫ 
যত! শান্মপতে নাগ্ঠং বরং ধ্যামি কৰঞ্চন। 

ত্বাসবৃতে পুক্রবব্যাস্ তথ! মদ নমালতে ॥ ১৬ 

ন চান্তপূর্ষা রাজেন্দ্র সাম: সদুপন্থিত। । 

সত্যং ভ্রবীমি শাবৈতৎ সতোনাদ্বানম।লাতে ॥ ১৭ 
ভক্তন্ব মাং বিশালাক্ষ দয় কগ্যাসুপস্ছিতাম্‌। 
অনস্যপুৰাং রাজের হংপ্রদাদাভিঝাজিঙীম্‌ ॥ ১৮ 








দি বলপূর্বক আাদাকে অপংরণ কৰিছ়াছেন £ংং আনিও জনন 
করিতে করিতেই তাহার দিত গিবযডিলাৰ ॥ ১০-১১ 

শাহ মার কোন অপরল নাট । আছি তোঘার প্রতি 
অসুর রাগকন্, অত এব আমাকে ঘঃণ কর , কারণ, ১কগণৰে 
পরিত্যাগ কথাকে কোন দশের মলোত প্রশংপা করা ও নাট ॥১২ 

খিনি সংগ্রাম ধুতে কখন বিরত চন নাই, লে গঙ্গানঞ্ন 
ভীত্থক্চে জিজ্ঞাল। করিয। এবং ভাতার আজ: লা অতাপ্। উৎ 
কঠার দিত আথি এখানে ক্বালিহাছি ॥ ১৩ 





রাঞ্জন্‌! মহাবাহ গীদ আমাকে কামন। করেন না। তাহার 
এই বাছোজন '্বীঃ আডার বিধাচের ও, ইহাই আন 
শুনিন্থাছি ॥ ১৪ 

ছেপে! ভীক্গ নামার থে পর হই উগিলী সর্বিকা ও 
অঙালিকাকে হরণ ঝরিছ। লই) পিদাছেন। তাহাহিগকে তিনি 
তাছার কনিষ্ঠ হাতা বিটিজনীধাএ দহিত বিবাহ খিদ্বাছেন ॥ ১৪ 

পুণে ষ্ঠ শাহরাজ ! আদি আদার মন্তক স্পশ ক্রি! শপথ 
করিতেছি খে, তোছাকে ব্যতীত শি কোন ধরকে কোন প্রকার 
চিন্তাও করি নাই । ১৬ 
এ মহারাজ শাছ! সামার উপর কোন অন্ত পুরুষের পুর্বে 
কোনরণ অধিকার ছিল লা। শাৰি শ্েচ্ছাত্ব পূর্বে তোঘারই 
লেবার উপস্থিত হইযাছিলাম। আছি ইহ! দত) বলিতেছি: এহং 
এই সত্যের আন্জ আদি নিজের শপ করিতেছি ১৭ 


মহাভারভঘ 


৩৪৯৭ 


তানে 





নলা: ক শাখ হাশিপতে: সুতাৰ । 
আতান্জদ্‌ ভৱতশ্ৰেটট জীণ: ৱচমিবোরপ্র: ॥ ১৯ 
এবং বহুবিধৈৰাকৈষাচ্যমানস্তঢ়া এপ: । 
নাশ্রদ্দবচ্ছাতপতি: কশ্যায়াং ভরতধভ ॥ ২০ 
তত; সা মন্থান।বিষ্া জোষ্ঠ। কাশিপতে: তা । 
অত্রবীৎ সাশ্রুনদন! বাস্পবিছুতেয়। গিরা ৪২১ 

হল| তাক! পমিস্ত।ম হত তত্ৰ বিশাম্পতে। 

তত্র মে গতয়ঃ সক সন্ত: সং]: যখ! ক্রবম্‌ ৪ ২২ 
এবং ভাং ভাষমাপা; তু কল্কাং শাহপতিআদা ॥ 
পরিতত্যাজ্ঞ কৌরধা ককদ: পরদেবতীষ্‌ ॥ ২৩ 
গচ্ছ গচ্ছেতি তাং শাপ; পুন; পুনরভাঘত ॥ 
বিভেমি ভীন্মাৎ পুঙ্রোণি ধক ভীগ্মপরিগ্রহঃ ॥ ২৪ 
এবছুক্ত। তু স। তেন শাখেলাদীঘদশিনা ॥ 
নিক্চক্রাম পুরাদ দীন। কদতা কুবরী যথা ॥ ২৫ 





বিশাললোডন হারা! আন পুরে কংনলএ অন্ত পুরুষে 
পতিৰূপে করন) করি নাই । অ ।মারই কলাফাজিযা 
হঠঘাছি। স্বহতে তোমার দেবা উপস্থিত এট করাকে তুমি 
ৰাপয়ীকণে স্বীকার +৭1 ১৮ 

রত শ্রে্' অন এন করলেও কাশিরাজের 
লেই করাকে পাশ দেকলে হাাগ করল, বেন সর্প পুরাতেন 
সবক (খোলোল ) তাাগ কা বকে । ১৯ 

তরতক্দণ । এপ্জারে নানাকণ বাক। ছার বারবার প্রার্থনা 
করিলেও শাহবাগ লেই কষ্টার বক) বিশাল করিল না ২৪ 








৩৪%! 





তখন কাণরাজের ক3। অনয ফোখ $ ইংখে অভিৰূত। 
হইঘ। অশরমোচন কৰিতে করিতে দস্লদ বাকে। বলিল ॥ ২১ 





হাছন! ঘহি ছানার কখ। ।নশ্চিতকশে শা ৪, অবে 
তোমার স্বার। পরিত।ফা ইউ&া অ:নি হেখানে দেখালে দাইব, 
সেছানে দেখানে দ’যুপুঞ্গল সংশুট আমাকে আশ্রম দিবেন ॥২২ 

ফুজ্নন্দন! গজক! অদ। করূা-সরে বিলাপ করিতে 
করিতে এইরূপ বহ কখাই বলিল, কিন্তু শাধরাজ তাছাকে 
সর্ধতোভাবে যাগ করিছা দিল। ২৩ 

শা পুন: শুন: তাহাকে ঝলল,_হুত্রোণি! তুছি ঘা, ভুদি 
চলি যাও । আছি ভী্ঘকে ভ্ করি । তুমি ভীনকর্ৃক গুহীতা। 
হইয়াছ ৷ ২৪ 

অত্র শাব এই কথা বলিলে পর অথ ফুরযী পক্ষী সলায় 





ভীম উবাচ । 

নিজ্ঞামন্তী তু নগরাচ্চিন্তুয়ামাস ছু:খিউ1 ) 

পৃথিব্যাং নাস্তি হুওতিবিবন্তরা না ॥ ২৬ 

বন্থৃভিবিগ্রহীণাশ্মি শাহেন চ নিরাকৃতা। 

ন চ শকাং পুনর্গনং ময়। বারণসাহবন্রম্‌ ॥ ২৭ 

জনুয্তাত! তু ভীক্মেণ শাঘযুদ্দিশ্য কারণম্‌ । 

কিং ছু গর্থাদাথায্ানমথ ভীগ্ং তুৱাসদদ্‌ ॥ ২৮ 

আখব) পিভরং মূঢ়ং যে। মেইকাঘাং ব্ংবরমূ। 

মন্তায়ং স্বক্বতে৷ দোষে বাহুং তীয্মরথাং ওদ। ॥ ২৯ 

প্রবৃত্তে দারুণে যুদ্ধে শাবার্থ, নাপতং পৃতা ॥ 

অন্য, কলনিব ভিধদ।পঞজান্মি সু়দৎ ॥ ৩+ 

হিগ, ভীগ্বং ধিক্‌ চ মে মন্দং পিওর: নুঢ়চেতসদ্‌ । 

বেনাহং বীর্ষ্যক্ষপ্ধেন পণা্টীগ প্রচোদিত। ৪৩১ 

বিড, সাং ধিক্‌ শাবরাজান: বিগ, ধা তারমথাপি ব।। 

বেষাং চুনীতভাবেন প্র(প্াস্থাপদসুতডএান 
দীনভাৰে রোদন করিতে ক.এ02 পে নগর ভইতে নতি 
হইল ॥ ২৪ 

তীগ্ছ ৰলিলেন,__রাজন ! নগর তে বহিগত। হইবার 
লম সেই দঃশিনী। নারী এই৯৭ চিনন করতে লাগিল এঃ 
জগতে এতাদৃশ কোন দুবতী রমণী নই, আমার গাছ গুকতর 
পটে পতিত হইছে । ২৬ 

ধন্ধুগণ হটতেও লিগ তইতা ণক্যাছি: 2115 আমাকে 
ত্যাগ করিছ। ট্লি। এন আদি পুলহাদ হদিনাপুরে 5 খাহতে 
পারিধ ন॥ ২৭ 

কারণ, পাখের প্রতি অন্তগাগবপতঠ আমি এখানে আলিবার 
অঙ্থযতি লইয়াছিলাম। হাব, এখন শামি নিক্রে বিন্ধ! করিব 
কিংবা ছর্জৰ বীর তীরের [-ন্বা করিব 7 ১৮ 

অখষা আদার দূখ পিতাঞ্চে দোধী ললিঃা উল্লেখ ধরিধ-.. 
ধিনি আমার স্বংবর-সঠা। বাবন্। করিয়াছিলেন? আজি 
নিন্ধেইট এক দোষ হরি কেলিয়াছি বে, বে মর চার দুষ্ 
চলিতেছিল, সেই লমত আছি শখের অন্ত ভীগ্ের রখ হইতে 
লাঙাইছা পড়ি নাই । 

তাহারই এই ফল আদি পাইযাছি যে, এক দুর্খ রী টা 
অত্যন্ধ ল্ঘটে পতিত হইলাছ। ভীগ্ঘকে দিক এবং বিবেকহীন 
মন্দমতি আমার পিতাকে ও দিক্‌, ঘিনি পরাক্রম শুক নির্্ারণ 
করিয়া আমাকে পশা স্বীর প্রার জনদমূহত্ধের মখো উপস্থিত 
ছুইবার আজা। দিগাছিলেন ॥ ২৯-৩১ 








আগাশাস্ 


| ভগাগপবর 


সবথ। তাগধেয়ানি স্থানি প্রগতি মানব: ॥ 
অনযন্তাস্ত তু মুধং ভীগ্য: শাহীনবো মম ॥ ৩৪ 
সা ভীয্ে প্রতিকর্তবদ্রং পশ্যামি সাম্প্রতম্‌ । 
তপসা ব! যুৱা বাপি ছুখহে তু: স মে মত) ৩৪ 
কো ছু ভীন্মং বুৰা জে তুমুংসহেত মহীপতিঃ। 
এবং সা পরিনিশ্চিতা জগাম নগরাদ্‌ বহি: ॥ ৩৫ 
আজণং পুণখীলান।ং তাপসানাং মহাম্থনাম্‌) 
ততন্তামবসদ্‌ র/তিং তাপনৈ; পরিধারিতা & ৩৬ 
আচো চ ঘঞাবৃতত: স্মাত্নি ভারত । 
বিস্তারেণ মহাব|হে। নিখিলেন শুচিন্মিত।। 
হরণঞ্চ [িসর্গক শাহেন চ বিসঞ্জনম্‌ ॥ ১৭ 
ততন্তত্র মহানালীদ্‌ শ্রাক্ষণ; মংশিতত্রত:। 
শৈশাবতান্তপোবদ্ধ; শে চারণ।কে উরু ॥ ৩৮ 





আমাকে ধিক্‌, শাধরাকে দিক এবং বিথাতাক্ষেও বিৰ 
ধাহাছের দুবাসংারে আমাকে নচাবিপণে পড়িতে হটদবাছে ॥ ৩২ 

মাছ দর্কচ। তাই পাই।। মাকে) হাচ। তাহার ভাগো 
আছে। আমার হতি (ে ৪7০ করা হটে, তাহ।র দুখ! 
কারণ ভীগ্ঞ ॥ ৩৩ 

অৱএৰ এপন তপন অস: বুদ্ধ স্বার। তীগ্গের উপর 
প্রতিশোদ নেওয়া আমার কঠ. দেঠেড। আমার এই ছুঃখের 
হুল কাছণ হইল ভীঘট 

কিন এপ কোন্‌ রাঘ। আছেন, (ধনি ধুদ্ধে ভীঘকে পরাজিত 
করিতে পারিবেন? এই নিশ্চদ করিছ। স্বস্থ৷ নগর চইতে 
বিগত হুইল $ ৩৫ 

তারপর সে পুনাসীল তপন্বী মহাভাধিগের ন্মাশ্রষে, খাইয়া 
সেখানে রাজি অতিবাহিত করিল। দেই আশ্রমে তাণসগণ 
তাহাকে চারিদিকে ফিরিছা তাহার রক্ষাব্ধান কন্ধিধা 
ছিলেন 1০৮ 

মহাৰাৱ ওরতধংপপর ! পনি ঈষংছান্তঘহী অ! নিজের 
উপর আপতিত সদন বৃৱান্ত বিশ্বারপৃর্কক আশ্রমন্থিত মাতা 
দিগকে বলিল। ক্িরপে তাহার অপহরণ হইন, কিভাবে 
তীন্দের নিকট হতে মুক্কিলা করিল এবং বিছ্ধগে শা 
তাহাকে ত্যাগ ছবিল_এই লমন্ত বৃত্তান্ত তখন সে ভীহ্বাদের 
শুনাইল ৷ ৩৭ 

নেই শাশ্রদে তখন কঠোর হুতপালনকারী শৈশাবতা নামে 








হঢ় সপ্ুত1বকপউউনোহকাঘটে 


আঙ্তাং তামাক ল সুনি: শৈষাবতে। অঠাতপা12। 
নিহস্বলস্্রীং সতীং বালা; ছ:ধশো কপরারণাস্‌ ॥ ৩৯ 
এবং গতে তু কিং ভক্তে শক: কুং তপ 
'আজমন্তর্যহাভাগে তপো।যুকনহা ভি ৪৪০ 

সা! কেলমত্রধীদ্‌ রাজন্‌ ক্রিত্তাং সদগ্তএহ:। 
প্রাত্রাঙ্গামহমিচ্ছামি তপস্তপ্দ্যামি ছুম্চরম্‌ ॥ ৪১ 
ঘয়ৈব বানি কর্সাপ পূর্ধাদেহে তু মূঢ়য়া ৷ 

ফৃতানি নূনং পাপানি তেঘামেতং ফলং ক্রবস্‌॥ ৪২ 
নোৎলছে তু পুনর্গন্তং খ্রনং প্রতি তাপসা:। 





প্রাদন্ধ এক তপোবৃদ্ধ পরেও আপ ছলেন। খিৰি শান ও 
অরণাক গ্রস্ৃতির শিক্ষাদানে লকলেএই শু? ছিলেন ৩৮ 
মহাতপৰ্বী দুৰি শৈখাএ২। চীগৰ্বাসত মাগিব ও দুঃগ-শোৰ- 
পরাব্লা, সতী ও পীড়িতা লেট ক্টাকে বলিলেন। ৩৯ 
ততে! মন্বাচাগে! এঠভপ অসস্থার এট আশ্রমসানী 
তপোনিয্নত তপোধন মধান্ধা। তে।নার কি ॥হৰে।গিত। করিতে 
পারেন? ॥* 





খল আব ঠ)ঠাকে বএলিল-ডগবন্ ! আমার 
উপর অনপ্রহ কঙন। আন ৮এ11প৭14 ৯1% নন্ধপালন করিতে 
চাই । আদি এখানে বাক; দস তপঙ্গা কিন । ১ 

দুর্ঘ নারী আছি পুৰ গলোর “এৰে ঘা পাপন কৰিছাছি, 
আদি অবস্ত তাহারই এই দুঃবদাধক ফল হাল হচম্বাছি ॥ ৪২ 


মইাভাতম 


৩৪৯৯ 


প্রভাখ/ত। নিবানন্দ। শাবেন ১ নিবাক্কতা £ ৪৩ 
উপদিক্টমিচেচ্ছামি তাপস্থং বাঁহক শো: ! 
যৃহান্ডিপেবদন্ধাশৈ: কৃপ! ভব বো ময়ি ॥ 6৪ 

স্‌ তামাগ্বাসয়ং কন্তাং দৃষ্টা্াগ্‌নহেতুভি:। 
সান্ধতামাল কাহাদ প্র ছিতৈ: লহ ৪ ৪৫ 


ইতি স্রীমহাভারতে সতলাহশ্রযাং লংহিতায়াং বৈ্লালিক]।" 
সুদ্তোগপ্ধান আন্বাপাখ্যানপবণি শৈথাবত্যান্থাসংবাদে 
পক্ষসপ্তত্/বিকশততনো ধায়; ৪ ১৭৫ 


ছে তাপলগ্রণ। এবন আস বি স্বৎনগণের নিকট ফিরি 
ছাধতে পাঠক না, কারণ, গা আলাকে ভংলন| করি 
প্রত্যাখান কৰিয়াছে, 85105 শানার লারা চীবনই নিরানব্ধ 
(হ্ুধমন ) হই পিষে ॥ ৪৩ 

নিশাপ তাপদৃন্দ ! আন কানন: করিতেছি যে, 
দেবতুল। সাদুপুক্দ অপনার। + উপকার উপদেশ কছন 
এৰ: আনাঞ উপর আপনা ও 2 $০৭1 ৭৪ 














তন পৈধাব ই) মন লোতক পাস শান্থীয ৭৬৭৪ ধুক্ষি 
সুই ছার) এহ কতংকে আগলে 5৮৭ কৰিলেন, জানা দিলেন 


ক্মখাৎ শৈঘা ধারণে সই করলেন এবং আঙগণগণের 
সহিত (লি চং: তাহাক কাহালাদন বিদিযে প্রতিজ্ঞা 
করিলেন । ৪৫ 


শমন্মহদি/ব৮ন|াল প্রাঃ ও পতলাহতরী সংহিতা যহ।তারতে উদদ্ধোগপন্ধাস্বগত আন্।লাহ]ান-গের পৈখাৰত। 
ও সার দংবাদবিধযক পক্ষদপ্তত।বিকশততমন্দধান্ধের আগা দমাগ। 


যট্সপ্তত্যধিকশততমোইধ্যায়ঃ ৷ 


[ তাপসানাদাজমে র।প্রধি-হোত্রবাহনস্যাকৃতত্রণস্য চাগমনম্‌, অন্থঃ। সহ তয়ো: কথে।পকথনক্চ । ] 


ভীগ্ব উবাচ । 
ততত্ে তাপসা; লবে কাধ।ব(ন্তোই ভবংকদ। । 
তাং কক্কং চিন্তদম্ুন্তে কিং কাষামিতি ঘমিপ: ॥১ 


যষট্নপ্তত্যঘিকশততম অন্যায় । 
[তাপলগগণের আশ্রমে রাজবি ছোত্রবাহন ও অরুত্ণের 

ন্‌ এবং অন্বার লহ তাহাদের কখোপকখন।] 
: ভীত ঘলিলেন।_রাজন1 তারপর সেই লব ধরা তপস্থি- 
গণ সেই কন্যার বিষে চিস্ব। করিতে করিতে পরামর্শ করিতে 





কেচিদাত: পিহুধেশ্] নীঃতাখিতি তাপস; । 
কেচিদস্ম্ দালস্তে মতি: চক্ফুছি তাপল!: ॥২ 





লাগিলেন বে, এশন কি করা ছাদ লেই লমন্ধ তাহা! এই 
কন্যার জন্য কিছু করিতে উদ্চোসী ছিলেন ॥ ১ 

কোন কোন ডণস্বী বলিলেন হে, এই কন্যাকে তাহার পিতার 
ছে লঈর। ৰাওয় উচিত। কোন কোন তপস্বী খাবার আমাকেই 
তিরপ্তার করিবার দ্ধ প্রকাশ ঝছিলেন | ২ 


তা আধাশার 






কেচিচ্ছাধপতি: গহ 
নেতি কেচিদ্‌ যাবসাস্কি প্রত্যাধ্যাই। হি তেন সা ৩ 


¢ 





এবং গঙে তু কিং শক ভুহে কহু: মানীবিভি:। 
পুনরচুশ্চ ডাং সবে তাপল।; সংশিত এত: ॥ এ 
অলং প্রত্রকিতেনেহ ততে শৃণু হিতং বচ । 

ইতে। চ্ছ্থ ভত্রং তে পিডুরেব নিবেশনম্‌ ॥ ৫ 


গ্রতিপংস্তাতি রাজ! স (পিত। তে হদনম্তরমূ । 
তত্র বংস্কসি কল্যানি স্থুহং সর্বশুপান্িত! ৪ ৬ 


নচতেইস্ত। গতিশ্তাবা ভাবেদ্‌ শুদ্রে হথা পিত । 
পতিবপি গতিনাধ।: পিত। <। বরবণিনি ৪ ৭ 
গতি; পতি; সমস্থ ঘা বিষমে চ পিত। গতি;। 
প্রত্রজাা হি সুচু:বেয়: হুকুনাত]। বিশেষত: ৪৮ 


রাজপুত্রাং প্রকৃত।৷ চ পুকুদাযা।স্থব ভামিনি। 

ততে দোহা [ঠি বিচে বচৰে! বরবনিলি ॥ ৯ 
ত কেও কেহ এ৪ হঞা তাত কারণেন হে, আমরা সকলে 
আইস! পাথরাজকে বাসা করাইন। দেল হিলি উহাকে ঘহদ 
ৰেন; কিন্তু অধিক: বাসর বললেন হে, ন, কোনজলেই 
হং। শত হইলে নাও কার, শাখাও হচাকে  উইপনাপুর্ীক ) 
প্র্যানযান করিছাছডেন ॥ এ 

জে! এই আলগা শন 'ত!লদগত তোমার উঠ কি 
করিতে পারেন? এই কব। বসার এ পালনকারী তাপলগণ 
সেই রাঙষকন্যাকে হলিলেন। ৪ 

ভকতে! পৃংত্যাগ করিছ। সঙ॥া:সনীর দাাচররনণে লংলপ্র হইবার 


কোন আবন্তকত! নাই । তুমি আনে চিতকর ৰান শ্রবণ কর, 
(তোদার কল্যাণ হউক । তীধ 1৭ ১৪ (তে পিতৃপৃহেধ গবন কর ॥৫ 
ইছার পর হাহ) অবনত বরং হবে, তাহা তোছ।র শি! 
কানিয়া বিচার করি সম্পয় ফরিবেন। কলে! তুমি 
ধেৰানে দৰ্কাগনসন্পননা হাই হুখে বাল করিতে পারিবে। * 
ভরে! তোমার পক্ষে পিতার শা প্রহণ করা ঘেরপ 
নাল, দেইরপ শন) কোন আশ্রর্ে চটবে না। বযবণিনি। 
বরণ, নারীর পক্ষে পৃতি অখবা পিতাই গতি ( আশ্রম )॥ ৭ 
স্থখের পরিস্থিতিতে নারীর পক্ষে পত্তি আল্রত্থ হন এবং 
সত্ষটকালে তাহাত পক্ষে পিতার আশ্রয় গ্রহণ ক্র উচিত। 
বিশেষতং সুখি প্বকুদারী, স্বতরাং তোষার এই প্রব্নন্ধা 
(গৃচত্যাগ করত লরযাদদর্শ গ্রচণ) অত্ান্থ ভুগা়ক ছটনে ৫৮ 








আশ্রমে বৈ বসন্বান্ডে ন : পিতুগৃহে। 
ততন্বস্টেংক্ৰবন্‌ বাকা: তাপদাস্তাং তপন্ৰিনীদ্‌ ॥ ১৪ 
স্বামিহৈকাকিনীং দৃষ্ট | নির্জনে গহনে বনে। 
প্রার্থরিন্তন্তি রাজানভ্তস্থান্মৈবং মন: কৃথা; ১১ 
অস্বোবাচ । 
ন শক কাশিনগরং পুনর্গন্ধ: পিতুপ্ হান্‌। 
অবস্পাতা ভবিষ্তামি বাদ্ধবানাং ন সংশয়: ৪১২ 
উৰ্তাস্মি তথা বালো পিতুর্বেশ্থনি তাপসাঃ। 
নাহং গষিশ্যে ভদ্রং বত ত্র পিতা মম ॥ 
তপন্্ুমভীগ্ামি তাপলৈ; পরিরক্ষিত। ॥১৩ 
হধা পরেইপি মে লোকে ন স্থাদেবং মহাত্যন্ঃ। 
দৌঠাগাং তাপসত্রেষাস্তন্থাং তগ্গামাহং তপঃ ॥ ১৪ 
ভীগ্ন উবাচ ॥ 
হাতোবং তেষু বিপ্রেষু চিন্তচংস বথাডখম্‌ । 
রাছধিত্তন বন: প্রাপ্তন্তপন্বী হোত্রবাহনঃ॥ ১৭ 





ভঘিনি! এক ₹' উথ রাঞ্বুমারা, তাহার উপর আবার 


তুমি দতাবণ; হুহ্থমারী, হন৷ অতএব এই আশ্রমে 
থাকিলে তোনাও ছ+) বছ পোহ উ*%৩ হবে ও৯ 

কিন্তু তুমি পিতপৃ(৫ থাকিলে লেট পাদ হইবে এ।। তারপর 
জন) তাপদগণ বলিলেন,-এষ্ শিক্পন গন বনে তোদাকে 
একাকী বেবি) অনেক 411 তোমার প্রণপ্রাথ হইবে। 
অতএব তুমি এইকপ স॥/লিন) ইট৭। তপন্তা করিযার বিচার 
করিও ৷ ১:-১১ 

শস্থা বলিল,--আছি পূনরায় ক]শিনগরে পিতার পৃহে ফিরি 
মাইতে লারিধ ন।; সেখানে বদ্ধু-বান্ধবগণের হখো আমাকে 
শপদানিত হইয়া খাফিতে হইছে-_ইধাতে কোন সংলর্ন নাই ৪১২ 

হে তাপলগণ। আছি বালাঝ1লে পিতৃ্বহে ধাল করিমাছি॥ 
আপনাদের বল)।৭ ইউক। এখন আমি সেইস্থানে যাইব না, 
ষে্চানে জামার পিতা খাকিহেন। তপশ্বী আপনাদের দ্বারা 
হক্ষিা ছুই) আদি এই স্থানেই তপক্ষ। করিবার ইচ্ছা 
করিয়াছি ॥ ১৩ 

তাপললোচ মহৰিগণ ৷ আছি এইজ তপন্ত। করিতে চাই 
যে, আমাকে যেন পুনরায় শহ়লোকে এপ দহাপঞ্ছটে ও ভর্কাগোর 
লক্ষন হইতে না হয়। লেইঘেতু আদি তপ্াই করিব | ১৪ 

ভীক্ম বলিলেন, এইরূপে যখন লে ব্রান্থণগণ চিন্তা দর ছিলেন, 


হট সপ্ুতালকশত তলত: ] 


ততন্তে তাপসা: সে পূছয়ন্থি স্ম ত: পন । 
পুজ্াভি: ্বাগতো্ত।ডিরাসনেনোগকেন চ ॥১৬ 
তক্ষোপবিউন্ত সতে বিশ্রাস্তে।পশ্বথত;। 
পুনরেব কথং চু: কন্টাং প্রতি বনৌকস: ॥ ১৭ 
অন্থায়াস্তাং কথাং শ্রয়া কাশিরাচ্ঞস্চ চারত। 
রাজধিঃ স মহাতেজ। বছ়বে!ছিগ্মানস: ॥১৮ 
তাং তথাবাদিনীং শ্রুদা দৃষ্ট চল নহাতপাঃ। 
কাছখি; কৃপয়াবিষ্টো মাঘ হো ভ্রবাজন:॥ ১৯ 
স বেপমান উত্থান্ত মাতৃস্তল্ত: পিতা ত৭1। 
ডাং কল্ামন্কঘারোপ) পরাশ্বালহত ছতে। 1১০ 
ল তামপৃচ্ছৎ কাং“দ্রোন বালনোহপন্তিম।দিত ॥ 
সা চ তন্ছৈ যায: বিস্তবেণ কবেদয়ং॥। ১১ 
তত: ল রাজ্ধিরযূদ দেশে (কলমি: । 
কার্ধা্ষ প্রতিপেদে শুনল স্থরতাতপাঃ ॥ ৯১ 





লেট লদন্ধ তপস্বী বাজসি গোযৰাঃন লে এনে আগমন 
করিলেন ॥ ১৫ 

তখন লেই তাপল তাক্ষাণণ স্বাগত, স্তাগণ, কুস্তি, আলন- 
গান এবং অতিখিগংকারের উপচ'4লমূঃ বার: বাজ চোহবাওনের 
দঘাদর করিলেন ১৬ 

ধখন তিনি অলনে বলিয়া বিশ্রাম এহন করিলেন, লেট দমন 
তাহাকে শুনাইতে শুনাইতে বনংালী শুপস্বাপপ লেট ক্যার 
বিধে বাৰ্তালাপ করিতে লাগিলেন ৪ ১৭ 

ভারড। অর্ধ ও কাশিয়াক্রে লেট চর্চা শুনিং। মহাতেন্স্বী 
রাজারথি ছোঞ্রবাছলে॥ চিত উদ চই ৷ উঠিল। ১৮ 

পূর্কোক্তকাষে দীনত।॥ সহিত নিজে দুখ নিৰেধনকারিনী 
বাঘক! পদার কণ! শুনিয়া মঃাতপস্বী মহাত্মা! রাজছি ছোত্রবাছন 
দরবার অধীকৃত হইলেন ॥ ১৯ 

তিনি অস্বায় দাঘ।মছাশর ছিলেন। র/জন্। তিনি কাপিতে 
কাপিতে উঠি সেই রাজকর্কাকে কোডে এহশকরত তাহাকে 
সবান্ধন! দিতে লাগিলেন ॥ ২+ 
ন. ভিনি তাহার উপর পতিত্ব লক্কটের নার হইতে লব কিছুই 
বিজঞাসা করিলেন এবং অগ্বাও প্রথম হতে হা! বাছা হইয়াছিল, 
সেই সম বাজ বিস্তারপচকারে তাহার নিকট বলিলেন ॥ ২১ 

তখন সেই দচাতণস্থী রাক্ষষি দু:খ ও শোকে দম্তপ্র হইবা মনে 
মনে্ট আৰশ্কধ কর্তনের নিশ্চঘ করিলেন ॥ ২২ 


মতান্তারতঘ 


£১ 


অত্রবীদ্‌ বেপনানশ্চ কগ্ানাঠাং স্বচ:ধিতা। 

মা! গা: লিতৃগৃতিং ভছে নাতৃস্ডে জনকো হৃহুৰ্‌ ৷ ১৩ 
ছখেং ছিন্দযামহং তে বৈ নয়ি ব্ঠন্ৰ পূত্ৰিকে। 
পর্যাপ্ত: তে মনো বংলে ঘদ্বেং পরিশুস্মসি ৪২৪ 
পচ্ছ মদ্বচনাদ্‌ রানং জাললগ্রাং তপন্ৰিনম্‌। 
রাদন্তে হুমতদ্‌ ছুখং শোক: চৈবাপনেস্ঠরতি ॥ ২৫ 
হুনিষ্থাতি রাগে ভীগ্ম: ন করিশ্মাতি চেদ্‌ ৭6১। 

তং পচ্ছ ভার্পবস্রেট: কালািলমতেজলন্‌ ॥ ২৬ 
শ্রতিষ্ঠাপড়িতা স খা: সান পপি নঠাতপাঃ। 
ততন্ত স্বন্বরং বাষ্পমূংসজশী পুন; পুনঃ ॥ ২৭ 
অত্ৰযীৎ পিতর: না: সা ৩৮1 হোত্জবাহনম্‌। 











অভিনাদয়িহা শিরস। গমি তর শাসনাং ॥ ২৮ 

আলি নানা পশ্েডব?7: ত: লোকবিশ্ষতম্‌। 

কথঞ্চ তীর: ছখং লে এশয়িক্াতি ভাগব। ॥ 

তিনি কত) হুদিই তই পিচে কীতিতে সেট স্ুখিনী 
রাজকগ্টাকে এই কব বলিলেন 
লে দাও না। আমি 


* নিশি পুতে দাঃ তে না ডাক, 
রমার পি (জাপা নহাশল) ৪২৯ 

শুহি) আনি ডোমার করিত, তুমি খাদান নিকট 
খাক। বক্ষে! তোমার অলি আতা সম্থাপ তটতাছে, লেজ 
তুমি এপ শত চট হারততছি ; ১৪. 

ভুবি আমা কালতে হপকাপরাণে অম্ধরিপৃ্জ পরত 
কাদের নিকট গহন কব। পিন তোমার এট মহাদুঃখ অশ্রু 
দূর করিবেন ॥ ২৫ 

ভীগ্ছ হছি ঠাচার কখ। গ্রহণ না করে, তবে তিনি ঘুন্ছে 
ভীঙ্গকে বধ করিহেন। ভারবপ্রেঠ পরান এরলধদ্ধানীল 
শন্গিতুল) তেজন্বী, তুমি ঠাচার শরণাগত হও ॥ ২৬ 

সেট বচাতপন্থী রান তোনাকে প্রা চিত শখে পরিচালিত 
ক্ষরিবেন। ইহ) শুনিষ। এঙ। বার যার অঙ্রমোচন করিতে 
করিতে নিজে দাদাসহাশং ০েযবাচনকে মস্তক নত করি৷ 
প্রণাম করত মনুরন্বরে এইগচপ যলিল--আপনার জান্ঞানধ আদ 
অবস্কই ভাতার নিকট যাব ॥ ২৭-২৮ 

কিন্তু আছি শা সেই বিশ্ববিখ্যাত প্রে্ দহাত্বার দশন 
কিতাবে পাইব এবং ভুউলচ্ছন পরশ্তরান আমার এই ভুংলহ হুশ 
কিন্ুপে নাশ করিবেন} আনি এইদব আনিতে ইচ্ছা করি, 
হাতাতে আছি লেশ হাই তে দন হই ॥ ২৯ 

















১৫৯১ 


এতদিচ্ছানাহ্‌ং জ্ঞাতুং ঘথা যান্তে তত্ত বৈ॥ ২৯ 
হোত্রবাহন উবাচ। 

রামং অক্ষ্যসি ভে বং জামদগ্রাং মহাবলে । 

উপ্রে তপলি বর্তন্তং সত্যাদ্ধং সহাবলম্‌ ॥ ৩৯ 

বছ্ছত্রং বৈ গিরিজ্ষ্ট, রামো নিড/সুপান্তি হ। 

বরো বেদবিদ্বাংলে। গদ্ধ ধ/প্পরদন্তঘ। ॥ ৩১ 

তত্র গচ্ছব্ ভত্রং তে ক্রয়াশ্চৈনং বচে| মম। 

অভিযান 6 তং মৃ্। তপোবৃদ্ধ: রচব্রতম্‌ ॥ ৩২ 

আয়াশ্চৈনং পুনর্চড্রে যং তে কাখ)ং এনীহিওম্‌। 

সনি সঙ্ীতিতে রাম: সবং তং তে করিসতি ॥ ৩৩ 

দম রাম: সধ। বংলে সীতিযুক্ত: শ্ুহচ্ড নে। 

জমদপ্লিস্থতো। বীর: সধশগুভৃত: বর: ৷ ৩৪ 

এবং ক্রবতি কলা: তু পাবি! ঠোজবাহানে। 

অক্কজব্রণ: প্রাত্বরামীদ রানার প্রি; ৫ ৩৫ 

তভতত্তে মুলড। সাধে সম: স্রশ;। 

সচ রাজা বয়োট: "৮4 হোএবাতনং৪ ৩৪ 


ছোতঅবাছন বলিলেন,- হজে দযকরিনক্ছন পরশুরান এক 
মতাবনমদে। উতর তপন! করিতে (৬৭৭ কিনি নচালক্ষিণাদী ও 
দতাগ্রতিজঞ! তুমি অৱশ ঠাচার ৮এন পাইবে ॥ ৩৯ 

পরশুরাম সর্বাদ। প্ীহশ্রের মতেহর্গতে বাপ ক্রেন। 
সেখানে বেজ মহ ছিপ, কবল এ ক্ষপ্দরার।এ বাল করেন ৪৩১ 

তোমার ফল)9 চউক। তুমি স্ধোনে হও এবং ধচত্রত ও 
তপোৃদ্ধ সেই মহায্মাক্ষে অভিযান করিয়া প্রথমে তাঙাকে 
খামার কথ বলিও। ৬২ 

ভরে! গুয়পর তোদার মনের হাড। অভীষ্ট ক্ঘ/ তাহা 
ভাছাকে নিবেন করিবে। আদার নান করিলে লরপ্তরান 
তোমার সব কাধ্যই লম্পাদন করিযেন॥ ৩৩ 

বসে! দদক্ত অস্ত্রধারিগণের নবে শ্রেষ্ঠ ও 
পরভরাদ আমায় সখ) ও প্রীতিসান্‌ হস্তত ৪৩৪ 

বায হোববাছেন যন রাজক। অহাকে এই কখ। বলিতে- 
ছিলেন, সেই লই পরজে্াসের প্র্থ গেধক অকরণ সেখানে 
প্রাচর্কূত হইলেন ॥ ৩৫ 

প্তাছাৰে দেখিয়াই (সেট সংল দচল নুলিগণ ও গৃজরবংদীন 
বর়োবৃদ্ধ স্বাদ হোএ্বাহ্‌ন সকলেট উনি) দাড়াটলেন ॥ ৩৬ 

ভরতে! তনদ্বর লকলে ঠাচার আদর লংকার করিলেন 








বন্দন ধীযবর 





{ উদ্ভোগপর্ব 


ততো দৃষ্টু! কৃতাত্থামক্রোন্ং তে বনৌকস: । 

সহিত৷ শুরতত্রেষ্ঠ নিবেছু; পরিবাধা। তদ্‌ ॥ ৩৭ 

ততস্কে কথয়ামান্থ; কথাস্তান্ত। মনোরদাঃ । 

বস্তা দিব্যাস্চ রাজেন্দ্র বিতিহর্যনূদ। মুতা; ॥ ৩৮ 

তত: কখন রাজব্হাযা হোআবাহনঃ । 

রামং জোষ্টং মহধীণামপৃদ্ছদকুতত্রণম্‌ ॥ ৩৯ 

কু সমপ্রতি মহাবাহে। ছামদপ্।: প্রতাপবান্‌। 

অকৃতব্রণ শকো| নৈ ত্ৰষ্টং বেগবিদাং বর: ॥ ৪* 
অকৃতএণ উবা€। 

ভবস্থামের সঙতং রাম; কী€টাতি প্রচো। 

সছয়ে) মে (প্রথলধো রাজধিরিতি পাথিব ॥ ৪১ 

ইহ রাম শ্রভাতে শ্বে। ভবিতেতি মাতিদম। 

জ্ষ্টান্তেনমিচাছগং তন দশনক 1501 ১১ 

ইয়ঞ্চ কন্যা খাজা কিমর্থং বলমাগতা। 

কঙ্ক ডেয়ং তব 6 ক) =বতাষ্টামি বেদিতুম্‌ ৷ ১৩ 





এবং পেষ্ট সনধালী মচহিগণ পরস্পরের ধিকে দুরীপাত করত * 


একপদগ্রে অরুডত্রশকে পরিযেরীত করে উপগেশন করিলেন ৩৭ 

ছাৰোক! তারপর উহার: লকলে প্রেম ও চরের সহিত 
দিব), ধক ও মনোরম বাধালাপ করতে লাগিজেন ॥ ৩৮ 

অনন্তর কপাবার্ডয শেল হইলে বাছধি আহাস্থা হোত্বাহ্ন 
বহধিগণের নপে৷ শ্রেষ্ঠ পরশুরাদের বিহযে শউতত্রপক্ষে ছিজাস। 
করিলেন ॥ ৩৯ 

ষছাধাছ শকতব্রথ! বর্তমাংন বেদজগদযে& ও প্রতাপশালী 
আযধ্িন্বন পরশুয়।মের দর্শনলাচ কোথা চইতে পারে? ৪৯ 

পরতঞ্ণ বলিলেন, গ্রডো! পরশুরাম ত’ লর্কায! আপনারই 
প্রদঙ্গ আলাপ-আলোচন। করেন। তে ডৃপচতে | তিনি ছলেন-- 
হবি রাজহি ছোত্রধাছন আসার [রি লঘা। ৪১ 

আমার বিশ্বাগ--কাল শ্রতাতেই পরস্তরাদ এখানে উপস্থিত 
জইবেন। তিনি আপনার লহিত মিলিত হইবার অন্ত এখানে 
আলিতেছেন। অতএব আপনি এট নেই ডানার ধর্শনলাভ 
করিবেন ॥ ৫২ 

স্বাদে! আমি আ/নিতে টঞ্চা করি_এই বক্স! কিহেতু 
বনে আসিয়াছে ? লে কাহার ক) এবং আপনার লছিতই হা 
ইচার দ্ধ কি? ৪৩ 


হট্লপ্রতাপিকশাভতানহধা1ত ] 


ভোন্রবাহল উপাচ। 
দৌহিত্রীয়ং মম বিভো কাশিরাজশ্বতা প্রি । 
জোষ্ঠা হয়ংবরে তাস্ছী। ভগিনীভ্যাং সহানছ ॥ ৪৪ 
উদ্নমন্তেতি বিখ্যাতা জোষ্ঠা ক।শিপতে: সত! | 
অস্বিকান্থালিকে কস্যে কনীয়স্তৌ তপোধন ॥ ৪৫ 
সদেত্ং পাৰিবং ক্ষত্ৰ কাশিপূর্ধ্যাং ডতে।২ভবং। 
কল্যানিমিত্তং বিএ্র্ষে তত্রাসী€ুংলবো হহ্ান্‌ ॥ ৪৬ 
ততঃ কিল: দহাবীখ্যে। তাত্ম: শাদ্নবে! নুপান্‌। 
জৰিক্ষিপ] মহ।তেজ।ক্শ্র; কণা ছঠার তা; ॥3৭ 
নিজিতা পৃথিবীপালানথ ভীয্মো গঞ্জাহবত্রম। 
আগাম বিশ্ুদ্ধায়া ক্যাভি: সহ ভারত: ॥ ৪৮ 
সতাবতৈ মিবেস্ত!ঘ বিবাত্রং লমনম্তরম্‌। 
দ্রাতুবিচিত্রবীৰ্ষ৷স্ত সমাদ্ঞাপয়ত প্রভু ৪১৯ 
তং তু বৈধাহিকং দৃষ্ট। কল্ষেয়: লমূপাঞ্িতন। 
জত্রবীৎ তত্র গাঙ্গেয়: মস্থিনধে] ভিজর্ধভ ॥ ৫* 


হোড্রধাহন ফলিলেন,_-৫1:518 £5 ক্স আছার গৌচিয্রী 
(কনার কর )। মিশাশ ৷ কাশ্রিৎ্রে প্রমিজ ও3ে॥৪। ককা 
দ্বী স্ব কনিষ্ঠ ডগিনীর লঠেত সরলা উপস্থিত চটটছ্ধা- 
ছিল। তাহাদের ঘণে। অশ্বনাদে 'বধাাত এট ব্যাট 
কাশিযাজের ঝোষ্ঠা দুষিত।। তপোদন! চার ছুই কলি 
তলিনীর নাম দখাক্রমে অম্বিক। এ পর।লিক। ৷ 9৪-৪৫ 

ভ্রক্ধে! কাণীপুরীতে এট কক্াগণের জগ্ক পৃথিবীর সম 
ক্ষত্রিযববন্দ ব্বংখরলভাষ সদবেত চইন্থাছিলেন এবং এই কারণে 
লেখানে তখন এক স্বহংতর মন্ছোৎলৰ অগ্রঠিত হইছিল ॥ ৪৯ 

তারপর সেই স্বযরলভাব আসি॥। নহাতেওস্বী ও ষছাপর।- 
ক্রহশানী শানতছনদ্বন তীশ্খ সকল রাছ।বে আধ করি৷ পে ডিল 
করাকে অপহরণ করেন ॥ ৪৭ 

ওর্তনন্মন তীগ্মের হদৰ এই কর্যাগণের প্রতি পর্যধা। শুন্ধই 
ছিল। তিনি সমন দুপতিগশকে পরাজিত করিৎ। তিন করার 
লহিত হগ্চিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন ॥ ৬৮ 
সেখানে আসি প্রভাবশালী তীদ্ দ্যত। লতাবতীর নিকট 
লৈই তিন করাকে লদর্পন করেন এবং ইহাতের সহিত নিকের 
কনিষ্ঠ জাত বিচিতরৰীঘোর বিধাহ দিবার শা দিলেন ॥ ৫৯ 

ঘিগ্শেষ্ট। লেখানে বিবাহ-বিবচক লঘন্ত আছোজন দেখিছ 
এই বৃল্তা অন্থা মত্িগণের দধো গদ্দাপুত্র ভীগ্বকে বলিন । ৪. 

দক! আমি ঘনে দলে বীর শাখরাজকে নিযে পতিল্জপে 

৪৩৯ 











নঙ্গাচারন্তন 





অগা শাহুপতিনীঃ?। এনদাতিতু ত: পত্িং। 
ন মামহঁলি বর্ম দাঢ়ং আডেহগ্যনানসাম্‌ ॥ ৫১ 
হচ্ছ! বচনং ভগ: সম্মহু! সঙ্গ মস্্রিভিঃ ॥ 
নিশ্চিত বিলসঙ্গেনাং সত্যবত্যা যতে স্থিত; ॥ ৫২ 
অয়ুদ্ভাত! ভু ভীগ্মেণ শাহ লৌভপতি: ততঃ । 
* কস্যেয়: মুদিত। তত্র কালে বচনদন্ত্রবীৎ ॥ ৫৩ 
০. বিসজিতাশ্মি ভীঙ্ছেল ধনঁং মাং প্রতিপ।দয়। 
অনলাভিব ত: পুহ নয়া ং পাধিবধত ॥ ৫৪ 
অহ।15খ্] 5 শাবে.হল্গাস্চারিত্র্ঠাভিশন্তিতঃ। 
সং তপোবন: প্রাপ্থা ডাপস্থে ছভিরত। ভৃশম্‌ ॥ ৫৫ 
সয়! চ প্রত্যতিন্সা'ত। হ'শন্ পরিকীর্ষনাং । 
অস্ত হুংধন্ত চোংপকতিং ভীগ্মনেবেছ মন্যতে ॥ ৫৬ 
অধ্বোবাচ । 
তগবানেধনেহেত যখ।ঠ পৃিবীপ! 








1] 


শরীরকর্ভা সাতে শ্দছে। দোতবাইন:॥ ৫৭ 


শর হন পানর প্রতি অতান্ 
তার তাত আমার বিনা দেও 






উচিত হইবে না ।. ৪১ 
অপ্যার এর কএ। ৩ 
করি শিদছাস্ পূর্বক ন 


ছন্দ চাহমগুলীর মি পরান 

পা হাহীর সহ্মতি গ্রহণ হর এই 
কাকে দৃক করি] [5৫৭ ॥ ১ 

চীখ্মের আজ। পাই মনে অত)গ মানন্বিত। অন্ধ 
লৌডবিদানের পকি ( $11 শাক নিকট গদন করিল 
এবং দেখানে তাহাকে বলিল ॥ ৫৩ 

বৃপল্রেষ্ট! চী আমাক ছাচি বিযাছেন; কারণ, পূর্ব 
হইতেই আমি আপনাকে মনে মনে পতিরণে বয়ণ ফরিং।চছিলাদ, 
অতএব আপনি মামাকে দর্পালনের অবসর দান ক্ষন অর্থাৎ 
আপনি আঘাকে বন্বাছলারে পরীকরূপে প্রচণ করন ॥ 

শাধরাছের ইদ্ধার চনিতরের উপর সন্বহ হয; লেইছগ এট 
ঝনতার গ্রস্বাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান ক্রি! ধেন। ভাদ্বার! বলে 
এই কতা তপস্যা অত) অনরক। চাইবে ও এই বন 
আনদিবাছে। ৪৫ . 

ইছার কুলের পরিচন্ছ পাই আমি ইহাকে চিলিতে 
পাৰিদ্বাছি। এই না? ভাঙার লঞ্চল ছু:খের কারণ হলি 
ভীগ্গকেই ছলে করিতেছে ৫৯ 

আথ বলিল, ভগ্ন? 














ধেৱপ আদার ছাতার [শহ। 


৩৫৪5 


ন ভাৎসহে দ্বনগরং প্রতিঘাহং তপোধন । 
আপমানভয়াচ্চৈর ত্রীড়য়া চ মহ।সুনে ॥ ৫৮ 

ঘৎ তু মাং ভগবান্‌ রামে! বক্ষাতি দিজলত্তম। 
ভস্মে কার্ধাতমং কার্ধ)মিতি মে ভগবন্‌ মভিং& ৫৯ 


আহার 


( উ্ভোগপর্দ 


ইতি উ্রমন্তা ভারতে শতসাতন্রা।: সংহিতায়াং বৈঘাসিকা।- 
সৃভ্োগপর্ধনি আ্বোপাধ্যানপহঁণি হোত্রহাহনান্বাসংবাদে 
ঘট সপ্ততাধিকশ চত মোহধ্যায়ই ॥ ১৭৬ 





(দাঘামহাশর ) করব মহারাজ হোষবাছন ধিলেন, 
ইহাই আমার প্রক্বত বর্তমান পরিস্থিতি ॥ ৭৭ 

পোষন | সছাসূনে । লঙ্ষা। ও অপদানের ভবে আয নিজ 
নগরে ধাইতে আদার হনে কোনই উৎলাহ নাই ৪ 4৮ 


আগবন্‌! দ্বিজশ্ৰেষ্ট! এগন ডপবান্‌ বরা আমাকে 
হাহা! কিছু বলিবেন, তাচাই আমার সর্োণ কর্তা হইবে; 
ইচছাই আৰি নিশ্চৰ কৰিচাছি ৷ ॥৯ 


শীফরহধি বেঘন্যালপ্রসীত শত সাল লংচিত! বহাভারত্তের ইস্কোগপর্কাঘর্গত শন্োশাতযানপর্কে চেত্রবাংন ও বায় 
লংদাদ/বিধক দটলপভার্থিক শততম অধযাচের অডনাহ লঘাল। 


সপ্তসপ্তত্যাধকণততমোইধ্যায়ঃ। 


[ মন্বণা সহ অকাতত্রণসা পরশুরানসা চ কখেলকথনন্‌। | 


অকুতত্রণ উবাচ । 
ছথেছয়মিদং ভঙে কতন্ণ চিকাঁধপি 
প্রতিকর্তব)মবালে তং হং বংসে বদ নে? ১ 
যদি শৌভপতি্দ্রে নিয়োক অত্র । 
নিঝোক্ষ্যতি মত1%। ম ই কানায়। ॥ ২ 
অধাপাপেচ: তীয়: হা নানেণেচ্ছ'স নীনত।। 
রণে বিনিঞিতং পট: কুগযাং তদ ভাগ: ৪ ৩ 












যদজ্ তে ঢশং কাথা ত৮দৈ। {চিন্তাৰ ৪ 
আহাবাচ। 
অপনীতাম্্ ভীম্মেশ হগব্বিভ।নত। ) 
নাভিজানাতি মে তীক্ে বচ্চন শাখগতং মন্য ॥৫ 
এতদ্‌ বিগাধা মনসা উব(নেল বিনিষ্চয়ন্‌। 
বিচিলো হু যথাঞ্ঞায়ং বিশাল: ক্রিয়ড।ং তথা ॥ ৬ 
ভীগ্ে বা কুজপাদূলে শাখরাডেইরবা পুনঃ। 
উভয়োরেব বা ব্রক্ষন্‌ যুক্ত, যং তং সমাচর ॥9 








স্যজরম্ত বর্চয শ্রয৷ ত৫ চৈ শুচিন্িতে। 
সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় । 
[খস্বাও সহিত জরুততরণ ও প৫শুরাসের কখোপকষখন। ] 
অন্ুতজণ বলিলেন,_ভতরে। তোষার দুঃপত্রদ ছুটি 
( তীক্গ ও শা) কারণ দেখিতেচি। বহে! কুঁদি উহাথের 
দুইজনের যো কাহার প্রতি প্রতিশেণ লইষার ইচ্ছ। কারতেছ? 
পাছা আমাকে বন ॥ ১ 
তযে] ধরি ভোদার এই দত হর বে, লৌভপতি শাবরাছকে 
বিদ্যা রিতে ধাধা করা, তবে মহাত্তা পরশুরাৰ তোমার 
হিতকাদন! ক্রিয়া শাবঃ।জকে অধশ্য? এট কার্ধে। নিনৃক্ 
করিবেন ॥ ২ 
অখবা ধরি ভুমি গণানন্মন চীক্গকে লরমজানী পরশুরামের 


হায়! দৃদ্ধে পরাজিত হইতে দেশি উচ্চ) কর, তবে আ্যত্মা 


ভাগ তাহাই করিবেন | ৩ 


পধিজ। ঈষৎ হাস্তদৱি। সঙ্ঘবংসীয় ফোজবাছলের বাথ) 
শুনিয়া এবং তোমার নিজের যাহা খানলিক অভীষ্ট কার্য তাহ! 
বিচার করিধ! তোমার বাহ একান্ম এ|বশাক দোদ হইবে, উচ্া 
সাজাই নিবি কৰিয়া কেল॥ ॥ 

অন্য) বলিনল,--ভগবন্‌ ! চীশ্ব আদাঞ্চে না জানি 
ভনিধাই শপতরণ করিহাছেন। হন্ষন্‌! তাহার ইছা জান 
ছিল নাথে, আমার যন লাখে অনুর ব্মাছে। ৫ 

এবিষয়ে আআপনিই মনে হনে বিচার করিছ। ঘাৰা হি 
করিবেন এবং ধায়! নযার্লগত বলিধ। দনে ধরিবেন, ভাহাই 
করন ॥ * 

জন্‌) কুক চীক্ষের লাহত অপধা শাধরাজের সিভি 
কিংবা উভয়ের সহিত ঘাহ। কৰ। মুকেদুর বলিয়া আপনি 
নিষেচন। করিবেন, তাগাট করন ॥ ৭ 





সণ্তসপ্তচ][বকশ 


নিবেছিতং য়া হ্োেঙ দুখমূল, যথা তখন 

বিধানং তত্র ভগবন্‌ কু মহ বুক্িত:॥ ৮ 
"অকৃতত্ৰণ উবাচ ৷ 

উপপন্রমিদং ভক্তে বদেবং বুরঝপিনি। 

ধর্মং প্রতি বচো এয়া: শৃণু চেদং ঝচো। ছল ॥ ৯ 

বদি স্বামাপপেরো। বৈ ন নারদ গঞ্জলাহবযদ্‌। 

শাঘন্বাং শিরল। তীর গৃত্বীয়াদ্‌ রামচোদিতঃ ॥ ১৯ 

তেন বং নিজিত। ভত্তে যন্মা্রীতালি ভাবিনি। 

সংশয়; শাহরাজন্ত তেন »য়ি সুনধ্যমে ॥ ১১ 

ভীক্ম; পুরুধদানী চ জিতক।নী ৩খৈ৭ চ। 

তন্মাৎ গ্রতিক্ষিা যুক্ত। ভাগে ক।রয়িতুং তব ॥ ১২ 

আধ্বোবাচ। 
মমাপোযঘ সদা ব্রঞ্চন, হাদি +ামে(হতিব$ঁড়ে। 
ঘাতর়েযং বদি রণে তীর্ম,হ।4 নিত1ত ॥ ১৩ 


আছি সমর দুঃপে মূল +15. সব আপনাদলকে খাঘৰ- 
তানে নিখেষন করিপান। ১ 1ন এবিধ 
শ্বীর খুকি বলে হাহ; উচিত মলে কয তি কক ৪৮ 

আভতঙ্ণ বলিদেন, এতে ডু হে এই শাল বাক। 
খলিলে, ইৎ। তোঘার শক্ষে ঢোগ।চ হ5দাছে। পরার ! এখন 
আমার কথ। আংল কর। » ্ 











ঘদি গঙ্গ14৭ শম বোস: ইতিনাপুরে ইহা না 
হইত, তবে রাজা বাধ পঃশুর।ন বাললে পর তোমাকে আদরের 
দৰত গ্রহণ করিয়া লইত ৫ ১. 
ভজে! কিন্তু ভীঘ তোমাকে আয় করছ লবা গিয়াছে। 
াষিনি। হ্যধামে! কেৎল এচ কারণেই শাখগাজের মনে 
ভোহার প্রতি লংশ্ উৎপল হইয়াছে। ১৯ 
তীর নিজ পৌঞুখে আ$মানী হহং। এখন স্ব |বঝহোরাগ 
করিতেছে। পত্এৰ তীঞ্ছের উপরই প্রাত্শোধ গ্রহণ হর 
তামার উচ্চ ছইবে-॥ ১২ 
সি সখা লিল/দ্ষন্‌] আ্যঘার নেও পরাগ এই ইচ্ছা! 
বে, আমি দৃদ্ধে ভীব্বকে বশ করাইব। হ্হাবাছো! 
ভীন্ষ ও শাৰঙ্গ হাহাকেই হোধী বলিছা নিরণথ করিবেন, 
তাহাকেই হওখান বরন: থাধার জও আমাকে অতান্ত দুখ 
চোগ করিতে হইতেছে ॥ ১৩-১৪ 


চা হাহভম 


ভীয়ং ব। শাহ্বরাঞ্গং বা যং বা দেবেন সচ্ছমি। 


প্রশ।(হ বং মহাবাহে। বংকুতেইহং সুত্যধিতা ৪ ১৪ 
তীস্ম উবাচ । 
এবং ৰথত্ুতামেব তেব।ং ল দিবদো গজ্জ। 


রাত্রিষ্চ ভরতক্রেষ্ট সুবনীতোফমারুত! ॥ ১৫ 
ততো রাম: প্রাছুরাসীং প্রঙ্ছলঙ্গিব তেঞ্মা। 
শিল্তৈ: পরিবৃতে। রাঞন্‌ জটাচীরধরো সুনি: ॥ ১৬ 
ধনুম্প।নিরিদীন। রা বড় গং বিতং পরশ্ববী । 
বিরজা। রাজশাদূল সচয়ং সোহভাযযাত পম ॥ ১৭ 
ততন্তং ভাপল। দুই স 6 রাজা নহাতপ1:। 
তট্ু:ঃ প্রাজ্গলয়ে। পান সা চ ওগ্ঠ। তপস্বিনী ৪ ১৮ 
পৃজয়ামানরবাগ্র। মধুপর্কেণ তার্গবমূ। 

আডিতশ্চ যথাপ্তায়ং নিধসাদ সহৈব তৈ:॥ ১৯ 
তত পূৰবাতী নি কথয়ছে) স্ব তাবুতোঁ। 
আসাভাং জামদরাষ্চ সতয়ণ্চৰ ভারত ॥ ই* 





বৰ বথাপ181 বলিতে 
ইহ গেণ। হও 
মত্রত ) বাধুলমদ্বিত 





চাঁগ্থ ব'ললেন,-_ ৩৪৩৩৪ 
বলিতে তীহালের লেই পদটি অ! 
ৰীতণলচাৰ $ উ্তরেছুট (তত ই 
গাহি অভির চপ ॥ ১৫ 









রাজন! তারপর নিও শিিগনে পারত ইহছ। সটাবধল। 
শোঠিত মুনির প৫৯৫ তিনি স্বীঘ 
তেজে তখন হেন গঞ্ছলিত ত 





৬ হইলেন 
লেন? ১৬ 


তাহার হল 





সপত্রে্! ব লেশমাত্ চিল না। তিনি 
নিঞ্জ হণ্ডে ধছ, খড়গ ৬ লক সাবপ কাংযাছিলেন। ছার 
সদ হইতে র:৯0$৭ ধুণীকত ইউথাচিল। তিনি দ্ব্তয়ৰংলীয 
রাজা ছোআধাহশের নিকট উপস্থিত হই 


ৰাজন! ভাহাকে দেখিয়া পেট ওপন্বী মুনিগণ, দহাতপন্বী 
ৰাঘ হোআব18ন ও ৩৭দবিনী রাছ্কঞ:-&হার। দধলেই কবুতাঙ্জলি 
যৃইয়। উঠিয়া দড়োইলেন ॥ ১৮ i 


তারপর তাহার। চিন হয়৷ ঘধুপর্বস্বারা তগবশেন্গাত 
পরপুরামকে পূজা করিলেন এবং তিনিও বিধি অঙ্থদারে পুজিত 
হইছ। ডাহাদেন লছিত উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১০ 

ভারত! তহনন্বর জযদত্রিপৃ্জ পরণুরাদ ও হৃত্বয়বাশীদ 
রাধি হোত্রবাছন উভয়ে পূর্বদংহুটিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে 
একন্থানে উপবেশন করিলেন ॥ ২+ 





৩৫৬ 


তয়! কথাস্তে রাদবিত ফ্রা নহ বল 
উবাচ মধুরং কালে রাম: বচনমর্থবং ॥ ২১ 
রামের দম দৌহিত্রী কাশিরাঞ্হুত। গ্রভো । 
অস্যা: শৃণু ধখাতত্বং কার্য): কারধ)বিশারদ ॥ ২২ 
পরমং কথাতাং চেতি তাং রাম; প্রতাভাষত। 
ততঃ সাভাঙ্গমদ্‌ রাম: অলন্তমিব পাবকদ্‌ ॥ ২৩ 
ততোহভিবাষ্চ চরণৌ রামন্ত শিরসা গুতৌ। 
পৃ পদ্মঘলাভা চ্যাং পাণিভামগ্রত: ৰ্িতা ॥ ২৪ 
রুরোদ সা শোকবতী বাম্পব্যাকুলালোচন। । 
প্রপেদে শরণং চৈব শরণাং ভৃষ্টনন্দনম্‌ ॥ ২৫ 
রাম উবাচ। 
যথা ত্বং শরন্তান্ত তথ] মে বং রপাস্মজে। 
জহি ঘং তে ননোতু:খং করিনা বচন: তব ॥ ২৬ 
আশ্বাব|চ । 
ভগবন্‌ শৱণং হা প্রপন্নান্দি নহাত্রতম্‌ । 


কথাবা্ার শেরে বাজ? 
পরহুৱ্াধকে মধুর বাকীতে দেচ দম এট অপূর্ণ বাক। 
বলিলেন ২১ 

কাখালাধনকুশল গ্রতেঃ' পরশুরাম! এই কক) আমার 
পৌৱত্তী এবং কাশিরাক্ের ও. ইহার এক করণী। 
কার্থ। আছে, আপনি ওত মূশ 2৪: হৰাংখতাবে শ্রবণ 
কন ॥ ২২ 

পউতদ ফৰ বল পু” এই কধা বলিয়া হখন পৃৱপ্তরাদ লেট 
করাকে কিছু ঘলিধার ওর প্রেরপ। দিলেন, তখন নে প্রমিত 
অরিতুলা তেনস্ব পরশ্ুর্নাদের শিট আলিল এবং তাহার কল্যাণ" 
কর চরণে মন্তক নত কঠিয়া প্রণাম করত কমলদলগদুশ শোভিত 
স্বী। দই হতে উচ শ্রস্বাচরে পপর্শপূর্ধাক তাহার লক্ষে 
ধীড়াইল ২৬২৪ 

মি তাহায় নেহ সতে পূর্ণ হা উঠিল লে শোকে 
অভিভূত! হুইয়া কাছিতে লাগিল এবং লগে শর্ণধাতা তৃঙ- 
নন্দন পরদ্বরাদের শরণ গ্রহণ করিল) ২৫ 

পরন্তরাষ বলিলেন, রাজছুমারি! বেরপ তুমি এই গৃর- 
বর রাছধি হোষযাহলের চৌহিত্রী, লেইরপ আমারও) 
“তোমার বলে বে দুখে আছে, তাহা আমাকে বল। আমি 
তোমার কথানুলাযে লব কাধ। করিব ॥ ২৯ 








আধাশাগ 


আোহহাহন মহাগলহান্‌ কৃগুল্ে 


( ভভোগপরহ 


শোকপক্ষার্ণবাশরপ্রা: ঘোরাছন্ধর মাং বিভো ৪ ২৭ 
ভীম উবাচ। 

ভক্কাম্ দৃ্ রূপক বপুশ্চাভিনবং পুনঃ। 

(সৌকুছাধাং পরং চৈব রামশ্িন্্াপরোইভবং ৪২৮ 

কিষিযং বক্ষাতীত্যেবং বিঘম ভৃপৃত্বহঃ । 

ইতি দধ্যৌ চিরং রাম: কৃপস্নাভিপরিদূতঃ ॥ ২৯ 

কথ্যভামিতি সা ভুয়ো! রামেশোক্ত! শুচিন্মিত।। 

সৰবমেৰ ঘাতক, কথন্লাসাস ভার্গবে ॥ ৩৯ 

ভাচ্দ্ধ! জামদগ্ান্ত রাজপুত্রা। বচস্তদা। 

উবাচ তাং বরারোহ।ং নিশ্চিত্যার্থবিনিশ্চন্নম্‌ ॥ ৩১ 
রাম উবাচ । 

প্রেষয়িশ্ামি ভীগ্রায় কুরুশ্রেষ্ঠায় ডাবিনি। 

করিষ্কুতি বচে। মহ: শ্রুধা 6 স নরাধিপ: ॥ ৩২ 

ন চেং করিষ্তি বচো মগ্োক্ং ছ।হৃষী নত; ) 

ধন্ষ্যাম্যহং রণে ভত্রে লানাত্যং শরুতেজলা ৪০৩ 





অবস্থা হলিল,_ভগহন! বদলান মহাব্রওধারী, আদ আমি 
আপনারই শরণ গ্রহণ ফরিলাম। এতো! আবি ভর 
শোকলাগরে নিদা। হইয়াছি, আপন মাকে উদ্ধার বরুন ॥ ২৭ 

তীন্থ বলিলেন, ছান ! তাহার হ্ন্দর তপ, নৃতন (তঞণ ) 
শরীর ও অদ্ভূত সৌকুবাধ্ দেখি৷৷ পরশুরাম অত চিন্ধাম্বিত 
হইছ। পড়িলেন ছে জানি এ এট ৰণ। কি বলিবে? ডাহায় 
প্রতি বগাভাবে পরিপূর্ণ হইছা ₹গকুলকৃষণ পরশুরাদ বহকাল 
ধরিয়া উহা চিত] করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯ 

তারপর পরুরাহ পুনযার এই বলিলেন বে, তুমি স্বর বৃতাত 
বল। 'ভখন পবিত্ৰ ঈষৎ হাস্তনচী অন্ব। তাহাৰে লব হিহ্যই 
বখাধৰতাবে বলিল ॥ ৩* ্ 

রাজনন্বিনী অস্থার সেই কধা শুনিয়। নমধরিপুত্র পরগয়ান স্বাদ 
কর বিবয়ে নিশ্চ করি সর্বাদতন্দরী রাছকুদারীকে 
বলিলেন ॥ ৩১ n 

- পরশুরাম বলিলেন,_-ভাবিনি! আমি তোঘাকে দুরে 

ভীক্মের নিকট পাঠাইব। নরপতি ভীদ্ব নিরেই আদার" আজ 
পালন করিবে ॥ ৩২ 

তবে! ঘহি গঞ্ানক্থন ভীগ্ম নামার কখা ন! পালন করে, 
তবে আছি যুদ্ধে শত্তরের তেজে দদ্রিযগুলীর লহিত তীত্গকে দন্ত 
করি৷ ফেলিৰ ॥ ৩০ 





সপ্তলগ্ততাধিকশভতহ মেইন | 


দতৱা তে নিও ব্ৰাদপুত্রি ন বর্ভতে। 
বাবচ্ছাঘপতিং বীরং ঘোঞ্সাম) কর্মণি ॥ <৪ 
আঙ্গোবাচ ॥ 
বিসঙ্ভিভাহং ভীগ্রেণ ক্রুনৈব ভূপ্উনন্দল ) 
শাঘরাজগতং ভাবং মম পূর্যং লী হিতস্‌ ॥ ৩ 
সৌতয়াজসুপেত)াহযবোচং ছূর্ধগং বচ: ॥ 
ন চ মাং প্রতাগৃচুৎ ল চারিআ/পরিশহ্িত; ৪ ৩৬ 
এৱং সর্ধং বিনিশ্চিত) শববৃজ্ধা। ভূঙুনদ্দন। 
বদত্রোপর্িকং কাধযং তচ্চিন্ত ঢিতুমর্ছ সি ॥ ৩৭ 
মম তু য্যশনস্কাস্ক ভীন্মো মূল: মহাত্রত;। 
বেনাহং বশমানীত! সমূতক্ষিপ। বলাং তদা ॥ ৩৮ 


রাজপুত্র ! অখবা বচ তে।মার সেখানে দাইব।র ইচ্ছা! না 
ঘা, ভবে আমি বীর শাহরাও্কেট প্রথমে এই কাধো নিছক 
করিব (নর্থাৎ তাহার লঠিত তোমার বিপাহের বাবস্থা 
ফ্রিৰ )। be | 

অথ বলিল,-ডও৭নদন ! কাখর1০98 উপর আহার অনুরাগ 
আছে এবং পূর্ব হটতেঠ আমি তাহাকে লা করিতে অজি 
লাবনী ইৎ। গুনিয্বা্ট ভীগ্স আমা”,ক দক কিযে ঘিয়াছেন ॥৩৪ 

তখন লৌতরাছের নিকট দত আমি তাহাকে 2৪৭ ৰথ৷ 
লিগ দুখে বলিদবাছিলাঘ, £151 স্বীজ্াতি? পক্ষে স্বত্ব হুঞ্চর । 
কিন্ত আমার চরিত্রের উপর তাচার লন্মে এহ তিনি আছাকে 
প্রধ্ণ করিলেন নাও ৩৯ 

ভৃগসন্দন ! এট দব বিধির উপর অশনি নিজ বুদ্ধি 
অনুসারে বিচার করিঘ। থাং। উচিত এলি বুঝবেন, সেই 
কাধ্োের উপরই শাপনি এখন চিন্ত। কন ৷ ৩৭ 

আদার এই বিপত্তির হুল কারণ মহারতবারী তীদ্ব, ছিনি দেই 











মহাভারতম 


৩৫০৭ 


তীয়: জাহ নহাবাতে। হক 





-ধনীদৃশন্‌। 
আন্তাহং ভুগুশ দুল চর।ম্যপ্রিচনূত্তঘন্‌ ॥ ০৯ 
সহি লুন্তশ্চ নীচশ্চ জি৬কাশী চ ভারত । 
তস্মাৎ প্রতিক্রিয়া কতু ২ বৃষ) ওন্মৈ বরানথ ॥ ৪. 
এছ মে ক্রিরঘাণায়। ভারতেন তদা বিতো ) 
অতবন্ধছি সন্কতো। থাতয়েয়ং মহাব্রতস॥ ৪১ 
তন্মাং কম: মমান্তেসং বাস সম্পাদক্লানঘ 1 
জহি তীন্থ: মহাব(ছে। বখ। বৃত্ৰ: পূরন্দরঃ ॥ ৪২ 

ইতি খরীদহ।ডাৱতে শঙসাহত্রা।ং সংহিতায়াং বৈল্লালিকযা- 
মুস্ধোগপরীনি আন্ছোপাখ|নপধণি রাষান্ব।সংযাদে 

সপ্রসপ্তঙ)ধিকশ ত ৩মোহবঢায়ঃ ৪ ১৭৭ 


সহন আমাকে বলদুর্ক এখে তুংল$। বিকৃত করত ছত্তিনাপুরে 
আনছাছিলেন ॥ ৩৮ 

মহাৰাক 24: । এ উীদ্ছকত বিনাশ কন, 
যাহার জন্ত আমাকে 4৪৯৭ ভাগ করিতে হইতেছে এবং 








এহকপে আব হত ছক) তি আচরণ করিতে 
ছইইতেছে ॥ ৩৯ 
হিশাশ ডাবিং? টন দেও) ও নাচ হৰং লে বিছোজালে 


ভনয়ন্ত, হতখ্াং তাহার উপ দপনার শ্রতিশোদ গ্রচণ 
করা উচিত ॥ ৪* 

প্ুচো! ভকতবাশিথ তাত যে লন হটতে আমাকে এই 
অবস্থা কেলিখাছে, তগন হটতে আমায় হাংছে এই লন 
উঠতে লাগিল থে, দামি হের তদারীকে বণ করায় ৷ ৪) 

নিষ্পাপ মহত র্যম' এছ আশনি আদার এই কাছনাক্ষে 
পূর্ণ ক্ছন॥ দেল শু তৃচঠানরকে লগ করিয়াছিলেন, সেইরপ 
আপনিও তীত্বৰে বধ ৰঙ্ন ॥ ৪২ 





জরবস্নহ্ঘি যেদব/ালগ্রদীত পতসাহলী। দংহিত1 মহাভারতের উদ্ভোগপরধান্বগ খথ্েোণাখ।।নপৰের শরশুর।দ ও শন্থার দংৰাদ- 
বিষ সপ্তদপ্তত।বিকশততৰ অধ্যায্ত শন্ছধাদ লমাপ্ত। 


অষ্টসত্ততাপ্রিকপততসোহপ্যায়ঃ। 
[ জঙ্বা-প্্ানয়োরালাপত অকুতএণস। পরামশত্ ভীঘ-পরউরাময়ে। কোধপুনে (ও i$, 
ধুঙ্চায় তয়োকভয়য়োঃ কুক্ক্ষেত্রে অবতরণঞ্চ । ] 


ভীম্ম উবাচ । 
এবসূক্রন্তদ। রামে। জহি ভীগ্মমিতি প্রতে।। 
উবাচ রুদতীং কঞ্ছাং চোদ: পুনঃ পুল; ॥ ১ 
কাস্তে .ল কাম, গ্রহামি শগ্রং বৈ বরবপিনি। 
তে তরগ্মবিদাং হেতো: কিমগ্রং কএবাণি তে &২ 
বাচা ভীগ্মস্চ শাধশ্চ মম রানি বশ।এপগৌ। 
অবিষ্যতোইনবন্তাক্গি তং করিবযামি মা শু 
ন তু শত্রং গ্রহীথ।।সি কথবিন্দপি তবিনি। 
কতে নিয়োগ৷দ্‌ বিল্।ণানেল নে সময়; কৃত: 
অচন্ব[ৰ৮ । 
মধ ছঃখং তগবত। বাপনেয়: যতপ্ত ত: LR 
তচ্চ ভীশ্মপ্রশথ৩: নে ৩: ঢহাশ্বব ন। চিত্ৰ ॥ ৫ 
রাম উবাচ । 
কাশিকন্ডে গুন হি. থে চৰন তী। 


অ্সপ্ততাধিকণততম অধা।য়॥ 
পরনুরানদের আল, অত তর “রাবণ, 11 
এ ভাগের রোবপুর্ণ ডকি 41৯ তব হুর ৭9 উৎদের 
কুচক্ষেজে অবত।৭। ] 

















তিতন সংদাহিলশ পরতো! 
+৮০5 পুনঃ পুনঃ 
তে খালে, পরশুরাছ 


ভীগ্র বলিলেন,_রাগন ! অঙ্গ! 
সআাপানি তীয়কে বদ ক৫4) +! 
পরশুরাদকে এই বলিয়া প্রত 
তাহাকে ৰলিলেন,_-স্রন্থএি। আ!ম স্থীচ হতিজান্রলারে কোন 
বেজ ব্রা্ষণের প্রয্েজন হইলে 18198 জর শর ধারণ করিব 
একি) শেয়ণ কোন প্রয়োজন ন! ডলে আমি চঞঞাগুসাংর অন্ত 
পার করি না। অতএব এই প্রতিষ্ঞাকে রক্ষা কারব।র জক 
তোমার অন্ত কোন্‌ কথ) অদি লম্প।৮ন কারৰ ? ১-২ 

রাজকে! ভীত ও শান দুঠজনেই আধার আজ!র অধীন । 
অনবাদি | অতএব পাসি তোদার ক।হ) অবস্রই হলম্পহ করিব, 
তুষি শোক করিও নাঃ এ 

ভাবিনি আছি কোন কারণে? ত্রান্ধণের অনুমতি ব্যতীত 
সরবারণ করিব লা, আদি এক্কণ প্রতিজাট করিয়াছি ৪ 

অস্বা বলিল।-_ভগবন্‌! আপনি ৰেঙাৰে পারবেন, সেইতাবেই 

আপনি আদার দুখে দূর করল। এই খুখ তীই আষাকে 





শিরলা বন্দনাহে ইল গ্রহাধ।[ত (রা মম ৪ ৬ 


অস্োবাড । 
জহি ভীঘং রণে রম গঞ্জম্থমহ৫২ যথা। 
সমাছুতো রণে রাম মন চেদিচ্ছ[স প্রিয় ৪ 


প্রতিশ্রুত ঘালি তৎ সত); কও সহ নি ॥৭ 
ভীগ্থ উবাচ । 
তয়ো: সংবদতোরেবং রাজন */॥।দটয়োস্তদ।। 


ক্ষঘি: পরমববানা। ইদং ৰচনমত্ৰৰীং ॥৮ 


শরণাগতাং মহাবাহে। কণা: ন ৩/ফ..মহনি। 
বদি ভাগ্বে। রণে বাম সন।হতবয়া বুধে ॥ ৯ 


নিজিতোহম্মীতি বা এয়!ং কুষ।।দ্‌ ব। বচনং তৰ । 
কতনহ্টা তবেৎ কাযাং কটা নন্দন ৪১৯ 

বাক লতা তে বার ৬বিধ।৩ কৃতং বিতে।। 
হালি প্রাতি্। তে ওপা বান সহ্থাযুনে ॥ ১১ 


দিছে, হত) ৯3২ তাহে বং কল ॥ ৪ 

পরস্থাথ বণতনিকনএসথুতত iN পুনরায় oul 
করছো বণ। ঘন্তাশ উন তোলার বননাগেগ)। তথাপি লে 
আবার +খাগুদারে তোমার ১৪০ স্বীয় মক অবনত করিবে ॥ ৬ 

অহ বণিল, এয: বাদ আপন আমার প্রিয় করতে 
হক হছছা খাকেশ, তবে আপন ঠুকে অ।মঙ্্িত হইছ। আন. 
উপ) গঞ্থনকাঙী ভীগ্কে বধ করল এবং আপনি যে প্রতিজ্ 
কারযাছেন। ডথাকেও ৮কতে1তাবে সতে) প।ৱবত বরুন ॥ 9 

তার বণিলেন,_৫া০ন! বন পরশুরান ও অধ 8৫181 
উভতে পরম্পর কখাবাতা বালতোছিলেন, তবল পরম ধন্থাস্ম। কাম 
শকত এই কথা বাপলে4 ॥৮ 

মহাবাছো! এই ৭) আপনার শরপ।পর ইইছাছে, সুভক্মা। 
ইহাকে ত্যাগ করা উচিত হইবে না । তন্ন রাম! নি হুচ্ছে 
আপনি আহ্বান করিণে ভগ আপনর লক্ষণে আলিয| শ্ৰী 
শর্ামর স্বীকার করে অধৰ! অংপন/র কখ। ঘানি) লই! থাকে, 
তৰে এই কক্তার কাং। সিদ্ধ হইবে ॥ ৯-১* 

যানে প্রডে। রাছ! এইজপ হইলে আপনার কথিত নাব। 
সন্ধ হইবে) ৰীরবর তাগব ! আপনি দদও ক্ষত্বগশকে জর 
করির! ব্রান্ধণৃবব্বের দৰে এই গ্রতিজ। করিয়াছিলেন যে, হি 








আষ্টসপ্ুতালিনশ তক 





কিবা বৈ ক্ষৱিয়ান দান ত্রাক্ষণেষ প্রততঙ্ষতা ॥ 
্রাঙ্মণ: কষত্রিয়ো বৈশ্য: শৃত্রাশ্চের রালে যি ॥ ১১ 
অক্ষ, 'ভবিতা ত; সৈ হুনিষা।নীতি ‘হাৰ্গব । 
শরগার্থে প্রপন্নানাং ভীতানাং শরণাধিনান ॥ ১৩ 
ন শক্ষ্যামি পরিত্যাগং কুং জীবন ক্ক্ষন । 
বন্ড কৃংস্মং রণে ক্ষত্র, বিঞেষ।তি সনাপতয ॥ 
দীধ্াত্থানমহং তঞ্চ হনিব্যামীতি ভার্গব ॥১৪ 
স এবং বিনয়ী রাম ভীন্ঘ: কুরুকুলোথত; । 
তেন যুধ্যন্ব নংগ্রামে পমেত। ভুনন্দন £ ১৫ 
রাম উবাচ। 
স্মরামাহং পূর্বকৃত।ং প্রাত্গামমিগরল : 
প্রখৈৰ চ চরিযা(মি যপ। লাগৈব লগ্প।তে 5 ১৬ 
কোর্ধামেতন্তদ্‌ শ্র্ন, কাশিকক্ামনোগতদ। 
গমিবাসি শ্বয়ং ৩৫ কল/মাদায় ঘর স& ১৭ 
বদি তাগ্ে। রণপ্রাথ্য ন +(4ধ।, 5 নে ১:। 








“কোন আব, ক্রিম, বৈগ্ত বব) 8 এাক্গশের উপর বেগ ক 
ভবে নিশ্চই আখি ত1দা (লাশ কাকা । হঘ্তীত তথা 
আপনার শরণাগত পরণপাদাকের আম তাবিছ বাৰিতে 
কোনজপেই পরিত্যাগ করিব ন। এ: গু সমবেহ দাপৃণ হি 
দদ1জকেও যদি কোন এক ৬য় ক:40; বাকে, হবে লে তেবন্বী 
পুকধকেও আছ বধ করি । ১১-১৪ 








কৃঙনন্দন রাম! কুক্চুলের 514বইনক$1থ] চাঁ সমপ্ত ক্ষতিয- 
গণকে দয করিম্বাছে, অতএব অপনি যুদ্ধরলে তাহার সন্মুখে 
ছাই) সংগ্রাম করন ॥ ১৫ 

পরত্তয়াদ হলিলেন, -দুলপ্রে। অমাৰ পূর্বাকুত প্রতিজ্ঞা 
শরণ আছে, তথাপি আসি এক চেষ্টা করিব, যাহাতে লাদনীতি 
রাই এই কার) সিদ্ধ ও ১৬ 

ব্রাহ্মণ! কাশিরাজ ফঞ্সার সনে থে কার্ধ। আছে, উহ! মতত 
ব্ষার্থা। খাদি ভাহার পিদ্ধির কট ১ কন্।কে দাগ লইয় শংই 
ভুলে ধাইৰ, ফেখানে ভীত্ব অবস্থান করিতেছে ॥ ১৭ 


দাদী তী্ম আমার কখা না যানে, তবে আছি দেই 
নিছত করিব_ ইহাই আদার বির শিল্ধা ॥ ১৮ 


সুর দ্বারা শিক্ষিত বাণশ্রেন েছখাবীদিগের ছেজে প্রতহৃত 
হৰ না ( অৰ্থাত তাহ।দিগকে (যদীন কৰিছা দেখ )। এই বিহ 






এচ্ছাডাজযল 


2275 





হনিধ্যানেনখূছ কলত 
ন চি বাণ। স’ঢোাংলষ্ট: সঙ্চস্থীত শৱীরিণাম্‌। 
কায়েষু বিদিত। তত: পুর) ক্ষজিহদঙ্গরে ॥ ১৯ 
এবছুক। ভতো। বান: সহ উৈত্রব্জখাদিভি;। 
প্রল্লাণায় মতি: কা লমুএক্টে। মহাতপাহ ॥ ২+ 
ভতভন্তে তামুদিৰ৷ $ রজনীং তত্ৰ তাপলাঃ। 
কতাদয়ো। জপ্রজপ)া: প্রত'ূর্ন চ্দিঘাংদত ॥ ২১ 
জভাগচ্ছং ততে। বান: সহ ইউ শ্রন্ধবাদিভিঃ। 
কুরুক্ষেত্র, মহারাছ করা সহ তাবত ॥ ২২ 
স্টবিশস্ত তত; লাখে পৰি সংস্বতীম। 
ভাপলাস্ক মহা 


সে নিশ্চিত অঠিঃ ৮ 








ততন্ততীয়ে দিবসে সদনে 
কুকু প্রিযং সমে পাতল পা 
তৰাগ তৰত 
আভাগঞ্চ* ফাণনা লিঃ 





নচা ত্রতঃ ॥ ১৭ 





EXT মা 


ই খোলিপি গ্রাম ॥ ১৫ 


পুৰী ক্ষাধিশালের ইন তর খানা তমা 
দিছে ॥ ১৯ 

এই কথা বত ৫8 (সেচ ্রচ্ণাদী দচদি 
গণের সহিত য):- vs afau, vA 
Eh ae 


তারশর দেই 4: পরা ম 
সন্ধযোপালন।, দাম) ৭% ও “" 





£ কর গ্রাতংকালে 
করত এই তশন্বী 
হক্ষান শেরে আশ্রদ হতে প্রস্থান 








মধারাঞজ চরতনন্দ. 
লইঘ। পরশুরাম রাগ, 
করিলেন ॥ ২২ 

লেগ্কানে তৃপুত্রেষ্ঠ পৰগুয়ামকে অগে কৰিছা লেই নৰ পন্থী 
মত্াস্থাগণ দরব্বতী নদীৰ তায়ে অংশ্রর এ করত সেখানে দাদ 
করিলেন & ২৩, fl 

ভীত্ব বলিলেন, _তারণ॥ ₹ত দিনে (5স্তিনাপুরের বাঁছিরে) 
কোল এক্স্থানে অবস্থান কষা মহাত্রতপালনন্ধারী পর্তয়াম 





তারপর দেই আঙছসাদী দুনিগণকে লঙ্গে 
আন্ধার সত ঈুকক্ষেজে আগমন 





কথাকে লংৰাদ দিলেন-রান। আমি মাদিযাছি। তুমি 


আমার প্রিন্ধ কাৰা কব ॥ ২৪ 
তেজোনিধি ও মতাবতবান্‌ শ্রচাবশালী পরশুরাম লি 


2১০ 


গ্রাং পুরস্কতা রাজন ত্রাক্ণদৈ: পরিবারিত; । 
বিগ. ভির্দেবকটৈ্চ ভখৈর চ পুরোহিতৈ; ॥ ২৬ 
স মামভিগতং দৃষ্ট। জামদগাঃ প্রতাপবান্‌। 
প্রভিজগ্রাহ তাং পৃক্ঞাং বচনং চেদমত্রবীহ ॥ ২৭ 
রাম উবাচ। 
ভীন্ম কাং বুদ্ধিমান্থায় কাশিরাজন্বত। তদা। 
অকামেন স্বয়ানীতা পুনস্চৈন বিসঞ্জিতা ॥ ২৮ 
বিত্রংশিত। সা ছী: বর্দাদা্ত যশন্বিনী। 
পরামৃষ্টাং থয়| ীনাং কে। [চি গন্ধমিহার্তি ॥ ১৯ 
প্রত্যাথ্যাতা তি শাধেন হযানী/ততি তারত। 
তন্মাদিমাং নপ্লিয়োগাং প্রতিগীঘ ভারত ॥। ৩৩ 
দ্ৰবৰ্মং পুরুঘবাজ রাজপুহী লভবিয়ম : 





লীদায় সালিয়াচেন ইলিহ; আদি অত।স্ব আনন্বের 
লছিত অভিক্রত ছার নিকট হাটলাস ॥ ২৪ 

রাজন | সেই লব একটি হে?কে আত রাসিহ। আছ্গঙগণে 
পরিবৃত আছি বেদতুল। কক এ পুরচিত3০০র দাহ তাজার 
নি্ষটে উপস্থিত হইলাম ॥ ২৬ 

আমাকে ভাচার নিকটে অলিতে দেগিব। প্রভাপশালী পরশু- 
রাম আমার প্রথর €ৃ৯1 গ্রঃদ করিলেন এবং এট কথা 
বলিলেন ॥ ২৭ 

প্রা ধলিলেন,_ভীগ্থ! তুমি কোন বুদ্ধিতে পয়্ীকাণনা- 
রছিত ছইছাও দেইনি কাশিরানের এট কন্তাকে আপহহণ 
করিয়াছিলে, প্বপ্বডে আনিহাছিলে এবং পুনরায় উঠাকে পরি- 
আগ করিয়। দিক্াছিলে ২৮ 

ভুমি এই দশস্বিনী কল্সাকে ধর্খ হটতে হয করিয়া? 
তোমার খারা এই যা স্পৃ্ হওয়ার অন কোন্‌ পুরুষ ই্যাকে 
এপ করিতে পারে? ২৯ 

ভারত | তুমি ইহাকে হণ করিয়া । লেট কারণে শাবরাণ 
ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অতএব তুমি আমার আজাব এই 
কন্যাকে গ্রহন কর ॥ ৩. 

পুরুষশেট 1 তোমার এপ কার্ধা কর। উচিত, হাতে এই 
রাজকন্যা সবঘর্থপালন করিবার স্রযোগ পায় । নিন্লাণ ! এইভাবে 
যাপনের অপমান করএ তোনাপ্র উচিত চনি ॥ ৩১ 


আনাশা 


উভে|গপ্ব 


ততস্তং বৈ বিমনসমূদীক্ষ্যাহ মথাক্রবহ। 
নাহমেনাং পু): ব্রদ্ধন্‌ ভ্রান্তে কথঞ্চন ॥ ৩২ 
শাহন্তাহমিতি প্রাহ পুরা মামের ভার্গব। 

মরা চৈবাভান্জ্ঞাতা গতেঘং নগরং প্রতি ॥ ৩৩ 
ন তয়াছাপানথ ক্রোশারার্থলোভাঞ কাম্য! । 
ক্ষাত্রং ধর্মমহং জন্তামিতি মে ব্রওমাহিতম্‌ ॥ ৩৪ 
অথ মাসত্রবীদ রাম: ক্রে।বপধাাকুলেক্ষণ্‌ । 

ন করিনি চেদেহদ্‌ বাকাং নে নরপুল্গব ॥ ৩৫ 
হনিব্যামি সহাদাত/: সথামস্ডেতি পুল: পুনঃ । 
সংরন্তাদত্রবীদ রাম: ড্রেদপণা'কুলেক্ষণ: ॥৩৬ 
তসছং গীতিরিষ্টাভি: পুনঃ পুনরবিন্দম্ । 

জধযাচং ভৃঞ্ধশাদূ'লং ন চৈ প্রশশ।ম সং ॥ ৩৭ 
প্রণদা তমহং মু? চূয়ে। ত্রাহ্মণসন্তমম্‌ । 
অক্রবং কারণ, কিং হদ্‌ যং $ যচছসি ॥ ৩৮ 





তারপর তব আছি শঃতরামকে হিমন। হতে যেনিবা এই 


ভপ নলিলাঘ_ত্্ধৰ ! এদন আমি হার বিবাহ আমায় বাজার 
সঠিত কোনজপের লিতে inst 

ভৃগুনন্দন! এত করা আমাকে পৃর্কোট হলিযাছে দে, আমি 
শাহরাঞ্জের, লেটচেতু তখন আনি ইঠাকে ঘাটগার পক্মতি 
হিযাছি এবং তারপর সে পাথ((:9র নগরে চলিয়| বায় ॥ ৩৩ 

আলি ৩৭, দয, ধনলোড ও অন কোনওপ কামনার বশী 
চইয়। কহিধর্ তাপ কবে পারব ৯, ট৪1ই পাছার পূর্বে 
বত ব্রত ॥ ৩৪ ॥ ৮ 

তারপর আমার এট কথা শুনি পরশুয়ামের নেত্র ক্রোদ- 
তাবে পূর্ণ হইব উঠিল এবং তিনি আমাকে এইরূপ বলিলেন - 
নরশ্রেষ্ট! ধরি তুমি আনার এই কথা ন। বান, তবে মন্রিমগুলীর 
সহিত তোঘাকে বধ করি£। এট কথা তিনি নখন হায় যার 
বলিতে লাগিলেন ॥ 

শক্রাদন দু্খ্যোখন। দিও পরশুরাম বত) কোধবশত: 
অধীরনেত্রে রোহপূর্ণ বাকে। আদার এই কথা বনিয্বাদ্ধিলেন, 
তথাপি শামি প্রিন্বাক।লযূহে কৃগ্লেোঃ পরগুয়ামকে বার যার 
শান্ত খাকিবার জঙ্চ গ্রাথন। করিতে লাগিলা; কিন্তু তিনি 
কোনকূপেই শান্ত হইলেন ন| ॥ ৩৪-৩৭ fl 
5 তখন আমি লেট ভরাহ্থপত্রে। পৰশুর।মেয চরণে সন্তক নত 
করিয়া প্রশাসপূর্বাক াচাকে পুলরাছ জিজ্ঞালা করিলাম 
ভগবন্‌ ! কি পেট কারণ, বাচার জগ্ট আপনি আদার লিভ 






অই্টসপ্বভাদিকশ হত মোহয়: ) নহা 
ইহস্্ং সম বালস্ত ভবতৈব চয়ৰিদন। 

উপদিষইং মহাবাহে। শিযে।।২স্থি তব ভাগ ॥ ৩৯ 
ততে। মাদত্রযীদ্‌ রাম: ক্রোধল:রক্র'লে।চন:। 
জ্রানীধে মাং গুরু: তীন্ম গ্ুভাসীমাং ন চৈব ত ও ৭* 
স্বৃতাং কাশ্যস্ত কৌরব্য ঘংপ্রিনার্থ: মহ।মতে ৷ 

ন ছি তে বিদ্ধতে লাণ্ডিৱস্যথা কুরুনন্দন ॥ ৬১ 
পৃছাণেমাং মহাবাহে। রক্ষন্ব কুলনান্বন; । 

্প্া। বিভ্ংশিত! হ্ীয়ং ভ্তাঃং নাধিগচ্চতি ৪ ৭২ 
ভথ। ক্রবন্তং তসতং রাম: লরপূরঞছগ্ুম । 

নৈতদেবং পুন্ঠাবি ক্র্ষর্দে [ক শ্রনেপ তে ॥ ৭৩ 
গুরুত্ব স্বয়ি সামপ্রক্ষা জামদ্তা পূতাতনম্‌। 
প্রসাদয়ে স্বাং ভগবংস্ত)কৈষ। তু পুরা বায! ॥ ৪৪ 
কো জাতু পরডাব।ং {5 নারীং ঝ।লীহিব স্থিভাস। 
বালয়েত গ্রছে জানন্‌ গো; দোহে| মঙ্ঠান্যয়: ॥ ১৫ 





বত ৩৪১১ 
ন ভয়াল বাসনন্চাপি ধ্নং ডাং অহাত্রত । 

প্রসীদ লা না ছল ন তে কাহাং হং কুরু এ! চিরম্ত ৪৬ 
অনুং চাপি বিশুদ্ধামূন পুর!পে শ্ায়াত বিভো।। 
মরুত্তেন মহাবুদ্ধে সীত; প্লোকো। সহান্মনা! ॥ ৪৭ 
গুরোরপাবলিপ্তন্ত কাধ্যাকাধানজানছ: । 
উৎপথগ্রতিপন্নস্ত পরিভ্যাগে। বিষীন্ুতে ॥ ৪" 

সং গুরুরি্তি প্রেন্না মনত! সম্মানিতে| ভৃশদ্‌। 
থুরুবুত্তিং ন দানী:ঘ $ন্রাদ ঘোংস্কানি বৈ য়া ॥ ৪১ 
কুরুং ন হঙ্াং লনরে ব্রাক্ষণঞ্চ বিশেষতঃ! 

বিশেষত স্থপোবৃদ্ধ(ন+ং ক্ষাহ্মং নয়া তব ॥ ৫০ 
উ্ততেযুমধে দৃষ্ট। ব্রাহ্মণ: ক্ষত্বন্ধুবং। 

যো হস্টাং সমে ক্র ন্ধং ঘূ।স্বরপলাচিনম্‌ ॥ ৫১ 
ত্রক্মহত৷ ন তঙ্চ স্থাৰচ্তি দেস নিশ্চয়ঃ। 

ক্ষতিয়াপাং হিতে ধহে ক ন্মি তপোধন ॥ ৫২ 





ud 








দুধ কৰিতে ই্চুক £টচ।(৪২৭ 7 বালাকালে আপনিট আমাকে 
চারিপ্রক্কার ধুর্কোে? শিক্ষা দ্যাছেন। নঃবাহ ভার্গৰ! আছি 
ত’ আপনার শিশ্ন । ৩৮-৩৯ 

তখন পরশুরাম কানে এক১০% চয। আমাকে বলিলেন, 
মহামজে ভীম! তুমি ত' আঘাকে ওক না দ্বীকার কর; 
কিন্ত আদার প্রি করধার ওল এই কাশরাচ্ক্তাকে গ্রহণ 
করিতে না। পরদ্ধ ইহা) না কবলে তোমার বান্ধিলা হবে 
নাও ৪৮০৪১ 

ঘহাঝাছো! তুদি ইহাকে 0৭ কর এনসং এইভাবে সী 
বংশকে রক্ষা কর। তোছার বারা লিক্ষ মর্ঘ/াধ) হইতে চ্যুত 
হওয়ায় এই কস! পতিলাতে বঞ্চিত হইয়াছে ৪২ 

এইরূপ ভাবত শত্রনগঞ্ছবিড্যী পরশুরাবকে আমি স্পষ্ট 
ভাষাই বলিয়া দিলাদ_এন্ধধে ৷ 4৭45 ইতাকে গ্রহণ কা ধাইতে 
পারে না| এবিহ আপনার পরিশ্রম করিং] কি হইবে 18৩ 

জদদরিনন্দন ভগবন্। আপনি আমার প্রাচীন শক, এইরপ 
পর্যালোচনা ফরির। আমি আপনাকে প্রদ করিবার চেষ্টা 
করিতেছি। এই পর্বাকে ত' সামি পূর্বেই ত্যাগ করিব! 
দবিয়াছি॥ ৬৪ 
* অপরের প্রতি শদ্রাগবতী নায়) লীলা তরী । একশ 
কোন পুরণ আছে যে, নিজে ছানিয়া শুনিবা সেইরপ রষনীকে 
গৃছে স্বান দিবে? বেহেতু স্্রীগণের ( পরপু্থের উপর অহ্রাগ- 
সপ) ৰাক্িচার দোল ছত। স্বনর্ণের কারণ চট্টয়া থাকে । ৪৫ 

৪৪০ 





মাত পান! আস বং লেল যেও নি দর্মকে তাাগ 
কারতে পারিব না অপেন শল উন নন চউন (তাহাতে 





আদি আর কি করিতে পাহি) আপনার ঘা) কিছু করমু 
আছে, উহা হর কজন ৪৯ 
বিশুত্দ্ধন় মহামতি প্রগবশানী আন! পুরাণে মহায্ম। 


মঙ্চরকক কহিত এই লোক শুন হায় ৰে, চলি ৪৪৭ পৰিত হন, 
ফর্বধ) এবং অকা ন: ২৯ সুপধের অশ্রেত্ গ্রহণ করিব। 
থাকেন, তবে তাহাকে এ “(ত্যাগ করিবে ॥ ৪৭-৪৮ 

আপনি আমার গুছ, এট বগিতে আমি প্রেখের সহিত 
আপনাকে বিশেদচাবে সন্মান করিত। চলিতেছি; কিন্তু আপনি 
আঘার সহিত শুকর স্তায় বাগহার করিতেছেন ন।; সুতরাং 
আমি আপনার লহিত বুদ্ধ করিব ৪৪৯ 

একে ড' আপনি গুরু, তাহার উপর বিশদ করিয়। আপনি 
ভ্রাঞ্ণ ও তাহাতে আহার তপোধধ । অতএব আপনার স্যাম দহদ্‌ 
ৰাক্তিঞ্চে আছি কোনক্কপে বধ করিব =!1। এই সব বিবেচনা করিছ্াই 
আছি আপনার দব কিছু কচ বাংহার দ্ধ করি! মাইতেছি।॥ ৫০ 

যদি আণও ক্ষত্রেবতুলা দহ্র্কা(ণ উঠাই কোষের লহিত 
লক্ষণে আনিস বৃদ্ধ করিতে খাক্ষেল এবং পলাম্বন না করেন, বে 
প্তাহাকে সেইনপ অবস্থায় দেখি হে হোঞ। তাহাকে বধ করেন, 
তালার ভন্ধহতা। দোষ তে না; ইহাই হশ্বশাস্ের লিদ্ধান। 
তপোধন! আছি ক্ষত্রিত এবং ক্ষত্িয়গপের হর্শেই অবস্থিত 
শাছি। ৪১-৪২ 


৩১২ 


যো হথা বর্ততে ঘন্মি-স্তন্মিযের প্রবর্তন । 
নাধর্ষং সমবাপ্রোতি ন চাশ্রয়ম্চ হিন্দতি ॥ ৫৩ 
অর্থে বা বদি যা ধর্মে সমর্থো৷ দেশকালবিং। 
অর্থনংশয়মাপন্ত জেয়ানি:দংশয়ো নর; ৫ ৫৪ 
বস্থাৎ সশেরিতেইপার্যেহযথা গ্যাং প্রবর্তসে। 
ভস্মাদ্‌ বোংস্টামি সহিতত্বর! রাম মহাহবে ॥ ৫৫ 
পশ্য মে বাহবীধাঞ্চ বিক্রমং চাতিমামুহম্‌ । 
এবং গতেইপি তু ময়া হচ্ছক)ং ভুনন্দন ॥ ৫৬ 
তং ৰরিক্কে কুরুক্ষেত্রে যোংস্থে বিপ্র স্বপ্না সন্ভ। 
ছন্যে রাম যথেষ্ট: নে সচ্জীভব নচাত্যাতে ॥ ৫৭ 
তত্র স্ব নিহতো রান ময়া শরশতাদিত:। 
প্রাশ্লাসে নিদ্রিতাল্লোকান্‌ শঙ্গপৃতো মচারণে ॥ ৫৮ 
ল গচ্ছ বিনিবর্তন্থ কুরুক্ষেত্র: রপপ্রিয়। 
ভত্রৈষামি মহাবাকে। শৃন্ধায় হাং তপোধন ॥ ৫৯ 


থে ধাক্রি দেরপ বাবচ1র করে. ভাঙার প্রতি দেটডণট 
বাবছারক্ষারী পুরুষ অধ প্রাণ ছয় লা এবং অমগ্গলভাগীও হ্য় 
৭৭৩ 

অর্থ (লৌকিক তত) ) এ পর্টের ধিফেচনা ইশল এসং দেশ 
ও কাল দদ্বন্তে অভিজ্ঞ ব।কি ঘর অপ-বিথচে পংপহ[প্ ওই উঠা 
ত্যাগ করত লংশযশৃষট দস কেবল ধশ্দেরই অগা করিয়া খাকে, 
তৰে সেই ব্াকিকেই শ্ৰেষ্ঠ বলা চয় ॥ ৫৪ 

রাঘ। অন্ধ গ্রহণের ধোগা কি ন। তাহা লংশয়ের বিষয় 
হইলেও দেৱেতু আপনি তাহাকে গ্রহণ করিধায় বিধবে সমাপনি 
শাদার নছিত গ্যারোচিত বাবছার করিতেছেন না, দেইডেতু 
আমি সহথাবৃদ্ধে দাপনার লচিত যুদ্ধ করিস ॥ ৫৫ 

আপনি সেই সময় আমার বাযএল ও অলৌকিক পরাত্রদ 
দেখিবেন। তৃপ্চনন্দন। এটরপ পরিস্থিতিতে আমি ধাহা কিছু 
করিতে সমর্থ হইব তৎ্লমত্ত অধশ্তই করিব। বিপ্রদর! আছি 
ফুকক্ষেতে ঘাইর| আপনার সডিত দৃদ্ধ করিব। মছাতেনস্ী 
রাম। আপনি আম্যর সহিত ঘন্বমূৰধ করিবার জন্য ইচ্ছাহুলারে 
প্রস্তত হন ॥ ॥৬-৫৭ 

রাদ | নেই সহামৃদ্ধে আপনি আমার শত শত বাণে পীড়িত 
ও পত্বপুত বাই প্রাশ ত্যাগ করিলে অপনি পু কর্শ্দ্বারা জিও 
দিৰ্যলোদলৰূদ প্রাপ্ত ছটযেন । ৫৮ 


দৃদধপ্রিহ মহাবাহ তপোধন ৷ এখন আপনি প্রত্যাবর্তন কঙ্ছন 





আধ্যশাস্তর 





[ উদ্োগপত্ব 


আপি হত্র বঢ়া রাম কৃতং শৌচ: পুরা পিতুঃ॥ 

ভত্রাহমপি হৰা াং শোঁচং কর্ঠাস্ছি ভাগ ॥ ৬০ 

তত্র রাম সমাপচ্ছ ঝরিতং দুগ্ধতর্ঘদ । 

ব্যপনেৰ্যামি তে দর্পং লৌবাপং ব্ৰাহ্মণক্ৰব ॥ ৬১ 

যচ্চাপি কথ্বসে রাম বঙশ; পরিহংহু বৈ । 

নিধ্রিতা; ক্ষত্রিয়া লোকে ময়ৈকেনেতি তচ্ছ্‌.1 ॥ ৬২ 

ন তদা জাতবান্‌ ভীম: ক্ষত্রিয়ে। বাপি মন্বিধ । 

পশ্চাজ্জাতানি তেজ্ঞাংলি তৃণেষু জলিতং দয়া ॥ ৬৩ 

বস্তে ঘৃদ্ধময্ং দর্পং কামঞ্চ ব।পনাশয়েং । 

লোহহং জাতে। মহাসাহো ভীন্মঃ পরপুরন্রয় ॥ 

বাপনেন্তামি তে দপ্‌: হুদ্ধে রাম ন সংশয় ॥৬১ 
ভীন্ম উবাচ । 

ততে! মাদত্ৰবীদ্‌ র/ম: প্রহসঞ্জিব ভারত । 

দিষ্ট। ভীম ময়! সাধং ঘোচ মিচ্চনি সঙ্গরে ॥ ৬৫ 





এবং ক্ষেতে গবন ক্ষন অনি দুখের জু লেইখানেই 
খাপনার নিকট হাট ॥ ৫৯ 

তৃগুলন্দন পরশুরাম । চেখানে পুর্কে আপনি নিজ পিতাকে 
আজলি ৪7 করিং স্বীধ আ।যদ্ছি অত করিয়াছিলেন, লেই- 
স্থানে আমিও আপনাকে নিত করত: আব্মশুদ্ধি করিব ৷ ৬০ 

নিজেকে আচ বলিহ। প:458 প্রদানকারী রণ রাছ! 
আাপনি অতি লন্বর কুঙ্ক্ষেত্রে গন ধরুন। আছি সেখানে 
আসিয়া আপনার পুরান *পক চুপ কর দিব ও ৬১ 

রাদ ! আপনি খে ধহধার জনপূর্ণ দতাঘণে। নিছের প্রশংদার 
ন্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন (বে, মি একাকী পৃথিবীর সমস্ত 
ক্ষত্রিবগণকে জব করিয়াছি, আপনি চচার উতর শ্রবণ বরন +২ 

শেষ সদয় তীক্ছ কিংবা আমার কাম মহাপরাক্রদশানী কোন 
ক্তিয জন্মগ্রহণ করে নাই। তেজন্বী যহ ক্র্রির ত’ পরে 
অন্সিহাছে। আপনি কেবল তৃণগুদ্ধের সা দুর্কাল ক্ষজিযগশকে 
প্রজ্জলিত করিয়াছেন ॥ ৬৩ 

মহাব্যছে।! যে আপনর ধৃদ্ধবিধবক আকার ও 
শতিষান নষ্ট করিতে সমখ, দেই শ্রনগরবিজয়ী এই ভীন্ম 
এখন উৎপজ হইয়াছে। রাম! অদি আপনার দন ধরণ চূর্ণ 
বিচরণ করিছা দিষ--উছাতে বিন্দাত্র ও সংশর নাই ॥ ৬৪ 

তীন্ম ৰলিলেন,--বে ভারত! তগন পরুরাঘ উচ্চ ছাস্ত 
করিতে ফ্রিতে আমাকে বলিলেন, তীন্ম : অত্যন্ব সৌভাগোর 


অষ্টমপ্তত্যধিকশ তত নোহধা।ঘ: } 


অথ গচ্ছামি কৌরবা কুকক্ষেত্র হত সত ) 
ভাবিতং তে করিবা।মি তত্রাগচ্চ পরস্থপ ॥ ৬৬ 
তত্র স্বাং নিহত: মাতা সয়া শরশডাচিতম্‌। 
জাহুবী পশ্ততা: ভীন্ম পৃ একক্ষবলাশনম্‌॥ ৬৭ 
ক্কপনং স্বাদতিপ্রেক্ষা সিদ্ধ-চারগসেবিতা । 
ময়! বিনিহতং দেবী রোদতামগ্গ পাথিব & ৬৮ 
অতদর্থী মহাভাগ! ভাগীরপন্থুতানঘ।। 

বৃ দ্বামঙ্গীজনপ্মন্দং মৃদ্ধকামুকমাতুরন্‌ ॥ ৬৯ 
এহি গচ্ছ ময়া ভীন্ম বুদ্ধকাসুক হর্দদ॥ 

পৃহাণ সৰ্বং কৌরব্য রথাদি ভরতধত ॥ ৭৯ 
ইতি ক্রবাণং তমহং রামং পরপুরথয়ম্‌। 
প্রণম্য শিরলা রামমেবমন্তিতাথাক্রবম্‌ ॥ ৭১ 
এবমুক্ত।া ঘযৌ রাম: কুঞক্ষেতং যুণংদয়। 
প্রবিস্ক নগরং চাহ: সতাবতৈ] স্যবেদয়ম্‌ ॥ ৭২ 


কথা ছে, তুষি বসলে আমার সহিত ধন্ধ ক(এবার হচ্ছ। প্রকাশ 
করিতেছ। ৬৫ 


ইক্নন্দন ॥ এই দেখ, আম 
এক কুকদ্দেজে ছাইিতেছি। ৮4৭! লে লে) আমি তোঘ4 
খাকা পূর্ণ করিব) ভঙ্গ? লেধানে তোলার মাছে। গর্ব 
তোমাৰে আঘার দ্বার৷ (ত, শতশত বাণে আচ্ছাহিত এবং 
শৰুনি, ক ও কাকের তেজে পরশ হইতে বেখিবেন ॥৬৯-৬৭ 

রাজন! লিঞ্-চারগলেবিত গগান্বৌ সাবার খ্বার। নিহত 
পতিশর দীন তোমাকে কে্খির। আনি রোদন করিতে 
ধাৰ্ধিদেন ॥ ৬৮ 

ঘৃ্পি সেই মহাভাগ! তপাএখক। (4প/প। গগ। এই দুখ 
লাতের অবোগা।; তথাপি বিনি তোমার গা মুত্ধকানী, রোপীর- 
তুলা বিকারগ্র ও বূর্খ পুএকে গজ দিখাছেন। তাহাকে এই 
ক্টভোগ ক্রিতেই হইবে ॥ ৯৯ 

বুদ্কাদী নদোস্সত্ত তীগ্ম! এদ, আদার সহিত কুৱক্ষেত্ৰে 
চ্ল। তরতজ্তে কুক্ছনন্দন | রখাছি দূৰন্ত মুদ্ধের দামও গ্রহণ 
ম্ঃ** 
চু লক্ষনগরবিদিযী গরগুয়াহকে এইডপ বলিতে দেখিছ) আছি 
াহাক্ষে নতমন্তকে প্রপ্যঘ করিলাৰ এবং “ইহাই হউক” এই কথা 
বলিয়া ভাহার ব্যক। স্বীকার করিলাদ ৪ ৭১ 

পরশুরাদ দেইকখ। বনিযাই হুদ্ধের ইচ্ছার সুকক্ষেত্রে হন 





এ সঠিত দূদ্ধ করিবার 





মহাভারত 


তত কৃতন্বন্তায়নে! নাহ: ৮ প্রতিনন্দিত; 1 
দ্বিঞ্জাতীন্‌ বাচা পুণ।1ইং বস্তি চৈ মহাছাতে ॥ ৭৩ 
রথমাস্থায় রুচিরং বাজতং পাণুরৈহঁয়ৈঃ। 
সৃপকস্করং স্বধিষ্ঠান: বৈয়াত্রপরিবারণম্‌ ॥ ৭৪ 
উপপন্নং মহাশনৈ: সবেপকরণাৰ্বিতম্‌ । 
তৎকুলীনেন বীরেন হয়পা দা রূপে ॥ ৭৫ 
হত্ত, সুতেন শটে বহুশে৷ দৃষ্টকর্নশা । 
॥থরপাহং কবচেন বপুগ্নত। ॥ ৭৬ 

পাছুরং কানু ক: গৃহ প্রায় তরতসওম। 

পাণুরেণাতপত্রেপ ত্রিমুবাণেন মর্ধানি ॥ ৭৭ 

পাণুরৈল্চাপি ধ্যজনৈবীড)নানো নরাধিপ। 

শুরুবাদাঃ [সূতোক্ধায: সবএবিউৃষণ; ॥ ৭৮ 

কূদবানো জয়াপীতিনিক,ম। গজসাহবয়াং । 

কুরুক্ষেত: পক্ষের! 
করিলেন এখং ঘৰি এগং 
লনপ্ত ৰৃষ্বান্ব্ট নিবেদন করিলাম । 2২ 

মগাতেজন্বী নরেশ । দেঠ সমত হনিবা১ন করাটছ। ছাতা 
শঙাবতী আমাকে অতিনকন গাঠলেন। এবং আমি আ্ছ্ণ- 
গণের ার। পুণ।।তবা১ন উজোদের বিকট হইতে 
বলাানকারী আসক হন করত বহর রাখে আরোছণ 
করিলাদ। এ হখে খ্বেত:ণের অব তোক্গিছ ছিল এবং তাহাতে 
লর্ষ হকার আ্তবীদ্ হব| হর চারে রক্ষিত ছিল। রখের উপরে 
বাাসচপ্ছের আবরণ ও উহাতে আসন পাতিত ছিল। এ 
রখ বংাগ্রদদুহে এবং অগা সনি প্রযোগনীয় সাদগ্রীতে 
পরিপূর্ণ ছিল। দৃদ্ছে লাদারণত: থাহার প্রস্বো্ন অনেক বার 
দেখা ৰা, এক্স শিক্ষিত, ₹দ!ন, বীর ও অশ্বনাস্বে পতিত 
লারবিঘারা এই রবের দঞ্চলন ও হুশ কাতা পরিচালিত হয ॥ 

তর্তত্রেট! আছি নি শরীরে পেত বর্ণের কংচহারণ করত 
শ্বেতবর্ণের বহু লইন্া খাত! করিলাম ॥ 

নরেশ! সেই সহ আমার ঘন্যকে খেতছত ধৃত হইছিল 
এবং আহার উত্ধধিকে শ্বেতবর্ণের চামর আন্মোলিত হইতে- 
ছিল। আমার বস্তু, আমার উচ্চীধ ( পাগড়ী ) ৩ আমার সহ 
আভুরপও শ্বেতবণেরিই ছিল । ০৭৮ 

বিছ্স্চক আবনীর্কাদদন্ছে তৎন আমার স্তি বর! ছুইতে- 
ছিল। ভগ্রতশ্রে্ঠ] এইরূপ অবস্থার আমি হত্তিসাগু হইতে 
বিগত হইফা কুকক্ষেত্রে স্বিত এদনলে গমন করিলাদ ॥ ৭৯ 












কাছ 











৩৫3৪ 


তে হয়াশ্চোদিতান্তেন সুতেন পরমাহবে। 
অবহন্‌ মাং ভুশং রাজন মনোম(কতরহস; ॥ ৮৮ 
পত্বাহং তৎ কুরুক্ষেত্র: ল চ রাম: প্রতাপবান্‌ । 
যুদ্ধায় সহসা রাজ্ন্‌ পরাক্রান্তৌ পরস্পরদ্‌ ॥ ৮১ 
ভঙ্ সন্দর্শনেইভিষ্ং রামস্তাতিতপন্বিনঃ। 
প্রন শখ্খপ্রবয়ং ততঃ প্রাধমমুত্রমম্‌ ॥ ৮২ 
ততন্তত্র দ্বিজ রাজংস্তাপসাশ্চ বনৌকপ:॥ 
আঅপশ্যন্ত রণং দিব্য: দেবা: সেশুগণাত্তদা ॥ ৮৩ 
ততে দিব্যানি মাল্যানি প্রাছর।সংস্ততত্তত: । 
বাদিত্রাণি চ দিব|ানি মেঘবৃন্দনি চৈব হ ॥ ৮৪ 
ততস্তে ভাপলাঃ সবে ভার্গধক্কানুখাড়রিন; । 
প্রেক্ষকা: সমপড্চন্ত পরিবার্ধা রণাজিরম্‌ ॥ ৮৫ 
ততো মামব্রবীদ্‌ দেবী সর্যদৃতহিতৈষিদী ৷ 
মাতা স্বরূপিণী রাজন্‌ কিনিদ: ডে চিকীষিতন ॥ ৮৬ 
রাজন! আনাএ অন্থসঘূত মন $ হাচতুল। বেগগাদা ছিল। 
লারধি তাহাদিগকে 61/লত করিলে তাহার অতিতত আমাকে 
দহারণন্থলে উপস্থিত করিয। জলি ৮" 
রাঙন! আমি ও প্রেতাপতল; দ$3৫াম উঠছে কুঞক্ষেতে 
উপস্থিত ছুই ঘুদ্ধ ত্রিব'র দ্র ৮হল, গল্পের গতি রাম 
দেখাবার অন্ত উদ্ত ইইলান। ৮১ 
তারপর আমি অস্ত তপন্থী পরগ্তাঘের দু্িপতের সা্ুগে 
দতাযমান ছইলাদ এব: স্বীত শ্রেঠ শঙ্ঘকে তত গ্রহণ করত 
উচ্চৈন্বরে যাজাইতে দাগিলান ॥ ৮২ 
রাজন! লেই লদছে সেখানে হত আক্ষণ বনবাসী তপস্বী ও' 
চন্লের সহিত দেবতারাও পেই দিব্য যুদ্ধ দন করিতে 
লাগিলেন ॥ ৮৩ 
তারপেক্স দেখানে ইতপ্তত; দিবা মাল।লগুহ প্রাপ্ত হইতে 
লাপিন এঘং দিবা যাড়লদূহও বাজিং। উঠিল সেই সে চারি 
দিকে মেঘবৃশ আলিত উপস্থিত হইল । ৮৪ 
ভযনস্তর পরন্তরামের সহিত আগত সেট লৰ তপস্থিগণ চারি 
দিছ আাৰৃত করিয়া এ লংগ্রাষের দর্শক হই যাইলেন ॥ ৮৫ 
রাছন্‌। নেই লদয লদনত প্রাণিগনের ছিতাকাক্রিনী শাদার 
মাতা গদানেৰী দৰ্পে প্ৰকটিত হইয়া আমাকে ধলিলেন,--পুত্ৰ! 
ইহা তুমি কি করিতে ইচ্ছুক হইহাছ ? ৮৬ 


আহাশান্ 


| উদ্তোগপবহি 


সরাহং জাসদ: '$ প্রযাচিনো কুকি । 

ভীমে সহ না থেংসী: শিষেপেতি পুন; পুনঃ ॥ ৮৭ 

মা মৈবং পুত নিবন্ধ: কুরু বিপ্রেণ পাখিব। 

জামদয়োন সমরে হোগুমিতোব ভতসয়ৎ ৪ ৮৮ 

কিছ বৈ ক্ষত্রিয়হণে। হরতুলাপরাক্রমঃ | 

বিদিতঃ পুত্র রামক্তে যতস্তং যোদ্ধ,মিচ্ছসি ৷ ৮৯ 

ততোহহমক্রব: দেবীদতিবাড কৃত1গুলি:। 

সৰ: তগ্‌ ভরতশ্রেষ্ঠ যাবত: দ্ষংবরে ॥ ৯ 

ঘধ! চ রাছে। রাঞন্র ময় পূর্ব প্রচোদিড: । 

কাশিরাঞ্জনতায়াশ্চ থা কথ পুরাতনম্‌॥ ৯১ 

তঙঃ সা রামমভোতা জননী মে মহানদী । 

মদর্থং তমৃধিং বীক্ষ্য ক্ষমঢানাল ভার্গ্বম্‌ ৪.৯২ 

ভীগ্রেণ সহ ম! যোংসীঃ শিশ্যেণেডি ঝচোইব্রবীৎ। 

সচ তামাহ হাচস্তীং তীগ্রমেৰ নিরর্তগ। 

ন চ মে কুরুতে কামলিতাতং তদুপাগমন্‌ ॥ ৯৩ 
বুজতে! আম পৰমং হান LES পরঞঞামের নিকট 
বারংবার প্রাথন! করিব তে, আপনি আপনার বিক্ষ ভীগ্মের লহিত 
যুদ্ধ করিবেন না। ৮৭ 

পুহ! তুমি একপ পাগ্রহ করিও না) রাজন! ছিপ্রধর 
জমনপ্রনন্ষন পরশুয়াছের লহিত 5৯ করিবর জগ হঠকারিত! 
দেখান ডাল নয়। এই কং। বণিয়া ভিনি আমাকে ভঙগেন! 
করিতে লাগিলেন । ৮৮ 

শেষে তিনি আরও বলিলেন, পুত! শডিহন। পরশুরাদ 
মহাদ্গেবের গাছ পরাক্তনী। তুমি কি ইহ।(কে জাননা, থে জগত 
হুদ্ধ করিতে উগত ছটাছ 1৮১ 

তখন আমি কত(৪লি হট বাতধেবীকে প্রণাম করত ক্র 
লতা হোপ ঘটনা থটিয়াছিল, লেই লব ব্বিন্ধ তাহাৰে আানডোপাড 
বলিযা শুনাইলাম । 2* মি 

রাজেশ ! আমি পরগুরাদকে পূরর্ক দে থে ৰখা বলিয়াছিলাদ 
এবং ফাশিরামকগ্ঠার হে পুরাতন কাহিনী দ্বিল, নেই সঙ্গত 
তাহাকে বলিলাহ ॥ 2১ 

সাহার পর আমার জঙগবাহিনী মাত! গঙাদেৰী তৃগুননন 
প্রচশুরামের নিকট যা আমার ৮৪/ লেই খনির ছিকে দৃষ্টিপাত 
করছ ক্ষমা প্রার্থনা কৰিলেন॥ 2২ 

নেই লঙ্গে আরও বলিলেন_ভীঘ আপনার শিপ ; অতএব 
তাহার সহিত আপনি যুক্ত করিছেন না। তখন এইকপ শ্রার্থনা- 








একোনাপীজিধিকশতাত 





নৈশম্পাছন উদাড । 
ততে। গঙ্গ। সৃতন্রেহন্‌ তীয়: পুনঞ্চপাপমত । 
ন চাল্তাম্চাকরোদ্‌ বাক্যং ক্রোবপধ]কুলেক্ষণ: 1৯৪ 
'অথাদৃক্রত বৰ্মাত্ব। ভুঞ্খত্রষ্ঠো মহাতপা:। 


৮] আহাভারেতন্‌ 


৩৫১৭ 


আহলয়ামাঙগ চ ডদ। ধুচ্ছায খিওলবনং ॥ ১৫ 
ইতি জীনহাভারতে শতসাছ এাং দংহিভায়াং বৈ়ালিক)।- 
মুঞ্লোগপৰূণি অস্থোপাখযনলবৰি পরশুরাম-ভীগ্ময়োঃ কুর- 
ক্ষেত্রাবততরণে অষ্টদপ্তত/হিকশত তদোহত্যানট ৪ ১৭৮ 





কারি আছার সাতাকে পরশুরাম বলিলেন, তুছি প্রথছে 
ভীগ্ষকেই দুদ্ধ হইতে নিত কর। লে আমার ইচ্ধাহ্লারে কার্থা 
করিতেছে না? নেইছন্ত আদি এই বুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছি ॥ ৯৩ 

বৈশস্পানন বলিলেন, _ছনসেক্ছঘ! তখন গঞ্গা্েবী পুজ্র- 
স্েহবশতঃ পুলা তীয় (নিকট আাললেন। লেইলম€ ভীমের 


উক্তি বেংব৷ালস্রয্ূত শতলাহশ্রী লংহ্িতা 


জোধব11গ নেয় অৰীর হট পড়িয়াছিল ; অতএব তিনি মাতার 
কথাও মানিলেন ন। ॥ ০৪ 
তায়পর দেই সময 'গ্তকুলশিরোদপি ব্রাঙ্দশ্রে্ নহাডপন্বী 
বর্্ান্ম। পরশুর্নাস ভীগের দৃ্ীগোচর চলেন। তিনি তীক্ষকে 
যুত করিবার ভগ আহ্বান করিতে লাগিলেন 2৫ 
মচা চারডের উদ্ভোগপকাাব্র্ণত অধোপাধ।নপর্কো 


পূরশুয়াদ ও চে কুকক্ষে তে 'নবতরণব্ধিরক অলৈগ্ডুত)বিকশডতন অন্যায়ের অনু ণ'দ দবাল। 


একো নাঙ্গীত্যবিকঙ্গততমোহব্যায়ঃ। 


( ল্তনিমেতরখবাকেন পরশুরামেণ সহ তীখ্বস। দু্4; ) 


ভীত উৰাচ ৷ 
তদহং স্মচর্লিব রণ প্রত/ভাব: বাবস্থিতম। 
্মিষ্ঠং নোৎসহে হে 'তহস্ব: রথনান্থিত ॥ ১ 
আরোহ স্তন্দনং বীর কবচঞ্চ নহা'হ। 
বধান সমরে রান ঘদি যোঞ্চ: সয়ে» + 
ততো। মামত্রবীদ্‌ রান: শ্বয়নচনে। এণ।জিররে ॥ 
রখো। মে মেদিনী ভীগ্ম ব(হ। খেদা; সদশ্ববং ৪ ৩ 
সৃতশ্চ মাতরিশ্বা বৈ কবচ: বেদমাতএ:। 


সুদংবীতে। রণে তাতিযোংস্তেঃং কুকনন্দন ॥৪ 
এবং কৰাণে! গান্ধ।রে ছে নাং লতাবিক্রন: । 
শরত্রাণচন নহতা দধং; প্রাতাবারদহ 1? 





ততোইপল্য: জানল: রগ দাবপ্থিতন। 
দৰাদুধবরে শ্ীনতা তুতোপমদশুনে ॥ ৬ 

মনসা বিহ্িতে পুণে (বস্ধীর্ণে গগবোপৰে । 
দিব্য শ্বযুক্তি সন্ধে কাঞ্চনেন বিচিতে ॥ ৭ 








একোনাশীত্যবিকশততম অধ্যায়। 

[ নদজ্িমিত রখাছড় লর্থগাসের সহ তর দুঙখার। ] 

ভীত বনিলেন,_রাজন্! তখন আমি যুদ্ধের জগ্র হণডাযদান 
পহশুয়াম্কে ঘাসিতে হাসিতে বাললাম_ত্ৰদ্ধন্‌! আহি রথে 
ইউপি আছি আর আপনি তুমিতে ঈতাবছাল আছেন। এই 
পৰস্থায্ব আৰি আপনার সহিত মুন করিতে শারিষ না ॥ ১ 
_ দহাৰাৰে।! বীয়বর রাহ! হবি আপনি রণস্বলে আমার 
শুবিত দৃত্ধ করিতে চান, তবে আপনি রখে আরোহণ বরুন 
খং কবচ বন্ধন কছন। ২ 

“তখন লদহাগণে পরশুরাঘ ঈষৎ হান করিতে করিতে 
.শামাকে বলিলেন, _সুকনন্দন লীগ? আমার রখ হইল পৃথিবী, 
চারি বই আমার উত্তণ শঙ্ব-সগৃশ বাহন, বাযুখেবই আমার 





লারশি এবং এন! 





8 $গ: পবা ও পরস্তীই) 
আদার কণচ। এই লকলে আবৃত ও বুরক্ষিত হইর। আদি 
রপাঙগণে তোমার লহিত ধুঞ্ধ কতি ॥ ৩-৪ 

গ্যদ্ধারীনন্দ৭ | এই কথা বলিতে বলতেই দত্াপরাক্রমী 
পরশুরাম. আবাকে দর্বজিঞ্কে বাশপগ্ছে আব ফ্রি 
ফ্ষেলিজেন & ৫ 

নেই সময আমি দেখিল।ৰ -ডঘহৱিনশ্দন পরশুয়াম লহ 
শ্রেষ্ঠ মস্থলদৃছে হুশে(ভিত, তেঙস্বী ও অদ্ূতমর্শন এক রখে 
যদিদ্ধা শাছেন ॥ ৬ 

তাহার বিস্তার একটি নগরের সায় ছিল। এই পুলা সখের 
নির্ঘাণ তিনি স্বী দানলিক সন্ধা তেই করিবাছিলেন। তাহাতে 
দিবা অশ বোজিত ছিল। এই শৰ্পকূৰিত রখ সর্যপ্রকারে 
হাক ছিল ॥ ৭ 


৩১৬ 

কবচেন মন্াবাতো সোনার্কক্ুতলক্মণ। ॥ র্‌ 
ধরো! বন্ধতুণে। বছগোধাগুলিহবান্‌ ॥ ৮ 
লারধ্যং কৃতবাংস্বত্র ঘুঘুংদোরকুৎ ব্রণ: । 
সখা বেদবিগতান্তং দন্তে! ভার্গবস্ত হ ৪৯ 
আহ্বগ্রান: ল নাং হুন্ডে মনে! হধয়তীব মে। 
পুনঃ পুনরভিক্রোশক(তধাহীতি ভাব) ॥ ১ 
তদাদিত্যদিবোগ্সস্দনান্বধাং মহাবলম্‌। 
ক্ষত্রিচান্তকরং রামমেকমেক: সঘালদম্‌ ॥ ১১ 
ভতোহহং বাপপাতেষু ত্রিযু বাহান্‌ নিপৃহ্চ বৈ । 
অবতীষ্য বনু্ন।প্ত পদাতিক বিল মন্‌ ॥ ১২ 
অভ্যাগচ্ছং তদ। রামমচিন্তন্‌ দিক্গসন্তমন্‌। 
অভিবাস্থ চৈনং বিধিবদঞ্ৰং ধাক/খুস্তদম্‌ ॥ ১৩ 
যোধলো বয়! রাণে রাম সধূশেন।বিকেন বা ॥ 
গুরুণা ধমশীলেন জয়মাশ(% মে বিভা? ১৩ 


মহাবাছে।! তখন পরউগথান দুত এ ১র চিবুক একটি 
হনয় ফবচও ধারন করিযাছিলেন। ডিন হন্যে হু বারণ 
কারধাছিলেন এবং পু একটি হুতএ3% বন্ধন করছ ব।(সব। 
ছিলেন । অগুলিদদূচ রক্ষার দত :ত:ল হাতে একটি গোধাচশ্থ 
নিশ্থিত কগুলিজাণ ( গাপ ) বাৰি ছিলেন ৪৮ 





লেই দূদ্ধ করিতে হসুক পরশুরানের প্রিয় লব, ফেজ 
শ$তত্রণ তাহার লারখি কাধ। করিতে হলেন ॥ 3 

সভৃগুনন্দন পরশুর।ন এস, এস ববিতা বার বার আমাকে 
আহ্বান ফরিতেছিলেন এবং যুদ্ধে? ০% আহ্বান করিতে করিতে 
আমার মনে যেন হথ ও উৎলাঃ চিতে ছিলেন ॥ ১৭ 

উনযকালীন সৃখাতুপয তেজৰী, আজে, মহাধগবানু ও 
কত্রিবিনাশক পরশুৱাদ এককীঠ তপন ঘুরে জগত দণডারঘান 
ছিলেন। অতএব আনিও একাকী উবার লঙগপীন হইলাম ॥ ১১ 

ধ্খন তিনি আমার উপর তিনটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, 
তখন আদি আমার বাংনলকলের গতি রুদ্ধ ছা ও ধু 
ত্যাগ করিয়া রখ হইতে নিয়ে নাৰিল!ন এমং ওসই আন্মপতরেট 
দুনিবর পরপ্তরাদকে অর্চনা করিবার জক্র পাছে হিয়া 
ভাছার নিফটে বাইলাষ। নিকটে উপস্থিত ইরা তাহাকে 
(ঘঘি অঙ্সারে প্রণাম করিবার পর আৰি এই উত্তৰ বাকা 
বলিলাষ ৪-১২-১৩ 

ভগবন্‌ পরভরাম! আপনি আমার ধর্াঝু। গুরু। আদি 






আধাশাক 


[ উদ্গোগপর্কহ 


বাম উবাচ । 
এবনেডং কুরু্রে্ট কর্তব।ং ইতিহিজ্ছতা । 
ধ্ে। হোহ মহাবাহে। বিণিষ্টৈ লহ যুব্যতাদ্‌ ৫১৫ 
শপেরং সং ন চেদেবঘাগচচ্ছেথ! বিশাস্পতে। 
যুব্যব্ব স্বং রপে ঘত্তে। ধৈর্ধ্যমালম্ব। কৌরব ॥ ১৬ 


ন তু তে জন্লদাশাসে বং বিজেতুমহং স্থিত: 
পচ্ছ বুথ বর্ণে ধীতোইন্মি চরিতেন তে ॥ ১৭ 


তঙোহহং তং নমন্কতা রথদারুহ্ লঙ্ধর:। 
প্াস্থাপয়ং রণে শব্ঘং পুনরহেঁদপরিষ্কৃতম্‌ ॥ ১৮ 
ততো ধৃদ্ধং সদভবশ্বম তন চ ভারত । 
দিবসান্‌ স্থবহুন্‌ রাজন্‌ পরস্পরজিগীধয়া ॥ ১৯ 


স যে তশ্মিন্‌ রণে পুধং শ্রাহরৎ কন্তপত্রিভিঃ। 
যষ্টয। শতৈশ্চ নবভি: শরাণাং নতপরব্ণাম্‌ ॥২* 


চঙ্কারখোন মে বাহা: স্তন্চৈধ বিশাম্পতে ৷ 
প্রতিক্তাস্তখৈবাহ: লন দংশিত; স্থিত: ॥ ২১ 








আপনার লাই এ লমরাগণে দু করব, অতএব আপনি 

আমাকে বিৎলাডছেঃ জর আলীগাদ প্রধান করন ॥ ১৪ 
পরশুরাম বলিলেন, হুকপ্রে্! নর উদ্জতিকাঙী 

অতে)ক ব/কিএই তুমি যাঠা করিছে তাা ক$৭। মহথাযাছে।! 


নিও হইতে বিশিষ্ট গুৱজনগণের সঠিত হুদ্ধএত বাক্িগণের 
ইহাই ধা । ১৫ 


প্রজ্ানাথ ! বদি হম £৪৪পে আমার নিকট না আনিতে, 
তবে আমি তোমাকে কি দিতাম । কুঞ্নন্দন { তে 
বৈধ বায়ন করিয। এই রণক্ষেত্র হয়লহকারে দু কর। ১৬ 

আমি ত’ তোমাকে এখন বিএদুচক আনীর্বাম করিতে 
পারিধ ন।। বর্তঘানে তোমাকে পরাজিত করিবার অন্ত দূতস্থদে 
পৰস্বান করিতেছি তুনি বাও হখ্াহলাযে ঘুদ্ধ কর। তোষার 
এই নিষ্াচারে আছি অত) প্রপর্র হইছি ॥ ১৭ 

তখন আমি উহাকে প্রণাম করিগা অতি দত্রই রবে 
আঞোহগ করত সেই বৃদ্ধুমিতে পুনরায় সবব্ধন্ৃবিত শখ হান 
করিলাম ॥ ১৮ 

রাজন্‌ ! তরতবংশর্ৰণ । তারপর পঃস্প॥কে জয় ধরিধার 
ইচ্ছা করিবা আদার ও পরশুরাদের মধ্যে মীর্ঘদিনব্যপী সেই 
দৃদ্ধ আত হইল । ১৯ 

সেই হুখে তিনিই প্রথমে আমাকে প্ববপক্মন্ুযিত ও 
নতপর্কৰিশিষ্ট নহশত ছাটটা বাশার প্রহার করিলেন ৪ ২, 

হান! হদিও তিনি তখন জামার চারিটি অশ্ব এবং 





একোনানীতাবিকশততামাহগাড় ] 


লমন্কতয চ দেবেছে]া। ত্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ ৷ 
তমহং স্ময়ন্নির রণে প্রততাভাষং ব্যবস্িতন্‌ ॥ ১২ 
আাচার্যযতা মানিডা মে নিধ্যাদে হৃপি খয়ি। 
চরশ্চ শৃণু মে ব্ৰহ্মন্‌ সম্পদং দর্মসংপ্রহে ॥ ১৩ 
যে তে বেদাঃ শরীরস্থ। ব্রাহ্মণ: যচ্চ তে মহত) 
ভপশ্চ তে মহৎ তণ্তং ন তেভা: প্রহরাষ্যতম্‌ ॥ ১৪ 
প্রহরে ক্মত্রধর্মস্ত যং রাম ত্বং লম! শ্রিত; । 
আহ্গণ: ক্ষত্রিয়ত্থ হি যতি পশ্মসমূত্তনাৎ ॥ ২৫ 
পন্য মে বন্গুধে। বীৰ্ধ্যং পশ্য বাছেবধলং মম । 
এব তে কামুকিং বীর গিনি নিশিতেষুণা ॥ ২৬ 
তশ্তাহং নিশিতং ভল্ল: চিক্ষেপ 'ভরতধভ। 
তেনাস্ক ধমুঘ; কোটিং ছিব! ভৃমাবপাতয়ম্‌র ২৭ 
তথৈষ চ পৃঘতংক।ন।ং শঙানি নতপৰ্ণাথ । 


লারধিনেও অংকন্ধ করিয। ফেলিপেন। ওপাশ আমি কবচ 
বারন করত সেই দুধে অসন্থান ক'রতে পাগিলাম ॥ ২১ 

তারপর ধেবগণ ও বিশেষত: দ্রাখণগণকে লবগার করিয়া 
লেই রণভুমিতে মগ্রাচদান “এশগামকে হলতে হালিতে 
বলিলাম ৪ ২২ 

ভ্র্বন | ধদিও আপনি আপনার মণ আগ করিছ। 
দিয়াছেন, তথাপি আমি আপনার আচাযাহকে পদ্দাল প্রদান 
করিবাছি। ধর্দংগ্রহযিহয়ে গামাএ বহা দৃঢ় গিল্ধান্ট, তাহা 
আপনি পুলা শ্রবণ করুন ॥ ২২ 

বিএ্রবর! আপলার শরীরে হে লৰল বেদ রহিচাছেন, 
খাপনার দে৷ খে মহৎ আ্ধণন্ধ (ছে এবং আপনি দে হহাতপস্তা 
করিদ্বাছ্েন, এই লদত্তের উপর আছি যাপপ্রথার করিধ না।। ২৪ 

রাছ। আপনি বে ক্ষতি ধন্যের আশ্রয় লইথাছেন, আছি 
তাবারই উপর প্রহার করিব; কারণ, ঝঞজণ ধরি অহণ(ইণ করেন, 
তবে তিনি ক্ষত্রিয়তাৰ প্রাণ ছন ॥ ২৭ 

এখন আপনি আদার ধহুর শকি ও আদার বাধবল শন 
কয়ন। ৰবীয। আহি স্বীদ তীক্ণ বাণে দাপনার ধহইকেও ছেদন 
করিব ॥ ২৬ 

ভরতশ্েষ্ঠ। . এই বঁখ| বলিছ! আছি হার উপর তীক্ষ 
খায়াদ এক ভজনাদক বাণ প্রচ্থার করিলাৰ এবং তাছাথাঝা ঠাছার 
হহুর্ কোটিবে। ( সগ্রভাগকে ) ছেদন করিব! বৃতলে পাতিত 
করিলাম ॥ ২৭ 


নহাভারত্তদ 


5৫১৭ 


চিক্ষেপ কন্ধপত্রাণা: জামপচারখ: প্রতি ॥ ২৮ 
কায়ে বিবজাস্থ ২৮! বায়ন! সমূদীরিভা: । 

চেলু ক্ষরস্থো কধিরং নাগ। উব চ তে শরা: ॥ ১৯ 
ক্ষতজোক্ষিতসর্বাঙ্গ ক্ষন স কনিরং রে 

বৌ রমনা রাজন নেক তুসিবোৎসজন্‌ ॥ ৩০ 
তেৰন্তাস্বেংশোক্ টব বক্তস্থবকম[ নত: । 

বভৌ রামস্তথ। রাজন প্রফুর উব ক্ষিংশুকং ॥ ৩১ 
ততোহস্তদ্‌ ধণরাদায় রান: ক্রোধসমন্বিত:। 
হেনপুঞ্খান হুনিশিতান শবাংস্যান ছি ববর্ধ স:॥ ৩২ 
তে সমালান্প মা: রৌদ্র বনধ। এবঁভেদিন:। 
জঅকম্পঃন নতাবেগা: সর্পানল পিযেপ= 
তনছ্ং লমবষ্টত। পুনরা ঢানমাহবে। 
শডসংখৈ।; 








কুঙস্থদা বাহনব(কিবন ॥ ৩৪ 





এইতো প্রানের পদকে পলা কাছা নিক্ষিপ্ বাগুলি 
বাছুষ্ারা উউটী্লান তলের কাত পরসরাছের শরিরের মনে প্রযেশ 
করিধা রকখার। “হাত দিল ২৯ 








বাজন! লেই সময রঈদারা ক্ষবিত ইউঘা তার পর্ব 
বকণিপ্ত হইয়া যাউল ঘেৱপ মেকপর্গীত হগাকালে গেজ 
প্রকৃতি ধাডুদিশ্রিত ০৮ বহল ক ইশ ও রপস্থলে স্বীয় 
অন হইতে রক্ষধার) বচন 4051 পরশুরাম শো লাষঈটতে 
লাগিলেন ॥ ৩ 

রাজন! হেল বল্পঞ্চতুতে কর্ণ পুশশস্তযফে অলয়ত 
অশোক ও বিকশিত পলাশ বক্ষ শো$। সাই) ধাকে, স্বীয় রক- 
ধারার পরভয়াঘ ও লেইনূপ শে 15140 ছুটলেন ॥ ৩১ 





তারপর পরশুরাম পতান দুত হট! গজ নন দারণকরত 
্ব্্ণপক্ষ হুশে।6ত আতিশং তাক বাপলদূহ বধণ ( নিক্ষেপ ) 
করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ 

লেই নানাবিধ ভয়ন্তর হাপ্লদূত আমাকে আঘাত করত 
শাদা দর্চস্থান চে করিয়া কেলিল। এই লকল সহাযেগসন্পর 
বাদ সৰ্প, অগ্রি ও বিধের গ্রাম মনে হঃতেছিল। ডিনি এই লকল 
বাণগ্রহারে আমাকে কালাইস্থা তুললেন ॥ ৩৩ 

জন আমি পুনরায় নিজেকে নিতে স্থির ছইদ! নেই ফুচ্ছে 


ক্রোধপহকারে শরশুরাদের উপর -শতসংখান্ধ বাণ নিক্ষেপ 
করিলাম ॥ ৩৪ 


₹৫১৮ হাদ্দিন্য 


স তৈরগ্রার্কলঙ্কাশৈ: শরৈরাশিবিষে!পটৈ: ) 
শিতৈরত্যদিতে! রামো নন্দচেতা ইধাভবহ ॥ ৩৫ 
ততোহহং কৃপয়াবিষ্টে বিষ্টভ্যান্তানমান্বনা ) 
বিশ্বিশিভ্যক্রবং ধৃদ্ধ৷ ক্ষত্রধর্মঞ ভাৱত ॥ ৩৬ 
"অসকৃচ্চাক্রবং রাজন শোকবেগপরিঘুত্ঃ । 
অছো| বত কৃতং পাপং ময়েদং ক্রত্রবর্দণ| ॥ ৩৭ 
সুরুখিজাতিধর্মাযা বদেবং লীড়িত: শরৈঃ। 


12 [ উচ্চোগাপর্কর 


ততো ন প্রাহরং হয়ো জামদগ্রাায় ভারত ॥ ৩৮ 
অথাবভাপ্য পৃধিবীং পৃহা দিবসদংক্ষয়ে। 
"জগামাস্ত: সহভ্রাপ্স্ততে! বুদ্ধমুপারমং ॥ ৩৯ 


ইতি গ্রীনহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়।ং বৈয়াসিক্যা- 


সুস্োগপর্ধনি অস্বেপাখ]ানপর্বাণি রাদ-ভীগ্বযুদ্ধে 
একোনাশীড)ধিকশততমোহতযায়; & ১৭৯ 





সেই বাণ আগ্ি, দ্য ও বিহসর দর্পগণের শাম ভতবস্কর এবং 
জী্ষধারাল ছিল। এই ঘাণে পীড়িত হট! পরগুরামের চেতন৷ 
বেন লোপ পাইল ৷ ৩৫ 
ভারত | তখন আমি দধাঙাবে তবীন্ৃত হর নিজেকে 
নিজে কোনক্কণে বৈর্ণ। ধারণ করত দুধ ও ক্ষত্রিযদর্শকে ধিক্কার 
ক্ানাইলাদ ॥ ৬৮ 
মাজৰ! দেই সমন্ধ আমি শেকবেগে বকুল হইঝ বারংবার 
রমন্ষচদি বেগ 






লাহন্দী সংঠিতা মহাভারতের উদ্ভোগপর্কমাস্বর্ণ + অং 
দক এক্ষোনাসত)খিকশততম অপ্যাছের আযাদ সম 


এই কা বলিতে লাগিলাঘ-_ ছা? ক্ষতি সাদি শাজ তঘানক 
পাপকার্ধ। করি ফেলিলাম। আমি ধর্ধাখা! ও ত্রাণ গমকে 
এইতাছে বাণগ্রহারে সীচিত করিলান 1 

ভারত! ইহার পর আমি আর পরগুয়াদকে বাণগ্রহ্থার 
করিলাম না। তারপর ক্হশ্ররকিরণ ভগবান্‌ হুর্ঘাদেষ এই 
পৃথিবীকে হাপিত করিয়া চ্বিগংণলাংল অমিত হইলেন'। লেট 
ছার দৃদ্ধও বদ্ধ হটছা হইল $ 








অশ্ত্যধিক্ততমোইব্যায়ঃ। 


[ তীক্ষপরশুয়ানয়ে 
ভীম উবাচ । 

আম্মনন্ ততঃ সুতে! ঠয়ানাঞচ বিশাম্পাতে। 
মম চাপনরামাল শল্যান্‌ কুশললম্মত: ॥ ১ 
স্বাত্যপবকৈত্তরগৈর্লতোয়ৈরবিহ্বলৈ:। 
প্রভাতে চোদিতে স্থধ্যে ওতো যুক্ধনবর্তত ৪২ 
দৃষ্ট। মাং তুৰ্ণসায়াম্তং দংশিতং স্ন্দনে স্থিতম্‌। 
অকরোদ্‌ রখমত্য্থং রাম: সক্ছং প্রতাপবান্‌ ॥ ৩ 


অশীত্যবিকশততম অধ্যায় 
[ভীক্ম ও পরশ্তয়াদের দোর দুগ্ধ ।) 
ভীগ্গ ঘলিলেন, _রাজন্‌! তদনন্বর প্বক্ধো কুশল ও লম্মানিত। 
সারখি নিজের অঙ্থমূহের ও আদার শরীরে প্রবিষ্ট বাণ্দক্ষল 
ঘাহিয করিয়া দিল ॥ ১ 
অশ্গণ স্বান, পরিবনণ প্রভৃতির শেখে জলপান ফাই! হখন 
শাখা ও স্ন্থ ছল, তখন প্রাতঃকলে গুদ হইলে পুরা 
হৃদ্ধ আারত হইল ॥ ২ 
আমাকে রখে বলি! করচপাতণ করত নয্বত। লঙ্কারে 


্থসূলং বুদ্ধণ।] 
তাতোহহং রননায়া সং দুষ্ট) সমরকাচ্রিণঘ্‌ । 
বনংকেষ্ঠং সমুংলজা সহদাবতরং বথাৎ ॥ 9 
অভিবাছ ততৈসাতং রথমাকছী ভারত। 
হৃতূতহু্জামদগ্রাস্ত প্র্থুধে বীততীঃ স্থিত; ॥ ৫ 
ভতোহহং শরবর্ষেণ মহত। সনবাকিরম্‌। 
ন চমাং শরবর্ষেণ বর্স্থং সদবাকিরং ॥ ৬ 
আদিতে হেখিয়! প্রতাপশাদী পরশুরাম নি রখকে ভুলজ্মিত 
করিলেন। ত 
তারপর মুদ্ধাক রী পরশুরমকে আ]সিতে বেদি! আদি নিজ 
শ্রেষ্ঠ ধু ত্যাগ করত দহ! রণ হটতে নাহিছ। পড়িলায॥ ॥ 
ভারত | পূর্ববেং ওককে প্রণাম করি৷ নিজ রখে আরোহণ 
করত দৃছ্ধের ইচ্ছার পরন্তরাদের সন্মুশে নির্ভ হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগ্লাম ৫ ৫ 
তারপর আমি সাচার উপর ভহানক যাপবর্ধণ করিয়া তাহাকে 


আন্ত করিলান! ভিনি9 নাণবণরত আমার উপর বাণব্ণ 
কৰিছ৷ আমাকে কৃত রিমা কেলিলেন ॥ ৯ 





অন্তাধিকশততমোহধ্যাহ } 


সংক্রুদ্ধো জামদপ্রাদ্ম পুনরেব স্থাতেছ্িতান্‌। 
সপ্লৈৰীস্মে শরান্‌ ঘোরান্‌ দীপা স্তানুরগানিব ॥ ৭ 
অতোহছং নিশিতৈভলৈঃ শত্তশোহখ সহঅ্ৰশ: ৷ 
অচ্ছিদং সহসা রাজন্তরীক্ষে পুল: পুনঃ ৪ ৮ 
ভতত্বস্ত্রাি দিবঠানি জামদপ্ল: প্রতাপবান্‌। 

দর প্রয়োজয়াসাস তাচ্ছহং প্রতাষেধছুম্‌॥ ৯ 
আক্ত্ররেষ মহাব/হে। চিকীর্যন্রধিকাং ক্রিয়াম্‌। 
তে) দিবি মহান্‌ নাদ: প্রাত্থরাসীং সমস্বত: ॥ ১+ 
তভোহহমন্ বানুব্াং জামদযেয প্রযুক্ুসান্‌ । 
প্রত্যা্রত্ে চ তদ্‌ রামে। গুন্থকাস্সেণ ভারত ॥ ১১ 
ততোংহমন্ত্রনাদ্রেদমনুম্ত্। প্রযুক্তব।ন্‌। 
ধারুণেনৈব ওদ্‌ রামো বারয়াঘাস মে বিদু: ॥ ১২ 
এবমস্ত্রানি দিব্যানি রাম্থাস্র মবারয়ম্‌। 

রাদশ্চ মম তেআথী দিব্যান্ববিদরিন্দম: ॥ ১৩ 


মহাভারত 


২৫১৯ 


ততো দাং দব্যতে। রাজন পাস; কুন ছিজো রম: 
উরস্তবিধ্যং সংকত্ধো জান): প্রতাপ বান্‌ ১৪ 
ততোহহং ভরতরেঠ সংস্তধীদং রখেম্ঞে 

ততো দাং কম্মলাবিষ্টং স্থতনুর্ণদুদ।বহৎ ॥ ১৫ 
্রামন্তং ভরতপ্রো্ঠ রামবাণপ্রসীড়িতম্‌। 

ততো মামপহাতং বৈ কৃশং (বজ্ঞমচেতপন্‌ ॥১৬ 
-ঝাদন্তাছুচরা হৃষ্ট: সর্ষে দৃষট নিহত্রুণ্ড 
অকৃতব্রণ প্রভৃতছ: কাশিকগ্চ। চ ভারত ॥ ১৭ 
ভিন লন্সংভ্যোং2: চ্যাছ। সৃতমধাক্রবম্‌ । 

বাহি স্থৃত যতে! রান; সঙ্জোইত্ং গতবেদনঃ ৷ ১৮ 
ততো মাসবহৎ সুতে! হয়ৈ: পরমণোভিতৈয । 
নৃত্যদ্ধিরিব কৌরবা মাকতপ্রডিনৈর্গতৌ ॥ ১৯ 
ততোহহং রামনালাস্ট বাণবদৈশ্চ কৌরব [J 
অন্থাকিরং শ্বসংবক্: সংরঙ্জপ। ঝিিষঘ়া 8 ২৯ 











নত্তর জমদর্রিপুর পরশুরাম পুনযা অতল কন্ধ ছইয়। 
আদার উপর প্রজজনিত দুখনি দর্পেঞ গাছ শতীন তেজন্বী 
বাশ চালনা ফরিলেন ৪? 

সরান! তন অনি লঃল। তীন্ সারাল চল্পনামক বহু বাণে 
আকাশেই নেই লব বাণকে পত পত ও ছাডাও হাজার খণ্ডে 
দির করিছা দিলা । এন অবস্থা পুন: পুশ: চলিতে লাগিল ॥৮ 


তারপর প্রতাপশালী পর্রশুর৷ম আমার উপর দিব স্থসমূহ 
খ্রন্বোগ করিতে আর্ত ফরি/লল। হে দহা111! কিন আমিও 
তাহা হইতে অধিক পতরাক্ৰম দেখাবার ইচ্ছ। করি।। দেই 
দমন অঙ্গ দিব্যাপদূছেই নিবারণ করিলাম ॥ 

নেই নদৰ পাকাশদাৰ্গে চারিদিকে অত্যন্ত কোলাহল হইতে 
লাগিল। তখন পানি জনবয়িপুরের উপর বাহারে প্রয়োগ 
করিলাঘ। ডারত। পরশুরাম গুৰ্ববাত্বের খারা আদার সেই 
অন্ত শান্ত করিনা ছিলেন ॥ 2-১১ 

তারপর মতে অভিজিত কছিখ। আশে প্রন্বোগ করিলাম; 
কিন্ত তগবান্‌ পরশুরাম বারুশাস্ছে উহাকে নিবারণ করিলেন ৪ ১২. 

আইরপে আছি পরশুরাদের দিব্]/হলদৃহকে নিবারণ করিতে 
দাগিন্যদ এবং শত্রগঘন নিধান্রবেঝ। তেজ পরস্তৱাদও আমার 
অস্বলসূহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ 


রাদন্‌ | অনন্তর অত্যন্ত ভক্ষ প্রভাপশালী দিনতে পরশুরাম 
৪৪১ 





ব্বাৰাকে দধামভাগে 
করিলেন। ১৪ 

তরতলেষ ! তাহাতে আহত চ্ইহা আমি সেট শ্রেষ্ঠ গখে 
হলি পড়িলাস। দেই মদ আমাকে খুনি অবস্থায় দেখিধ। 
সাহৰি অতি সবর রদ লুইত অনয গমন করিল ॥ ১৫ 

ভরতে ৷ পূরশুরামের বাণে কচি এহাত আদি অত।স্ব 
বহুল ছুই) পড়িলংম। আনি অতল আহত হইয়া! চৈত৯ 
হারার ফেলিলাম এবং দুরে দুল হইতে নীত হইলম। 
ভারত! আমাকে এটরপ আসব দেখি পরপুরাদে। অক্ষত- 
জানি দেবকগণ ও কাশিরাজ হা! জা) টহার। লকষলেই ভর 
হইছ। আনন্দে কোলাহল করিতে দাগিলেন॥ ১৮১৭ 

তারপর শাঘি চেতন! লাভ দরিলান এ লব কিছু আনিয়া 
নারখিকে ধলিলাদ_ শত ! যেখানে পরশুরাম আছেন, লেখানে 
চল। আদার বেঘন। দূর হইয়াছে এবং আছি দুদ্ধ রিবা 
জন হুলক্ছিত হইছি ॥ ১৮ 

কুকনজ্যন | তখন লারখি বাহার! বাদূতুদা বেগে গমন করিতে 
খাকাছ হেন নৃত) কর়িতেছিল বলিং! হনে ছইতেছিল, সেইরূপ 
শতিশহ শোভাশাপী অশ্ববার৷ আমাকে মুস্্থলে লইখা। 
দাইল 1 ১৯ 

ককধংশধয়! তখন আমি ডুস্ক পরশুরাদের নিকট বাইর 
গ্তাছাকে জঃ করিবার ইচ্ছায় নিজেও কুপিত হই! তাহার উপর 
বাশ বণ আরম্ভ করিলাম ॥ ২* 


রং) আমার বক্ষস্থল সাণবার। বিদ্ধ 





২৭ 


ভানাপতত এবাসৌ রামে। বাণানজিক্ষগান । 
বালৈরেবাচ্ছিনং তৃর্ণমেকৈকং ঝ্রিডিরাহবে ॥ ২১ 
ততন্তে পুদিতা; সর্ধে মম বাণা: স্থসংশিতা: । 
রামযাপৈদিধা ছিদ্র: শতশোহথ সহত্ৰশ: ৪ ২২ 
তত; পুনঃ শরং দীপ্ত- সুপ্রভং কালসন্মিতম্‌ । 
অন্জং জামদ্ল্যায় রামায়াহং কিত্বাংসয়া ॥ ২৩ 
তেন ত্বভিহতো গাঢ়ং বাপবেগবশং গত: । 
স্ুমোহ লদরে রামো তূষৌ চ নিপপাত হ॥ ২৪ 
ততো হাছাকতং সৰ্বং রামে ভূঙলমাঝিতে। 
জন্দদ্‌ ভারত সংবিয়ং ঘথার্কপততনে ভবেৎ ৪ ১৫ 
তত এনং সমুদবিপ্লা: সব এবাভিছুদ্রবুঃ । 
ডপোধনাত্তে সহস। কাল্সা চ কৃকনন্দন ॥ ৯৩৬ 
তত এনং পরিঘড্য শনৈরাশ্বাসয়ংস্তদ। 
পাপিভির্জলশীতৈশ্চ ছয়াশীতিনড কৌরব ॥ ১৭ 


উদ্ভোগ্পবব 


ততঃ স বিহ্বলং বাক]: রাম উথ্থায় চাব্রবীৎ। 

তিষঠ ভীগ্ম হতোহদীতি বাণং সন্ধান কাসুকে ॥ ২৮ 
স যুক্তে স্তপতৎ তৃরণং সব্যে পার্শ্বে সহাহবে। 
হেনাহং ভূশমুদ্িপ্রো ব্যাতৃনিত টব ক্রম; ॥ ২৯ 

হত্বা হল্সাংস্ততো রাম; নীস্রাস্েণ মহাহবে। 
জবাকিরস্মাং বি্রন্ধে। বানৈত্রৈর্লোমবাছিডি: ॥ ৩ 
ততোহহসপি শীত্বাস্ং সমৱপ্রতিবারণম্‌ । 
অব্যস্থজং মহাবাহো তেংস্তরাবিচিতাঃ শরাঃ ॥ ৩১ 
রামস্ত মম চৈবাশু ব্যোমাবৃত্য সমস্তত: । 

ননছ হুর্ধাঃ প্রতপতি শরজালসমাবৃত্য ॥ ৩২ 
মাতরিশ্বা ততত্তন্মিন্‌ মেঘরুদ্ধ ইবাভৰং। 

ততো বাগে: প্রকম্পাচ্চ শৃধ্যস্ত চ গভত্তিভি: ॥৩৩ 
মভিঘাতগ্রভাবাচ্চ পাবক: সময়ত । 

তে শরাঃ হুসমুখেন প্রদী প্তারশ্চিত্রভানুন। ॥ ৩৪ 








কিছ পরশুরাম সরল চাহে লগা চিমুগগগামী সই লকল 
বাপকে আসিতে পেট এক একটি সাজক তিন কিন খে 
ছেদন করি! ফেলিলেন। ২১ 

এইভাবে আমার ছারা নিক্ষিগ দেটলস শত শত তাছার 
চাঙ্ার তীক্ষ ধারাল বাণগুলি পুরান বাণে ছিত চত দু 
দুই খণ্ডে বিচক্ত হইয়া নাহল ৪ইল । ২২ 

তখন আছি পুনরায় ৭ [প্রনন্দন “রশুয়।দ্ষে বশ করিবার 
বালনার কালাসিতুলা প্রজনত ও তেজন্বী এক বাণ নিক্ষেপ 
করিলাম ॥ ২৩ 

ভাছাতে তিনি গন্ীরভালে অৱ চই। লেট বাণের বেগের 
বনীডূত ছুইলেন এবং যুদ্ধে নোহিতি চইব। কৃতলে নিপতিত 
হইলেন ॥ ২৪ 

পর্ুরাদ দখন ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, তখন মনে হইতে 
লাগিল পাকাশ হইতে পর্ঘাধের ভূদিতে পতিত হইতেছেন। 
এইরূপ তাবির। সেই দদএ আগং অত উদ্দিন হই 
হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ২৫ 

ফুরুনন্দন। সেই লম লকল তপোধন ও কাশিরাজ কল্প) 
লকদেই অত্যন্ত উদ বই তাহার নিকট দৌড়াইহ। খাইলেন 
এবং তাহাকে আলিঙ্ষন করত হত স্পর্শ বরিহ) ও শীতল 
লেচন পুর্ব জদ্বাশবর্ধাদ প্রদান কছিতে করিতে দাত্বনাহান 
করিলেন ॥ ২৯২৭ 


তারপর (ক্ষণ ন্ট সম হা পরশুরাম উদিত হইলেন 
এবং ধরতে বাণ ঘোছন। করত বহ্বলব্থরে আমাকে বলিলেন, 
তীন্থ! দাড়াও, সতঃপর ভুমি নিহত হইবে ও ২৮ 

লেই দহানুূদ্ধে ভাতার হস চটে মুফণ বাণ অতি কত আমার 
হাষভালে আধা আঘাত করিল, ৩1৮1৩ আমি ভীষণ ভিত 
ইইছ। $ক্ষের সহ খুরিতে লাগিলাম । ২৯ 

পুনয়ার পরশুরাম তপন দে মচারণে সী শিক্ষিত অঙ্বহার। 
আনার অব্গণকে নিহত করি৷ নিভংচিকে শঙ্গমুলোভিত বছ 
খাণ আমার উপর বংণ করিতে লাগিলেন । ৩, 

মহাবাহো! তারপর আদিও সখ্তপহকারে এইরূপ 
আহসদুহ প্রদ্থোগ করিতে আয়র করলাম, বাহার! দুন্ধে বিপনী 
লঞ্চল অস্কেরই গতিকে ₹ন্ড করি) বাকে। লেই সদর আদার 
ও পরশুরাদের বাণপুলে আকা(শ দর্ষদিকে বিশ্ব হুইয়া 
মধাকাগে স্থিত ছইল । 

তখন ৰাণলদূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়া সৰ্ব/ঘেৰ তাপঘান 
করিতে পারিলেন না এবং বানত গতি এছ্ণ ফু হইয়া বাইল, 
বেন যেষেরই আবরণে বাছু অবহন্ধ হই পঢ়িয়াছে ॥ 

সেই লষৰ ধাতুর কম্পনে ও দুরের কিরণে বাণপ্তলি পরস্পর 

॥ শাখাত প্রা হইলে দেই ংণের ফলে অপি উদ্ধৃত হইল ॥ 

রাজন! সেই লব বাণই পরস্পর সংঘাণে উৎপ্ অরিতে 

জুলিয়া হম্থীতৃত হইছা বাইল এবং ভূমিতে পতিত _রইল। 


একাস্টিতাবিকশ তই মোহসহাচ; ] 


সম সধে তদ। রাজন্‌ ৩ম্মহৃতা; প্রপেদিরে ॥ 
তদা শতলহআনে প্রযুতা্ুবূ দানি চ।। ৩৫ 
অঘৃতাল্যধ ধর্যাণি নিখর্বানি চ কৌরব। 

রাম শরাশাং সংক্তুদ্ধো রি তুর্ণ: ক্বপাতণ্ুং।। ৩৬ 
ততোছছং তানপি রণে শরৈরাশীঝিযো'লসৈ; । 
সহি কৃদে ন্বপতে পাতয়েরং নগানিব ॥ ৩৭ 


মহ্াভারভম্‌ 


৩৪১১ 


এবং তদ্উবদ পচ্চা তদা হবহদকুন । 


সন্জ।কালে ব্যতীতে £ বাপাঘাহ স চ ছে শুরুঃ ৷৷ ৩৮ 


ইতি শ্রমহাভারতে শতলাহ শা: সংক্িতাক্সাং বৈয়ালিকা।- 
মৃস্োগপবণি অস্বোপাধযানপৰণি রাম-তীঙতুদ্ধে 
অশীত্/ধকশততলোহব্যাম ॥ ১৮= 





হে কৌরৰ ! দেই লদত পরশুরাম তাপ ভু হা আমার 
উপন্ব অভি করত দশ হাজার, এক লক্ষ, দশ লক্ষ, পর্বত, খর্ষ 
ও নিধর্কা লখ)ক বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩১-৩৮ 


্বপতে ॥ তখন আমি নিধৰর লপতুল। এর বাশসদ্ৃহে 


নেই দৰ বাণকে ধৃঙ্গগকপের তাহ ছেদন করি কৃষিতে পাতিত 
করিলাম ॥ ৩৯ 

কযতনূষণ ! এইবপে লেই দৃঙ্ধ চলিতে লাগিল। তারপর 
লন্ব্যাকাল মতিক্রান্ধ হইলে আনার ওকু রণস্ছল হইতে চি! 
খাইলেন । ৬৮ 


উদথহধি বেহাল প্রত শডসাহতরী সংহিতা মহাভারতের উদ্চোগ পঙগাগাতি আঙকোশাখা শক 
পরশুরাম ও ভীমের বুঙবিধক অস্িভাবিকশততম খাদের অনুবাদ লমাল। 


একাম্ত্যব্রিক্ততমোহব্যায়ঃ। 


(লীন্ব-পরশুরাময়োদু-্ধহ্‌। ] 


তীয় উাচ। 
সমাগতক্ক রামেণ পুনরেবাতিদাঞ্ণস্‌) 
অস্তেতবন্তমূলং যুক্ধং তদ। তএঙদবম ॥ ১ 
ততে দিব্যাপ্বিচ্ছ,রে| দিাগ্রপ্রাণানেকশ:। 
অযোজয়ং সরান দিবলে দিবসে বিহুঃ॥২ 
তাল্সহং তংপ্রতীঘাতৈরগ্ৈরস্থাণি ভারত । 
ব্যনং তুমুলে দুদ্ধে প্রাণাংস্তাক্ত,। সুতৃপ্তযদ্রান্‌ ॥ ৩ 


জস্রৈৱত্রেণু বন্ধ! হতেছেব চ ভারত ॥ 


অক্র,ধ৷ত সহাতদা ্ব/9প্রাণ: স সংবুগে ৭ ৪ 
ততঃ শক্তি: প্রাহিনোদ ঘোরকপা- 
মগ বন্ধে জামদয়ে।। মাসত । 
কালোংসৃষ্টা: প্র্থলিতাহিবোকা? 
সন্পীস্থাআং ভিসা বাপা লোকন্‌ ॥ ৭ 
তাতোহহ্থয তানিযুতিরখল।মানা, 
সমাযান্্ীমন্থক্লাকদীপ্তাম্‌॥ 
ছিব ত্রিধ। পাঙয়।মাস গুম 
ততো বরো পবন পুণাগন্ধিং ৫ ৬ 











একাশীত্যষিকশততম অধ্যায়। 
[ সিক্স ও পরশুর্রামের হুষ্ঠ। ] 

স্ৰীক্ম ধঙ্গিলেন,-_ভরতলে& ! পরদিন পরশুরামের সহিত পুনরাহ 

খিলিত হইলে পুনরার অতান্ত ভার ও তুমূল বুদ্ধ আরম্ভ হইল ৪১ 

তারপর বন্প্রকারের বিবাহে, বিশেহজ, শৌর্ঘ/শালী বীর 

খাত) ওগবান্‌ পরশুরাম প্রতিদিন নানাপ্রকার অলৌকিক 

অদ্তস্মৃহ্‌ প্রহোগ করিতে লাগিলেন ॥ ২ 

ভীরত। সেই তুগুল লংখাষে নিজের হৃতযাব প্রাণের মায়া 

শরিহার কির শামি তাহার শস্থলনূহের বিঘাতক অস্থলফলের 
দারা তাহার দমন্ধ অস্রই ধ্বংল করি দিলাঘ ॥ এ 

ভরতনন্দন | এইন্পে বার বার বহার অ্ন্থারা তাহার 





অত্র নষ্ট হই হাতে বেবি মহাতে জ্বী পরশুরাম দেই বুদ্ধ 
প্রাণের মোত ভাগ করত জত।দ কুম্খ হইদা পড়িলেল॥ ৪ 

তারপর নিগের অত্র এইভাবে দবক্দ্ধ চটতে খাকিলে 
জমহছিনক্ষন পরশুরাম কাল বর্ৃক নিক্দিপ্ত গ্রজ্ছলিত উদ্ধার স্বাদ 
ত্র এক শক্কি নিক্ষে ন। এই শক্কির অগ্রভাগ 
অতিশয় প্রদীল ছিল। সে নিণ্রে তেজে লম্ূর্ণ জগৎকে ব্যাগ 
করিয়া ফেলিল ৫ 

তখন আছিও প্রল্কালীল নু্াতুলা এঙলিত সেই মেহীপা- 
যান শক্তিকে আহার ছিকে আসিতে ছেখিব। ঘর বাগ প্রয়োগ 
করত তাহাকে তিন বণ্ডে বিওষ্ট করিঘ। পাতিত করিলাম । 
তারপর পবিত্র হপদ্ধযুক্ত মন্দ মন্দ বাণু বহিতে লাগিল ॥ 








৩৫২২ 


= তন্থ।ং ছিঙ্াযাং ক্রোধচী’প্রাহথ রান; 
শজীঘোরা: প্রাহিণোদ্‌ দ্বাদশ ন্তা:। 
স্কালাং রূপং ভারত লোত শকাং 
তেজঘিৱাল্লাঘবাচ্চৈৱ বক্স ৭ 
কিন্তেবাহং বিহ্বল: সম্্রদৃশ্য 
দিগ ভাঃ সান্তা মহোঞ্ধ ইবায়ে: । 
নানারূপাস্তেজ্গনোগ্রেদ দীপ্তা 
বন্বাদিত্যা দ্বাদশ লোকসংক্ষয়ে ॥ ৮ 
ততো! জালং বাপময়ং বির 
সন্দ,স্য ভিত! শরজালেন রাজন্‌ । 
দ্বাদশেষ ন্‌ প্রাহিণবং রণেইহং 
তত; শক্তীরপ/ধনং ঘোররূপাঃ ৪ ৯ 
ততো রাছন্‌ জামদ্য। মহাস্থা 
শক্তীথোর! ব্যাক্ষিপান্জেলদওা:7 
বিচিত্রিতা: কাঞ্চনপটনদ্ধা 
ঘ। মহো্। অলিতান্তথা তাঃ॥ ১১ 
ভাশ্চাগুগ্াম্চ্ণা বারয়িষ। 
খড়েগনাডে পাওয়া নরেন । 
সেই শক্ধিকে দির হইত হাঠতে েখশিহা পরশুরাম ক্রোধে 
জালদ। উঠিলেন এবং তিনি অন অর5 ছাল্পটি ( বারটি) শকি 
নিক্ষেপ করিলেন। ভারত! এই এক্ষিগুলি এ৪প তেঙিনী 
ও ফতগামিনী ছিল থে, উহাদের প্রাণ বর্ণনা করা আমার পক্ষে 
শব নয়৷ ৯ 
গ্রলয়কালীন ছার শুধ/দদূপ ডতত্বর তেজে প্রজ্জণিতা, নানা- 
ভ্ণৰতী এবং অরিয্ন প্রচণ্ড জালাহুল। ম্দৌপাঘ।ন। সেই শক্তি- 
গুলিকে চারি দিব বিয়। শালিতে দেখিং। আদি অত্যন্ত বিহ্বল 
হইয়া পড়িলাম ॥ ৮ 
দ্বা্ন্‌ | তারপ॥ দেইস্বানে চারিদিকে বিভৃত বাশছর জালকে 
দেখিয়া শামি স্বীয্ব বাণসমূ(ঃ উহাদিগকে ছিয় ভিজ করিধা দিলাম 
এবং সেই দুন্ধে আমি বারটি বাণ প্রেরোগ করিয়াছিলাম, এই 
বাদেই লেই শক্তিগুলিকে বা করিয়া দিল ॥ » 
স্বাজন্1। তদনন্বর হহান্থা জনদয়িকুদার পরশুরাধ স্বর্ণ 
ঘওবিত্বুধিতি আরও বচ্‌ শকি প্রশ্নোগ করিয়াছিলেন, বাহাদিগকে 
দেখিতে অন্ধীব বিচিত্র বলি! প্রডীত হইত । ইহাদের 
প্রতোকের পু স্বর্ণের পড়ে আবৃত ছিল এবং ইহ!র! প্রজলিত 
মহোকালদুহের জা মনে হটতেছিল। ১- 


[উদ্মোগপবর 


বালৈদিবৈ৷জাসদধ্য’্ত সংখ্যে 
দিবনশ্বানতাবধং সন্মভান্‌ ৪ ১১ 
সিদু ক্তানাং পর্গগান।ং সরূপ। 
দৃষ্ট! শক্তীর্হেমচিত্র! নিকৃতাঃ। 
শ্রাহস্চক্রে দিব্যমন্ত্র মহাত্মা 
ক্রোধাবিষ্টো হৈহদেশপ্রমাথী ॥ ১২ 
তত: শ্রেণাঃ শলভানা মিবোগ্রা: 
সমপেতুধিশিখানাং প্রদীপ্তা: 
সঘাচিনোভ্ডাপি ভৃশং শরীরং 
হয়ান্‌ সুতং সরখং চৈব মহাদ্‌ ৷ ১৩ 
রখ: শরৈর্দে নিচিভ; সর্বভোহচুত 
তথা বাহা; সারখিস্চৈব রাজন্‌। 
যুগ: রথেষাপ্চ তখৈব চক্রে 
তখৈবাক্ষ: অরকাতোহথ ভগ: ॥ ১৪ 
তডতক্তন্মিন্‌ বাদবধে বাতীতে 
শরৌঘেণ প্রতাবধং গুরু; তম্‌। 
স বিক্ষতো মাৰ্গ গৈত্ৰ ঘ্বৱাশি- 
েঁহাদলক্রং মুমুচে সরি রক্রম্‌ & ১৫ 
নরে্র! পেই ভর শক্তিগ্তলি(কও আামি স্বীধ চলর ছারা 
নিত করি থড়.গের লাহাবে। ছেণ্ন করত র্কুমিতে পাতিত 
করিলাছ। তারপর পরশুরামের দ্বি। অশ্বগণ ও লারখিয় উপর 
দা ঘর ধা বাণ করিতে লাগিলান& ১১ 
খোলণ হইতে মুক দর্ণগকলের স্যার অতি [বশিউ ও সবর্ণ- 
ভূষিত বিডিও শকিগুলিংক দি তি॥ হুই৷ ঘাইতে দেখিয়া 
হৈহৰরাছ কার্কবীরধাদুলের বিনাশক মহাত্মা পরগুয়াদ হুপিত 
হইয়া পুনরাদ স্ব দিব্যান্তপমূহ প্রেকটিত ক তে লাগিলেন ॥ ১২ 
তখন পতগদদূহের শ্রেনীর স্বাদ প্রজলিত ও তভয়বর বধ 
বাপঝেষী প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরপে তিনি আদার মীর, 
রখ, সায়খি ও জঙ্খলম্হকে সর্ঝতোতাবে আৰত ফরিদা 
কেলিলেন ১৩ 
রাছন্‌! আমার রখ চারিধিক্‌ হইতে তাহার বাণে ব্যাপ্ত 
হইয়া দাইল । অশ্বগণ এবং সারধিও এইতাবে আচ্ছাদিত ধরা 
পড়িল। রাখের ধূগ ও ঈবাদও ও (রখের কাঠৰিশেহের নাম যুগ 
ও ঈবাযও) তিনি সেইস্পে বাপধিদ্ধ করিলেন এবং রখের চতুর 
ও অক্ষচাগ্‌ঞ্চে তিনি বাণে ছেদন করিব! ভাদির। ছিলেন ॥ ১৪ 
খন তাহার বাশবধণ দাত হইল, তখন আমিও সেই শুর 
দেবের উপর শ্বীহ বাণবধল আরড করিয়া দিলাম। নেই ব্দ্ধরাশি 





গ্কাশীগধিকশ HED 


যথ। রামে! বাপজাল1[তপু 
সখৈবাহং পদং খাবচ্চ)। 
ততে! যুদ্ধ৷ বারনগ্ডাপরাচে 


ভানাবস্তং প্রতিযাতে মহা প্রম্‌ ॥১৬ 





(বেধে ভূত) হহাত্তা অদার বাপসবূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 
নিজের শরীর হইতে প্রবল খারা রকুমোচন করিতে 
লাগিনেন 





দেন্ধণ পরশুয়াম আমার বাশসদূহে সন্বপ্ত হইহ1ছিলেন, লেই 
পরদক্মহর্দি বেদৰযসগ্রৰীত শতসাংমী সংহিত। 


মহা চাণতন 


£৫১৩ 


ইতি স্রনহ! ভারতে শাতসাহ 301" স:তিডাচাং বৈয।শিকা- 
দুস্তোগপর্যানি অস্োপাধযানপর্ণি রাম-তীন্মুক্ছে 
একাশীত/বিকপততমোইধ্যার: ৷ ১৮১ 





উপ আমিও তাহার বাণে অত) ্ব আহত হই পড়িয়াছিলাদ। 
তারপন স্ধাদের খন অস্তাচলে গথন করিলেন, তগন শাযাষের 
বৃদ্ধ বন্ধ ছা বাইল ॥ ১৬ 
মহ্যানারতের উদ্কোগপযান্বগতি অংস্বাপাখ।(নপর্বেই 


পরশুরাম ও তীক্ষের ঘৃস্ধবিহত্রক একানীতাধিকশতডতঘ ধ্যানের অনুবাদ লমাণা। 


দ্বযণীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 
[ পরশুরামেণ সহ ভীন্মগা তয়ন্তর: সং্র(ন:। ] 


ভীশ্ম উবাচ । 

ততঃ প্রভাতে রাজের থে) বিমলত।ং গতে। 
ভার্গবস্ক ময়া সা্জং পুন্য দ্ছমবর্ঠত ॥ ১ 
ততোইভ্রান্তে রথে তিঠন্‌ রান; প্রহরতাং বর; । 
বর্ষ শরজালানি ময়ি মেখ ঈবাচলে ॥ ২ 

ততঃ সৃতে| মম ছুহচ্ছরবধেণ তাড়িত: । 
অপহাতো। রখোপদ্থগ্রানে। মম [বিধাগচুন্‌ ॥ ৩ 
ততঃ স্থৃতে। মমাতার্থং কশ্মলং প্রাবিণন্মহং। 
পৃথিব্যাঞ্চ শরাথাডা(এপপাত মুমোহ চ॥ ৪ 


দ্বাশীত্যষিকশততম অধ্যায় । 
[ পরশু॥।দের মুহিত তাঁদের ১২৪৫ লংগ্রান ॥] 

ভীক্গ ধলিলেন,_রাঞেন্র ! অনস্থর ওুতাতে যখন দুদের 
উদিত হই প্রকাপ লাত করিলেন, লেই সমস্থ আনার লহিত 
পর্ুরাষের পুনরায় দুদ্ধ আর্ত ইইল। ১ 

তারপর বোস্ধাদিগের ছধে) শ্রেষ্ট পরশুরাদ রখে পধস্থান 
করিয়া পর্বতের উপ যেখের বারি বর্ণের সকার আমার উপর 
বাণ বণ পায় করছ দিলেন ॥ ২ 

লেই সম আদার প্রি হঘৎ সারখি বাণব্ধণে পীড়িত 
হইয়া আমার মনকে বিধাহত্রস্ত করিতে করিতে রবের উপর 
হইছে নিছে পতিত হইল ॥ ৬ 

তখন আমার লারখি অতান্ধ মোহাচ্ছা ইইছা পড়িছাছিল। 
লে বাণের লাছাত্তে ভূপতিত হইল এবং অচেতন হইত 
পড়িল ॥ ৪ 


ততঃ সতোহছহাং প্রাণান রামলাণ প্রলীভিতঃ। 
মুহ্র্তাদিব রাজেএ নাগা ভীকাবিশরং তদা ॥ ৫ 
তত: সুতে হতে তম্দিন্‌ ক্িপতস্তষ্ক মে শরান্‌। 
প্রমন্তমনলে! রান: প্রাহিণোগ তাসন্মিতম । ৬ 
ততঃ স্ৃতবাসনিনং নিগুতং মা: স ভার্গব:। 
শরেণাতাহনদ্‌ গাঢ়: বিকৃণ্য লন ॥ ৭ 
সনে হুঙ্গাস্তুরে রাজন নিপা কধিরাশন:। 
ময়ৈব দহ রর গাম বনুধাতলন্ (৮ 


সাজের! শরস্তিরাছের বানে জাধদঠাবে পাড়িত হ। 
দুচধকালের মখো লারখি প্রাণতাগ করিল। তখন জামার 
হনে আভিশহ ভৎ উপস্থিত ₹ইল। & 

সেই দারখি নিহত হইলে পর আমি অতান্বসাববানচিততে 
পরশুরাদের বাপসমূহ ছেধন করিতে লান্দিলাঘ। এই ময়ে 
পরশুরাম আমার উপর সৃত্যুতুল৷ তর এক বা নিগেপ 
করিলেন ॥ ৬ 

দেই লঙ্হে ধদিও আমি সারখির দৃতাতে ব্যাকুল হইয়া 
পড়িসাছিলাদ, তখাশি তৃশুনন্দন পরশুরাঘ ্বীয সদ্য ধছকে 
বলপূৰ্বক আধ করিছা আমার উপর তীব্রঙাবে বালাঘাত 
করিতে লাগিলেন ॥ ৭ 

স্বাজেন্্! দেই রক্পায্বী বাণ আদার উচছ হস্তের মধ্যভাগে 
( ৰক্ষমস্থলে ) পতিত হইছা আদাৰে প্রহণ করত ভূতলে হাই 
পড়িল ৪৮ 








৩৫২৭ 


ময়া হু নিহত রামস্ততে। মাং তরহষভ। 
মেঘবদ্‌ বিননাদোচ্চৈঞযে ৮ পুন; পুল 
তথা তু পতিতে রাজন ময়ি রামে। মুদ। যু; । 
উদক্রোশন্মহানাদং সহ তৈরগুয/যিভি: ॥ ১- 
মদ তক্রাভবন্‌ যে তু কুরব: পাৰ্স্বত: স্থিতা: । 
আগত! আপ যুদ্ধ৷ তচ্ষন।স্তযর দিদৃক্ষব: 
আতিং পরমিকা; জন্ম স্তে তদ! পতিতে মঞ্জি॥ ১১ 
ততোহপল্তং পতিতে। রাজসিংহ 
b ছিন্ঞান/টা স্খাহত/শনাভান্‌। 

তে মাং লমন্্াং পরিষাধা সং 

ব্ববাজতি: পরিধ।ঘ।।জিদধ্যে ॥ ১২ 
রক্ষ্যমানশ্চ তৈবিঞ্রৈনাহ: চুমিমূপ।স্প শম । 
অন্তরিক্ষে ধৃতো হান্টি তৈবিশ্বাডবৈ রব ॥ ১৩ 
স্বস্িবাস্তরিক্ষে চ জলবিন্বৃতিকক্ষি 
ততত্তে ব্রাহ্মণ! রাজন্ঞবন পরিগৃহা মান্‌ ॥ ১৭ 

















লে সময আৰাকে হত মনে করছ পরশুরাম 
মেঘতুলা গভীর স্বরে গজন ক৫তে পাগিলেন। তখন ডাহার 
পুনঃ পুনঃ অতান্ত অ৷নন্দ ২৪তে লাগিল। ৯ 





বাজন! এই জপ আমি ধরাশাহী হইলে পর পরশ্ুরাদ অত 
আনন্ৰিত হঈলেন। তন ডিএ অগ্ুগামিগ্ণের দচিত আনছে 
উঠবে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১০ 

দেই লব্ধ লেখানে আমার পার্শে ে কুক্ৰংৰচ কজিহগণ 
ছাড়াই দিলেন এবং যুদ্ধ দেখিবার ৯৪ ধাহার। আ।লিয়াছিলেন, 
তাহার। সকলেই আমার €পতনে অত/স্ত ই:খ পাও করিলেন ৪১১ 

হে রাছলিংহ। লেখানে পতিত হইবার লব্ধ আমি 
দেখিলাদ বে, নৃত্য ও অতুল তেছন্বী আট ত্রাঙ্থ। আলিলেন 
এবং লংগ্রাহবৃদিতে শামাকে চারিদিকে পরিবৃত করিছা 
নিষেধের হত্নদূহেই আদার শরীরকে ধারণ করত বন্তাান 
হইলেন ॥ ১২ 

বেই ৱাম্ণগণ আষাকে রক্ষা করিতে খাকাম সাদার বেছ 
কূৰিম্পৃষ্ হইল না। শাদার বান্ধবগণের শ্রার সেই বামণ বন্দ 
আঘাৰে আকাশেই ( শূযর্রেই ) ধরিযা রাখিলেন ৪ ১৩ 

গান! তারপর গ্যামি তখন আকাশেই স্বাদপ্রবণ করিতে 
পাকিলে দেই ব্রাঙ্গণগণ শাৰার উপর জলবিবু সেচন করিলেন। 
নসর আদাকে ঘরিযবা ওাহার। বলিলেন ॥ ১৪ 


{ উদ্ভোগপবহ 


মাডৈরিতি সম: সবে স্বক্তি তেইবিতি চাসক 
তঙকেহামহং বাগ.ভিস্তপিত; সহলো বিত; 
মাতরং সরিতাং স্রেষঠামপশ্তং রখমান্থিতাম্‌। ১৫ 
হযাম্চ মে সংসৃহীতাত্াসন্‌ 

মহানগ। সংহতি কৌরবেছু ) 
পাদৌ জনতা: প্রতিগৃহ৷ চাহং 

তথা পিতুণা; রঘমভারে।ছম্‌ ৪ ১৬ 
ররক্ষ লা মা সরথং হয়াংস্চোপস্করাে চ। 
তামহং প্াঙছলিভ র! পুনরেব বাসরয়ম্‌ ॥ ১৭ 
ততোইহং ্বয়সুগ্তমা হলাংস্তান বাতরংহস: ৷ 
অধুধাং জামদণ্।ন নিঠতহহলি ভারত ॥ ১৮ 
ততোইহং ভরতগ্রেত ধেগবস্তং মহাবলম্‌। 
অমুক: লঘরে বাণং রান।য ছনদঢচ্ছিদম্‌ ॥ ১৯ 
ততো জগাম বনুধাং মন বাণগ্রগীড়িত: ॥ 
ছাহত]ং ধন্য রামে। নোহবশং গত: ৪২ 








__ ভাতার সকলে একছে বার বার বৰিপেন, তোমার কল্যান 
হউক । তুঁৰি ভীত হই 4৷। তাহাদের এই বচনাধ্বতে আনি 
তপ্ত ছাঃ সংস। উঠিয়। দাড়ালাম ও দেখিলান-_আমার রথে 
দাঃখিকপে নদীশ্রেষ্ মাতা গঙ্গােবী উপবিষ্ট আছেন। ১৪ 

কৌববরা্ড! সেই চুষে আনার বাড) মহান গছ।দেবী 
আমার রখাশসমৃহের রঙ্ঈু বারণ করিধাডিলেন। তখন আদি 
মাতার চরণ স্পশ হিস! ও শিতৃপণের উদ্দে্র প্রণাম জানাইদ। 
খে আরোহণ করিলাম । ১৬ 

তখন আমার যাত) রখ, 'অগ্থলদ্হ ও অন্ঠ।ঠ উপকরণসধল 
রঙ্গ করিতে লাগিলেন: সেই মর $তাঞনি হইয়া আছি 
পুনগা্ ঝাতাকে সেই কাধ্যচার হইতে দুক্ত করি দিলাম ॥ ১৭ 

ভারত! তদনন্তর আমি নিংছই সেই বাছুতুল) যেগগামী 
অশ্বগগকে নি করিতে করিতে জবগরিতনদ পরগুয়ামের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিদাদ। সেই সময বিন প্রায় লদাততি হইয়া, 
আসিল ৷ ১৮ 

তরততে্! দেই দুদ্ধে সামি পরশুরাদের উপর এক প্রবল 
ও বেগবান্‌ ৰাণ নিক্ষেপ করিলাম, খে বাণ বকে বিদীর্ণ করিয়া 
দেহ | ১৯ 

আদার (সেই বাণে অভান্ত পীড়িত হবা পরশয়াম মোহ 
হইলেন এবং থু ত্যাগ করত ছাটুর চর রাখিবা পৃথিবীতে 
পতিত হইলেন ২৯ 








বাশীতাধিকশততমোহলযাড: ] 


ততন্তস্মিন নিপতিতে রামে ছুরি শ্রদে । 
আবক্তর্জলদা বো।ম ক্ষরম্মে। কধিরং বহু ॥ ২১ 
উক্কাশ্চ শতশঃ পেহুঃ সনিধাতা: সকস্পনাঃ। 
অর্কৰু সহসা দীপ্ত: হবর্ানথরতিসাংরণোৎ ॥ ২২ 
বরুশ্চ বাতা; পরুদ্বাশ্চলিত! 6 বনুদ্ধর। ॥ 

সত বলাশ্চ কন্কাশ্চ পরিপেতুসুদা যুত: ॥ ২৩ 
দীপ্তায়াং দিশি সোমানুর্দারুণং মূত্রুরদৎ । 
অনীহা দুন্দুভয়ে| বিনে শনিংস্বনাঃ { ২৪ 
এতদৌৎপাতিকং সর্ধং ঘোরমালীদ্‌ ভয়ঙ্করস্‌। 
বিসাভ্ঞকলে ধরণী গতে রামে মন্াম্মনি ॥ ১৫ 
তো বৈ সহসোতায় রাছো মাসভানর্ভত | 
পুনুদ্ধায় কৌরবা বিহ্বল: ক্রোলমৃচ্ছিত; ॥ ১৬ 
আদদানো। মহ্বাবা: কারস কং তাললর্লিচম্‌ । 


মহাভারত 


৩২ 


ততে। নযাদেদান: তং রাখছের শ্যবারয়ন্‌ 1২৭ 
মহল: কৃপাযুক্তা: ক্রোধাবিষ্টোহথ ভার্গব:। 

লস মেহহরদমেতস্থা শরং কালানলোপমম্‌॥ ২৮ 
ততে রবিন্দঘরীচিমণ্ডলো 


জগামাস্তং পাংশুপুজ! 1 
নিশা বগাহৎ স্বখশীতমাকুতা fs 


ততো ঘৃন্ধ: প্রত্যবহারয়াবয ॥ ২৯ 
এবং রাজপ্রবহারে ব্তূব 
তত: পুনবিমলেইছুৎ স্বদোরদ্‌ । 
কলাং কল্যং বিংশভিং বৈ দিনানি 
তথৈব চান্তানি দিনানি আবি ৪ ৩+ 
উতি জরীদহাভারতে পতদাহ শ্রযাং সহিভামুভোগপর্ধনি 
অঙ্থোপাখগান পরণি রান-ভীন্মযুদ্ধে d 
খানীভাদিকশতাত/মাইপরাড) ॥ 





তারপর বিনি বন সমু ্রান্বণক্ে এচীবৈস্ট ৮1৭ করি! ছিলেন, 
লেই পরশুরাম কৃশতিত হটলে ঘেগ সত শোনিত বণ করিতে 
ফ্রিতে আকাপকে নান্তত করি ফেলিল 3২১ 

ধজজপাতদশ শত শত উদ্ধাশত চট্টতে লাগিল, তৃকম্প 
আরম্ভ হইল এবং স্বীয় কিংণে উদ্চালিত সখাল্সেকে রাত 
চাৰিঘিক বি! লহল। ঘিৱিচ়। কেণিল ॥ ২২ 

রক্ষ ঘা (তীত্রবেগে) বঢিতে লাগিল। পৃঞ কাক ও কচ 
পক্ষিগণ আনন্দের পঠিত চারিছিকে উচ্িতে লাগিল। ২৩ 


দিৰ্সমূহ এদীপ্ত হইল ( বিগ বাত উপৰ্থিত ইল ), পৃগালগণ 
বারংবার ভদ্র শব্দ করিতে লাগিল এবং দু্ুিলদুচ হ।ফিত না 
হইয়াই ভীরবেগে ধ্বনিত হইতে লাগিল৷ ২৪ 

মহাত্মা! পরগুয়াম দূক্ধিত হই কৃতলে পতি হইলে এইক্কপ 
উৎপাতন্থচক অতিশয় তাৱর লক্ষণপনৃত দূরিগোচর হইল ॥ ২৫ 


ধৃকনন্বন 1! এই লহয় পরশুরাম সহল। উদিত ছইয়। ক্রোধে 





হ মুখর জগত আমার শিট 





জানশুক্ত ও বিছ্বল হও 
উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ 

বাবার “এনুবান তালতলা (বিশাল ধু ধারন ফ্রত 
আমার আন্ত তন বাণ শ্রচোগ কারে উন্নত ওইলেন। তখন 
দদ্ালু ছছধিগণ ঠাচাকে নিবারণ করলেন। বদি অপ্রদেদ্বাযা 
ভার্গব তখন খতান্ত পিত ছিলেন, তানি তিনি ঈুনিগলের 
কথায় কালাত্রিতুল। সেই বাণ উপসংহার কাব॥। লইলেন॥ ২৭-২৮ 

ডহনঞ্ধার মন্দ কিরণবলি( পক দুদ)দের দুঙ্ডুদিতে 
উচ্চীঘঘান হুলিজালে আত ৮8১) অনাচলে গলন করিলেন। 
হাজি আলি উপস্থিত চল এসং পখপ্রদ শতল বাছু হিতে 
লাগিল। লেই লম অ।দও। উড(হ দুগ্ধ সমান করিলাম ॥ ২৯ 

রান! এইভমব প্রতিদিন পল্ঠার লহ দৃদ্ধ বন্ধ হাটা 
বাইত এবং প্রাত:কালে সুখ) উদিত চলে শুনার অত ভয় 
দৃদ্ধ আরম হইত। এইরূপ দুধ করিতে কৰিতে আছাছের 
তেইশ ছিন অতিবাহিত হটল ॥ ৩৯ b 





জদর্হখি বোদবযাপপ্রধীত শতদাহলী সংহিতা মহাভারতের উদ্ভে।গপরবান্বর্গত অধবোপাব্যানপর্কে 
পরশুরাম ও তীশ্ষের দূঙ্বিষহক স্/ানীত্যখিকশততম অধ্যারের অনথযাদ দদাতা। 


ke 


্র্যশ্বত্যবিকশততমোহব্যায়ঃ। 
[ অষ্টবন্থত্যো তীগ্ষষা প্রশ্থাপননামান্ত্রলাভ: ] 


ভীম্ম উবাচ। 

ভতোহং নিশি রাজেন্দ্র প্রণমা শিরল! তদা। 

ব্ৰাহ্মশানাং পিত পাঞ্চ দেবতানাঞ্চ সর্বশ: ॥ ১ 

ন্তক্চরাণাং ভূতানাং রাজ্রস্কানা: বিশাম্পতে। 

শয়নং প্রাপ্য রহিতে মনল সমচিন্তয়ন্‌& ২ 

জামদস্োন মে ঘুদ্ধমিদং পরমদারুণম্‌ । 

অন্থানি চ বৰুন্ত্জ বর্ততে হুমাতায়ম্‌॥ ৩ 

লচ রাদং মহাবীর্ধঘাং শরোসি রপমূধনি । 

বিষ্বেতৃং সদরে বিএং জামদগ্রযং মহাবলন্‌ ॥ ৪ 

যদি শক্যে| ময়। জেতুং জানদগ্তা: প্রভাপবান। 

দৈবতানি প্রগন্নানি দর্শদঙ্গ নিশাং সস ॥ ৫ 

ততো নিশি চ রাজেন্দ্র প্রন্পুং শকবিক্ষতঃ। 

দক্ষিণেনেহ পা্শ্বন প্রচাতসনয়ে তদা ॥ ৬ 

ততোইহং বিপ্ৰসুধৈস্তৈধেরশ্মি পতিতে রথাৎ। 

্র্যপীত্যথিকশততম অধ্যায় । 

[ শউবহগণের নিকট হতে ভীগ্রের প্রন্বাপননাঘক অর্প্রান্তি। ] 

ভতীত্ম বলিলে, রাজের! তারপর আমি রাত্রিতে নির্জনে 
আঙগণ। পিতৃগণ, দেবতা, রাক্ষদ, ভূত এ রাছদিগণক্ষে মস্বক নত 
করিয়া প্রণাম ক্ষত মনে দলেট এইরূপ চিন্ব। করিতে 
লাগিলাদ ॥ ১-২ 

আছ বহুদিন হইল--জসধর্রিকুদ(র পরগুয়াদের সতত আমার 
অত ভয়দ্বার ও মহ অনিইক রক বৃদ্ধ চলিতেছে ॥ ৩ 

কিন্ত আমি মহাবলঘান্‌ ও মহাশরাক্রমশানী বিগ্রবর পরশু- 
'রাষকে দুষ্ধে জয় করিতে লদর্থ হইতেছি না ৪ 

মি প্রভাপশালী জদদ্রিত্রত পরতুরাদকে জং কর আদার 
পক্ষে সত্তৰ হয়, তৰে গ্রস হই! দেবগণ আমাকে রাজিতে দর্শন- 
ঘান করন ৪ ৪ 

রাজেশ্র॥ এইছপ প্রার্থন। করিয়া বানে ক্ষত বিক্ষত আমি 
রাবির শেবে প্রভাতের সময় হক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিলায ) 
মহারাজ কুলে! তারপর যে দব দুখ) ব্রাহ্মণ আমাকে রখ 
হইতে পতনের শঁমর নিব্বর করি] উদযাপিত কিছাছিলেন ও 
“ভীত হইও না এই কখ) বলিদ্বা আমাকে লাহ্না প্রহ্থন 





উত্যাপিতো ধৃতশ্চৈব মা ভৈরিতি চ সান্তিত: ॥ ৭ 
ত এব মাং মহারাজ স্বপ্রদর্শসমেত্য বৈ। 
পরিষাধ্যাক্রবন্‌ বাকাং তল্গিবোধ কুরূত্বহ ॥ ৮ 
উত্ভিষ্ঠ মা ভৈরগঙ্গের ন ভয়ং তেংস্তি কিঞ্চন। 
রক্ষামহে দ্বাং কৌরবা হুশরীরং ছি নে! ভবান্‌ ॥ ৯ 
লস্াং রানো রণে জেড! জামদপ্রাঃ কখঞ্চন। 
স্থমেব সঘরে রামং বিজেতা। ভরতর্ষভ ॥ ১৯ 
ইপমন্্র হুদরিতং প্রঙাভিদ্দাচ্তাতে ভবান্‌॥ 
বিদিতং হি তবাপ্যেতং পূর্বান্থি্‌ দেহধারণে ॥ ১১ 
প্রা্াপত।ং নিশ্বকুতং প্রন্থাপং নাম ভারত ॥ 

ন হীদং বেদ রামোহলি পুধিব্যাং বা পুনান্‌ কচিৎ ৪১২ 
তৎ সর্ব মহ।বাচো কশং সংযোজয়ন্ব চ॥ 
উপন্থাস্কতি রাজেন্ু '্রয়মের তবানঘ ॥ ১৩ 


করিয়াছিলেন, ঠচার। সবলে আমাকে স্প্রে দর্শন দিলেন এধং 
তখন তীঙার। এমাহ চারিদিক পরিঠত করিছ। আঘাকে যে কথা 
বলিয়াছিলেন, উঃ! তোমাকে সলিতেছি-_শ্রথণ কর ।৮৮ 

গঙান্থন | ভূৰি উঠ, হীত হই4 ন।। তোমার কোন তন 
নাই । রুজ্সন্দন । আদর! তোমাকে রক্ষ। করিতেছি? কারণ, তুমি 
আমাদেরই শ্বহপ ॥ ৪ 

জযব্িকৃদা॥ পরশুরাযৰ ফোনঝপেই তোথাকে আছ করিতে 
পারিবেন না। ভরত ! তুমি দুধে পরশুরাদধ্ে দয করিতে 
সঙ্গ হইবে ॥ ১* 

ভারত | এই প্রশ্থাপননানক অন্ব, যাহার মেৰত! হইলেন 
প্রন্নাপতি। বিশ্বকর্শ। ইহাকে আবিষার করিয়াছেন। এই অঙ্ক 
তোমার অতিশন্ব প্রিথ। ইহার প্রয়োগ বিধি তুমি স্বতই জাত 
হইবে; কারণ, পূর্ব-শযীৰে তোসার এবিধরে পূর্ব জান ছিল। 
পরুরাদও্ড এই অস্ত জানেন ন1। এই পৃথিবীতে ফোন বাক্কিরই 
ইহার জ্ঞান নাই ॥ ১১-১২ 

দহাৰাছে।। এই অশ্র শ্মহণ কর এবং বিশেষভাবে ইছার 
প্রন্থোগ কর। নিষ্পাপ গাঞেন্স । এই অসম শবংই তোছার 
সেবার জট উপস্থিত উইকে ৪ ১৩ 


চহুরসীতাবিকশত ভমোহত্যাঘ: ] 


যেন সর্ধান্‌ দহানীৰ্ধ্যান প্রশাদিশ্যলি কৌরব। 

ন চ রাস; ক্ষয়ং গল! তেনস্রেণ নরাধিপ ॥ ১৪ 

এনসা ন তু সাবোগং প্রাপ্দ্যসে জাতু দানদ। 

ব্বহ্পাতে জামদললোহাসী দদ্বাণবলপীড়িতঃ ॥ ১৫ 

ততো প্রিহ্বা স্বমেবৈনং পুনকণ্ধাপঢিন্তুসি। 

অস্ত্রেণ গরিভেনাছো তীগ্ম সংগ্বাযনেন বৈ ॥ ১৬ 

এবং কুরুদ্ব কৌরব্য প্রভাতে রথমাস্থিত: । 

প্রন্থপ্তং বা ম্বতং বেতি তুল।: নক্পাদতে বরন ৪ ১৭ 

কফলন্ধন1 ইহার প্রচাসে তুমি দচপেরক্রদপালী সমন্ধ 
নরকে শাঙন করিতে লমপ হই(ব । এাক্ন! এই আর্র পরশু 
যাদের বিনাশ হইসে ৭! ॥ ১৪ 

বানদ। এইজ ইহাছ্ধারা তুমি কণনও পাপঘুক হবে ন।। 
তোমা আহ্্র প্রতাবে পাঠিত হইঘ। ০ম৮ব্রপুদ্ধ পরস্তবাম নীরবে 
শন করি! নিত যাইতে বাদ। চটসেন ॥ ১৫ 

ভীগ্ব! তারপর তুমি স্বীধ লিখ অহ্থের সাতাগে জংল।ড 
করি পুনরায় দশ্বোদনান্তে তাহাকে ওাগরিত করাবে । ১৯ 

কুল! প্রত;সালে রপে বদ্ধ তুনি এইরপ ঝাথ)ই 








মঙ্গাচারতছ 


-ন চ রাষেদ মর্তনাং কদাচিদপি পাংখিব ॥ 

ততঃ সদুংপশ্রমিদং প্রন্বাপং বৃজ্াতা|মতি ॥ ১৮ 
ইহ্যকান্বহিতা রাছন্‌ স্ব এব হিজে।শ্ণা:। 
অক্টো সদৃশরপান্তে সবে ভানুরসূর্তয়: ৪ ১৯ 


উতি উনহাভারাতে লঙদাচশ্র্যাং সহিতায়াং বৈয়াসিক)!- 
সুভ্োগপর্বণি অস্থে(পাখযানপ্রণি তীন্মপ্রন্থাপনাস্থ" 
লাভে জ।শীত।পিলশতঙমোহপায়, ॥ 





কর; কারণ, আবহ) নিডিত আদা মৃত 1কিকে সমান ঘলিদবাই 
নে করি ১৭ 

রাজন! পরশুধামের কধনও ঘা ইয়ে না, অতএব এই 
প্রা শ্রন্থপশনাদক অন্তঃ ডাহা উপর প্রয়োগ কর । ১৮ 

রাজন! এই কপ। কপি বন্দন লেট লঙ্কল শেষ 
ব্রান্ধণগণ অগৃশ্য চট চাটলেন। এট আটজন ব্রা? একই কপ 
জপনাৰ ছিলেন। 18র পরার চ্েেজোদর বলি) মলে 
ছইতেছিল ৫১৯ 





জরবসহদি বেদ্যাদ জঃ শতলহত্রী সততা দহাভারতের উত্ভাগপর্ান্ত অব [খ/ানপতে। আর প্রন্থাপননামৰ 
অপর লাভহিধগক আস্টও।দিকশততন অধাথের ব্য সমাগ , 


চতুরলীতাবিকলততমাহপ্যায়ঃ। 
[জীন্ষ-পরস্তরান।3))ং পবম্পরং প্রতি বথাক্রসেণ শক্তি-তক্ষাস্থয়ো? প্রাঢ়াগ:। ] 


ভীগ্ব উন।চ। 
ততো রাত ব্যতীতায়াং প্রতিব্স্ধোহশ্মি ভীরত। 
ততঃ সঞ্চি্তা বৈ দ্বপ্পদবাপং হৰ্ষনূৱদৰ্‌ ৷ ১ 
ততঃ সমভবদ্‌ ঘৃত্ধং দম তম্ত চ ভারত । 
তুমুলং সৰ্বভূতানাং লোমহধপমন্ভুতম্‌ ॥ ২ 


ভতো। বাদ বর্ধং ববৰ্ম লি ভার্বঃ। 
শ্চধারঘ্রসহং তচ্চ শরজ্জালেন ভারত ॥ ৩ 

ততঃ পরমসংতুদ্ধ: পুনরেব সহাতপাঃ। 

হুঝনেন চ কোপেন শক্তিং বৈ প্রাহিপোশ্বয়ি ॥ ৪ 





চত্ুরস্টত্যবিকনততম অধ্যায় 
[ ভীগ্ ও পরশুর়ানধ্তৃক পরস্পত্রর উপঘ ধ্ৰাক্দে শকি ও 
বন্ধনের প্রন্নোগ । ] 

* তীম্ব খলিলেন,--তারত ! ত!রপর রাজি বতিক্রান্ত ছইলে 
ঘখন আছি জাগরিত বলাৰ, তখন আমার নেই স্বপ্রের কথ 
চিন্ত করিধা তান্ত আনন্দ হইল ॥ ১ 

“ভযতবৰংশবর ! অনন্বর আদার ও পরশুরামের সধো তুল 
হু আৱত হইল। এই খুন লও প্রাণিগশের রোদাঞ্চকর এবং 
অনু ছিল। ২ 

৪৪২ 


তখন কৃগুলন্দন পরগুয়াদ আনার. উপর বদেষধ কুটি বংগ 
কহিতে লাগিলেন। ভারত ! দেই লন আহি নি বাপসদূছে 
এ বাশবধণ কন্ধ করিছ। দিলাম ॥ ৩ 

তন অহাতপন্থী পরগুয়াম পুরা আমার উপর অতাক 
কুশিত ছইলেন। সেই দল পূর্বের কোপও ডাছার ছিল। 
তিনি এই কোপে প্রেরিত তইছা আমাৰ উপর শক্তি অস্ব প্রয়োগ 
কৰিলেন॥ + 


এল 


ইন্াশনিসমন্পর্শাং যমদণ্ডসমপ্রভাম্‌। 
অলস্তীমান্নিধৎ সংখ্যে লেলিহানাং সমস্তত: ॥ ৫ 
ততো তরতশাদূল (বকামাকাশগং হখা। 
লস মামভ্যবীৎ তুর্ণং জক্রদেশে কুরদহ ॥ ৬. 
অঙাত্রমস্রবদ্‌ ঘোরং গিরেগৈরিকহাতুবং। 
রামেণ সুমহাবাহেো! ক্ষতন্ত ক্ষতজেক্ষণ ॥ ৭ 
ততোহছং জাদদপ্রযায় ভূশং ক্রোধলসবিতঃ । 
চিক্ষেপ মৃত্যুলঙ্কাশং ঝাণং সর্পবিষোপমম্‌ ॥ ৮ 
ল তেনাভিহতো। বীরে। ললাটে ভ্বিজসন্তম: । 
অশোনভত মহারাজ সশূঙ্গং ঈব পর্বত: ॥ ৯ 
স সংরন্ধ সমাবৃতা শর: কালাশ্ুকোপমদ্‌। 
সন্দধে বলবৎ কৃষ্চ ঘোরং শত্রনিবর্হপন ৫ ১- 
স বক্ষসি পপাতোগ্র: শরো বাল উব শ্বসন। 
মন্বীং রাঝংস্ততম্গাহনপনং কদির/বিল: ॥ ১১ 
সম্প্রাপা তু পুঃ সংস্াং জাসচগ্ত।য় মীমতে। 
এই শরিন শপ ট্রের গ্কাং চক্ষের ছিল। তাঙার 
পভ! ঘমওুতুল্য এদং সেই দুধ অব্রিগচশ প্রজ্ছলিত এট শক্তি 
তেল চারিদিকে রক লেহন করিতে (চাটিতে ) ডিল ॥ ৭ 
কুকুৰংশবয় ভয়তশ্রেঠ হৃলে।।হন ৷ পুররাঘধ আকাশহিত 
নক্ষত্রের সমান প্রকাশিত লেই “ক্ষি অতিদ্কত অ।সিয। নর 
ফ&ঠপংলদেশে আঘাত করিল ॥ » 
রকনেত্র দহাদাছ দর্দোদন ! পরশুরাথ কর্তৃক গভীর জমাতে 
তখন আমায় ক্ষতস্থান হইতে তান্তর রকখার। ধছিতে লাগিল । 
তখন যনে হইতেছিল _পর্কত হটতে খেন গৈরিক ধাতু দিশ্রিত 
দল নিরস্বত ছইতেছে ॥ ৭ 
এন আহিও অতান কুক ছু সপ নিষের ভা সত্যৃুস্য 
বাণ গ্রহণ করিয়া পরগু়াষের উপর নিক্ষেপ করিলাম ॥৮ 
এ ধাৰ পরশুয়াদের ললাটে ঘাইথ। আঘাত করিল) 
হারান | ইহার ফলে তিনি শিখরদুকু পর্বতলযশ শোতা 
পাইতে লাগিলেন ॥ > 
তখন তিনি রুষ্ট ইয়া কাল ও বমতুল) তনত পক্রনাশক বাণ 
হাতে নই ধঙকে বলপূর্কাক আফ৫ণ করত আমার উপর সন্ধান 
ফরিলেন॥ ১* 
রাছন্! তাছার হারা নিক্ষিণ) লেই ভয়্কর বাণ স্বালত্যাগ 
কারী দর্পে ভা সন্‌ সন্‌ শু করিতে করতে আমার বক্ষে 











[ উল্ভোগপর্বদ 


প্রাহিগ বিদলা: শক্তিং খলস্তীমশনীমিব & ১২ 
সা তন্ক ছিছমুখান্ত নিপপাত ভুক্সান্তরে। 
বিহ্বলম্চাভবদ্‌ রাজন বেপণুশ্চৈনমাবিশৎ ॥ ১৩ 
তত এনং পরিজ) সখ! বিপ্রো মহাতপা; 

- অফৃতত্ৰণ: শুভৈধাকৈ।রাশ্বাস়দনেকথা ॥ ১৪ 
সমাশ্স্তত্ততো রাম: ফোদাদরধসমন্ধিতঃ ॥ 
প্রান্থম্চক্রে তদা ত্রাহ্মং পরদাস্তরং মহারতঃ ॥ ১৫ 
ততস্তং প্রতিথাতার্থং ত্রাহ্মনেবাস্্র সূত্তমম্‌। 
ময়া প্রযুকতং আজাল দৃগ।স্তমিব দরশয়ং॥ ১৬ 
তয়োত্র'্মাস্ত্রয়োরাসীধস্বর। বৈ সমাগম: । 
অসম্প্রাপোব রাম মাগ ভারতসম্তম ॥ ১৭ 
ততো ঝোমি প্রাতুরছং তেজ এব হি কেবলস্‌। 
ভুতালি চৈব সর্ধাণি জপ র)তিং বিশাস্পতে ॥ ১৮ 
খষযস্চ সগন্ধর্ধা দেবতাশ্ৈব ভারত। 
সম্ভাপং পরমং জগ, |. র%তোছে।২ভিগীড়িডাঃ । 

আলির বতিত হন তাহাতে ছানি বরাত হা কৃতলে দৃতদে 


পতিত ছইলাদ ॥ ১১ 
পুরা আছি নংজ্জ। লও করিধ। পরমজ্ঞানী পরশুয়াদের উপ 


গ্রজলিত হন্জতুল) এক উজ্জল শক্ি নিক্ষেপ করিলাম ॥ ১২ 

সেই শক্তি বিগতরেঠ পরশুর/নের হুই বাবর মধাডাগে ( বন্ধ:- 
স্থলে) ঘাইরা পতিত হইল। রাজন! ইচাতে তিনি বিহ্বল 
হইছা পড়িলেন এবং তাহার দর্ব্মা্ কালিতে লাগিল ॥ ১০ 

তখন তীহার ঘহাতশন্বী মি অরুতরণ তাহাকে আলিদন 
করিয়া শুভ বাকাদযূহের ধারা আস্মাল প্রধান করিলেন ॥ ১৫ 

তারপর দধ্বাত্রত পরগুদাদ নৈধ/সারণ ফরিছা ক্রোধ ও অদণ্ধে 
পূর্ণ হইস্থা যাইলেন এবং পরম অত্র আদ্ান্থকে প্রয়োগের ছক গ্রহণ 
করিলেন ॥ ১৪ 

খন তাহার নেই বসকে নিধারণ করিবার জনয আমিও 
উতম না যোগ করিলাদ । আমার সেই অন্ধ প্রলাকানের 
দৃপ্ত উপস্থিত করিয়া প্রচলিত হইর। উঠিল ॥ ১৬ 

তন্তবংশবরতেষ্ট হুখ্যোদন | দেই বা আমার ও পয়ত- 
রাষের নিকট না আলিছাই মধ্যভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া 

৪১৭ 

প্রন্ানাখ | তখন আকাশে কেবল অগ্নিই আবির্ভূত হইতে 
লাগিল। ইহাতে সকল প্র/ন়ীই অতিশ॥ পীড়িত হই পড়িল ৪১৮ 

ভারত! লেট ব্থাধের তেজে পীড়িত তইহ। জমি, গন্ধ 
এবং ছ্েবগনও অত্যন্ত লব হই উঠিলেন 12১2 


১৯ 





পৰণসীত/ধিকশতহমোঠধায়, ] 


ভতশ্চচাল পৃথিবী সপবত্বন্রম। । 

সম্তপ্তানি চ ভূতানি বিহাদং জন্ম রুত্তমদ্‌ ॥ ২, 
প্রজ্নছ্ছাল নভো৷ রাজন্‌ ধূমাঘন্তে দিশে। দশ । 

ন স্থাতুমন্তরীক্ষে চ শেকুরা কাপগান্তদ। ॥ ২১ 
ততো হাহাকতে লোকে সদেবাস্থর-রাক্ষসে । 
তারপর লেই সময পদত, বন ও বৃক্ষলদূহের লহিত সমগ্র 


ধরণী কাপিতে লাগিল । তৃঙলের লব প্রযীই পদ্বপ্র হইল এসং 
তান্ত বিষাদ হইসথা পড়িল ॥ ২. 

রাজন! সেই সময আকাশ জলিতে লাগিল) মস্ত দিক 
ধূষে লাচ্ছা হইয! খাইল। আ(কাশচারী এমএ আকাশে 
অবস্থান করিতে পারিল ৭॥ ২১ 


জহি বেধ্বযাদপ্রয়ত শতগহশ্রী দংহিতা 





বঙ্াাভারত্‌ 


৩৫২৯৯ 


উদসন্তরবিতোবং মোক, কামোহম্ম ভারত ॥ ২২ 
প্রন্থাপমন্ঃ স্বরিতে। বচন।দ অ্রগ্চবাদিনাৰ। 
বিচিত্ৰকচ তদপ্ং মে মনসি প্রত/ভাৎ তদা ॥ ২৩ 
চতি জ্রীদহাভারতে শতসাহশ্র)ং সংহিায়াং বৈয়ালিক)- 
সুগ্োগপর্বণি অস্োপাষ্যানপর্যান পরস্পরত্রক্ষান্্রপ্রয্বোগে 
চতুরখীতাবিকশতঙওমোইদ্যায়: 8 
তারপর দেবতা, অন্তর ও রাক্ষদগণে পূর্ণ স্দর্ণ জগতে 
হাহাকার পড়ি! গেল। তারত “এখনই উপদূক সন" এই 
মনে কৰিয়া অতি ঈঙ্গ প্রদ্থাপন অহ প্রযোগ করিবার ইচ্ছা 


করিলাৰ। তপন দেই ত্রশগাদী বহুগণের কখাকলারে 
এই (বিচিত্র আস্তে বিধত আমাঃ মনে স্বতই প্রতিভাত 
হইল ॥ ২২-২৩ 


হাতাতে উত্ভোগপধদাব্বগত অধোগাস।।নপকের 


“ধার আগার প্রযোগবিধযক চতুরনীত/সিকশডতম অশ্যাযের খআগব(৫ সমল । 
পঞ্চাপীত্যধিকশততমোহইধ্যায়ঃ। 
[ দেবৈনিবারিতস্ত ভীগলা প্রন্থাপন।প্রপ্রয়েগতে। নিববঝি দেবতানাম্‌, খান, গ%[ব4175 প্রচেষ্টা ভীন্ম- 
পরগুরাময়োবৃ্ধলনাত্তি্চ } 


ভীগ্ উবাচ । 
ততো হলছলাৰৰ্দে। দিবি রাজন মতন । 


পরন্থাপং ভীগ্ না শ্াক্ষীরতি কৌববনন্পন ৪ ১ 
অধুঞ্জমের চৈবাহং তদ: ২৭৭4৭ 


প্রন্বাপং মাং প্রযুড্ানং নারদে। বাযক/দএ্বীং ॥ ২ 
এতে বিয্মতি কৌএখ। দিবি দেবগণ|: স্থিতা: । 
তে দ্বাং লিবারয্্ত প্রথাপং না প্রযোজয় ॥ ৩ 


পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায় । 


[ বেষগণ কতৃৰ নিবারিত হচয়। চীয্ের প্রস্বাপনাত্র প্রধোগ 
হঃতে নির্বতি এবং দেবতাবৃশখ, খধগণ ও গঞ্াদেৰীৰ প্রচেষ্টা 
ভীক্ম-পৃর্বশুরাদের দুদ্ধ লহ । ] 

চী বলিলেন, রাজন! কৌরধনন্দন! তারপর “তীক্ষ? 
প্রন্থাপন অস্তে্ব প্রন্থোগ করিও না" এইকপ বধাকোদাংদ 
আকাশে উদিত হইল ৪ ১ 
it ভখাপ আদি তৃ্ুনন্দদ পরশুরাদকে লক্ষ করি! সেই জস্্ 
ধর্ঢুড যোজনা করঠিলাধ। আৰাকে প্রস্থান অত্র প্রয়োগ 
করিতে দেখিয় নারদ এই কথ! বলিযেন। ২ 

ফুদনন্দন! এই শাকাশে দন্ত ধেবতাগণ দণান্বদাৰ 
আছেন। ইছার। লৰ্চলেই বর্তমানে তোমাকে নিহেব করিতে- 


রামঝপন্থী এঞ্চণে। এাক্ষণশ্চ %লচ (৩ । 
তল্যাবনান: কৌরব। ন! এ কাধণ; কথন ॥ ৪ 
তক্োহপন্তং দিবিষ্ঠান হৈ হান এক্ৰাদিনঃ । 
তে নাং স্বয়স্তে। রাঞেপর শনাকিরিদনঞ্রবন্‌ ॥ ৫ 
হাই ভাতার নারদ ্ং তথা কুক । 

এতচ্ছি পরমং শ্রেয়া লোকানাং উরতদত ॥ ৬ 
তঙম্চ প্রতিস:হতয তদ খ্াপনা অহৎ। 
র্ধানত্র দীপয়াক্ষক্রে উদ্দিন মুধি ঘথাবিধি ॥ ৭ 





ছেন, অত এব উি শ্রশ্থ।পন এ প্রখোগ করিও না॥ ৩ 

পরশুরাদ ওপখী, ত্রান ৩৯ রাজ ত্রান্ধণ ও তোমার গুরু । 
কুক্চদদ্ধযণ ! তুমি কোনকপেই উ:হ14 অথহানন। করিও না] ৪ 

রাজেজ্জ! তারপর আমি আকাণে বণাষান সেই অং 
বহে ধর্ণন করিলাম। ওাহারাও হালিতে ঠালিতে নীরে ধীরে 
আমাকে এই কথা বলিলেন ৪ 

ভরততেষ্ঠ! নারদ দাং! বলিতেছেন, তাহাই কর । ভরতবংশ- 
সৃযণ? ইহাই সমত জগতের পক্ষে পরম কল)াণকারী। হইবে ॥ * 

তখন আছি সেই পরম প্রথ্থাপন অস্ত্র প্রতিসংহার করিব! 
লইলাঘ এবং দেই বৃদ্ধে আ্ধাগ্রকেই বিধি অঙদায়ে প্রকাশিত 
করিলাদ। ৭ 


৩৫৩, 


ততো রামে। হাবিতে। রাঞদি:হ 

দৃষ্টা তদপ্ং বিনিবতিতং বৈ। 
জিতোহাশ্ম ভীয়েণ সুমন্দবৃত্ধি- 

রিতেব ঝাকাং সহলা বাসুকং ৪ ৮ 
ততোহপশ্মং পিতরং জামা; 

পিতৃত্তথা। পিতরং চাস্ক মাস্গদ্‌ । 
তে তত্র চৈনং পরিবার্য্য তন্ম- 

রচুশ্চৈনং সাস্বপূবং তদানীছ্‌ ॥ ৯ 

পিতর উচুঃ। 

মান্মৈবং লাহসং তাত পুন: কাধী: কথঞ্চন। 
ভীঙ্গেণ সৃংধূগং গস্ত: ক্ষত্রিযেণ বিশেষউ: ৮ ১০ 
ক্ষত্রিয়ন্ত তু ধমোহঘং যদ দু: ভন । 
দ্বাধ্যায়ো এডচযাৰ ব্ৰাহ্ণান।: পরং ধনন্‌ ॥ ১১ 
ইদং নিমিতে কম্মি:[=চদন্মর।[৩; প্র।ুদ।* 
শত্জধাযণমতু।গ্র:ং ৩চচাকাণ।: কৃত: হয়৷ ॥ ১২ 








রাজলেট! আমাকে প্রহাপন অর নিও করিও। লইতে 
দেখিয়া শরতুরাদ অত প্রপর্র হটণেন। ওঠার মুখ ইইতে 
তখন এই কথা লংল। বাহির ২ আদিল-অতিশর মৰৰুৰি 
আদাকে তীগ্র দত করিহ। লল। ৮ 

তারপর জমদরপুত্র পঃশুরান ব্বাচ 1551 ০ বদর ও ডাহ149 
মাননীয় নিত। ( পরনুর্ামের (পাস) ক্চীক্ৰুনিকে ধন 
করিলেন। উহাঞ। সকলে পরনুরামকে চারামকে পরিবৃত করিধা 
দণ্ডাদান হইলেন এবং দেই সমত তাহাক্ছে লান্বন। দিখা 
বলিলেন 12 

পিডৃপপ বলিলেন,_হংল পরশুরাম! পুনরায় তুদি কখনও 
এরূপ লাঙল করিবে না। তীন্ম এবং বিশেষত: ক্ষহ্রিযবের লহিত 
মৃদ্ধ করিতে দাগুয| তোমার উচিত হলি ॥ ১ 

কৃগুনন্দন! ক্ষরত্রিয়ের ৩’ যুদ্ধ করাই ধর্ম, কিছু র্রাহ্ধণের 
পক্ষে স্বাস্যাা ( বেদপা$ ) ও উত্তৰ ব্ৰতপালনই পরম ধর্খ ॥ ১১ 

এই কথা পুর্বও তোমাকে আদর] কোন কারণ উপলক্ষ 
করিরা বলি! দিযাছধিলাদ। অহ্ধারণ অত৷ত্ধ ভাদ্র কার্থা, 
কিছু তুমি সেই অকাধ্যই আজ করিছাছ || ১২ 

ৰৎল। মহাবাহো! ভীমের দচিত বৃদ্ধ কিছ) তুমি একপ 
বি্বংদিকর কার্ধয করিঘাছ থে, তাহ। সত্যবিক হইবা গিহাছে। 
এন ভুমি এই মুত্ব হইতে নিত হও ॥ ১৩ 


আধান 





[ টউাঙ্মাপপৰ্ৰ 


বংস পথাপ্তদেতাবছ জীন সহ সংঘূগে । 

বিৰ্ণন্তে মহ।বাহে। ব/পয।[হ রণাদিতঃ ৪ ১৩ 

পধ্যাপ্তমেতদ্‌ ভজ্ং তে তব কামুকিধারপম্‌। 

বিদর্জয়ৈতদ্‌ হূর্ধধ তপস্তপ/ন্ৰ ভার্গব ॥ ১৪ 

এহ ভীন্ঘযঃ শান্তনবে। দেবৈ; সধৈনিব।রিতঃ । 

নিবর্তব্ব রপাদস্থাদিতি চৈব প্রসাদিতঃ ॥ ১৫ 

রামেন সহ মা ঘোংসী তু'ক্গণেতি পুন; পুনঃ। 

ল ছি রামো রণে জেং সবল! গ(য]ঃ কুর্বহ ॥ ১৬ 

মানং কুরুষ গাঙ্গেয় ব্রাহ্মণন্ত রণাঞ্জিরে। 

বঙ্পং তু গুরবস্তুভাং তন্মাৎ ৰাং বারজামছে ॥ ১৭ 

তীশ্মো বহুন৷মন্ততমে। দিষ্্যা জীবসি পুত্ৰক । 

পাঙ্গেড়: শাম্তুনে।; পুত্রে। বনুরেষ হহাধশা: ॥ ১৮ 

কথ: শঝ)কয়া জেঃ: নিবর্ডতন্বেহ ভার্গব। 

অজু: পাণ্ডবলে: পুরন্দরসুতে। বলী ॥ ১৯ 

নরঃ প্রজ্জাপতিবীব: পৃধদের; সনাতন: । 

ভীগ্মসূতুযথাকালং বিহিতে। বৈ শুরা ॥ ২০ 

ভৃগুনন্দন! তোমার বলাণ হউক। এথা বীর! তুমি 
হে ধারণ করিহাছ, তাঃ। ধরে ঃৱ্রাছে। এখন উহ! ত্যাগ 
কর এবং তপন্তাথ নিঘুই 9 ॥ ১৪ 

লেখ, লদ্ড ছে+তাও। শা%পুছ তাক নিবারণ ফরিয়াছেন 1 
সাহারা ভীঘ্বকে সন্ত করিছ। এই কথ। যলিলেন--তীত্ম { ডুবি 
দুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। পরশুরাম তে।মার ও₹। তুমি তাহার 
সহিত বার বার ধু করিও ৭।৷ কু৬প্রষ্ঠ! পরশুরামৰে মুদ্ছে 
অয করা তোষার পক্ষে কবনও ধ্রাংদগত ছঈবে না॥ ১৫-১৬ 








পগঙ্দানন্দন ! তুমি সমরাগণে শিখ আব্ধণ ও৪কে সন্বান ফর । 
আমরাও তোহার 9৪৯৭, পেঃজগ্রই তোমাকে দৃত্ধ করিতে 
নিষেধ করিতেছি ॥ ১৭ 

গর পরশুরাম? তীগ্স বহুগণের অগ্ততদ। তুষি নিত 
সৌভাগাৰশত: তাহা দত্ত ধূদ্ধ খরিব) এখনও জীবিত আছ। 
গঙ্গা ও শাহর পুত্র মংাষণন্বী তীগ দাক্ষাৎ বস্তু । ১৮ 

তৃগুলন্ধন। তুদি তাহাকে কিুপে জৰ করিতে পারিবে? 
অতএব বৃদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। প্রাচীন লনাতন হেব! ও 
প্রপ্নাপালঞ্চ বীরহর ওুগবান্‌ নর ইত্রপুত যছাব্লবান্‌ পাভব্তেষ্ঠ 
অর্জুনের রূপে আাবিহৃত হইবেন এবং মৃহাপরাক্রদশাশী হই 
জিরুষনে লবালাচী নামে বিখ্যাত হইবেন। গ্যাছে আগা 


পঞ্গান্টতাপণ ত 





ভীয় উবা১ । 
এবমূজ: স পিঠভি: পিত ন্‌ গানো এবীদিদন । 
নাহং যুধি নিবৰ্তেয়েমিতি মে এ্তমাহিতম্‌ ॥ ২১ 
ন নিষতিতপূৰ্ধশ্ড কদাচিদ রণমুর্ধনি। 
নিবর্ত্যতামাপসের: কাম: ঘুদ্ধাং পিতামহ: ৪২২ 
নস্বহং বিনিবতিস্থে হৃদ্ধাদস্থাং কথক্চন। 
ততত্তে সুনরো রাজন চী কপ্রমুখা দা ॥ ২৩ 
নারদেনৈব সহিতা: সমাগমোধমক্রবন্‌॥ 
নিবর্ভন রপাৎ তাত মানন়ন্ৰ ছ্িজোতমম্‌ ৪ ২৪ 
ইত/বোচমহং তাংশ্চ ক্ষযধমব।পেক্ষয়।। 
মম ত্রতদিদং লোকে নাহং যুক্ধাং কদ।চন & ২৫ 
(বিদুখে। বিনিবর্তেয়: পৃষ্ঠ তোহওঠাহতঃ শবৈ: 
লহং লোভান্ত কাপণ।(এ ওয়াগ্রাবকারণাং ॥ ২৬ 
তাছেরং শাশ্বত; ধনি মে নিশ্চিত! মতিঃ। 
ততস্তে মুল; সবে নারদ প্রবধা এপ ॥ ১৭ 





তরিরখী ৬ মে এ! বানধ প্রপেদিরে । 
তথৈবান্তণরে ধথী তখৈব দৃচনিশ্চয; ॥ ২৮ 
স্থিরোধহমাহবে বোচ্ধুং ততত্তে রাৰমক্রবন্‌। 
সমেত) সহিত। ভূয়: লয়ে তৃগুনন্দনম্‌ । 

নাবনীতং হি হৃদয়: বিপ্রাপাং শাম্য ভার্গব ৷ ২৯ 
রাম রাৰ নিবর্তৰ তৃন্ধাদ্মাদ্‌ দ্বিজোত্তম । 

অবব্যে| বৈ ৱা ভীত্বস্ব্চ ীমন্ত তাৰ্গৰ ৪ ৩৯ 

এবং ক্রবস্তুন্তে লৰে প্রতিরুবা রণাজিরদ্‌ । 
স্কাসয়াকক্রিণে শত্তং পিতরে। তৃগুনন্দনন্‌ ৷ ৩১ 
ভভোইহং পুনরেবাথ তান: শ্রন্মবাদিনঃ। 

অজাক্ষং দীপ)মালান বৈ গ্রহ্থানষ্টাবিবোদিতান্‌ ॥ ৩২ 
তে মাং সপ্রণণুং বাক]/মঞবন সমবে স্থিতম্‌। 

প্রৈহি রান: মহ।বাছে। গুকং লোক[হিতং কুরু ॥ ৩৩ 
দৃ্া নিবতিতং পান! পুদ্ধদৰাকে।ন তেৰ বৈ । 
_লোকানাক হেত: কুব্রহমপ্যাদনে ধ 





তাহাকেই বখাকালে 
করিধাছেন ॥, ১৯-২- 


তাসের দৃতুএ কারণঞ্ঠশ নিদির 
তীগ্ বলিলেন, রাজন! 14 ঠগণ এই কথা বলিগে পরশুরন 
বলিলেন, আনি দূষ্ধে কথন পষঠ প্র“শন করিব ন।--এই আত 


আমি মী্ঘকাল ধরিয়া পালন করছ অ।'লতেছি ॥ ২১ 


পূর্বে আছি কখনও থুখ হতে (নর হই লাই। 
লিতাঘহগপ। অত এব অপনার। আপনাদের ইচ্ছহগ।রে প্রথমে 
গগান্থন ভীস্মকেই দুখ হইতে নি$ করান । ২২ 


আছি ফোনডপই প্রথমে দুধ ইইতে নিব হইব লা) 


হাছন! তখন ষতীক প্রহ়তি মুনিগণ নাংদের সহিত আদার 


নিষচটে আসিলেন এবং ঝাললেন_বৎল! তুশি দুখ হইতে 
নিবৃত্ত হও এবং দবিদতেঃ শরগুরামের যান রক্ষা কর ॥ ২৩-২৪ 

তন্ন আছি ক্ষত্রিয-ধন্ধকে লক্ষা রাবির ঠাহাহিগকে 
হলিলাদ-__মহিগণ। জগতে জামার এই প্রনিদ্ধ ভরত বে, আছি 
কখনও পৃষ্ঠচাগে বাপের শাঘাত খাইতে খাইতে বুদ্ধ হইতে 
হই নিৰত হইব না! আদার এই স্থির নিদ্ধা যে, 
খানি লোত, কাডরতা ব দীনতা, ত অথবা কোন স্বার্থের 
বনু, হই ক্ষজি্বগণের এই সনাতন ধর্ ভাগ করিতে 
পার্থিব নাঃ 





ঁ কথা বলিয়া আৰি হট এ বৰ গ্রতণ করত দৃঢ় শিশ্চহতার 
সাহত শনরাগে ধু করার ভন অনস্থান করতে লালিলাম। 
হে নৃপ! তন লে শাবান হুলিপিণ ও আমার মাত। গঙ্গাদেশী 
এবং শঙ্ঠাত দলে একছে মিলিত হইল হু্্থলে কৃণ্তনন্দন 
শরগুযামের নিউ ছারছা এর করা বলবেন ॥ 








ভৃগুনন্থনঠ এছণগণের ১৮৫ নববীতে (ননী) শা 
কোমল , অতএব ভুমি শান্ত ৪৯। বির পরস্থরাছ? তুমি 
এই বৃদ্ধ চটতে শিব £91 চাগব ৷ ভোদার ছারা চীত্ম এবং 
উীন্দের দ্বারা তুমি জবখা । ২৫-৩০ 

এই +খ।-থলিতে বলিতে ঠাহাবা সকলে ধৃহ্ধর্ণ ছায়া 
ফেলিলেন। তারপর তাচার শিঠগণ তৃঞনন্ন পরশুরাদকে 
দিছা অব্তণন্ব রাধা দিলেন ॥ ৩১ 

এই সদ আাদি পুণরায় সেই আট দন অ্রহ্ধবামী বহুগণকে 
আশে উদ্নিত আট খরচের ঝা এাশিত হইতে দেখিলাদ ॥৩২ 

তাহাঝ। লহরাঙগণে স্থিত আমাকে প্রপহ্দংকারে বলিলেন_ 
যহাহাহো । তুমি স্বীহ শু পরণুরাছের শিট দাও এবং জগতের 
ছল্যাপ কর ॥ ৩০ 

নি হহ্গণের লেই বাকে] পরশুয়াঘক্ধে দদ্ধ হইতে নিব 
দেখিব আদিও লোক ছিত্বের আগ এই স্হর্থিধন্দের ধাৰা 
অংশ করিলাম ॥ ৩৪ 





ভ৭হ২ 


ততোহহং রামমাসাস্ত কব. ভশবিক্ 5: । 
রাষচ্চাতু।ংস্মচন্‌ প্রেছ। মানুপাচ মহাতপা: ৪ ৩৫ 
স্₹ংসমো নাতি লোকেংশ্রিন্‌ ক্ষত্রিয়; পৃথিবীচর: । 
গদ্যতাং ভীম দৃক্ষেবস্থিস্েফিতোহহং ভূ; স্বপ্না ৫৩৬ 
মম চৈব সমক্ষং তাং কন্তামাহ্য ভার্সব: । 


আযাশার 


[ ঈন্যোগপবৰ 
উক্তবান্‌ দীনধ্া বাচ। মধো তেষাং মন্তান্নাম্‌॥ ৩৭ 


ইতি জরীনহাভারতে শতগাহশ্রং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুস্োপপর্ধনি মন্বে।পাধযানপৰঁণি যুদ্ধনিৰবত্ধৌ 
পঞ্চানীড্যবিকশ ভতমোহধাায়: ॥ ১৮৫ 





" তারপর আমি পরশুরামের নিকট বাইর! তাহার চরণে প্রণাদ 
করিলাম) তখন আহার সবমাদগ অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত ছিল। 
মহ্াতপত্বী পরশুরাম আমাকে ঘেোবরা হাগুপহকারে প্রীতিপুর্ব 
বাকে! বলিলেন ॥ ৩৭ 

আই জগতে ভুলে বিচরশকারী কোন ক্রি তোদার 


তুলা নছে। ভীত ! তুমি যাও, এই দুষ্ছে তুমি আযাকে অতিশষ 
লন্ত করিয়া ॥ ০৯ 

ভাঙপর পরশুয়াষ আদার লঙ্গণেই পেই কক্কাকে আহবান 
করি লষন্ত ঘহাত্মগণের মখে দীনতাপূর্ণ বাধে) তাহাকে 
ঘলিলেন ॥ ৩৭ 


জীৰ বিবেধবযাদ প্ৰীত শতলাংল্ৰী লংহ্িত। মহাভারতের উ্চোগপর্ান্ত্গত সত্বোপাখ/ানপনে দৃদ্ধ হইতে 
নিসৃতিবিধয়ক পৰ নীতযৰিকধ শততম অন্যের অনুবাদ সদাধা। 


ষড়পত্যঘিকশততমোইব্যায়ঃ। 


[ লম্বায়; কঠোর-তপন্া ॥] 


রম উবাচ । 
প্রত্যক্ষমেতল্লোকানাং সর্বোমের ওাবিনি 
হদ্বানক্তয| মনা বৃদ্ধ: কৃত: বৈ পৌকষং পরম্‌ ॥ ১ 
ন চৈবমপি শক্ে।মি তীং শর্ুকতাং বরম্‌। 
বিশেষয়িকূমত্যরবদুতনাগ্রানি দশয়ন ॥ ২ 
এষা মে পরমা শক্িরেতশ্রে পরমং বলম্‌। 
বছেষ্ গন্যতাং ততে (কিমপ্তদ বা করোমি তে ॥ ৩ 


ভীন্মামব প্রপন্্ব ন তেই) বিগ্ুতে গতি; । 
নিঞ্লিতে। হানি তীগগেণ মহ স্রাণি প্রমুক্ষত| ॥ 9 
এবসুজধ1 ততে। রামে। বিনিস্বগত মহাঘনা:। 
তুক্ীমাসীৎ ততঃ কতা প্রোধ/চ ভূগুনন্দনম্‌) ৫ 
ভগবক্লেবমেবৈতদ বাহ ভগবাংস্তথ।। 

আজো হুধি তীম্ষোইয়মপি দেবৈরুদারধীঃ ॥ ৬ 
বখাশক্তি ধঘোৎসাহং মম কা: কৃতং দ্বয়া। 
অনিবাধ)ং রণে বীর্ধামনত্রাণি বিবিধানি চ ৭ 








যড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়। 
[ অর্বার +0১14 তপক্র! | ] - 
পরশুরাম বলিলেন,_কাবিনি। এষ সঙ মাহুৰই প্রত্যক্ষ 
ধেখিষ্াদ্বেল ফে, আমি তোঘার ছক পূর্ণ পকি প্রন্োগ করিয়া 
দৃক করিয়াছি এবং সরা পুফ্যক [এ ধেনাইরাছি ৪ > 
কিন্তু এইরপ উত্তম উত্তম অগ্থগঞণ প্রেছোগ করিরাও আছি 
শধারিগশতেঠ ভীক্স হইতে স্বীয ধিক বিন্রিত| দেখাইতে 
পারি নাই ॥ ২ 
আমার সর্বত্রেঃ& শক্তি ও সংবাদে পরান্রদদ এই পর্যন্তই 
ছিল। ভৱে। এখন ভোদার বেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন 
কর। অশ্ব দন, তোমার জত আর অন্ত কি কারধ। 
করিব ৩ 


এখন তুদি তীশ্মে॥ই শর এহণ কর। ভোদার জঙ্জ আর 
কোন অন্ত উপাহ নাই । কারণ, মহাপদূহ প্রন্থোগ করিয়া ভীম 
আমাকে জা করিয়া লইন্াছে ৪ ৪ 

এই কধা বলধা নহামন। পরা দীপ ত্যাগকরত নীরব 
হই! গেনেন। তখন রাকপ্তা অন্ধ সেই তবগুনন্যনকে 
বলিল ৫ 

ভগৰন্‌ ! আপনি ঘাহ) বলিলেন, তাহা লত্য। প্ৰকৃতপক্ষে 
এই উৰারবুদ্ধি ভীন্ব যেৰতাগণেরও অন্দে ॥ ৬ 

আপনি আপনার শক্তি অনুপারে উৎদাছের দহিত আদার 
কায করিযাছেল। দুধে এপ পাদ নেখাইয়াছেল, দাহা ভীত 
ব্যতীত অন্ত কেছ নিবারণ করিতে দক্ষ হইবে না। এইরপে 
আপনি বহুবিধ নিখ্যাহসমৃহও প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ৭ 


বড়শীতাবিকশততামোহধ্যা়: ] 


ন চৈৱ শকাতে যুদ্ধে বিশেষয়িহ্মস্তত:। 

ন চাহমেনং বাস্কামি পুনরী্ং কখন ॥ ৮ 
গমিষ্যাদি তু তত্রাহং হতর তীন্বং তপোধন ॥ 
সমরে পাডয়িস্টামি '্বয়মের কৃগ্থহ ॥ > 
এবমূক্ত। যযৌ কন্যা রোধব্যাকুললোচনা । 
ডাপস্থে ধৃতপক্কণরা সা মে চিন্তুপ্ুতী বৰদ্‌ ৷ ১* 
ততে। মহেত্রং লহ তৈমূ নিভিতৃগুসভ্তমঃ । 
হধাগতং তথা সোহংগাস্থামূপানস্বা ভারত ॥ ১১ 
ততে। রখং সমারুত্ত কৃতুসানো দিজাতিডি:। 
প্রধিস্ত নগরং মাতে সত।বতৈ স্তবেদচন ॥ ১১ 
হখাবতং মহারাজ্জ লা চ ম।ং গ্রতানন্দত । 
পূরুষাশ্চোদিশ: এাদ্দান্‌ কন্ত।বুতা দবকনণি ॥ ১৩ 
দিবসে দিবলে দস্থা গতিজভি৩েহ্িওম্‌। 
প্রত্যাহরংশ্চ মে মু! স্থিতা: গ্রিয়হিতে সদ। $ ১৪ 


নহাচারতম্‌ 





কিনতু আপনি এই দুন্ধে অন্মত:শংক্ষ চী অপেশ। নিজের 
কোন বৈশিষ্য স্বাপন করিতে দদখ হন এ(ই। সামিও পার 
ফোনভপে্ ভী্মত্ন নিকট বাইৰ ন ॥ ৬ 

কগল্রেঠ তপোধন! এধন সাৰি দেখালে ধাইব, যেপ।নে 
আদি নিজেই দুখ ভীক্'ৰ চুপি করতে পারিব ॥ ৯ 

এই কথা বলিয়া য়েধষং)াকুলনহনা লেই কানির19ক। এরা 
অ৷ঘায বধের উপায় চিন্ত। করিতে কৰিতে তপন্ত। করিবার জক 
মনে যনে গন্ধ করত লেখান হইতে চলা গেল? ১* 


হে ভারত! তারপর লেই দহবিগণের লহিত তৃকশরে্ঠ 
আদার নিকট বিমা লইখ। খেল শ1দখাদ্ধিলেন, দেইককপে গহন 
করিলেন ॥ ১১ 

দহায়াণ | অনন্ত ন্াদিও বাহ্মণৰবন্বের দুখ হইতে নিজদের 
প্রশংন শুনিতে শুনিতে রখে শারে।ছ৭ করত হক্িনাপুরে অ!লিদধা 
দাত! লতাৰতীকে সম বৃত্ধান্ট বখাহখর৫প নিষেষন কর্তিনাদ। 
হাতাও আছ।কে অতিনন্বিত করিলেন। ওদনন্তর অমি কিছৎ- 
সংখ্যক, বুদ্ধিমান পুকষকে দেই কন্যার বৃবান্ড জনিবার জক 
থরে শিল্বোগ করিদাদ ॥ ১২-১৩ 

আমার দ্বার! নিযুক্ত গুপ্রচরগণ দং। আহার শ্রিন্ব ও ছিতে 
নিত থাকিব! প্রতিদিন লেই কর্তার গতিদিফি, বাক্য ও 
অভিপ্রায্া্থলারে তাচরে কষ আঘাজ নিকট উপস্থাপিত 
করিত ॥ ১৪ 





হদৈব হি বনং প্রাপাং সা কন্যা পাস দ্বত(। 

দৈব ব্যধিতে। দীনে। পতচচেড! টৰাভবৰ্‌ ॥ ১৫ 

নহি মাং ক্ষত্রিয়: কশ্চিদ বীর্ধোণ ব্যঙযৎ ঘুবি। 

শুতে জক্বিদজ।ড পল! সংশিতত্রতাং |) ১৬ 

জপি চৈতঙ্য় রাজন আরদেইপি নিবেদিতম। 

ব্যাস চৈব তথা ক1ধ)ং তৌ চোতো মামবোচ্জাম্‌ ৪১৭ 

ন বিহাদস্বয়া। করো! ষীশ্ম কাশিশ্ুতাং প্রতি । 

দৈবং পুরহকারেণ কো নিবভিতুসুংসহেৎ $ ১৮ 

সা কন তু মহারাজ প্রণিশ্যাশনমণ্ডলন। 

যসুনাতীৱনাশ্রিত। ভপস্তেপেইতিমান্ুছম্‌ ৪ ১৯ 

নিরাহ।রা কুশ! রক্ষ। ডটিল। এলপন্ধিনী । 

ধন্মাসান্‌ সাধুতক্ষা 6 স্থ।ৃছূত! তপেধন। ॥ ১০ 

ঘমন্রাজ্জলন।শ্রিঃ) সংবৎসুরনধাপবন্‌। 

উদবাদং নিরাহার। পারয়ামাস ভাবিনী ॥ ১১ 

যেই বিন সেট কষ্টা হপক্তা কবিব।এ ‘এশ্চয করিছা ধনে গমন 
করিদ, সেই কিন আছি বিত, লীন 5 আচেতনপ্রাদ হা 
পড়িলাদ ॥ ১৪ 

বংগ! (নি তপৰ দ্থযএ কঠোর ব্রত পালন করেন, লেই 
ব্রন ত্রাণ পরশুরাম সতী অন্ত কোন শ্রদ্ধা দুধ পরাজয় 
দেখাউছা আদাকে প্রান্দিত করিতে পারে নাই । ১৬ 





মান! আছি এই 5য় দেবদি ৭৭৭ ও মহৰি ্যালধেষকে 
লিবেধন কৰিঘাছিলাদ। তখন হার উচছে দাদাকে খলিলেন 
শতীদ্ব! তুমি কাশি -ক্টার বিধখে কোনতণ দিবাংগ্রথ 
ছইও ন।। দৈধের বিধান পু্থকাণের ধার। কে অগ্চখ। করিতে 
সম চইৰে { ১৭-১৮ 

মহাগ্া্জ { এ দিকে লে কন্স। আল্রঘমণ্ডলে উপস্থিত হই 
যদুনায় তীরে আল? গ্রহণ করত অলৌকিক তপন্ত। আরও 
করিল ॥ ১৯ 

লে ভোজন ভাগ করাৰ ডান পণ ও দক্ষ হয়| পড়িল 
এবং তাছার বত্বকে ছটা দেখা দাইল এবং হেছে মল ও পক্ষ 
জন্ধিল। লে তপোধন! কন্যা ছছ মল কেবল ধাদু পান দরত ভা 
সাজের জা নিশ্চল হইছ। /ডাইরা ছিল ॥ ২০ 

তারণর এক বৎসর দদুনার জলে প্রবেশ করিয়া ডোগ্ন পরি- 
ত্যাগ করত সেই তাবিনী রাসক। জলে বাল.করি।। তপন্তা 
করিতে লাগিল ॥ ২১ 


৩৫৩৪ 


শীণপিখেন চৈকেন পারয়ামাল না পরছ্‌। 
সংঘংসরং তীব্রকোপ। পাদাপৃষ্ঠাগ্রধিষ্ঠিতা ৪ ২২ 
এবং স্থাদশবর্ধানি তাপরামাস রোদলী ॥ 
নিবর্তামানাপি চ লা চ্াতিভির্নৈব শক।তে ॥ ২৩ 
ততোংগম্দ্‌ বংলভূমিং সিন্ধচারণসেবিডাদ্‌ । 
আজমং পুণ্যবীলানাং তাপলানা: নহাস্তনাম্‌ ॥২৪ 
তত্র পুপোবু তীর্ঘেষু সামুতাঙ্গী দিবানিশম্‌। 
ৰাচরং কাশিকপ্ঞা সা দধাক্কামবিচারিনী ॥ ২৫ 
নদ্দাজমে মহারাজ তখে!দূক শ্রমে শুভে। 
চাবনস্যাঞ্জনে চৈন ত্রহ্মণ: থান এস চ ৪ ২% 
প্রনাগে দেবধজনে দেবারণে৷যু চৈ ত । 
ভোগবত্যাং মহারাজ কোৰিকস্থান্মে তথ। ॥ ১৭ 
মাওবান্থাশ্রমে রাজন্‌ দিলীপস্থাশমে তথা। 
রামন্্রদে চ কৌরব] পৈলগর্গন্ত চাশ্রানে ॥ ১৮ 
_ এতেথ্‌ তীর্ঘেষ, তদা কাশিকক্ষা বিশাস্পতে ॥ 
তদন॥ ভীহ ফোপাবিউ। হৰা পত্ব। পদের অগুঠাগুলির 
লাহাষ্যে গড়াই স্বতঃট “তিত শুহপত্র চক্ষণ করত এক বধ 
অতিবাহিত রিল ২২ 
এইরণে বার বংলর কঠোর তপক্রায় সংলর থাকি অর্থ 
পৃথিবী ও শাকাণকে সপ করিতে লাগল। তৰন তাহার 
জাতিবন্পণ সেই কঠোর তপন্ত। হটতে তাহ1কে নিব করিবার 
চেষ্টা করিল, কিন্ত ইছাতে ও15ারাও ল্ল হইল না॥২৩ 
তদনন্বর লেই কল্প দিখ এ চারণগণ সেঝিত বলধেশের 
ভূমিতে গঘন করিল এবং লেখানে পুণ।সীল তশনী মহাত্যাগপের 
আজষে বিচরণ করিতে লাগিল। কানিয়াজের সেই কর্তা 
লেখানকার পুলাতীর্ঘলমূছে সরান করিয়া নিজ ইক্ষাছদার়ে সর্মত্র 
বিচরণ করিতে লাগিল । ২ 
বহারাধ | গু নক্াত্রদ, উলুকাশ্রম, চাঙনাভ্রছ, বন্ধস্বান, 
দেৰগণের বজ্স্থান প্রন্থাগ, ঘেব্যরণ।, ভোগবতী, কৌশিক্াতাঃ, 
মাওয্যাবাহ, দিনীপাত্রদ, রাম্ত্রদ ও পৈল গর্গাআধ -ক্রদশ: এই 
সকল ডীর্খে সেই সহ কাশিরাছে॥ কন! অন্ব। কঠোর ব্রত খারণ 
ধরিয়া স্বান করিতে লাগিল ॥ ২৮২৯ 
কুরনব্দন। সেই সমর আমার মাতা পঙ্গাবী জলে 
ৰিক্তা হইয়া অধাকে বলিলেন ভগ্ে! তুমি বিজন 
শরীরকে এডপ ছেশপ্রদান কৰিতছ ? আানাকে তাহা বধার্থকপে 
বাল ॥ ০০ 





আধাশান্্র 


[ উদ্চোগপর্বধ 


আল্লবেদূত গাত্রাণি ত্রভমাস্থায় হৃঞ্চরম_॥ ২৯ 
ভাছত্রবীচ্চ কৌরব) মম মাত। জলে স্থিত! । 

কিমর্থ, ক্রিশ্তলে ভত্ে তথামেব বদস্ত মে ॥ ৩+ 
সৈনাদখাত্রণীদ্‌ রাজন্‌ কতা গ্রলিরনিদ্দিতা ) 

ভীগ্বেণ সদরে রাছে। নিজিভশ্চারুলে।চনে ॥ ৩১ 
কোইিগসুংদহেক্জেতসুগ্রতেষুং মহীপতিঃ। 

লাহং ভীত্থবিনাশাঘ তপস্তপ্দো সুদারুণয ॥ ৩২ 
বিচরামি বহীং দেবি ঘথা হম পদ । * 
এতদ্‌ আঙফলং দেবি পবসশ্থিন, ঘথা হি মে ॥ ৩০ 
ততোইন্রবীং সাগরগা। চিন্ধ: চরসি ভাবিনি। 

নৈষ কানোহনব্ভাঙ্গি শক] প্রাথং ্খাবলে ॥ ৩৪ 
ঘদি ভীত্মবিনান [এ ক।ল্টে চরলি নৈ ব্রতন। 

ব্রতস্থা চ শবীতং হং যদি নাম বিনোক্ষ)লি ৷ ৩৫ 
নদী ভবিষ্ঞাস শুতে কুটিল! বাষি/কাদকা। 

ছুত্তীথ। ন তু হিয় ৰাধিকা নাষ্টমাপিলী ॥ ৩৪ 


রান! তঙগন পেট অনৰিত। +গ। অথ! ঈতাজণি হই 


্ক্ষাহেবীকে বলিল,-হলো৮০ ! খুদ্ধ পঃগুয়!ম্ষে 
পরান্িত করিদ্বাছে। হত$: আগ দর কে রাঙা আছেন, দিন 
ধর্ধখান ৰাণ করত ০ণাঘমান ডাকে দুদ্ধ পরাচত করিতে 
পারিবেন] লেইহেতু আছি চাঁর:কে বিনাশ ফ'রবার জয় অত্যন 
কঠোর ওপন্ত! করিতেছি ॥ ৩১:৩২ 

বেবি! আহি এই পৃথিবীখ্িত বিডি॥ তবে এইজ বিচরণ 
করিতেছি বে, আমি স্বয়ংই ধাহাতে টীগ্মকে ধৰ করিতে পায়ি। 
হেষি। এই আগতে আমার হত ও তপন্ার ইহাই নর্ক্মোত্বদ 
ফল, যাহা আছি নাপনাকে বলিলাম ॥ ৬১ 

তখন লাগরগ দিন গজ! বেণী তাহাকে বলিলেন, ভাবিনি! 
তুমি হুটিন আচরণ করিতেছ। হন্বত্বাধি অবলে। ভোদায় 
এই মনোরখ কখনও পূর্ণ হইবে না ॥ ৩৪ রং 

কাশিরামক্জে | ধরি তুৰি ভীখ্রের বিনাশ কামনা কন্যাই 
বারণ করিতে খাক এবং লেই বরতপালন করিতে করিতে ধরি 
তুষি ববী ঘেহ পরিত্যাগ কর, তবে তুমি ছুটল! এরপ নদী 
হুইবে-ধাহাতে বেবল বধাকালেট অল খাকিবে। ততে। 
ভোষার হখ্যে স্বানাদি করিবার গুন্ত নামিবার স্থান (ঘাট) 
হুবিবাঙনক থাকিবে না। তুমি কেছল বর্থাফালেট নদীন়ণে 
পরিচিত হইবে । অন অটদাল তে মাও ফোন নদীনুচক চিছা 
খাকিবে লা ১৩৪-৩৬ 





চি 


সপ্তাশীত।ধিকশততমোহধ্যাডঃ ] 


ভীমগ্রাহবতী ঘোরা সঞচৃতভ্তগ্রী । ূ 
এবমূক্ত,। দ্বতো রাছ্ছন্‌ কাশিকস্তাং শ্রবর্তত 1৩৭ 
মাডা মম মহাভাগ৷ স্মন্তমানের ভ1বিনী। 
বদাচিষ্টদে মালি কদ।চিদ্‌ দশদে তথা । 
ন প্রাস্বীডোদকমণি পুনঃ লা বরববিনী ॥ ৩৮ 
সা বংলতূ্গিং কৌরবা তীর্থ লোভাৎ ততভ্তত: । 
পতিক পরিধাবস্তী গুন: কাশিপতে; সুত! ॥ ৩৯ 
ব্্ধন্কানেও অঙথতর জলজনতে পূর্ণ খাকিবা॥ ফলে তুমি 
সমস্ত প্রাঙগীদিগেরই অতিশঙ্ধ চ্যান 4 ঘোর়স্বপ হইবে। 
রাছন্্‌। কাশিরাজের কর্যাবে এই কখ। বলিয়া আদার পরদ 
পৌভাগ্যশালিনী থাড! গঙ্গাদেৰী হেন ঈষৎ হাল কৰিথাই 
অন্তহিত। হইলেন। তারপর দেই হন্দরী কট! পুনর়)॥ কঠোর 
গুপ্তা প্রবৃত্ত ছই। কখনও আট মাস আবার কখনও বা দশ সাল 
পান্ত জবপানও করিত না ॥ ৩৭-৩৮ 
ফুক্ধনন্দন! কাশিরাজ্যে দেই কঙ্গ। তীর্থসেষার লোভে 
পূনরাথ বৎলদেশের ভু(ঘতে এক্িক ওগিকে ধাবিত হন! বিচরণ 
উমক্ষহর্ছি বেদবাাদপ্রৰীত শতলাতশ্রী সংক্িত। 





এচাভাৱতন 


লা নদী বংসছুদাং তু প্রধিতাগতি ভারত ৷ 
বাহিকী। গ্রাহবছুল। তুস্তীর্ঘ। কুটিলা তথা ॥ ৪. 
সা ক্যা! তপলা। তেন দেহার্ধেন ব্যন্বায়ত। 
নদী চ রাজন্‌ বসে কল্সা! চৈবাভবৎ তদা 1 ৪১ 
ইতি স্িমন্বাভারতে সতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকযা- 
সুভোগপর্ধনি অন্থোপাখ্যানপর্ধণি অগ্বাতপন্টাল্সাং 
হড়স্ীতাবিকশতত মো হ্যায়: ৪ ১৮৬ 


ফ্রিতে লাগল ৩৯ 

ভাৱত ৷ কিছ জিন পরে সেই বহদদেশের কৃদিতেই এই কলা 
অন্থানামে প্রদিদ্ধ। এক লগী হটল। উচাতে কেবল বর্দাকালেই 
জল খাকিত। এই নদীর মধে) তখন ডিং জলদস্তরা বাস 
করিত এসং তাহার দনে। তী্রূতোর জপ উঠা সাদা বয় কতা 
সাধ) ছিল। এই নদী ফুটিলপামিনী ছি 

রাজন! রাজৰ?। আন্না লেট তৎ শুর প্রভাবে অর শরীরে 
শক্থানাছে নবী হল এবং অপর অর্ধ শরীরে বংদদেশেই এক 
কতা হুটৰ। জনযতণ করিল ॥ ৪) 








মহাভারতের উদ্ভোগণ্যার্শহ মন্বোশ!স।ানপৰের 


অঘাৰ তপশ্ঠাবিথক হড়নীত।বিকশততম জদ্যা্থের অনুদাদ সমাগ। 


সপ্তান্মত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[দ্বিতীয়জ্রস্থনি আস্থা পুনস্তপস্থা, মহাদেবসমীপত্ত ঈন্সিতবরলাভঃ, চিতানলে প্রসেশল্চ । ] 


ভীগ উবাচ। 
ততত্তে তাপসা: পর্বে তপসে ধৃতনিষ্চয়াস্‌। 
দৃষ্ স্তবৰ্তয়ংস্তাত কিং কার্যা দিতি চাক্তবন্‌ ৷ ১ 
তান্থ্বাচ তত; ক্যা তপোবৃদ্ধারযী-স্তদ। 
নিরাক্কতান্দি ভীঙ্ষেণ অংশিত! পত্তিধর্মত: ॥ ২ 


সপ্তাশীত্যধিকশততন অধ্যায় 
[দ্বিতীয় জক্গে পুনরাত্ দ্বার তপক্ত মহাদেবের নিকট 
ছইতে অভীষ্ট বরলাড এবং চিতারনিডে প্রবেশ । ] 
ভীত বঙ্গিলেন,_বংল! দেই জঙ্গেও তাহাকে তপস্যা 
ফুরিযা জর নিশ্চয করিতে বেবি লকল আ.পগগণ তাহাকে 
নিবারণ করিলেন এবং নিজ্ঞাল। করিলেন_তুখ্ি কি করিতে 
চাগ > 
তখন নেই বন্ধ তপোযৃঞ্ধ দন্িগণকে বলিল-_ভীগ্গ আদাকে 
৪৪৩ 





বার্থ; ভন্ত দীক্ষা মে ন লোকার্থ; তপোধনাঃ। 
নিহত] তীন্মং গচ্ছেয়ং লাস্টিসিতোথ নিশ্চয়: ॥ ৩ 
হংকৃতে ছুখেবসতিমিসাং প্রাপ্রান্মে শাশ্বতীথ্‌ । 

পতিলোকাদ্‌ বিহ্বীন! চ নৈব গু ন পুমানিহ ॥ ৪ 


অপমান করিাছে এবং আমার পত্তিলাভ ও পতিসেবার্বপ 
ধর্ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিছাছে ॥ ২ 

ছে তপোধনগশ। আছার এই তপক দীক্ষ। পুপালোক 
প্রাধির জশ্ট নহে, তীন্ছকে বব করিবার জক্। আদার এই 
নিশ্চয় যে, তীত্বৰে নিহত করিতে পারিলেই আহার হরযে শাহি 
হইবে ॥ ৩ 

ছবাহার ফলে আমি চিৰ (লের হস্ত এই ভুখেছামক পরিস্থিতির 
দখো পতিত হইলাম এবং পশ্িলোক হইতে বক্ষিত ইৰ এ 


৩4৩৬ 


নাহত্বা যুধি গাঙ্গেয়ং নিবতিত্তে তপোধনাঃ ) 

এব মে চ্দিসন্ধঘ্রো ঘদিদং কৰিতং ময়া ॥ ৫ 
স্রভাবে পরিনিধিয্ন। পুংস্বর্থে কৃতনিশ্চয়।। 
ভীক্বে প্রতিচিকীধাষি নাস্মি বার্ধ্যেতি বৈ পুন: ॥ ৬ 
তাং দেবে! দর্শরামাল শূলপানিরুমাপতি; । 
মধ্যে তেৰাং মহুযাণাং বেন তপেণ ভাপসীম্‌ ॥ ৭ 
ছন্দামানা বরেশাখ সা বব্রে দংপরাহ্গয়ম। 
হনিষ্সীতি তাং দেব: প্রভ্যুবাচ মনস্বিনীন্‌ ৪ ৮ 
ভত; সা গুনরেবাখ কল্সা রু্রমূবাচ হ। 
উপপন্েত কথং দেব স্তিন্া যুধি জয়ে মম ॥ ৯ 
ই্রভাবেন চ মে গাঢ়: মন; শান্তসূমাপতে । 
প্রতিক্রুতক্চ কৃতেশ ঘ্বদ্না ভীশ্মপরাজয়: ॥ ১, 
যথা ল সত্যো৷ ভবতি তথা কুক বৃহধবজ। 

যন হ্তাং সমাগস্য ভীগ্মং শান্তনবং যুধি ॥ ১১ 


{ উদ্লোগপর্বধ 


ভাষুবাচ মহাদেব: কন্যাং কিল বৃতধ্বজ: ৷ 

ন মে বাগনৃতং প্রাহ সত/ং ভত্রে ভবিস্তুতি ॥ ১২ 
হনিষ্তুসি রণে ভীগ্রং পুরুষ লপ্দ্যসে। 
স্মরিব)সি চ ভৎ সর্ব: দেহমপ্তং গতা সতী ৪ ১০ 
ক্রপদস্ক কুলে জাতা ডবি্যুলি সার; । 
বীয়াত্রশ্চিত্ববোধী চ ভবিব্যসি সুসন্মতঃ |॥ ১৪ 
বথোক্তমেব কল্যাণি সবমেডদ্‌ ভবিষ্যতি। 
ভবিষ্যসি পুমান্‌ পশ্চাৎ কম্ম।শ্চিৎ কালপর্য্যয়াং ॥ ১৫ 
এহমুক্,! মহাদেব: কপদী বৃংভধবজ; | 
পশ্যতামের বিপ্রাণাং তট্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬ 
তত: লা পশ্ততাং তেহাং মহৰীণ।মনিন্দিত।। 
সমান্ধত্য বলাৎ ভষ্ছাৎ কাষ্ঠানি বরবণিনি ॥ ১৭ 
চিভাং কহ হ্বমহতীং প্রদায় চ ইতাশনম্‌। 
প্রদীধ্রেহয্ৌ মহারাজ রোবদীপ্রেন চেতসা! ॥ ১৮ 





জগতে না সী এবং না পুজথ বলং পরিচিত হইতে পাহিলাম। 
দেই গদদাপুর ভীত্বকে যুদ্ধে বদ করিতে =| পাৱিলে আছি তণঙ্। 
হইতে নিব হইব না। তপোপনগ্ণ! ঠঠাটি আমার হৰে 
লা বাহ! আনি আপনাচিগফে হলিলান ॥ ॥-৫ 

আছি ই শপে বিরাগ হান 5ইযাছি, অত এব পুকষস্টে 
শনির আগ ৃঢ় নিশ্চয় কিচ! হণন্থ। আরজ করিতাছি। তীরের 
আমি অযস্তই প্রতিশোধ লইতে চাট, অত) আপনার। সাকে 
নিষেধ করিবেন ন। & ৬ 

তখন শূলপাণি উদাপতি ভগ ন্‌ “ত্র সেই মহঙিগণের দখে 
ব্বীদ সাক্ষাৎ থরণে প্রকটিত চইঘ। সেট তশস্বিনীকে দর্শনহান 
করিলেন ॥ ৭ 

তারপর ইচ্ছান্থদারে বর প্রার্থ।। করিতে ধলিলে সেই ফ্ছ। 
লামার পরাজয়ের বর গ্রার্ন। করিল। তখন যছানেষ সেই 
হনদদিনী কষ্টাকে বলিলেন,_তৃমি জবন্থই চীগ্গকে বধ করিবে ৪৮ 

এই কথা শুনিয়া পেট কক ভগযান্‌ কহকে বিজ্ঞাল। করিল 
দেব! আহি ত’, সুতরাং দুষ্ধে আদার কিতাবে [বছালাত 
হইবে} > 

উ্যাপতে | প্রীয়ণ হওয়ার আদর মন অত) নিবে ছয়! 
পড়িয়াছে। ভূতনাথ! এছিকে আপনি নামার ব্যর! ভীক্ষের 
শর়াজর বর প্রধান করিলেন ॥ ১৯ 

বৃদবৰজ ! আপনার এই বরঙান বাচাতে সত] চট, তাছাট 








কন; ধাহাতে আবি ছুক্ছে পাগুগ্রপুয় তাঁগ্বের সহিত [দলিত 
হাহা তাহাকে বধ করতে পারি ॥ ১১ 

তখন বৃ নব সে কক থলিলেন। ভে! 
আমার বাৰ কখনও মিধ।! হলে না. এত হব মার বাক) লতা 
হইবে ॥ ১২ 

তুমি ঘুদ্ধে অইশ্রট ভীদ্ঘকে বশ করিলে এবং ইহার জন্য 
স্থ।বশ।কঙাগসারে পুত পাও করিবে । অন্ত দেহ প্রাণ 
ছইয়াও তোমার এই লহ কপ। সতত সণ থাকি ॥ ১৩ 

তুমি ক্রপদের কুলে জন্মলাভ করত মহারণী বীর হুইবে। 
তুষি নঁত্রতার দিত অঙ্থ-চাপলাঘ নিপুণ হবে এবং হিচিত্্রতাবে 
দ্ধ করিয়া ভুমি সফলের লক্ছানিত যোদ্ছা চটবে॥ ১৪ 

কল্যাণি! আখি ধাচা কিছু বলিয়াছি, তাহা লষই পূর্ণ 
হইৰে। তুষি প্রথমে কর্যারপে জন্মগ্রথণ করিবে, তারপর কিছু 
ফাল পরে পুরুষ হইবে ॥ ১৫ রি 

এই খা বলিছ। অটাজ্টধারী বৃষচ্দছজ দহাদেৰ প্ৰতাক্ষ 
ধশনি-কারী নেই বাঞ্ণাগণের লেট সেখানে আসর 
হইলেন ॥ ১৬ টি 

তারপর সেই বংবিগণের লঙ্গুখে অনিষ্িত] হন্বরী ক! অনা 
সেই বন হইতে বহ ক সংগ্রহ করি! এক বিশাল চিতা প্রস্থ 
করত তাহাতে অন্রিসংঘোগ করিল। মং।রাত্ব। হখন অগ্নি প্র্গলিত 
হইয়া উঠিল, তখন লেট কলস! কোপে প্রদীপ ছকে তীয্মের বদ 
আকাম) করিরা লেই আপু হযেশ করিল । হাছন! এইভাবে 





অষ্টাশীতাবিকশততমোহব্যায়:] 


উজ ভীন্মবধায়েতি প্রবিবেশ হতাশনম্‌। 
জোষ্ঠা কাশি রাজন্‌ বসুনামডিতে নদীদ্‌ ॥ ১৯ 


মহাভারডম্‌ 


৩৭৩৭ 


ইতি ভ্রন্হাতরতে শতসাধশ্র্যা: সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুভোগপর্বনি অন্বেপ।খ্যানপৰণি অন্বাহুতাশনপ্রবেশে 
সপ্তাশীড/বকশততামো হব্যায়: ॥ ১৮৭ 





কযাশিরান্যের সেই বো! কত! আখ ধমাীর তীরে চিতায়িতে 


ছেস বিলর্থন করিলেন ॥ ১৭-১৯ 


রততর্ধি বেগ্যা প্রণীত, শতঙাহতী লংহিত! মহাভারতের উদ্োগপর্ান্গত অ্োপাশ্যানপর্জে 
আস্থার অৱ্নিতে প্রবেশ বিষন্কক সপাীত/বিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ দদাধ্ ৷ 


অফ্টাশীত্যবিকশ্খততমোহব্যায়ঃ। 


[রাজ ত্রপদস্ত কন্যাত্ধপেপ সন্থায়া জন্মগ্রহণমূ, রাজ রাহপতা! চ তং পুত্রকূপেপ প্রথণায় শিখণ্ডীতি নামকরণঞ্চ । ] 


ছহধোধন উবাচ। 
কথং শিণী গাঙ্গের কণ্তা হত্বা পুরা তদ।। 
পুরুষোংচুদ্‌ হৃবিশ্রে্ তন ক্রহি পিতামত ॥ ১ 

শীন্ম উবাচ। 

ভাৰ্য্যা তু তন্ক রাজেশ ভ্রপদম্য মহীপতে:। 
মহিষী দয়িত। শ্বাসীগপুর। চ পিশাস্পতে '। ২ 
এতশ্িল্লের কলে তু দ্রপদে! বৈ মহীপতিঃ। 
অপত্যার্থে বারা তোবধানাস শন্করন্‌ ॥ ৩ 
অন্ছদ্বধার্থং নিশ্চিতা তপে। ঘের: সনান্থিত: । 
তে কল্সাং মহা??ব গুতে। নে স্কাদিডি এন ॥ ২ 
ভগবন্‌ পুত্রমিচ্ছ।মি ভীন্ম: গ্রতিটী(কধয। । 


অঞ্াশীত্যধিকশততমূ অধ্যায় । 

[রাছ। ভ্রপদের এক্লারপে দক জন্সগ্রইণ,। রাজ] ও রাণী 
কর্তৃক তাহাকে পুতদ্ধপে পল করিধ। শিখণ্ডী এত নামকরন। ] 

ছুর্ঘ্যোখন বলিলেন, দমওস্রেঠ সনাশম্ন পিতাঘহ ! শিদন্ডী 
প্রথমে কর্যাক্ূপে উৎপর হইয়া পরে (কিভাবে পুঞ্দ হুইল, তাছ। 
আপনি আমাকে বলুন ॥ ১ 

ভীগ্গ বলিলেন, __প্রজাপালক রছে্র। রাছ। ফপনের 
খ্রিরতদা! যছিবীর (পাটন্রাপীর ) ফোন পুত্র'কপ্জাছিলনার২ 

মহারাজ! এই লমন্ব মহীপতি ভ্রপধ [ত্তানলাতের জক্ত 
ভগনান্‌ শখরকে প্রলয় করিস্বাছিলেন ॥ ৩ 

আদাধের বধের অপ পূত্রনাতের দঙ্গল করত ভ্রুপদ এই 
কথ! বলির! কংঠার তপস্ত। করিতে লাগিলেন বে, হামেক ৷ 
আমায় বহ্যা ৭! হইয়া খেল পুত্র জাত হহ। ভগন | আমি 
কীক্মের প্রতিশোধ লইবার রক্ত আপনার নিকট পুঃ প্রার্থনা 
করিতেছি । এই কথ! শ্রবণ করিয। হেবাদিদের ম্বাধের 


ইত্যুক্তো দেবদেবন প্টপুৰাংস্টে ভবিহাতি ॥ ৫ 
নিবর্তন্ৰ মহীপাল নৈহক্চাৰস্যথ। ভাবেং। 
সুগন্ধা চ নগৎং চাধ্যানিদসুবাচ হ ॥ ৬ 
কতো ধতো। নহদেবস্বপলারাধিতো ময় । 

ককা ভূ পুমান, ভাবী ইতি চোক্তোহশ্মি শুনা ॥৭ 
পুনঃ পুনর্ধাচানানো। দিষ্টমিত।প্রবী চিনিব: । 

ন তদগ্চ্চ ভৰিত! জনিত হি তং যথা ॥ ৮ 
ততঃ লা নিচুত! ছু ক কালে মনৰ্বিনী । 

শ্রী ফ্রুপপরাজস্ট ভ্রপদং প্রবিবেশ হ॥ ৯ 
লেতে গং মথাকালং বিনিব্টেন কর্মণ।। 
পাধতম্ত সহাপাল যবা নাং নারানোইব্রবীৎ ॥ ১৯ 


হলিলেন,_কৃশাল? তোমার হ্রদে কঠ। প্রাণি ছুটবে, পরে 
লেই ক্যাট পু হয দাই এখন তুমি রাঞ্ধানীতে 
প্রত্যাবর্তন কর। আদি বাঃ। বলিলাম, তাহা কছনও অন্যথা 
হইবে বা? গারশর রাজ! ২৮৮ নগরে আলিম! নিজ পড্মীনে 
এই কথা ধলিজেন_॥ ৪.৯ 





আছি বিশেন চেষ্টা করিয়া তপন! দ্বার! এগবান্‌ শঙ্করের 
আরাধনা কষরিখাছি। ভগবান পু প্রলঙ্গ হইয়া বলিলেন_ 
প্রথমে তোমার ক। টবে, তারপর দেই বক্ষাই তোমার পুত্র 
হইৰে ৷ আছি পুনঃ পুন: কেবল পুজের জনই প্রার্থনা ৰরিয়।- 
ছিলাম, কিন্তু তগধাৰ্‌ শঙ্কৰ “ইহাই হৈবের বিধান” এই কৎ। 
বনলিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন-_ইহার কোন পরিবর্ধন 
হইবে না। বাহ! বলি্াছি, তাহাই হইবে ॥ ৭-৮ 

তারপর ফ্রপফরাজার মনস্বিনী শী নিস পূর্বক অবস্থান 
করিতে লাগিলেন | অনশ্বর খতৃকাল ক্াাসিলে ঘখালম্ধে তিনি 
ক্রপলের লঙ্েগ প্রাপ্ত চটলেন। ভন শান্ত বিধি অহুলারে 


৩৫৩৮ 


ততে| দধার সা দেবী গঞ্ঠং রাহ্ীঝলেচন! | 
তাং সরাজ। প্রিয়া: ভাষ্য! জপদ: কুরুনন্দন ॥ ১১ 
পুত্রস্লেহান্বছাবাছ; হুখং পর্যযচরৎ তদা । 
সর্ধানভিগ্রায়কৃতান্‌ ভাঙ/লভত কৌরব ॥ ১২ 
অপুত্রস্ত সতে রাজ্ঞো দ্রপদন্ত মহীপতেঃ। 
যধাকালং তু সা দেবী মহিবী ক্রপদন্ত হ? ১৩ 
কঙ্কাং গ্রবরক্পাং তু প্রান্ধায়ত নরাধিপ । 
অগুজন্ত তু রাজ্ঞ: সা ক্রপদন্ত মনন্বিনী ॥ ১৪ 
খ্যাপয়ামাল রাজেন্দ্র গুতো হোষ মমেতি বৈ? 
তত: সরাজ। ত্রপদ: প্রচ্ছন্গায়! নরাবিপ ॥ ১৫ 
গুতরবৎ পুজকার্ধানি সধ্।নি সমকারয়ং। 
রক্ষণং চৈব মগ্ন মহহিষী দ্রুপদস্ত স। ॥ ১৬ 


[ উদ্দোগপর্যধ 


চকার লর্ববরেন ক্রবাণ। পু ইহছাত। 

ন চ তাং বেদ নগরে কশ্চিদক্কত্র পাষতাং ॥ ১৭ 
অদ্ধদানো হি তদ্‌ বাকাং দেবস্তাচু ততেক্সস: । 
ছাদয়ামাল তাং কপ্তাং পুমানিতি চ লোইক্রবীৎ ॥ ১৮ 
জ্বাতকর্মাণি সধ্যশি কাররামাস পাথিব: । 
পুবৈন্ধিধানযুক্তানি শিখণ্ডীতি চ তাং বি; ॥ ১৯ 
অহমেকস্ত চারেণ বচনান্নারদপ্র চ। 

আভবান্‌ দেববাকোন অস্বায়াস্তপসা তথা ৪ ২৯ 


ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহস্ু।।ং সংহিতায়াং বৈয়াপিকা- 
সুভোগপৰ্ধনি আস্বেপাখানপর্ধনি শিখত্যুৎপত্বৌ। 
অষ্টাশীতযবিকশততামো হত্যায়: ॥ ১৮৮ 





পঙাণান সংস্কার হইবার পর্ন তিনি গর্তবারণ করিলেন। 
মহীপাল! বেক নার? আমাকে ঝলিং1ছিলেন, পদের কদল- 
নদনা পন্থী সেই দেবী লেইকপে গঠধ1র9 করিলেন ॥ 

কুন্দন ! মাদার ড্রপ ভাবী পুত্রের প্রতি শ্রেহবশত: 
বীর প্রি পঢ্বীকে অত।প্ব হবে রাহিলেন এবং তাহার আছর 
সংকার করিতে লাগিলেন কুজ্কুলত্রেও। রানীর থে যে বন্ধর 
কান) হইত, তিনি তংলদট তাহার আও প্রস্থত 
াধিতেন ৪ 2-১২ 

নরামিপ ! পুত্রহীন রাও! দ্রুপগের সের থেবী নঃারাসী বখা- 
সময়ে এক শরণ হম্থরী কার জয়গান করিলেন & ১৩ 

রাজেজ! তখন পুহচীন রাঙা ক্রপত্ছের লনন্থিনী রানী এই 
ঘোষণ! করি ছিলেন দে, আমার পু হইয়াছে ॥ ১৪ 

নাবিপ! তারপর. রাত! জ্প॥ পুণে প্রচ্ছ লেই কল্ঠার 
পুৱেরই ভার দমত্ত সান্কার কণ করাইলেন। আপনের যহিধী 

গুদস্থহধি বেছধ্যাসপ্রকীভ শতলাহতী লংহিত। দহ।তারতের 






অৱ্াসীতাবিকশততদ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাগ্ড। 


সর্ধপ্রকার চেষ্ট। করিয়া এট রহস্ত গোপন রাখিযার ঘাধস্থা 
ক্ষরিলেন। তিনি লেই কক পু হালিথাই তাকিতেন। 
খন লদগ্র নগরে একঘাস্ ক্রপহ বাতীত অঙ্গ কোন ঘা/কিই 
জানিত ন ৰে, লেই সবছাত পুত ক।॥ ১৩-১৭ 

অন্ধীগতেছা মহাদেবের বকে র্। রাণিকা রাজ জপ 
লেই কন্যার বিধয় গোপন র।বিলেন এবং পুত্র বলিয়াই ঘোষণা 
করিলেন ১৮ 

রাজা কপ বালকের ডাত্কশদি সমস্ত লংস্তার ক 
পুজে।চিত বিধানেই করাইলেন। তখন সফল লোকই তাহাৰে 
এশিখতী” হলিযা ছানি ॥ ১৯ 

কেবল আমিই গুধচরের বেওষা লংঘাদে, নাদের বাঝো, 
মহাদেবের বাণীতে এবং অঙ্র তপন্তাততে শিখওীর ধন্টারণে 
জঙ্গগ্রহণের বৃবাত্ত জানিতে পারিদধাছিলাদ॥ ২* 
উদ্োগণর্বানত্গত অোপাখানপর্কে শিখতীর উৎপত্ধিবিষয়ক 


একোনলবত্যবিকশততমোহব্যায়ঃ 


{ শিষত্ডিনে। (বিবাহ, তন স্ীংসন্দেশং শ্রদ্ধা শ্বশুর-দশার্ণরাজন্ড নহা:ক্রেদশ্চ। ) 


তীগ্ম উবাচ । 
চকার য়ং স্রপদ: সুতার; সর্বকর্মশ্। 
ততে! লেখ্যাদিযু তা! শিচেষু চ'পরস্তুপ ॥ ১ 
ইত্রে চৈব রাজেশ হোপশিস্কো বব হু । 
তন্তু মাতে! মহারাজ রাজানং বরবদিলী ॥ ২ 
চোদরামাস তাধ্যার্থং ক্যান্পা; পুত্রবৎ তদা। 
ততন্তাং পাৰ্ধতেো দুই! ক্যা: সম্প্রাপ্ত.যৌবনাস্‌ ॥ 
সিং মনধা ততশ্চিন্তাং প্রাপেদে সহ ভার্যায়া ॥ ৩ 
জ্রপদ উবাচ। 
ফশ্য| মমেয়ং সন্ল্রাপ্(। যৌবনং শোকবধিনী । 
মন! প্রচ্ছাদিত। চেয়: বচন।চ্চ.লপাণিন; & ৪ 
ভাধে]াবাচ। 
ন তস্িখ)! মহারাজ ডবিশ্যতি কথঞ্চন । 
ত্ৈলাক্যকৰ্তা কন্মান্ধি বৃখ। বনত, মিচাহতি ॥ ৫ 


একো ননবত্যধিকশততম অধ্যায় । 


(শিখর বিবাহ <৭: ভাতার স্থানের লবাঞ শুনিধা শ্বশুর 
দণার্ণরাজের মহাক্রোৰ } 


ভীম বলিলেন, _পক্রদ্মন। তারপর ঘপপ নিজ বক্র 
বিপিশিক্ষা ও শিুশিক্ষ। সাধি সকল কাযোরই যেগত॥ 
লাভের অন্ত বিশেষ চেষ্া করিলেন । ১ 

স্বাজেজ ) দদবিডালাতের সন্ত শিখবী হোণাচাবে৷র শিল্ষ 
হইল | যহারাজ ! শিখতীর বুন্ধ্্রী মাত] দ্রপংকে প্রেএপা দিলেন 
দে, তিনি তাহার পুজের অত যেন বধু লইঙ। আসেন। তিনি 
স্বীয় কনার পুত্রের সা বিখাহ দিতে অসিলাদ করিংলন ] জ্রপৃদ 
দেখিলেন--ভ$াছা॥ করা বৌবনবতী হইছে, তখাপি গে শ্রী 
ছু্য়াই আছে (ব্রধানের অহ্পারে পুঙধ হং নাই ), সেইজন 
পৃ হত হার হলে অত চিন্তা হুইল ॥ ২-৩ 

আপদ ঘলিলেন-_গেবি! আঘার এই কক্কা দৌবন লাত 
করিয়া. আম্যর শোকবর্ধন করিতেছে । আদি শূলপাণি তপবান্‌ 
পরের কথার বিশ্বাপ স্থাপন করিছা এ থাবং ইছার কন্তাত্বকে 
গোপন ছাখিযাছে ॥ ৫ 


বদি তে রোচতে রাজন্‌ বক্ষণানি শৃণু মে বচ; 1 
জছ্ছেছানীং প্রপডেথা: স্বাং মতি: পৃষতান্থজ ॥ ৬ 
ক্রিয়তামন্ত বাতেন বিধিবন্‌ দারসংগ্রহঃ 
ভবিত তদ্‌ বচ: লত)মিতি গে নিশ্চিত মতিঃ॥ ৭ 
ততন্তৌ নিশ্চয়ং কৃ তন্মিন কার্ধোইখ দম্পতী । 
বরয়াক্চক্রতুঃ কন্তাং দশার্ণ।ধিপতে: মতা ॥ ৮ 
ততো রাজা ক্রপদে! রাডসিং 
সান রাজ: কুলত; সংনিশ।ম) । 
দাশাণকন্ত নৃপতেন্তন্জাং 
শিখণ্ডিনে বরণা মাম দারান্‌ ৪ ৯ 
হিরণাবার্মেতি পো! ঘোহসৌ দাশাণকঃ শ্বতঃ । 
লচ প্রাদাত্রহীপালয কনাং তর শিবণডিবে ॥ ১, 
সচ রাজ। দশাণেধু মহানাসীং হুছ$ছ। 
হিরণাবর্ষা পরণ্ঠযে। নহা(সেনে। মহামনা; ॥ ১১ 











ভাৰ খলিলেন মহারাজ ৷ 
ফখনহী মিথা। হইবে না, কের ছ্িকন্ঠা ভগবাৰ্‌ শঙ্কর 
কেন এ বিহয্ছে নিব কথা বলবেন? রাদন্ হবি আপনার 
ডাল লাগে, তবে একটি কথা কলিবশাখাপনি শ্রবণ কঙ্ন। 





ন পিছের দে বর 





পৃৰতনৰ্ধন ! আপন আনার কৰা শুনিদ। নিজ 3% অনুলারে 
উহাকে গ্রহনধোগ। বলিং! বিবে১ল। করিলে প্রহণ 





সেন ৪৫ ৮ 

আমারও ইহা ধৃ বিশ্বাস আতে বে, ওপবান্‌ পরের ব।+। 
লতাই হইবে। অতএব অ’ 
লারে কোন এক রাকা: 

এইভাবে বিযাংদানের নিশচদ্ধ করিত পতি-পযী উততধে ধশা- 
রাজের কাকে হী পুজের ছ বরণ করিলেন ॥ ৮ 

তারপর রাজশ্রে্ রাক। ভ্ুপদ সমন রাজার কুলের পরিচন্থারি 
শুনিয়া দণাণরাজের কন্াকেই শিযঠীর জন্ত খ্রীজূপে বরণ 
করিলেন ৯ 

খনার্ণছেপের রাজার নাছ হইল হিরণ।বর্ঘা। দুপাল চ্রিণ।বনথ। 
শিখতীকে স্থান কন্তাদান করিলেন ॥ ১. 

দশার্ণদেশের রাজা [ইরশাবর্ধ] হামলা, অভায দুর্জছ ও তু 
ধীর ছিলেন। ঠাহর নিট বিশাল সৈশুধাহিনীও ছিল। 
তিনি ছহৎ ছিলেন ॥ ৯১ 






৩৫৪০ 


কৃতে বিবাহে হু তদা সা কা রাজসৱম ॥ 
যৌবনং সমন্প্রাত্ত। সা কম্তা শিধণ্ডিনী ॥ ১২ 
কৃতদারঃ শিখণ্ডী চ কাস্পিল্যং পুনরাপমতৎ। 


ততঃ সা বেদ ডাং কন্তাং কক্ষিৎ কাল: স্ৰিয়ং (কল ৫১৩ 


ছিরপাবর্মশ: কন্যা জ্ঞাবা তাং তু শিখণ্ডিনীম্‌ । 
ছাত্রীশাঞ্চ সবীলাক ত্রীড়মানা শ্যবেদয়ং ॥ 

কঙ্কাং পঞ্চালরাজস্ত শ্ভাং তাং বৈ শিখণ্ডিনীম্‌ ॥ ১৪ 
তিস্তা রাজশাদূল ধার্য! দাশাপিকাত্তদ] | 
জক্স্রাতিং পরা, প্রেষ্যাঃ প্রেধগ্রামাসুৱের চ ॥ ১৫ 
ততো! দশাণ।ধিপতে; প্রেব্যাঃ সবা শ্ববেদয়ন্‌ । 
বিপ্রলন্তং যখাবৃততং ন চ চুক্রেধ পারি: ॥ ১৬ 
শিখ)পি মহারাজ পু:বদ্‌ রাঞ্জকুলে তদ)। 

বিজহার মুগ! বু; ভীঘং নৈখাতিরোচছন্‌ ॥ ১৭ 
ততঃ কতিপয়াহন্ট ৬৮, ভরত । 








নৃপত্রেষ্! হিরপাবশ্ম।র করাও তৌধলদতী ছিল, আবাৰ 
এিকে ক্রপংদের ক?। শিস! ওনী এ পুর্ণ চুবত। ছল । বিবাচকাং। 
সমা হইলে পরার সংংত 'এংতডা পুনহায় কাশ্পিলা নগরে 
আলিল। দশাপরাঞ্ার ক্। ;৫ দের মনের জানিতে পারল 
দে, শিখণ্ডী রম ॥ ১২.১৩ 

ছিএলাধশ্থার কও শিযতীর যথা বব জানিছা নি ধাহী 
ও লৱীগণের নিকট সলআ্তাবে এচ ওল লারা পানাইল ছে, 
শাঙালরাছ ফ্পের পুর শ্রিকণা প্রকতপছে পুহষ নে. সর ॥ ১৪ 

ৃপত্রে! এই ৰখ। [নৱ্য দশাণলেপেৰ ধাড্ৰীগণের অত্যন্ত 
কুৰ হইল। তাহারা এহ কখ। জানবার ছক এ ধালীকে 
দশাপরাজের নিট প1)158 দিল । ১৪ 

আাগপর সেই লব ঘ।লাএ। ধশার্ণরাছার (কট যাই সমস্ত 
বিষ ঘখাহখকাবে তাহাকে নিবেদন ক1হ। বলিল- রাজা সর্প 
তিশা প্রত্তারণ। করিয়াছেন। এই কথা শুনিষা দশানরাজ 
অত্যন্ত কুন ছুই! পড়িলেন ॥ ১৬ 

মহারাজ! শিখওীও সেই রাজপরিবারের মধে। পুরবষের 
সাই তখন আনন্বের লছিত বিচরণ করিতেছিল। তাহার 











আহামান্র 





নিজের দ্ধ কোনজূপেট হাল লাংগতিহিল নাও ১৭ 


-লেষক ও এস্িগপের সহিত তোমাকে 


[ উদ্ভোগপর্বব 


হিরণাবর্ম। রাজেন্দ্র রোঘাদতিং জগ।ম হু ৪১৮ 
ততো দানার্ণকো রাঙ্গা তীএকোপসমহিত; ॥ 
দৃতং প্রস্থাপয়ামাদ জ্রপদপ্ত নিবেশনম্‌ ৪ ১৯ 
ততো ক্রপদমাসাষ্চ দূত: কাঞ্চনবৰ্মণ:। 
এক একান্তমুংসাধ্য রহে। বচনমত্রীৎ ॥ ২* 
দাশার্ণরাঞ্জে! রাজংস্বামি৭ং বচনমত্রবীৎ। 
অভিহক্গাং প্রকুপিতে। বিপ্রলন্কন্বয়ানথ ॥ ২১ 
অবমনাসে মাং ৃপতে দূৰ দুর্মস্িত: তব। 
হন্সে কন্টাং স্বকন্তার্থে মোহাদ্‌ হাচিতবানলি ॥ ২২ 
তক্তাভ বিপ্রলম্তন্ত ফলং প্রাপ্ত, হি ছর্দতে। 
এব ত্বাং সঞ্জনামাতামুন্ধরামি শ্থিরো ভব ॥ ২৩ 
ইতি প্রমহাভারতে শতদাহন্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুষ্ছোগপর্ধণি অন্বোপাখানপথান ছিরণ্যবর্মদূতাগমনে 
একোননবত)বিকশততমোহব]ায়: ॥ ১৮৯ 





ভরতে! এাক্টেএ! অনস্ঠগ কিছুদিন পরে তাহার স্্ী- 
বিধক বৃতগ্য উলিধ। 1১৫৭বন্মা (1ধে পীড়িত হইলেন ॥ ১৮ 

তারপৰ দপাণরা৯ 2:৮5 কোনে অতিতত হইছ। জপদয়া।র 
ভৰে এক দূত পাঠ।৫৫লন ৪ ১৯ 

ছিরণ)বন্ধার সেই দুত ধরপনের 
লোককে লরাই। [৮ একাকী 





নিক উপস্থিত হইযা। লন 
নিনে কেবল কপযকেই 






বলিল ৪ ২০ 

নিষ্পাপ 41৬৭ ! আপনি দলাররাঙ্গবে প্রতারণ। করিযাছেন। 
আপনার দ্বারা ₹ত এট অপদানে তিনি অত্র তুদ্ধ হইরাছেন। 
তিনি আপনার জন্ত এই ল:বাদ প/ঠাইদ্বাছেন ॥ ২১ 

ইপতে! তুমি দে আম৷|য অপমান করিয়াছ, ইহা নিশ্চই 
তোমার ফুদত্ণার পরিচয় । তুমি ঘোহৰশতঃ নিচ করার জয় 
বাসার ব্যাৰে বদ করিষাছ। দুবতে। তুষি গাঙ্গ নেই 
প্রতারণার ও বঞ্চনার ফল প্রাণ্ড হইবে, বৈ) ধারণ ফর। আমি 
সদূলে উৎপাটিত 
করিব ও ২২-২৩ ্ 


জহি বেঘব্যাসগ্ৰনীত শতসাংশী পর্থহতা মহাভারতের উদ্ভোগপর্ষান্ত্গত অয্োপ।ধানপর্ো 


ডিরিপাবন্ছার 


দৃভাগগনবিষন্ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অহুবাদ সদাপ্ত। 


চে 


নবত্যবিকলততমোহধ্যায়ঃ। 


[হিরপাবর্দ আক্রমণ ওরেন ভীতন্ত ত্রপস্ত রাতীসদীপে সক্ধটনিবারপোপায়জিডাাস। ভএ ] 


তীত্ম উযাচ । 
এবসুক্তন্ত দূতেন দ্রপদস্ত তদা সপ । 
চোরস্যেব গৃহীতস্ত ন প্রাযর্তত ভারতী ॥ ১ 
স য্দকরোৎ তীত্রং সম্বন্ধিক্তমুমাননে। 
দৃতৈৰধুরলন্তাধৈন তদস্তীতি সন্দিশন্‌ ॥ ১ 
স রান্ধ| সুপ এবাথ জ্ঞাৰ! তবমাগনং | 
কল্তেতি পাঞ্চালহৃতাং স্বরমাণে! বিনির্ঘযৌ ॥ ৩ 
ততঃ সঙ্ল্েহতামাপ মিআপ।সমিতৌজসাম্‌। 
ছছিতুবিপ্রলস্তং তং দাযীণাং বচনং তদা ॥ ১ 
ততঃ লচুদয়; কৃষ বলান|ং বাজসৱন:। 
অভিযানে মতিং চক্রে ক্রপদং প্রতি ভারত ॥ ৫ 
তত; সম্মসতয়ামাস মগ্ট্িভিঃ ল মচীপতিঃ। 
হিরপ্বর্দা রাজেশ পাঞ্চাল|ং পাধিবং প্রতি ॥ ৬ 





নবত্যধিকশততম অধ্যায় । 
[ ছ্য়ণাবন্ধার আক্রঘণে। ডড়ে ভাত পলকখুক রাবীর 
নিকট দ্কটনিদারণর উপান্ধ (ভালা । } 
ষীগ্ যলিলেন,_-রাজন্‌ ! দূত এই কখ। বলিতে ধৃত চোরের 
শাহ গ্রথদে ফপছের দুখ হইতে কে।ল কথাঃ বাছির চইল ৭18১ 
তিনি দধুরভাধী দৃতগণের ধার! এট সংবাদ জানাউলেন ছে; 
আমি প্রতারণা করিথাছি__ ইহা লহে। এইভাবে সৰদ্ধযুক রাজা 
গশার্ণকে দানাইবার জর ভ্রপণ দুষ্কর গ্রহ করিলেন ॥ ২ 
স্বাজ। ছিরলাবর্থা পুনরা্দ খন লংঘাদ লইব| বশ্ার্থভাবে 
ছ।নিতে পারিলেন যে, পাঞ্চালগ্থাজের পুত্রী নিদণ্ডিনী কনা, তখন 
তিনি আরও রোধাবিই্ হইছ। অত্যন্ত ঝ/গ্রতার লহিত জশধকে, 
বদাক্রদণ করিবার জন নিশ্চ করিলেন ৪ ৩ 
_ তারপর রাজা হিরপাযর্ধা বাত্রীদিগের বাক)হুসারে স্বাজ) 
জপ এপ প্রতারিত হইবার সংবাহ অধিওতেননী সমস্ত 
রাজাদের নিকট প্রেরণ করিলেন । ৪ 
ভারত। ব্বতাপর নৃপত্রেষ্ঠ হিরশাবর্ধা পৈরসংগ্রহ করিয়া 
খজ। হদ্ধের উপর আক্রমণের জন্তু নিশ্চই করিলেন ॥ ৫ 
রাজেজ! অনন্তর রাজ হিরণ্যধশ্থা দহতিপের সহিত যনিছধা 





ভিজ বৈ নিশ্চিত: তেষামন্ৃদ্‌ রাঙ্গাং সহাব্মনাদ্‌ । 
তথ্যং ভবতি চেদেতং কশ্ত! রাজন্‌ শিখণ্ডিনী ॥ ৭ 
বদ্ধ পকালরাজালমানয়িগ্যামহে গৃহম্‌। 
অস্তং রাজ্বানমাধায় পঞ্চালেণু নরেশ্বরস্‌ ॥ ৮ 
দ্বাততিষ্যাম পতিং পাঞ্চালং সশিখকিনৰ্‌ ॥ ৯ 
তং তথাচুতমাচ্গায় পুনদূতান্নরা(দপঃ। 
প্রাস্থাপর়ৎ পার্যতায় নিহন্মীতি স্থারো ভৰ ॥ ১০ 
ীত্ম উবাচ । 
সহি প্রকৃত! বৈ ভীত; কিৰিষী চ নব।ধিপঃ। 
তন্ন: তীব্রসন্প্রাপ্ো ভ্রপ€: পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১ 
বিশ্ব দূতান্‌ দাশার্ণে জপ: শোকন্চছিত:। 
সমেত) ভাধ।: রহিতে বাকান।ছ নরাধিপঃ ॥ ১২ 
য়েন মহাতাবিষ্টো ছদি শোকেন চাহ'তঃ। 
পাঞ্চালরাঙ্গে। দয়িত!ং মাতর বৈ শিখঞিনং ॥ ১৩ 


পরাঘণ করিতে লালন হে, পাঞ্াণরাকের পহিত আদার 
কিরণ ত/বহার করা উচিত (৬ 

শেষ লে মন্ত: মি বাদশণ এ নিশির দবোদণ। করিলেন 
যমন! থলি < বিদ্ধ লতা বলিং 917 খাছ ছে, শিখণ্ডী 
প্রকৃতপক্ষে পুত্র নহে, কা, (নব; পাৰূলযাজকে বন্দী 
করি! নিশা পৃছে লই) জলি এসং পাঞ্চদলেশের রা অন্ত 
কাছাৰেও বসার নিধণ্ডীব সহিত ছ্রপদ্ৰে বধ করিব ॥ 1-৯ 

তারপর দূতের দুখে সেট বাব লত্ত। বলিস জানি! রাজ। 
ছিরিশাবন্থা পদের নিকট দূত পাঠাইলেন। স্থির হও ( সাবধান 
হও) আমি কিছু চিনের ঘধে]ট তোমাকে লংছার করিব ॥ ১৬: 

ভীত ধলিলেন,--সঙ্জ! হল তখন স্বভাব; তীক ছিলেন। 
তাহার উপর তিনি দোষ কষা ফেলিয়া ছিলেন। লেইজক্ 
ভূপতি জূপদ অত্যন্ত ভীত হইবা পড়িলেন ॥ ১১ 

রাজা 'ক্রাপদ দশারণদবাঙ্ছের নিকট দূতগণকে প্রেরণ করত 
শোকাভিরূত ছয় নির্জন স্বানে চার্ঘ্যার লহিত মিলিত হইলেন 
এবং তাহাকে বলিলেন ৪ ১২ 

অভ্যস্থ ভয়ে আবিষ্ট এবং শোকে পীড়িত লাঙচালরাজ ছপদ 
সী প্রি পন্থী শিখন্ডীর মাডাকে তখন এই কখা যুলিলেন ৪ ১৩ 





৭১ 


আভিঘাস্ততি সাং কোপাং সন্বন্ধী ম্বমহাবল: ৷ 
হিরণ্যবর্ম৷ নৃপ্তিঃ কধমাণো বরুধিনীম্‌ ॥ ১৪ 
কিমিদানীং করিস্তাবো মূঢ় কম্ত।মিদাং প্রতি । 
শিখণ্ডী কিল পূড্রত্তে কক্গেতি পরিশদ্ভিত: ৷ ১৫ 
কটতি সঙ্ষিন্্/ বয়েন সমিত্র: সবলাহ্বগঃ । 
বঞ্ষিতোহিশ্বীতি মঘানো! মাং (কিলোদ্ধতুমিচ্ছতি ॥ ১৬ 
কিস তথ্যং হুঝোনি মিথ্যা কিং ত্রাহি শোনে) 
ক্রু স্ব শুভং বাক্যং সংবিধাস্যামাহং তথা ॥ ১৭ 
অহং হি সংশযং প্রাণ্ডে। নালা চেয় লিখ[গডনী। 
মঞ্চ রাছিও মহৎ কক্ষ: সম্প্রাপ্ত। বরবণিলি ॥ ১৮ 
লা দ্বং সর্ধবিম্োক্ষায় তবম।খাাচি পৃচ্ছত: । 


ধেবি! আমার মচাবলশালী সর্ধী হিরণ) ক্রোপবশত: 
শ্বীহ বিশাল গৈক্ষণাচ্নী সা আনার উপর ব্আাক্রদণ 
করিবেন ॥ ১৪ 
এখন আদর| ছপনে, কি করা? এই কার বিষ লট 
দাছর। উভদে কিংক$য/বিদ্ ০ইহ। পড়িাছি। হশর্রাজের 
মনে এই কথা দৃঢ় মূল ॥হ। গিয়াছে খে, শিপ তোদ|॥ পু 
‘I, সা! ১৫ 
এইরপ চিন্তা করি৷ তিনি মনে করিতেছেন দে, আমার 
লহিত দ্র প্রতারণা] করিবাচছে , সেনা তিনি দিত, সৈন/ 
ও পেবকগণের লছিত ম।পিং! আসনাকে উৎপাটিত করিতে 
চাছিতেছেন। হ্বুত্োণি। এখানে কি সত) 5 কি মিখা? 
শোনে 1 এই ব্যয়ে তুমি তাহা হল। তো1থার দুখ হইতে 
নির্গত শুভ বাকা আর করি৷ আমি তাঙ্গাই অহষ্ঠান 
করিব ॥ ১৯১ 
কাশী! আমার জীবন লংশদ/পঞ্জ। এই শ্রিখতিপীও 
গালিফ1। হন্বরি! তুছিও মছালন্বটে পতিত হইদ্াছ ৪১৮ 
উস বেখবাপ্রস্ীত শতপাহলী লংহিতা 


হান 


[ উভোগপর্বব 


তথ। বিদব্যাং স্শ্রোনি কৃতাদাত্ড শুচিস্মিতে ॥ ১৯ 
শিখণ্ডিনি চ মা ভৈত্বং বিধান্তে তত্র ভব: । 
কৃপন্থাহং বরারোছে বহি; পুত্ধর্দত; ॥ ২৮ 

ময়া দাশার্ণকো রাজ! বঞ্চিত: ল মহীপতিঃ। 
তদ্রাচক্ষ, মহাভাগে বিধাস্তে-ভতর হদ্ধিতস্‌& ২১ 
জ্রানতা হি নরেক্েণ খ্যাপনার্থ পরস্ক বৈ। 
প্রকাশং চোদিত। দেবী প্রত্াধাচ মচীপতিম্‌ ৪২২ 


ইতি গ্রীমহাভারতে শতগাহত্রাং সংতিভায়াং বৈয়ালিক্যা- 
সু্তোগপর্ধণি মম্বে।পাধানপর্ধণি ডুপগপ্রশ্শে 
নবতাধিকশততমোহধ্যায়: ॥ ১১ 


হৃশ্রোণি॥ অজ্ঞাগ। কছিতেছি_লল লট হইতে 
হুক পাইবাৰ ভঙ্গ তুমি হপাপ উপাধ বল । পৰিত ঈদ 
চান্স? আছি দেই উপাঃ অতি লব কাধ পরিণত 
করিব ॥ ১১ 

প্রব্থরারি ! ভুমি বিগতীঘ বিদধে ওহ করি ২!1। আমি 
ধরাযণত: সেই কা) অংশ্তই করিত, বাহ। আবাদের পক্ষে ছিতকর 
হইবে। আনি স্ব পুত্রপর্থ চটতে হৰ্চিত লাম ॥ ২* 

এবং আমি চশা্বছেশের অধিপতি ঘহাঝাজ হিরপাবর্াকেও 
বঞ্চিত করিহাছি। অতএব মহা চাগে! এইকপ অবস্থান তোমার 
দুরিতে দাহ হিতকর কার্য ঘলিয। বিবেচিত হইবে, তাছ। ধল। 
আছি উহার ্বহঠান করিব ॥ ২১ 

ধৰিও রাছ। ভ্রুপহ লব কিছুই এনিতেন, তথাপি অপরের :: 
নিষ্ট নিজের নির্দোষ প্যাপনেয সত মহারাৰীর সমীপে এ বিষয়ে 
স্পষ্ট ভাষার জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলে দহারাণী 
তূপতিকে বলিলেন ॥ ২২ 
মহাভারতের উক্ভোগপর্কারর্গত অস্বোপাধ্যানপর্কে 








ক্রপদের প্র্জবিষ্ধক নবত্যাধিকশততস্গ অধ্যারের অম্ঘাহ সমাধ্য। 


একনবত্যাধকশততমোইধ্যায়ঃ। 


[ কপদপত।। উন্বদছান 





পদদা নগ্ররক্ষাবাবন্থা তথা দেবারাধনম, বনং গ্ শিশ্ন: “ুণাকর্ণণ 


নামকং ঘক্ষং প্রতি দ্বীনত্খনিবারণাছ প্রার্থনঞ্চ । ] 


ভীগ্ম উবাচ । 
তত শিখণ্ডিনে। মাতা যখাতবং নরাধিপ ॥ 
জাচচক্ষে মহাবাে। ভর্জে কর্সাং শিখণ্িনীম্‌ ॥ ১ 
জপুত্রয়া মরা রাজন্‌ সপট্রীনাং ভদ্পাদিদদ্‌ । 
কঙ্ক! শিখণ্ডিনী জাত! পূরুষে। বৈ নিবেদিত ₹ ২ 
কয়া চৈব নরক্রেষ্ঠ তম্মে গ্রীত।'স্ুমোদিতম । 
পুত্ৰকৰ্ম কৃতং চৈব কশ্যাছা: পাধিবর্ধভ ॥ ৩ 
ভার্ধ্যা চোঢ়া বয়া রাছন্‌ দশার্ণাধিপতে: হত! 
মন্তা চ প্রতযভিছিত: দেব্বাক্যার্ধদর্ণনাৎ । 
ক্যা সা পুম।ন্‌ ভাবীতে)বং চৈতইপেক্ষিতস্‌ ॥ ৪ 
এভচ্ছ্। জ্রপদে। ঘঙ্গলেন; 
সর্ব তব আবি লিবেষ্ট। 
মন্ত্র, রাছ। মন্ত্রযংমাস হাছন 
ঘথাযুক্তং ব 
একনবত্যধিকশততম অধ্যায়। 
[ফশদপয়ীর উ্তরগান, দণৎ্কৰৃঙ্ক নগট রক্ষার *]বস্ত। ও 
দেষারাদন এবং বনগমন ফরত শিদ'৩-৭ বৃপাকর্ণনাদক কক 
দ্বী :খনিৰারপের জক প্রার্থন।। ] 
ভীম বলিলেন,--মহাবাত নযাংপ । তারপর শ্ধিও্ডীর মাত। 
দ্বীয্ব পতিকে বার্থ রহ সলিতে হাইড কতিলেন,_শিখতী পুত্র 
নহে, শিখণ্ডিনীনায়ী কন্টা। ॥ ১ 
সাজন। আমি শুঙতীন। বলিধ। সপয়ীগণের ডয়ে এই করা 
শিখকিনী জন৷ প্রথণ ফরিলেও তাঁহাকে পুত্রনপেই পরিচ্থ 
দিছি ২ 
নরজো্!, আপনিও প্তিবশত: আমার এই বিষ্টি অর- 
মোহন হরিযাষ্ছেন এবং যছার।জ ! কষ্ট! হইলেও আপনি তাহার 
পুৰোচেত সংস্কার ফর করিয়াছেন ॥ ৩ 
ও বাজন! আহার কখারই উপর বিশ্বান করি! আপনি মশার্শ- 
কড়া ইয়ার পরীকপে বরণ করিয়া বিষাহ দি্াছেন। 
যে বয়দানবাকো দৃরি রাধিকা আমি ইহাকে পুত্রক্কপে 
জংকরিহাছি ! ঘহাছেষ বলিবাছিলেন__প্রথমে ক্তারপে 
অনুগ্রহ করিয়া পরে লে পু্ঞ্পে পরিবত্তিত হইবে? সেইজএই 
ই বর্তমান লট উপেক্ষা করা হুইহান্ে॥ ৪ 
৪৪৪ 









সম্বভ্ধকং চৈব লমর্থয তশ্মিন, 
দাশার্ণকে বৈ নৃপতৌ নরেন্ত্র। 
দ্বঘুং কৃদ্ধা বিপ্রলস্টং যথাব- 
হ্বয্বৈকাগ্ৰো নিশ্চয়: বৈ জগাম ॥ ৬ 
স্বভাহপ্তপ্ত: নপরনাপংস্কালে তু ভারত । 
গোলণয়ামাস রাজেশ লধতঃ লদলড় তথ ॥ ৭ 
আতিঙ্ক পরমাং রাজ! ছগ।ম সঙ্গ চার্যাযন।। 
দশার্পতিন। সাধং বিরোধে 'ভরাতার্ভ ॥ ৮ 
কথং সমবদ্ধিল! দার: ন নে স্কাদ্‌ বিগ্রাহে| অহথান্‌। 
ঈতি দকঞ্চিম্ব। মনস। দেবত!মচচুং 





18৯ 
ডং হু দৃষ্া তদ। রাজন দেবী দেবপরং তদা। 
্র্চাং প্রযুতাননথে। ভাগ বচনমক্রবীং ॥ ১০ 


এই কথা শুনিচা ডু লঙল মন্ত্রীকে ধণাংখভাবে লব খা 
বলিলেন। খান! তারপর প্র্গাগণের রক্ষার আন্ত বেচপ 
বাবস্থা কথা উচিত, তাহাৰ ৯৭) তিনি গুনাহ মহিগণের লি 
গুণা মণ করিলেন ॥ ৫ 

নরেঙ্গ! হছিও রাক। ৮ গ্ংই বঞ্চন। ধরিদ্বাছিলেন, 
তৰাপি দশাৰ্ণরাঞের লহিত পদস্থ 9 প্ীতিপূর্ণভাহ অন্ুঃ 
আাখিবার ইচ্ছাত তিনি একাগ্রচিত্রে ময়ণ। করিতে করিতে এক 
দিল্ধাস্ছে উপনীত হইলেন ॥ ৯ 

ভরতনব্দন রাছেপ্র! হরিণ লে নগর স্বভাবতই সবরঙ্গিত 
ছিল, তথাপি এই বিপঝিয লময় উঠাকে সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত 
করিয়া রক্ষার জন্ক বিশেষ বাবা করিলেন ॥ ৭ 

অরততেষ্ট! ধারার সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ার 
রাস ঝাজ! করপছের অতান্ব কষ্ট হইল ৪৮ 

আমার দন্কীর লহিত মহাদুকধ কিভাবে না হইতে পারে, এই 
বিষয়টি মনে ঘনে বিশেষছাবে চিন্তা করি! ভিপি সেই লয় 
বেবগনের বর্ন! আর করিলেন। > 








ছাছন্‌! তখন রাজ। ডপদকে যেত আরাধনা তৎপর হেখিছ। 
ৰহারাষী যেবপূছান্রিত রাজাকে এই কখ| যলিলেন। ১৫ 


৩৫৪৪ 


দেবানাং প্রতিপত্তিষ্চ লত্যা সাধুঘতা৷ সদা । 
কিছু ছত্যোর্ণবং প্রাপ) তস্মাদচয়ত।ং গুক্ন্‌ ॥ ১১ 
দৈবতানি চ সানি পৃজান্তাং ভূরিদক্ষিণদ্‌। 
'গায়স্াপি হুমস্তাং দাশার্ণপ্রতিবেধনে ৪ ১২ 
অযুদ্ধেন নিবৃত্তিষ্ষ মনল! চিন্তয় প্রভো । 
দেবতানাং প্রলাদেন সর্বমেতদ্‌ ভবিষ্যৃতি ॥ ১৩ 
মন্্িভির্সিতং সার্ধ স্বয়া পৃথুললোচন। 
পুরস্তান্তাবিনাশায় যচ্চ রাজংস্তথা কুক ॥ ১২ 
দৈবং হি মামুষোপেতং ভূশং সিধ্যতি পান্ধিব। 
পরস্পরবিরোধীদ্ধি সি্ধিরত্তি ন চৈতরো: ॥ ১৫ 
ভম্মাদ্‌ বিধায় নগরে বিধানং সচিবৈ: সহ । 
অর্নেস্ব ধধাকামং দৈবতানি বিশাম্পতে ॥ ১৬ 
এবং সন্ভাবমাণো তু দৃষ্টা! শোকপরায়ণৌ। 
শিখত্ডিনী তদা কল্প! ত্রীড়িতেব তপন্থিনী ॥ ১৭ 


আর্ধাশাস্ত্র 


[উদ্ভোগপর্কই 


ততঃ লা চিন্তহামাদ মংকৃতে ছ:খিতাবুডৌ। 
ইমাবিতি ততশ্চক্রে মতিং প্রাণবিনাশনে ১৮ 

এবং ল। নিল্চরং কৃত্া ভৃশং লোকপরায়ণা। 
নির্জগাম গৃছং ত্যকু। গহনং নির্জনং বনদ্‌ ৪ ১৯ 
হক্ষেশদ্ধিদতা রাজন্‌ স্থণাকর্ণেনি পালিতম্‌ । 
তত্কয়াদেব চ জনে! বিসর্জ়তি তদ বনদ্‌ ৪ ২৯ 

তত্র চ ্ণভবনং সুধা ত্তিকলেপনম্‌ ৷ 
লাজোল্লাপিকধৃসাঢাযযুদ্চপ্রাকারতোরণম্‌ ॥ ২১ & 
ভৎ প্রবিশ্ত শিখগ্ডী লা ড্রপদন্থাত্মা! বপ। 
অনশ্বানা বহুতিথং শরীরমুদশোষদ়ং ॥ ২২ 
দর্শরাাল তাং যক্ষ: দ্থুণো মাবসংবৃত;। 
কিমর্ধোইয়: তবারস্ত: করিতে ক্রহি ম। চিরম্‌ ॥ ২৩ 
অশক্যগিতি সা হক্ষং পুন; পুনরুবাচ ছ। 
করিস্তামীতি বৈ ক্ষিপ্ৰং প্রতু!বাচাথ গুহক: ॥ ২৪ 





দেষগণের ব্দারাধনা লক্ষন পূরযের পক্ষে লগ সত) ( উত্তম ) 
উপায়। দে থ্যক্কি দুঃখলাগরে নিঘজ্ষিত ॥টধাছেন, তাহার পক্ষে 
মার এবিবঘে ধলিযার আর কি আছে অতএব আপনি গুরু- 
দনগণের এবং দন্ত দেবতাদের পৃ কন, ব্রা্ধণগণকে প্রচুর 
দৰ্িণাযান কক্ষন এবং চ্শার্ণরা?:কে গ্রতিয়োহ করিবার হন অরি 
গকলের হ্যেদ করুন। ১১-১২ 

প্রতো| আপনি মনে মনে এই চিন্বাট কচন যে, গশার্নহাজ 
ধন্ধ লা করিয়াই প্রত্যাবর্তন কঙ্ন। প্ষেতাগণের কপাপ্রলাণে 
এই লব কিছুই লম্পয় হৰয় ৰাটযে।। ১৩ 

বিশাললোচন নরেশ! আপনি এট নগরের রক্ষার জর 
বপনের দহিত যে মাপ বরিঘ্বাছেন, তাছাই নিশ্পাগ্ন করল ৪১৪ 

তৃপাল| পুরুষার্থদংঘোগে দৈব বিশেধরপে কলগ্রদ ইরা 
ধাকে। দৈৰ ও পু্বার্থ পরস্পর বিরোধিতা করিলে উই 
ফগপ্রধান করিতে লমর্থ হয না। ১৫ 

রাছন্‌ | অতএব আপনি মহ্তিমগুসীর সহিত নগররক্ষার দর 
প্রয্নোজনীয় ধ্যবস্থ। ফরিছা ইচ্ছাহপারে দেবগণের অর্জন 
বন ৷৷ ১৬ 

এইভাবে ছইগনকে শোকমথ হইয। কথাবার্তা বলিতে 
দেখিয়া তপস্বিনী কল্সা শিখতডিনী লক্ষিত হয়া এইরপ চিন্তা 
করিতে লাগিল_এই আনার মাত৷ ৪ পিড়। আমার জনা দুঃখ 


প্রাপ্ত হট্া্েন। এইন্তণ চিন্ব। কর! লেই কন॥। নিজ প্রাণ- 
ত্যাগ করিতে স্থির কয়ল ॥ ১-১৮ 

এইভাবে জীবনকে =৪ করি। দিবার নিশ্চয় ধরিয়া সেই 
কনা। অত্ান্থ শোকাকুল হঃং। পৰিল । তারপর গৃহত্যাগ করত 
নির্জন ও গছন বনে চলিয। ঘাইল ॥ ১৯ 

রাছন্‌! সেঃ বন লগুিপালী ধক্ষ মুণকর্ণ কৰক রক্ষিত 
ছিল। হার ভয়ে সাধারণ সার লেট ধনে ধাতাহাত বন্ধ 
করিয়া হিদবাছিল || ২* 

এই বনের মধ্যে দুশাকর্বের চনকা ধরা ও মৃত্তিকানলেপন 
কর। বিশাল ভংন ছিল। এই ভবনের প্রাচীর ও তোরণ 
(বছিধায়) তিশং উচ্চ ছিল। এই ভবনের চারিদিক হইতে 
বিভা মূল, চন্দন ও দূপের সুগন্ধ নি:লতে হই(তছিল।। ২১, 

নৃপ! এ ভবনে প্রবেশ করিব জ্রপহকনা। শিগকিনী বিন 
উপৰাল হয়ত শরীরকে শুক করিতে লাগিল ॥। ২২ 

নুলাকর্ণ বক্ষ তাহাকে সেইরপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন |, 
তাহাকে দেখিছাই তাহার মনে কোষলভাব উদয় হইল। তখন 
তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ তত! তোমার এই উপবাস 
অত কিসের অনা | নি প্রন্থোজ্ন দীত্র বল। আমি উৰা পূর্ণ 
করিব | ২৯ 

এই কথা শুনিয়া সেই কন্য। দক্ষকে ধলিল-_-আমায় অভিলাষ 
পূর্ণ কর। আপনার পক্ছে অদন্ভব। তখন বক্ষ পুনঃ পুনঃ তাছাকে 
ধলিলেন-আদি তোমার অডিলাদ অবনত পূর্ণ কৰিব ॥ ২৪ 


ছিনসত্যাধিকশ হতমাহায়: ] 


ধনেশ্বরস্তাহুচরে বর়দোইশ্ছি পায়ে । 

অদেঘদ্‌পি দাপ্যাসি হৃহি যং তে বিবক্ষিতম ॥ ২৫ 

ততঃ শিখণ্ডী তং সৰ্বমখিলেন শ্বেদয়ন্‌ । 

ভশ্মৈ হক্ষপ্রধানায় ঢুণাকর্ণায় ভারত ৪ ২৬ 
শিখণ্ডিস্যবাচ। 

অপুতো মে পিতা বক্ষ ন চিরা্রাশনেগ্যৃতি। 

অভিঘান্ডতি সক্রোবে। দশার্পাবপতিছি তদ্‌ ॥ ২৭ 

মহাবলে মহোৎসাহ: সহেষকবচো নৃপ: । 








মহাভারতম 


৩৫৪৫ 


তন্ছাহ্‌ ৱক্ষন্ব মাং দক্ষ মাত পিতৱঞ্চ মে ॥ ২৮ 
প্রতিজ্ঞাতো হি ভবতা ছুখপ্রতিশমো মন. 
ভবেদ্তং পুকষো যক্ষ স্বংপ্রলাদাদনিন্দিত: ॥ ২৯ 
ধাবদেব স রাজা বৈ নোপয়াতি পুরং মম । 
ভাবদেব মছাযক্ষ প্রসাদ: কুরু গুহক ॥ ৩৯ 
ইতি এ্দহাভারতে শতসাহত্র্যাং লংহিতায়ামু 
স্োগপর্বনি অন্বোপাখ্যানপর্বাণি শুণাকৰ্ণনদাগনে 
একনবতাধিকশতগমোহধ্যারঃ ॥ 





সাজকন্]ে! আহি কুলের সেবক, তাই আদার বরগান 
করিবার শক্তি আছে, তোমার থাহ। ইচ্ছা, বল। আমি 
তোদাকে অগ্েন্ধ বন্তণ প্রদান করিব ॥ ২৫ 
তর্তনন্দন ! তখন শিপতী সেট হক্ষপ্রণ/ন চশ।কর্ণকে নিজের 
সদর বৃতান্ত বিস্তারের লহিত নিবেদন কিল ॥। ২৬ 
বিখজিনী বলিল-_ক্ষ! আমার পুজহান পিতা বিপদাপত 
হইছাছেন, হতয়াং নীত্রই বিনাশ হাল হঃবেন , কারণ, দশা 
কু হুইয়া তাহার উপর অকমণ করিবেন ॥ ২৭ 
উ্নগ্রহধি বেদখাস হত 


থদাকর্ের সহিত পির 


সেই স্বধর্ণনয় কচ€ষিত দশাএএাজ। মহাৰ্দৰান্‌ ও মহা. 
উৎসাংশালী। বক্ষ! অতএব ছাপে আদার ঘাতা, পিত! ও 
আমাকে তাহা নিকট ২৫০৫ বক্ষ) ক৩ন ॥ ২৮ 

প্ুহক হহ্যধ্গ। আশ+ন আনার হু নিবাহ্ণের জনা 
প্রতিজ্ঞা কারন এ. ঘ, অ'পন(এ ৫পা আমি এক 
শ্রেষ্ট পুরুব তৰা ৰাই হ কাছ হিরৰাবশ্ধ। আমাদের 
নগরের উপর আতমশ কবল, পেট ক্ষপের হঙোই আপনি 
আমাকে কপ বকন।' ২৯৩১ 





শঠলাহনী সংহিতা হছাভারতের উষ্চোগপর্ধবগ্ুগিতি অক্থোপাপাানপঞে 
লাঙ্গাৎকাএবিহ্ক একনবত।বিকপততম ৫ 33৮ লনা 


দ্বিনবত্যবিকশততমোহথ্যায়ঃ। 


[ শিখণডিন: পুর প্রাপ্তি, ্ৰপদপ্ত হিরণ্যবর্দ্মনশ্চ সন্তোষ, স্ুপাকর্থায় কুবেকস। আ তশপদানম্‌, 
িখণ্ডিনং ন হনিষ্যামীতি তীন্ষসা প্রতিদ্ ৮1] 


তীগ্থ উবাচ। 
শিখিবাকাং ক্রন্বাথ ল যক্ষে। ভরত্তধভ ) 
ঞ্ঠোবাচ মনল! চিন্তা দৈবেনোপনিপীড়িত: & ১ 
ভৰিভব্যং তথ! তন্ধি মদ চুখায় কৌরব। 


ভদ্রে কামং করিধ্য।[মি সময়: $ু নিবোধ মে॥ ২ 
(স্বং তে পুংন্ধং প্রদান ইধ: ধারয্িতান্মি তে) 
কিঞ্চিৎ কালা ম্বরে দান্ত পুংলিঙগং স্বমিদং তব । 
আগস্তধাং কয়! কালে লত)ং চৈব বদন্ব মে ॥ ৩ 





দ্বিনবত্যহিকশততম অব্যায়। 
-* [শিখতীর পুরুৰন্ধপ্রাপ্তি, ক্রপদ ও হিরপ।বপ্থার সন্তোধলাতত, 
সুদীর্শকে বুবেযের অভিশাপপ্রহান এবং শিখতীকে (বিনাশ ন। 
করিব জনয তীন্দের প্রতিজ্ঞ।। ] 
ভীগ বলিলেন, -ভরততে& কৌরৰ ! শিখ্িনীর এই কথা 
অনিয়া দৈৰপীড়িত যক্ষ শুদাকর্ণ দলে মনে চিন্ধ। করিব! ঝলিজেন, 
জে | তুমি দাং! বলিলে, তাহাই হইথে। হদিও ইছা। 





আদারপক্ষে অত।ন্ত ছু:খের কারণ হইবে, তথাপি আমি তোষার 
ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এ বিৎদ্ধে আমার হাহা সর্ব, ভাছা তুমি শ্রবণ 
কর। আমি তোছাকে আমার পূক্তবত্ব প্রদান করিব এবং 
€তাহার স্বীত্বকে আছি ধারণ রিং; কিন কিছুকালের জনাই 
আছি আহার পুরুষত্ব তোছ।কে প্রদান ফরিব। সেই নিশ্চিত 
সহবের ঘষে) তুষি আদার পুরুথত্বকে ফরাই। ঘিবার জন) এখানে 
আলিবে। ইহার আন] তুমি ত্য ধাকা্রপান কর ।) ১-৩ 


তঞমিত 


প্রস্থ, সঙ্কমসিস্কোংশ্রি কামচারী বিহঙ্গম: ॥ 
মতপ্রসাদাৎ পুরং চৈব ত্রাহি বন্ধংস্চ কেবলম্‌ ৪ 
লি ঘারযিস্তাি তদেবং পাধিবাযজে । 
সত্যং মে প্রতিজ্ঞানীহি করিষ্যামি প্রিয়: তম ॥ ৫ 
শিখাণডিস্থাবাচ । 
প্রতিন্নান্কামি ভগবন্‌ পুংলিঙ্গং তব সুত্র ॥ 
কিঞ্চিৎ কালাস্তুরং নথ বারয়ন্য নিশাচর ॥ ৬ 
প্রতিবাতে দশার্পে তু পাথিবে হেমবর্মনি। 
কক্ৈব হি ভবিস্যামি পুরুষত্ব ভবিষ্ণুলি ॥ ৭ 
ভীত্ম উবাচ । 
উত্যক্ত! সমরং তত্র চক্রাতে তাবুতৌ রপ , 
অক্টোহক্্কাভিসন্দেহ্ে তৌ সংক্রাময়তাং ততঃ ৪ ৮ 
সলি্গং ঘারয়ামাস পুপাঘক্ষোহথ ভারত । 
হক্ষপঞ্চ তদ্‌ দীপ্ত: শিখণী প্রত্াপগ্যত ৪ ৯ 
ভিত; শিখণ্ডী পাঞ্চাল।: পুস্থনাসাগ্ত পাধিব। 


আমি সিদ্ধ, লাদর্থাশালী, ঠচ্চ!গলারে ওরা বিরচন 
করিতে সম এবং আকাশে ও চলিতে পারি । তুমি আবার কপার 
কেবল স্বীয় নগর ও বনধু-ঘাক্ধবগণকে রন্ধ। ক0।। ৪ 

স্বাকৃষারি! এইডাবে আনি তোনার হীব পার করিব, 
তোমার কার্য পুণ হইলে তুখি আনার পুকপন্থ ফিরাইর। দিবার 
আনা জামার নিকট লতা প্রতিল্প। কর, তবে আমি তোমার 
প্রিয় কার্ধা করিব ॥। ৫ 

শিশতিনী বলিল,_ডগংন্‌ ! আনি আপনার এই পুক্ৰতধ 
দখাসমছে কিয়া বিষ । [নিশ।চ৫! আপনি [কচু কলের অন 
আমার এই সতীত্ব বারণ কলন ।। ৬ 

দশার্ণহেশের স্বাঞ। ছিরব/ব"। কিরিচ| ধাইলে আমি পুন 
কন্যাই হইৰ্‌ এবং আপনি পূুৰ্ববৎ পূৰ্ণ হইখেন ॥ ৭ 

ভীগ বনিলেন,_নৃপ ! এই কধা হলি তাহার! উতষে 
প্রতিজ্ঞা করিল এবং উ্য়েই পরস্পরের গেছে লিজ নিজ শ্রী 
ও পুরুবন্থ লংকষণ করিয়া দিল। ভারত! নুশ্যকর্ণ বক্ষ সেই 
শিখঞিনীয ভীত ধারণ করিল এবং শিখিনী হক্ষের কাতিছান্‌ 
পুর্বন্ব প্রাধ হইল ॥ ৮৯ 

রাদন্‌! এইরূপ পুরুষত্ব পাই৭া পাঞ্চালরাজযূদার শিখতী। 
অত্যন্ত আনন্বিত হইছা নগরে প্রবেশ করিল এবং স্বীত্ পিতার 
লহিত মিলিত হইল ॥ ৯৯ 








আহাশার 


| উক্ষোগ পর্ব 


বিবেশ নগরং হৃষ্ট: পিতরপ। দমাসদং ॥ ১০ 
হখাবৃত্তং তু তৎ সবমাচবে ক্ৰপদস্ত তৎ । 
জ্রপদন্তন্ত তচ্ছ ধা হধমাহা রয়ৎ পরঘ্‌ ॥ ১১ 
সভাব্যস্তচ্চ সম্ার মহেস্বরবচত্তদা! 

ততঃ অন্প্রেহয়ামাল দশার্ণাবিপতের পঃ ॥ ১২ 
পুরুযোহয়ং মম সুত; শ্রদ্ধতাং মে ভবানিতি। 
অথ দাশার্ণকে| রাজ! সহসাত্যাগমত তদ ॥ ১৩ 
পাঞ্চালরাজরং ড্রুপদং চুখশো$ সমদ্িত; । 

ততঃ কাম্পিল্যমাসান্জ দশ!ণ।(বিপতি বত; ॥ ১৪ 
প্রেবল্লামাল সংকত্য দূতং ত্্চপিদাং বরম্‌ । 
আহি মদ্ধচনাদ্‌ দূত প।ঞ্চাল।ং তং বৃপাধসদ্‌ ॥ ১৫ 
যশ্বে কল্তাং স্বকন্তাথে কৃতবানমি হুসতে। 

কলং তক্কাবলেপস্ত উক্র।ন্কর ন সশক্স; ॥ ১৬ 
এবমুক্শ্চ তেনাসৌ শ্রাঞ্থণো রাঞ্জসণ্ডম। 
দূত: প্রয়ডে। নগরং দাশাণনূপচোদিত; ॥ ১৭ 











লে ধাৰতীয বাল্য তেহালে দরিগাছিল, তৎ সমন্তই রাজা 
ভলৎকে বলিল। তাহার এই বখ। শুনিয়! রও] ফ্রপদের অপার 
আনন্ৰ হইল ১১ 

তখন ভাঙা। স পাতা ভ্র€তের ভগবান মহহশ্বরের দেওয়া 
বরের কথা স্বরণ হইল | ২৭৫ রাজা পদ দশার্য়।জার 
নিকট হৃত পাঠাঈলেন এবং বানালেন থে, জামার পুর পুরুষ। 
পনি আহার এই কথার বিশ্বাস করন। 

আহিকে দুঃখ ও শোকে আচিঝৃত (ইহা গশার্ণর/জ দছ্সা 
শাঞ্চালরাজ ক্রপধের উপর আক্রমণ ঝ[ঃলেন। 

ফাম্পিলানগত্রেহ নিষট উপস্থিত তই নারাজ ছিরন্যবন্ধ। 
ধেখজগণের মধ শেঠ এক আদ্ছাকে অচার্খন| করিয়া মুতে 
কপ নিকট পাঠাইলেন। 





তিনি বলিয়া দিলেন_দৃ! আমার কথায্লারে নৃপাধম. 


সেই পাঞ্চাদয়া্কে খলিষে--দুর্ঘতে ! তুমি নিজ হন্ঠার় জন 
হে আহার কন্তাকে বরণ করিখাছ, দেই প্রভারণার ফল আজ 
তোমাকে দেখিতে হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১২-১৬ 

নৃপতেষ্ঠ। দণার্রাজের নিকট হইতে এই সংঘাধ পাইয়া! 
এবং তাহারই প্রেরণার দৃত্তরূপে সেই ব্রাদ্ধণ ফাম্পিল্যন্গরে 
আসিলেন & ১৭ 


বিনবতগবকশত তমইপ্াহ ) 


তত আসাদয়ান।স পুরোধা দ্রপদং পুরে। 

জশ্মৈ পাকালকে। রাজা গম শুসংকৃতম্‌॥ ১৮ 
প্রাপন্রামাস রাজেন্র সহ তেন শিখণ্ডিনা। 

তাং পু্জাং নাভ্যলন্দৎ স বাকাং চেদমুবাচ হ 1 ১৯ 
বধ্ুকতং তেন বীরেন রাজ্ঞ। কাঞ্চনবর্মণ।। 

বং তেংহমধমাচার তৃহিত্রাস্মাভিবঞ্চিত: ॥ ২৯ 
তঙ্ক পাপস্ত করণাং ফলং প্রাপ্র.হি দুর্মতে। 

বেছি দুক্ধ। নরপতে মত্ত রণনুর্ধনি ॥ ২১ 
উদ্ধরিস্তমি তে সন্ত; স।ম।ত্যন্তুতবান্ধবদ্‌। 
তয্ুপালন্ভসংযুকং শ্র।বিত: কিল পাগিব; ॥ ২২ 
দশার্ণপতিন! চোক্রে। মন্ত্িঘধে! পুরোবসা। 
অভবদ্‌ ভরতশ্রে্ জ্রপদ: প্রণয়ানতঃ ॥ ২৩ 

হদাহ মাং ভবান্‌ ত্রক্ষণ দখপ্িবচনাদ বচঃ। 
অস্তোত্তয়ং প্রতিবচো দৃতে। রাজে ব্দিন্যু্ি ॥ ২৪ 
ততঃ স্ল্রেঘয।মাস ভ্রপদোহপি মহাস্থনে। 





নগরে আলিয়া, পুরোহিত ব্রাপ্ধণ ৫140৯ ক্রপতের লঠিত 
[মালত হইলেন। পাকালএাও তাহাৰে দক্মানিত করিঘা অরা 
ও গে প্রদান করিলেন। ওাঁছাত্র সহিত রাৎকুঘার শিখতীও 
ছিল। রাহে্জ! পুরে।হিত সেই পৃ গ্রহণ করিলেন ন! এবং 
তখন এই কখ। ধলিলেন ॥ ১৮-১৯ 

রাজন! বীরযর রা! হিরণ/বশ। হে পংবাধ দিছেন, 
উচ শ্রবণ কঙ্ছস। পাপাচারী নল । তেও কন্তাধার! আছি 
প্রসারিত হইদাদ্ধি) ছূর্ঘতে! তাহার পাপের আন্ত আগ তুদি 
কদতোগ কর। নরেশ্বর দৃকধক্ষতে শালিহ! তুখি আজ আমাকে 
দূতের যোগ দাও ॥ ২০-২১ 

আদি যয্তরী, পু ও বন্ধু হাঙবগণের সঠিত তোমাকে উচ্ছেষ 
কৰিয়া ফেলিব। এইরপে পুরোহিত মহগপের দখে৷ উপবিষ্ট 
আখ) হপদকে ধশার্ণরাজের কখিত দেই তিরকষারপূর্ণ বাক্য 
সদাইলেন। 
প্রত! তখন রাছ। পদ গ্রীতিৰশত: বিনীত হই 
পড়িলেন এবং এই কথা খলিলেন,_ ক্ষন! আপনি আমার 
সন হিযণাবন্দার কখাছপারে যে সংবাদ শুনাইলেন, তাহার 
উত্তর সাদার দূত সব বাইর রাজকে জানাইবে ॥ ২২-২৪ 

তারপর হুপদও মহাত্মা ত্রিণাবখ্ধার নিকটে হেছে পারস্বত 


বহাভারতম 


এক বিধানে হা' 


৩৫৭ 


হিরদ্যবর্মণে দৃতং ত্রাক্ষণ: বেদ্পাহগন্‌ ॥ ২৫ 
তদাগন্য তু ৱ্যজানং দৰার্ানিপ(তিং তদা । 
ডদ্‌ বাক্যমাদদে রাজন যুক্ত: ত্রপাদেন হ॥ ২৬ 
আগমঃ ক্রিয়তাং বাক্ত: কুমারোহ য়ং সুতো মম । 
মিত্যৈতহক্তং কেনাপি তদশ্রন্ধেরমিত্যুত ॥ ২৭ 
ততঃ; ল রাছ! ক্রপদন্ত ক্রু! 

বিদধযুক্তে! দূবতীৰবিষ্ঠাঃ ॥ 
অন্প্রেহ্ামাস সুচাকরূপ।; 

শিখন: সী পুমান্‌ বেতি বেত মু ২৮ 
ভা; শ্রেধিতান্তবভাবং বিদিযা 

শ্রী বাড়ে হচ্ছশ ছি সম । 
শিখণ্ডিনং পুরুষং কৌএবেশ্র 

দাশার্পবাভাড মত।গত।বন্‌॥ ২৯ 
ততঃ কৰ। হু রাজ স আগনং গ্রীতিমানথ । 
ম্থদ্ধিন। সমাগনা গুঠো সাসনুণাস ত ॥ ৩ 





দুতকলে পাঠাতলেন ॥ ২৪ 


রাৎন্‌ ! তিনি ৬পার্শরাতের নিক? হারয। ্দদ থে লংবাদ 
বিধাদ্ধিলেন, তাং ঠাহাকে বলিতে লাগলেন ॥ ২৬ 





রাজন! আপনি ্ংং আস) স্পষন্পে পরীক্ষা ককন বে, 
সামার এই ফদার পু (+%। ৭৮ )। আপনাকে কেছ দিখ।। 
কয় ইহাকে ৰষ্টান্ূপে 5141 করির।ছে, হাতা বিশ্বাল করিবার 
যোগাই নহে ॥ ২১ 

তারপর গাজা হিরণাবন্থ। ভ্রপদের এই কথ! শুনি৷ বিচার 
করত অতান্ত ননোহর এপদারিনী শ্রেষ্ঠ মুবতীগণকে এই বিদ্ধটি 
পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠাইধ। দিলেন থে, সত্চহ শিখণ্ডী পুরুষ 
কিনা২৮ 

কৌরবরাছ ! তৎকর্তুক প্রেরিত। দেই মূৰতীগণ প্রশ্ন তথা 
জ্বানিধা রাজা হিহদাবথাকে আতিশহ আনন্বের লতি সব বিছ 
খলিল । তাহার! দশার্ণরাদের মনে এই বিশ্বাস জন্াইর! বিল হে, 
শিখতী এক দহাপ্রতাবশালী পুৰুষ ॥ ২৯ 

এইরূপে পরীক্ষা করিছ। রাগ হিরশ্যবশা অত্যন্ত গ্রীতিলাত 
করিলেন তারপর তিনি দব্বদ্ধী (বৈবাহিক) ফ্রুপদের সহিত 
মিলিত হুইছ। হঈচিতে সেধানে বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩* 


1৮ 


শিক্ষণডিনে চ মুদিত: প্রাদাণ বিবং জনেশ্বএ:। 
হন্তিনোংপ্বাষ্চ গাশ্চৈব দাস্তে হব বহলান্তথা ॥ ৩১ 
পৃজিতশ্চ প্রতিহযৌ নিভংন্ত তনয়াং কিল। 
বিনীতকাধিবে শীতে হেসবর্ধনি পান্বিবে। 
প্রতিযাতে দশার্ে তু হৃষ্টজূপা শিখার্ডনী ৪ ৩২ 
বন্ধচিতখ্ কাললা কুবেরে| নরবাহনঃ। 
লোকহাত্রা: প্রকু্বাণ; স্থস্যাপাক্িবেশনম্‌ ॥ ৩৩ 
ল ত্সৃহক্তোপরি বর্তমান 

আলোকগ্ামাস ধনাধিগোপ্ত। ॥ 
ন্ট যক্ষস্ত বিবেশ বেশ্ম 

সবল তং মাল৷ গুণৈবিচিত্ৰৈ: ॥ ৩৪ 
লাজোস্চ গন্ধৈল্চ তথা বিতানৈ- 

রভ/চিতং ধূপনধূপিতঞক । 
্বজৈ: পতাকাভিরলদতক 

ভক্ষ্যাপেয়ানিহদন্তুহোমন্‌ ॥ ৩৫ 
তং স্থানং তু দৃষ্ট। তু সত: সমল়তন্‌। 


রাঞ। তিরণাব্। তান সঃ চট(। স্ব জামাতা শিখওীকে 
বহ ধন, হৃম্বী, অঙ্থ, গঞ্জ এ দালী প্রচান করিলেন ॥ ৩১ 

কেধল ইহাই নহে, তাহাকে নিখা। দংবাদ দেওয়ার (১৪ 
বঙ্গাকে ভ€সনা ফরিলেন। তারপর তিনি রাঙা ভ্ূপদ কতৃক 
শঙ্গানিত। হস প্রত্যার্ঠন করিলেন। মনোমালিগ্র পরিহার 
করত দণার্শরাগ্জ হিজপাৎন্থা প্রত ₹ইৰ। কিরিছ। ধাটলে শৈখতিনী 
আতা হৱ হইল ॥ ৩২ 

তারপর এদিকে কিছু কাল পরে নএন|হন হুষের জোকলমূহ 
এপ করিতে করিতে নুপাবর্ণের ব/লভবনে অ।গিলেন ॥ ৩৩ 

তাহার প্রহর উপর আকাশদার্গে অবস্থান করত ঘনা- 
যক্ষ বুবের উত্তমরূপে তাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বার্ণ 
খঙ্গের লেই ভবন বিচিত্র যালাসসূহে সন্দিত ছিল। উশীর- 
চৰন ও শন্থাডু পদার্থের হুগত্ধে এই গৃহ অ্রবাসিত ও চন্রাতপের 
ছারা সুশোভিত ছিল। উহার চারিদিকেই দূপের সুগন্ধ বাহির 
হইতেছিন। এবং বরবিব ধ্বজ! ও প্তাক্কান্বার৷ শোভা বন্ধিত 
হইত্তেছিল। লেখানে তক্ষা, তোজা, পের আছি লমন্ত বা,যাহাহের 
জিহ্বা ও মন্ত য়া উদরারিতে হোঘ কর। হইত, উহ! প্রন্থত 
দ্বিন।. তারপর কুষের লেট ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪-৭ 

তাহার নিবালস্থান সর্বমঘাকা(র হুলক্ছিত, মণি, রয় ও 





জাযাশ।র 


উস্সোগপবর 


মণিরঃ়স্ুবর্ণানাং যালাি: পরিপূরিডম্‌ 1 ৩৬ 
নানাকুহ্দগন্ধাচাং সিক্র দন্ম ষ্টশোভিতম্‌ ৷ 
অধাব্ৰবীদ্‌ হক্ষপতিস্তান্‌ ধন্ানহুগাংস্তদ৷ ॥ ৩৭ 
শ্বলঙ্বতমিদং বেশ সুপস্ডামিতবিক্রদা: । 
নোপনর্পতি মাং চৈব কস্মাদগ্ধ ল মন্দবী: ॥ ৩৮ 
হঙ্ছাজ্ছানন্‌ স মন্দান্া মামলৌ নোপসর্গাতি ॥ 
তন্বাৎ ভন্থৈ মহাদণ্ডে! বাধ্য; স্টাদিতি মে মতি; ৪৩৯ 
বক্ষ! উচু। 
জ্রপদন্থ সুতা রাজরন্‌ র্রান্ডো জাত। শিখণ্ডিলী। 
তক্তা নিমিত্তে কন্মিংশ্চিং প্রাদাৎ পুরুহলক্ষপম্‌॥ ৪ 
-অগ্রহীলক্ষণ পা গ্রছুতে। তিতে গৃহে । 
নোপসর্পতি ভেনাস সত্রীড়: প্সরূপবান্‌ ॥ ৪১ 
তন্মাৎ কারণাদ্‌ রাজন্‌ পুণে ন বাস্ত সর্পতি। 
ক্রুদ্ধ কুরু বখান্তায়ং বিবানমিহ ডিঠডাম্‌ ॥ ৪২ 
আনীঞ্তাং সণ ইতি ততো হক্ষাধিপোইব্রবীৎ ॥ 
কর্তান্মি নিগ্রহং তত প্রহু।ব|চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩ 





এবং তাহার চারিনিক্ই জলসিক্ত ও মাঙন। কর হইছিল 
বলিহ। অতিশৰ শোডালম্প৷ দেখি) ধঙ্নাজ কুখের দুণাবর্ণের 


লেবকগণকে হিজাঙা করিলেন অদিতপরাজিমী দ্ষগণ! 
মুশাকর্ণের এই ওবন তে। লর্ফ প্রকারে হপম্দিত দেখা দাইতেছে 
(ইহাতে বৃঝ। যাইতেছে বে, গে গুহেই পাছে, ) তথাপি লেট 
সখ আমার নিকট আসিতেছে ন কেন ৬৬৬৮ 

এই মন্যবুদধি বঙ্গ 'পাহি আপিং|ছি জানিয়।ও’ আদার নিষষট 
আলিতেছে না; লেইঞগ্ তাহাকে শুঞ্চদণ্ড দান ক॥। উচিত 
ইহাই আদার দিদ্ধান্ধ। যক্ষগণ বলিলেন__র1ছন্‌। রাজ| জ্রপদের 
শিষণ্ডিনী নারী এক বস্তা জঙ্গিয!ছে। তাহাকেই কোন এক বিশেষ 
কারণ বশত; সুশাকর্ণ নিগের পুক্ষত্ব দান করিয়াছেন এবং 
তাহার স্ত্রীর নিছে এহণ করিছাছেন। লেই হইতেই তিনি স্ীযল 
বারণ করিয়া নিজের গৃহে অবগ্থান করিতেছেন। স্বীরগ ধারণ 
করার লক্াৰশত: তিনি আপনার নিকট আসিতে পারিডেছেন 
না॥ ৪-3১ 

ঘৰারাজ ! এই কাছণেই গুখাকণ আজ আপনার নিকটে 
উপস্থিত হইতেছেল না। এই বৃৱাক্ণ শুনিঃ! আপনি দাহ! উচিত 
বলিয়া হিব্চনা করিবেন, তাহাই ক্ষন) আজ আপনার 
বিমান এই স্থানেই খাকুক ৷ ৪২ 


ছিনবত্যাধকশততমোইদ্যায়: 


সোহভাগচ্ছত হক্ষেত্রনাহৃত: পৃথিবীপতে। 
স্ীপরূপো মহারাজ অস্টো। শীড়ালমন্তিত; ॥ ৪৪ 
তংশলাপাথ সংকুদ্দো বনদ: কুরুসন্দন। 
এহমেব ভবন শ্রী পাপস্ত গুসকাঃ ॥ ৪৭ 
ততোহব্রধীদ্‌ হক্ষপতির্মহাত্বা 

হন্মাদ্দস্ববমস্যেচ যক্ষান । 
শিখতিনে লক্ষণং পাপবৃদ্ধে 

স্লক্ষণং চাগ্রহী: পাপকর্মন্‌ ॥ ৪১ 
অপ্রবস্ত সুতুবূ'দ্ধে হস্মাদেতং কয়! কৃতন্‌। 
তন্মাদন্ড প্রভৃত্যেব সী সং সা পুরুব স্তথা ॥ ৪৭ 
ততঃ প্রলাদন্ায়ামর্ধক্ষা বৈশ্রহপং কিল। রঃ 
দুণক্কার্থে কুরঘান্তং শ।পস্টেতি পুল; পুনঃ ॥ ৭৮ 
ততে। মহাত্মা যক্ষে্দ; প্র হুবাচানুগাজিন: । 
সর্ধান্‌ বক্ষগণাংস্তাত শাপস্কাস্তচিস্টীধয়া ॥ ৪৯ 


মহাহারতম্‌ 


৩৫৪৯ 


শিখিনি হতে হক্ষা; স্থং রূপ: প্রতিপংগ্যতে । 
স্থুণো যক্ষো নিরুদ্বেগে ভবন্ধিতি মহামন: ৪ ৫৯ 
ইত্যুক্ত। ভগবান্‌ দেবো বক্ষরাজ; পূজিত: । 
প্রহযৌ সহিত; সর্ধৈনিমেবান্তরচারিভি; ॥ ৫১ 
সথপদ্ধ শাপং সম্ল্াপা তটরৈব গুবসৎ তদা। 

সময়ে চাগসৎ তৃর্ণং শিখগ্ডী তং ক্ষপাচরম, ॥ ৫২ 
সোংতিগম্যাত্রবীদ্‌ বাকাং প্রাপ্তোহস্মি ভগবন্থিতি। 
তমত্রবীং ততঃ সুপ প্ীতোধস্বীতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩ 
মার্্জবেনাপতং দৃষ্ট। রাজপুররং শিখণ্ডিনদ। 
সর্ধমের বখাববওমাচচক্ষে শিখণ্ডিনে ॥ ৫3 

re যক্ষ সাচ । 

শত্তো বৈশ্ৰবণেনাহং হংকুতে পাধিবাত্ত। 
গচ্ছেদানীং যথাকানং চর লোকান্‌ ঘৰ্বান্ুধম় ॥ ৫৫ 





তখন ঘক্রাজ কৃবের নলিলেএ,-__ুণাকর্শকে এনানে লয় 
আইস। আমি তাহাকে দও্নন করিব। এই ফখ। তিনি 
গারধার বলিতে লাগিলেন । ৪৩ 

কৃপুতে! এইভাবে আত তত) 1<'কর্ণ কেরাছ কুবেরের 
নিকট গছন করিল! ত্রীষ্ধপ দারণ কর!য লে এত।ন ল্লঙ্ভাষে 
ওুছার লক্ষণে গিয়া ধড়াইদা রহিল ৪9 

সলমন! তাহাকে সেইজলে ছেখিদধা কুবের আত) ক্র 
হইলেন এবং শাপ দিতে দিতে বলিলেন, ক্ষণ! এই পাপী 
শোকের এই স্তব এখন এইযপট খাকেসে । ৪৪ 

তারপর দহাস্রা বক্ষরাজ বুকের লেই হক্ষকে বলিলেন, 
পাপরুদ্ধি ও পাপাচারী বক্ষ । তুমি ধঙ্গগণকে অপদানিত করিছ। 
এখানে শিখণ্ডীকে নিজের পুরুষত্ব দান করিখাছ এবং তাহার স্বীত্ব 
তুঁদি গ্রহণ করিয্নাছ ৷ ছুমুখি সুপাকর্ণ! তুমি এই খে অধ্যবহাধ) 
কপ করিয়া ফেলিযাছ, ইঘার জগ তুষি সাজ হাটতে স্বী তইন্াই 
খাকিবে এবং শিখণ্ডী পুঞ্দ হইছ থাকিবে ॥ ৪৬৪৭ 

তখন বক্ষগণ অচুনয় বিন করিব! সুপাকর্শের জর কুষেরকে 
প্রন করিলেন এবং বার বার আগ্রহ লঙকারে হলিলেন-_আপনি 
এই শাপের অন্ধ করিব দিন ॥ ॥৮ 

হল ছুখ্যোৰন। তখন দহাত্। হক্ষৰাদ৷ হুৰের নুণাকর্ণের 
শস্ছগোদী সেই সং দক্ষমণকে পাপের অবপানের ইচ্ছ। কৰি৷৷ এই 
কথা হলিলেন 8 ৪৯ 


হক্ষগণ। শিগতীব মৃতু হইলে 
শিক্ষের পূর্ধাঝপ লা” করসে অতএব এপন লে নিজগ্বিশ্ন 
হউক । এই কয বলিং মহামন হবাৰ মরা ফুধের লেট 
লন বক্ষগণক€কধ উল্লত্ল পুত ৪3%! বিমেধৰা(ত্ৰই অঢীর 
স্থানে পঘন করিতে লমগ প্বীত দেংক নদের দটিত লেখানে হাটতে 
চলিয়া ধাইলেন ॥ ৪*-৫১ 

লেই লম হুবেয়ের দশ: 
বাদ করিতে লালিলেন। 
নিশাচর  দুণাকণের 
হইল । ৫২ 

ভাহার নিকটে হাই পিপন্ী এই কথা বলিল--ডগবৰ্‌ ! 
ক্যাদি জাপনায় নিকট উপস্থিত ছটদ্রাছি। তথন সুদাবণ 
তভাছাকে বারংবার বলিলেন -াণি তোমার উপর অত্যন্ত 
গন্ধ ছইরাছি। ৫৩ 

রাজকুমার [শিখগীকে সরলতা দহিত উপস্থিত হইতে 
দেখিয়। নেই হক্ষ নিজের লঘবা বৃরা্ধ ধখাহখতাবে তাহাকে 
বনিনেন। ৫৪ 


যক্ষ বলিলেন,__রাকুদার ! 


যক্ষ শুণার্ণ পুনরাম 








180 গুদাক্শ সেখানেই 
পূর্গ নিশ্চিত দদছে লেট 
নিকটে আতিলন্বর আলেছ। উপস্থিত 






শিগতী 


তোছার জন্যই হক্ষর়াজ 
সবের আমাকে অভডিশ।প ঠ্থিদ্ধেল; অতএব এখন দাও, 
ই্ছাদারে লমগ্রন্থগতে প্রবের দিত বি5হশ কর ॥ ৪৫ 


{ উ্ভোগপবধ 


৫৫০ জাধ।শা 
দিষ্টমেভং পুরা হন্তে ন শকামতিবতিতুম, । জুড়ান্ধবধিরাকার। যে মুক্তা ক্রপদে মন! ॥ ৬২ 
পষনং ভব চেতো হি পৌলস্তান্ত চ দর্শনম.॥ ৫৬ এবমেছ মহারাঙজ প্রপুদান্‌ ত্রপদাবঞ্জ: । 
ভীম উবাচ। স সম্ভৃতঃ কুরুক্রেষ্ঠ শিখণ্ডী রখসত্তম: ॥ ৬৩ 
এৰদুক্ত: শিখণ্ডী তু স্ুপঘক্ষেণ ডারত। জোষ্ঠা কাশিপতে; কক্ষা অস্বান্ামেতি বিশ্রুতা | 
প্রত্যাজগাম নগরং হর্যেণ মহত বৃত; ॥ ৫৭ জ্রুপদস্য কুলে জ্রাতা শিখণ্ডী ভরতর্যত ॥ ৬৪ 
পুজ্তরামাস বিবিবৈর্দ্ধমালৈচর্হাধনৈঃ। নাহমেনং ধরম্পানিং যুধূতস্থং সমূপন্থিতম্‌। 
্িজাতীন্‌ দেবতাশ্চৈব চৈত্যানথ চতুষ্পধান্‌ ॥ ৫৮ মূহুর্ভমপি পশ্বেয়ং প্রহরেরং ন চাপত ॥ ৬৫ 
স্রপদ: সহপুত্রেণ সিদ্ধার্থেন শিখণ্ডিনা। . বতমেতক্ছন সদ পৃথিব্যামলি বিশ্কুতম। 


সুক্ষ পরমাং লেভে পাঞ্চালা; সহ বান্ধবৈ: ॥ ৫৯ 

শিষ্যা্ঘ৷ প্রদদৌ চাথ ডোণায় কুরুপুঙ্গব। 

শিখত্ডিনং মহারাজ পুত্রং ট্টপুনিণং তথা ॥ ৬০ 

প্রভিপেদে চহুপ্পাদং ধ্্মবেদং পা: । 

শিখণ্ডি সহ হুম্মাভিব ইছায়স্চ পাধতঃ ॥ ৬১ 

মম কেতরাকাত ঘখাবং প্রতাবেদযন্‌। 

আমি ইছাকে লিের পুরাতন প্রারক বলিচাই মনে হার, 
বৃতরাং ইহ। হইতে অব]াঠত্তি পাবার কোন লানখা ছার 
নাই; তাছা না হালে তোমার এখান হইতে গমন ও সেই 
সঙ্গেই পুলপ্তাবংশদর হক্ষরা9 কুবেরের দশন_কিঠালে ওতে 
পারে। ৫৪ 

ভীষ্ম বলিলেন,_হে ভারত! 
পর শিখ অতিশন্ধ আনন্ধের পঠিত নিজ নগরে ফিরি 
আপিল ॥ ৫৭ 

পূর্ণ যনোরখ হই প্রতাপ নিজ পুর শিখণ্ডীর হিত 
পাঞ্চালয়ার জপম গল্ধ-বাল্যাদি লানা প্রকার বহছ্ল। উপচারছায়া 
ঘেৰত! ও ব্ৰাথলগণৰে এবং চৈত) ( ন্বখনি ধম) বৃক্ষসমূহ ও 
চতুশ্পখলদূহকে পৃছ! করিলেল। তগন কপ বন্ধু মান্ধবগণের 
দহিত ভান আনন্দ লাও করিলেন । ৫৮-৫৯ 

সহারাজ সরতে । ফপদ নিজ পুত্র শিখতীকে_খে প্রথগে 
কক্মাডেপে অন্থনাও করিছ্াছিল, প্রোশাচার্ডের সেবা করিয়া ধরবে 
শিক্ষানাত করিবার জন উহার নিকট সমর্পণ করিলেন ৪ ৬» 

এইভাবে পপর শিখণ্ডী এবং বৃহ, সকল বাত্বৃষ্দ 
তোমাধের লহিত এক দগ্গে প্রহণ, ধারণ, প্রযোগ ও প্রতীকার-- 
এই চারিপাদনূক বযর্কোদ অধায়ন করিয়াছিল ॥ ৯১ 


দুণাকর্ণ ক্ষে এই কথা হলিলে 


স্তিল্াং স্রীপূর্বকে চৈ শ্রীনাদি ট্রাক্পিনি ॥ ৬৬ 
ন দুক্ষেয়মছং বাপমিতি কৌরবনন্দন। 

ন হস্চামহমেতেন কারণেন শিখণ্ডিনম্‌ ৪৬৭ 
এতৎ তবমহং বেদ আগ্র ভাত শিখণ্ডিনঃ 
ততো নৈনং হনিয্যামি সমরেদাততায়িনন ॥ ৬৮ 


আনি ফলের নগরে কিছু গুপ্রচর (নযুক ক্দবাছিলাম, 
থাছার। জড় অন্ত 6 হধিএ লাকি সেগানে বাস করিতে ছিল। 
তাচারাইট সমণ্ড লংবা* আমাকে ংখার্থ ডানে বলিহাছিল॥ ৯২ 

মহারাজ কুক্শ্রেট! এটরণপে রখিগণের নব! শেঠ কপ 
কুমার শিখও্ডী প্রথমে স্বীরপে জমি পরে 498 ছ্ইবাছ্বিল । ৬৩ 

ভরতত্রে&! কাশিরাডের ো&। কক্ষ, হে আঙ। নামে 
বিধ্যাত্ত ছিল, সেই কতা ছুপ(্র হালে পিখতীর সপে উৎপা! 
হইৰাছে ॥ ৬৪ 

যখন এই শিখণ্ডী হাতে ধহ্ুবাণ ধারপকরত দুদ্ধের ইচ্ছা 
আমার সন্ুগে উপস্থিত হটবে, তখন আমি মৃদর্ককালও তাহার 
দিকে তাকাইব লা এবং তাহাকে প্রহারও করিব না॥ ৬॥ 

কৌয়বনন্দন। এই পৃথিবীতেও আনার এই ব্রত প্রসিদ্ধ 
আছে ৰে, হের, ছে পূর্বে সরীরপে জন্মি পরে পুরুষ হইরাছে, 
বাহার নাম স্বীলোকের নামাহুদ্ধণ এবং দে স্বীলোকের বেশতুবা 
ধারণ করে, এই সফলের উপর আছি বাণ নিক্ষেপ করিব না ॥ 

বখল ছুর্ধ্যোঘন। এই কারণেই আমি শিখতীকে ঘখ বরিতে 
পারিধ না।। ৬৮৬৭ 

শিকতরীর জন্মের ধাস্তবিক সৃতযান্ত আমি জানি, স্থতরাং সে ধদি 


আততায়ী হইয়াও আহার সন্ধে আলে, তথাশি আষি তাহাকে 
বধ করিব না ৷ ৬৮ 


ত্রিনবতাবিকশভতমোহলায়: ] মতান্রান্বতম্‌ 2২৫5 
ঘদি ভীন্ সিং হস্তাৎ সন্থা: কুধু; বিগর্হপম্‌ ৷ মৃতূর্তদিব স থানা ভীগ্মে যৃক্তমমন্তত ॥ ৭* 
নৈনং তস্থাদ্ধনিক্ত।মি দৃষ্টাপি সদরে স্থিতম্‌ ॥ ৬৯ ইতি প্রীদহাভারতে শতসাহ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
বৈশম্পায়ন উবাচ । মুভোগপর্বণি ন্থোপাধ্যানপরবণি শিখণ্ডিপুন্বপ্রাপ্তৌ 


এজ তু কৌরবেযা রাজা দুর্ব্যোধননস্তদা । 


ছ্বিনবত্যাবিকশততমোহধ্যাক্: ॥ ১৯২ 





বহি ভীম স্রীলোককে ছত)। করে, তবে সঙ্জন ঘ/কিগণ 
তাহার নিষ। কিযে । সেইজন্ শিখতীকে লদঙাগণে দণ্ডায়মান 
দেখিযাও তাহাকে বিনাশ করিব ন।॥| ৬৯ 


বৈশম্পাৰন বলিলেন, _ছনমেজ। এই সব কথা শুনিয়া 
ফুক্বংদীর রাজা তুর্ধ্যোঘন মৃদূকাল তিস্বা করিয়া শিখতীকে 
ভীস্বের বখ না ক্ষরাই উচিত ধলা ঘানি লইলেন ॥ ৭* 


ঘি বেগব/ালওয়িত শততলাহ্বী দংচিত। মহাভারতের উদ্সোগপর্কান্থরসত অস্বোপাম্চানপর্কে 
শিখতীর পু! প্রিবিষংক ফিলবতাদিকশততঙ খখাছের অগুহ(দ লঘাপ । 


শ্রিনবত্যবিকশততমোহব্যায়ঃ। 
[ ্শ।াধানেন পৃষ্টৈচীযপ্রন্তৃতিভি: দ্ব-প্বশক্তীনাং কথনন। ) 


সচয় উবাচ । 

প্রচাতাল্লাং তু শর্ধধ্যাং পুনরের সত্ব । 

মধো সধন্থ লৈঙ্ষম্ত পিতামহনপৃচ্ছত ৷ ১ 

পাণ্ডবেয়ন্ত গাঙ্গেয় হাদতৎ সৈগ্তমুগ্ততন্‌ । 

প্রস্থৃতনরনাগাশং মন্থারখসমাফুলন্‌॥ > 

ভীঘানুনপ্রত্বতিভিহ্ে ঘালৈর্ঠহাবলৈ। । 

লোকপালসমৈগু পুং ধষ্টদ্যপুরোগনৈহ ॥ ৩ 

অগ্রঘ্মনাবার্ধামুদ্ধ তমিব সাগরদ্‌। 

লেনাসাগরমক্ষোত)লপি দেবৈ্হাহবে ॥ ৬ 

ত্রিনবত্যধিকশততয অধ্যায় ৷ 

[ হর্ষোধনকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হই তীনম প্ৰঠৃত্র স্ব-স্ব শক্তি 
ব্ণৰ।] 

নয় বলিলেন,-_য়াজন্‌ | রাত্রিশেষে দুখন প্রভাত হইল, 
দেই লহ আপনার পুত্র হুর্ধোধন সন শৈল্তের মধ পুন 
পিতাদছ ভীক্বৰে জিজ্ঞাল। করিলেন । ১ 

গন্বানন্মন। এই যে পাণষগপের দৈক্তবাচিনী দ্ধের জন্য 
উত্তত হইয়াছে, ইহাবের ঘবে। বহ পদ/তিক, হস্তী ও অপ আাছে। 
এই সেনাবাহিনীতে বহ মহারবী ও বিশাল রখদমূহ আছে। 
লোকগালগণের প্যার পরাক্রঘশালী ও মহানক্র্ডর ভীঘলেন, অর্জুন 
এবং ছা প্রতি বীরের! এই ধাহিনীকে রক্ষা করিতেছে। 
এই বাহিনী উত্ধালতরদ দালাযূক লমুতে তুল) ছু্ঘ। ইহাদের 
অগ্রগতি রোষ কহা আপস্ভব এসং দেবগণও এই মহাছুদ্ধে এই 

৪9৫ 





বেন কালেন গাঙ্গেয় ক্ষপঘ়েধা হাদ্যুতে। 
আচার্্ো ব! মহেদ্বাস: কুপে। ব। সুমহাবল: ॥ ৫ 
কর্ণে। বা সমহপ্লাথী ড্ৌণিৰ। বিজসৱম: । 

ওটি দিব্া্বিছ্য: লবে ভলচ্ছো তি বলে নম 1 ৬ 
এতদিচ্ছাছাঠং জ্ঞাত: পরং হৌ তৃত্বল! হি মে। 
হৃদি নিত্য: মহাবাতো বক্তনর্ছনি তন্মম ॥ ৭ 

ভীত্ব উবাচ | 

অহুন্তপং কুরুশ্রেষ্ঠ কঘোতং পৃথিবীপতে । 
বঙ্গাবলমম্জিত্রাণ।ং (তেহা: হপ্তি পুচ্ছলি॥ ৮ 





লৈনালদূতকে সবৰ করিতে সমণ ₹টবেন না || ২-৪ 

মহাতেছস্বী গগ্থানন্দন * আপনি কত লদগ্ের ঘখ্ে এই 
নৈনাধাছিলীকে ধৰংল করিতে পরল মহাধনর্র ভ্োশাচাধা, 
অতাষ বলনান্‌ ককলাচাধা, রণক্রাহী কর্ণ অদব। দ্বিগতোষ্ জঙ্থখাম। 
কত সহন্গের মৰে; এই “ক্রদৈন।চ্গিকে দংঘাগর করিতে সখ 
হইবেন । কারণ, আমার সৈএ/মধে। ব্দাপনার! লকলেই দি্যাস্ব- 
সদৃছে পতিক ।। ৫-৬ 

মহাবাহো! আমি ইহ) আনিতে ইচ্ছা করি এবং ইহা 
ছানিবার জন সাদার হছে সর্ঘধধ অত্যন্ত কৌতৃছল হৃইতেছে। 
অতএব আপনি আমাকে ই্ছা বলুন ৭ 

ভীষ্ম বলিলেন, _কুজেষ্ পৃথিবীপতে । ভুমি আই হে 
শক্রদিগের বঙ্গাবলের কথা ডিভ্ঞাল। করিলে, ইছ! এখন তোমার 
হোগ।শ্রশ্বট রা হইদবাছে ৮ 


“> 


শৃণু রাজন্‌ মম রণে হা শক্তি: পরমা ভবেং। 
শস্ত্রবীর্য্যং রণে ঘচ্চ ভুজয়েশ্চ সহাতুজ ॥ ৯ 
আর্্বেনৈব ঘুক্ষেন যোদ্ধব) উতরে। জন: । 
মারাযুদ্ধেল মায়াবী ইতে/তদ্‌ ধর্মনিশ্চন্য ॥ ১০ 
হঙ্কামহং মহাভাগ পাশুবানামনীকিনীম্‌। 
দিবনে দিবসে কত্বা ভাগং প্রাগান্থিকং মম ॥ ১১ 
ঘোধানাং দশসাহত্রং কৃত্বা! ভাষং মঙ্তাছ্যতে । 
সহশ্রং রধিনামৈকদেষ ভাগো। মতো মম ॥ ১২ 
আনেনাছং বিধালেন সরন্ধ: সততোশ্িত: । 
ক্ষপরেরং মহৎ লৈশ্তং কালেনানেন ভারত ৪ ১৩ 
যুক্চেরং বদি বাস্রাণি মহান্তি সমরে স্থিত: । 
শতসাহত্রথাতী|নি হন্তাং আসেন ভারত ॥ ১৬ 
লভয় উনাচ । রি 
কতা চীক্মন্ত তদ্‌ বাক]: রাজ দুধ্যোধদ জাত; । 


মহাবাচে) রাঙন ! হু্ধে আমার যে স্বহাপেক। অধিক শক্তি 
পাছে, আমার অস্তের ও চট চপ্বের হে বল আছে, তংগর্মষটট 
বলিতেছি, শ্রংণ কর)» 

শরাখারগ লোকের সচিত ল্রলডাদে দুগ্ধ করাট উচিত এবং থে 
একি মাধবী, তাহার লহ মংছাতুদ্ধ কও) +ব।-_উতাই ধরণ. 
শাস্্ের নিশ্চর || ১ 

মহাভাগ! আনি প্রতিহিন প।হবদৈন/গণকে প্রথমে সী 
দৈনিক ভাগে বিজ করিয়। উঠাস্গিতে বদ করিব ।। ১১ 


মহাগ্রতাপশালী দুর্ধেখন ৷ এট ধুষ্ধে হণ হাজার যোষ। 
ও এক ছাগ্জার রনী প্রতিদিন আমার একভাগ গণনা করিতে 
হইবে ॥ ১২ 

ভারত | এই বিধান স্স্পারে আমি পচ উত্তত ও সন্ছিত 
খাবি এ বিশাল লৈনাবাহিনীকে খৰি এতানৃশ নিৰ্ধারিত 
সময়ের মধ্যে বিনাশ করিতে পারিব || ১৩ 

ভারত | হি আমি ঘৃষ্ধে অবস্থান করিয। লক্ষ বীর সংঘার- 
কারী নিগ্ছের অসবপদূহ প্রয়োগ করিতে পারি, তবে আদি 
একমাসের মধ্যেই গাওযগশের সদন শৈরযাবাহিনীকে নিহত 
করিতে সমর্থ হইব || ১৪ 

বঙ্গ বলিলেন” _রাজেজ । ভীছের এই কখ। শবদ করিয়া 
বাগ! দুৰ্যোধন আছিরল হাছণগলের মলে) সরকাশ্রেঠ ভোগ 1চ18)কে 


[ উদ্ভোগপর্বদ 


পরাপৃচ্ছত রাজেন্দ্র ড্রোণমক্গিরসাং বরণ ॥ ১৫ 

আচার্য্য কেন কালেন পাতুপুত্রন্ত সৈনিকান্‌। 

নিহস্তা ইতি তং ্রোণ; প্রত্যুবাচ হসঙ্িব ॥ ১৬ 

স্ববিরোইশ্মি মহাবাহে! দন্দপ্রাপবিচেটটিতঃ । 

শঙ্বা্গিনা নির্দছেয়ং পাণ্ডযানামনীকিনীদ্‌ ॥ ১৭ 

যথা ভীম; শাস্তুনবো মাসেনেতি মতির্মম। 

এন! মে পরমা! শক্তিরেতন্মে পরমং বলস্‌ & ১৮ 

হাভ্যাষেব তু হাসাভ্যাং কপ: শারদ্বতোইক্রবীৎ। 

ত্রৌনিস্ত দশরাত্রেণ প্রতিজভে৷ বলক্ষঘুম্‌॥ ১৯ 

কর্ণস্থ পঞ্চরাত্রেণ প্রতিজন্ডে মচাস্ত্রবিং 

চচ্চৰা স্বতপুৱস্থ বাক্যং সাগৱগাস্থতঃ ৷ ২৯ 

জহাস সন্বন: হাসং বাক) চেদসুবাচ হ। 

ন হি ঘাবদ রণে পার্থং বাণশদ্ধধনুর্ধরম্‌ ॥ ২১ 
খিল্ঞাল। কণ্রিলেন,_আচা। ৷ আপনি কত লদধের দধে৷ পাখু- 
পু ঘুৰিষ্ঠিরের দৈন/গণক্ষে বিনাশ করিতে পারেন? এই প্রশ্ন 
শুনি পোপাচার্ষা রাশিতে ত(লিতে বলিলেন, .১৫-১৬ 

মহাবাহো! হস এখন আনি 3দ্ধ চটয়! পড়িঘাস্ছি, আমার 
আপশকি ও চেষ্টা কমি গিয়াছে, তথাপি স্বীয অন্ের আগতে 
পাণ্ডযগণের বিশাল লৈনাবাহিনী চন কি) ফেলিব॥ ১৭ 

ঘেন্ধপ শান্বহণঞ্জন ভীস্ব এক মালের মধে। পাওযলৈন/গণতে 
বিনাশ করিতে পারেন, সেইতপ এ গছগ্ধের মখে। আমিও লগ 
পাণ্ডধৰাহিনীকে বিনাশ করিতে পারিব-_ইচাই আমার বিশ্বাস 
এবং ইছাই আমার সর্বাধিক শকি ও ইহার আদার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বল | ১৮ 


শরছান্পুর কশাচার্ধা চুই মাসের দণে পাওবলৈনাগশকে ধ্বংস 
করিতে পারিবেন বুলি! আনাইলেন। কিছ জোণপুত্র অশ্বখাদা। 
ঘশছিনের মধ্যে পাওবনসেনাদিগকে হখ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা 
করিলেন ॥ ১৯ 

হহাদনূছে অতিজ্ঞ কর্ণ পাচদিনের ঘৰে৷ পাওবঘাচ্নীকে 
বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। দৃতেপুত্র কর্ণের এই কখ। 
শুনিবা প্গানন্দন তীন্ ঠাট্টা করিছ। উদ্ৈ-গ্বরে ছাপা! উঠিলেন 
এবং এই কণা বলিলেন__ রাধান্বত ! বত ক্ষণ ন। তুদি দৃস্ধডূমিতে. 
শব্ম, বাণ ও হার উ্রচঙ্চের সঞ্চিত অর্জুনকে একই রখে 


চতুনবততালিকণ ঠতনোহলগাধত ] 


বাহুদেবসমাধূক্তং রথেনায়া স্ব দাহবে ৷ 
সমাগচ্ছনি রাবেন তেনৈবমভিদস্তসে । 





মহাভারতৰ 


cna 


ইতি শ্ীলতা ভারাতে শতসাহ শ্রযাং সংহাতায়তে বৈথাসিকা( 
সুজোগপর্ণি অস্থোপাধানপর্বদি শীশ্ঘাদিশকিকগনে 
ভ্রিনবত্যবিকশততমোইধ্যাঘং 








পানিতে হেছিবে এবং মত না তুমি তাছার সহিত দুধে হিলিত 
হইবে, ততক্ষণ তুশি এপ অভিদান প্রকাশ করিতে খাক ও 


ইচ্ছানপারে আরও থাহা বলিনাএ বাকে, তাহ1ও বলিঙ্া ঘাটতে 
পার ॥ ২:-২২ 


রথ বেদন্যাপপ্রৰীত শতলাহলী সংহিতা মহাভারতের উপ্তোগপর্কান্তর্গত অন্থোপাখ|া নপক ভীস্থাধির দ্বারা স্ব-স্ব 
শক্তিবর্গনবিৰত্বৰ ত্ৰিনৰ্তভাৰিকশততম শৰ্যান্থের অহুবাদ লঘাপ্ত? 
ঢতুর্ন বত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ। 


[আছুসেন বসা, বুধিষ্টিরসা, সহায় কানাঞ্চ, শক: প14চযদানন্‌ ) 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
এতচ্ছ্ত্বা ডু কৌস্তেচ: সর্ধান্‌ আত, পহধরে । 
আত্ম ভরতক্রে্ট ইদং বচনমত্রবীং ॥ ১ 

ঘূধিচির উবাচ । 
ধার্তরাষ্ট্ন্ত নৈশ্তেষু যে ঢারপুবা ২ । 
তে প্রবৃত্তিং প্রযচ্ছত্তি মমেম।: ঝুঃহিতাং নিশ।ম্‌ ৪ ১ 
হুব্যোধনঃ কিলাপচ্ছদাপগেয়ং মহাত্রতম্‌ । 
কেন কালেন পাণ্ডনাং হগ্ঠাঃ সৈগ্মিতি প্রভে৷ ॥ ৩ 
মাসেনেডি চ তেনোকে। ধার্তঁরাষ্ট স্বহুমতি:। 
_ডাবডা চাপি কালেন ছ্রোণে(ইপি প্রতিজ্দ্রিবান্‌ ॥৪ 


___ চতুৰ্বৰত্যধিকশততম অধ্যায় । টি 


[ব্জনকতিক নিজের, লহাহকগণের ও দুরের শক্তির 
পরিচন্ব ছান। ] 
বৈশস্পান ধলিলেন,--৬এত রে দমে! কৌরহসৈক্স- 
দিগের হবো ঘাহ। কিছু আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বতাষ 
পাই ফুন্ধীনন্বন ৰূখিষীর নিজের লদন্ত আর+শকে নির্জনে 
ব্যান করিয| আনিবা এই কখ) বলিলেন ॥ ১ 
দুরধিউির বনদিলেন,-_শৃতরাষ্পুর্রগণের সৈক্ষদধো আমার বে 
লব গথ্চর নিযুক্ত আছে, তাহার) শামান্কে এই দংৰাহ 
জানাইযাছে বে, গত ছাজিতে হখ্যোধন মহাব্রতখারী গঞ্জানন্বন 
ভীঙ্গকে এই প্রশ্ন করিছাছে,_ প্রতে।৷ শাপনি কত লমদ্বের 
ৰম পাওবগণের সৈরকে লংহার করিতে পারেন? ২-০ 
| সক দৃতরাষ্ট্রের অতান্ত দুর্মতিপুত্র দুর্খ্যোধনকে এই উত্তর 
দিছাছেন বে, আছি এক নাসের মযো পাওধসৈস্তগশৰে লংহার 
করিতে পারি ।' ত্রোখাচাৎ)ও এই দদর়ের দখো ইহা করিবার 


গৌতমো দ্বিগুণ: কালমুকবানিতি ন: শ্রতন । 
ড্বৌবিপ্ব দরাতরেণ প্রতিজডে। এচারুবিং॥ ৫ 

ভখা দিবা স্তুবিং ক' 
পঞ্চতিদিবসৈঠ সত: 
ভশ্মাদহনপাক্ছানি শ্রাাঠলদ ন তে ধচ:। 
কালেন কিয়া পতন কপঢ়েরিতি ফাক্ুন । ৭ 
এবসুজে। খড়াকেশ: প 


কুঞদংলদি । 









বানুদেবং পৰী: ব১ন: প্রা ভাদত ॥ ৮ 
সব এতে মহাযান; ক্ুঃ%।।-১এযোধিন। । 


অলংশয়ং নহারাজ হগরারের ন সংশয় ও ৯ 


ওঞ্জ প্রতিক্ঞ। কারয্যছেন। 2১1 
বলিয়াছেন--€ই কা আমার 
লদ্তে অভিজ্ঞ হোপপুছ অশ্বধযম। 
বৰংসের জগ হতিজ। ক: 


১:৫ ওদঘাল লৰযের কথা 







এও মধো পাগুবলৈক্রের 








দিব্যাত্ববিতৎ কণ কৌরবলতাত 7৯জালত হই) লৈষ্চগত 
পাণ্ডবগণকে বত করিবার দত ২1০ শ।চদিন ললছের প্রতিজ। 
করিযাছেন। ৯ 

অর্জুন! অতএব আমিও তোমার ৰখা শুনিতে ইচ্ছুক 
হইঘাছি। কান্ত! তুমি কত পদের মুখ) শক্রমিগকে বিনাশ 
করতে পারিবে? ৭ 

রাজা ছুখিকিএকতিক ইহ গিজপিতি হইন্গ। নিজাৰিজিযী 
অর্জুন শুগবান্‌ ভীকলের দিকে দৃপ্ত করিয়া এই বা 
বলিলেন ৪৮ 

ঘহারাঞ্জ! ইহাতে কোন ল্দেই্ নাই থে, এই লব মৃহান্ম। 
যোস্ধার। জন্বিদ্তাজ সুহনী এ বিচি পন্ধাততে হুন্ধ করেতে 


৩৪5 


শ্ৰবীম্চতন্ । 





অপৈতু তে মনন্তাপে। যথ। 
হস্কামেকরথেনৈব বাস্বুদেবদহগরবান ॥ ১৯ 
সাদরানপি লোকাংসরন সধান্‌ স্থাবর-জঙ্গমান্‌ । 
কবজ ভব্যং ভবিস্তৰক নিমেধাদিতি মে মতি: ॥ ১১ 
বৎ তদ্‌ ঘোর: পশুপতি: প্রাদাদস্তং মহ ্মদ। 
কৈৱাতে দ্বনবযুদ্ধে তু তদিদং নয়ি বর্ততে ॥ ১২ 
যন ধুগান্তে পশুপতি; লবন্কৃভানি সংহরন্‌ । 
প্রযুণ্ করে পুঞ্ষযবয।স্র তক্গিদং ময়ি বর্ডতে ॥ ১৩ 
তর জানাতি গাঙ্গেয়ো ন স্রোণো ন চ গৌতম: ৷ 
ন চ জ্রোগসুতে! রাদন্‌ কৃত এব তু সূত: ॥ ১৪ 
ন দু দূক্তং রণে হন্ত: দিবৈ/রট: পৃথগ জনন । 
আর্জবেনৈর দুদ্ধেন বিজেদাছে। বয়ং পরান্‌ ॥ ১৭ 
তথেমে পুক্রঘব্যাত্রা: সহায়াস্ততর পাধিব । 
সৰ্বে দিষ্ান্ত্রবিদ্থাংস: লবে ঘুস্ধাতিকঃভিক্ষণ: ॥ ১৬ 
বেদান্তাবভৃষষশ্রাতা: সব এড়েই পরা ঞিড।: । 
সঘখ, স্তর: তাৱার। পৃরেধাধী লমৰের মনেই নিংলংলন্ধে 
শফদিগংক নিহত করিতে পারিবেন ৯ 
কিছ ইহাতে আপনা ননে কে(নতপ দস্বাপ করিসার কিছুই 
সাই, অতএব আপনা মন্তাপ দর্ীকৃত উক । আমি এই হে 
দতাকখা বলিতেছি, আপনি ৩1২ শ্রবণ কমি ভগবান 
ভরমক্চর সংাযতার একমাত্র এ আরোহণ করত দেবগণের 
শহিত ত্রির্বন, সপ ৮৪১৪ প্রা্টসদূহ এবং কৃত, বর্তমান ও 
ভৰিষ্তকেও নিসেযের মোই (উস পলকের মপোই ) সংহার 
ফিতে পারি--ইহাই আমার (বন্বাল ॥ ১*-১১ 
ভঙগবান্‌ পশুপতি দবিরাতবেশে ঘন্ববুদ্ধ করবার সং আমাকে 
(নগরের থে ত্র মহাহ প্রদান করিয়াছেন, উই। আমার নিকট 
রক্ষিত আসছে ॥ ১২ 
পুচ্যলোটঠ। প্রনযকালে পম প্রাপিগপূকে বিনাশ করিবার 
কঃ ভগঘাৰ্‌ পশুপতি থে অত্র প্রয়োগ করিধা থাকেন, সেই অঙ্ক 
শাদার নিট বিশ্ঘান আছে ॥ ১০ 
রাছন্‌ | এই অস্ত না পর্গানব্বন তীক্ম আনেন, না জোখাচার্ধা, 
পা কপাচার্ঘয এবং না ব্রোপপুজ অশ্বখাদা জানেন, হতেরাং 
দুতপুর কর্ণ ইছা কিরুপে জানিতে লদর্থ হইবে 1 ১৪ 
বিন দুধে সাধারণ মার্যকে দিব্যাস্ব মারা নিহত কর। কখনও 
ইযরহ্চি বেদব্যালপ্রৰীত শতদাহতী লংহিত। মহাভারতের 


সাহাবা 


1 উল সবর 


দিহা: দমে সেনাং দেবানাদপি পণ্ড জ ১৭ 
শিখতী যুত্ধানস্চ ধৃষ্টতারশ্চ পাধতঃ। 

ভীখসেনো ঘমৌ ভোতৌ যুধামযন্ুনৌন্রলৌ ॥ ১৮ 
বিরাউ-ক্রপদৌ চোতো৷ ভীগ্মত্রোণলমোৌ যুধি । 
শব্খশ্চৈৰ মহাবাহুৰ্হৈঁড়িশ্বণ্চ নহাবলঃ ৪ ১৯ 
পুত্রোহস্কাজছনপবা তু মহাবলপরাক্রসঃ। 

শৈনেয়শ্চ মহাবাহু: সহা! রণকোবিদ: ॥ ২৯ 
অভিম্াস্চ বলবান্‌ ড্রৌপপ্তা: পঞ্চ চাত্তজ্জা:। 
হ্বয়কাপি সমর্থোহসি ত্রৈলাকোংস৷দনেপি চ ৪২১ 
ক্রোৰাধ্‌ বং পুক্ষং পাশ্যেস্তথ। শত্ৰুসমন্যতে,। 

স ক্ষিপ্ৰ: ন ডবেদ বাকসমিতি যাং বেল্লি কৌরব ॥ ২২ 


ইতি মহাভারতে শতস/তশ্রং লংহিতায়াং বৈয়ালিকা- 
মুভোগপরধদি অস্থোপাধ।ানপর্ধণি অন্তু নবাকে) 
চতুনধতা/বিকশততামোহধ)ায়; ॥ ১৯৪ 


ভাত নহে, অতএ আনরা সংপতাপুণ দষ্ধের ৰারাই সঙ. 
ঘিগকে জড় করিন।। ১৭ 

রাজন ! এই থে সনদ পুণে আ্াঘাদের হাৰৰ, তাহা 
শকলে দি্যা্সহূতে সতিয ও দৃত্ধের অন্ডিলাদী ॥ ১৬ 

ইহারা সকলে লেঙগাখাদন দবাগ করবা ংজ্ঞান্ত কান ফরিত্া- 
ছেন। ইহার সকালেই অপর119ত থাও। পাণুনন্বন! হার! 
ছুদ্ধে ছেহৈন/গণকে ও নিধন করি(ত পারেন ॥ ১৭ 

শিখ, লাত/কি, ফ্ৰপদকুমাৰ মাহা, ভীমসেন, ছুই! 
নকুল-সহঘেহ বুধ মন্ত, উত্তমৌ। এবং রা বিরাট ও ফ্রুপদ-_ 
ইহার। লকলে ধৃস্ধে ভীত এবং প্রোপাচ1) তুল! ॥ 

যাবা পঞ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, স্বতিশৱ ধল ও পরারুষ- 
শালী ঘটোৎচশুত্ত শকনপর্কা এবং সংআদকূশল মহাবাহ 
লাতাকি-_ইছা। পকলেই আপনর সহায়ক ॥ ১৮-২৯ 

ব্লবান্‌ বঅস্তিদ্য এবং তৌপধীর পাচপুজও ত' আপনার 
আধেশপালনে উপস্থিত শাছে। আপনি নিশ্েও জিলোককে 
বিন করিতে সমর্থ ॥ ২১ 

ইনতুলা তেঙন্থী হুকং: আপনি ক্রোধের সহিত থে 
বাকি দিকে দৃরীপাত করিবেন, সেই বাকি দই নয হইয়া 
যাইবে; আপনার এই প্রতাবকে আখি জানি | ২২ 

উক্লোগপর্কধান্্ত অস্বোপাধ্যানপর্কে অঞ্জুনের বাক্াধ্ধিয়ক 





চতুর্নবত্যদিকণততম অবটানের অহবাদ লদাপা। 


পঝ্চনবত্যবিকলততমোহত্যায়ঃ। 


[ বৃদ্ধাৰ্থং কৌরবাসেনারা: প্রচ্থানম্‌ ] 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তত: প্রভাতে (বছলে ধার্ডরাট্রেণ চোদিত;। 
হর্য্যোবনেন রাজান: প্রহণু: পাণ্ডৰান্‌ প্রতি ॥১ 
আললাবা শুচয়: সর্বে বিন; শুক্রবাসস:। 
গৃহীত জিন; ্ৰন্তি বাচা চুতাগ্র়ঃ 
সর্ষে অক্মবিদ; শৃরা; সে সুচরিতত্রতাঃ । 
সর্ষে বর্মভৃতশ্চৈব সে চাহ বলক্ষণ।: ॥ ৩ 
আহ্বেযু পরাল্লেক।ন জিনত মঠাবলা: । 
একাএামনস: দ্বে শ্রচ্ধধান1: পরম্পরন ৷৷ ৪ 
(বদ্দন্বিদ্দাবা বাস্থোৌ কেকথু। ঝাহিলকৈ: লহ । 
প্রন: সঙ এবৈতে ভারদ্বা রপুরোগম।: ॥ ৫ 
অশ্বখাম। শান্তনবঃ সৈন্ধবোহত জচুড্রথ; ৷ 
দাক্দিণাত্যা প্রতীচাশ্চ প্চীয়াশ্চ থে রুপা: ॥ ১ 


পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায় । 
[ খর ৪৪ কৌএবসৈক্ের পস্থান। ] 
বৈশস্পান্ধন বলিলেন, _ দনমেও! ওাএপর নিহল প্রভাত- 
কালে বাপু ছুধেগন কঠক প্রেরিত হাঁ লদন্ত রাজারা 
পাওধগর্তেটিহিত ধু কা॥ব।র জগ ঘা! কারিলে। ১ 
মূদ্ধবাডার পুর্ষে। এই সব রা০181 আন করত শুদ্ধ হুইছা। 
স্বেতঘন্ত্ পযুখান কথলেন, পুন্পথাল। ধরন বরিলেন, তরাঙ্াগণের 
সবার স্বত্বিবচন করাইলেন, অব্রিতে অতি দিলেন, ধঞজাবন্ধন 
করিলেন এংং হস্তে আখ বারণ করিয। চুওস্বল অভিদুখে প্রস্থিত 
হইলেন। ২ 
ইছারা লকলে বেখজ, বীর ও উত্তদত্রতপালনকান্ী ছিলেন। 
সকলেই কৰচবারী ও যুদ্ধের চিছে হুশোতিত ছিলেন॥ ৩ 
এই সৰ্বাবলবান্‌ ছীরগণ দুষ্ধে স্ব-স্ব পরাক্রম বেখাইদ্বা উতৰ 
অহ করিতে অতিলাধী ছিলেন। ইহাবের সকলের 
একাগ্র ছিল এবং লক্চলেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বান- 
[ছিলেন৷ ৪ 
অীদেশের রাদক্ুদার বন্দ ও অহবিন্, ধাহনীবছেলীহ 
পৈস্গণের় লছিত কেৰ্ররাজকুসারগণ_ইহার। লকলে 
জোগাচার্যকে অপ রাখিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৫ 












গান্ধাররাজ; শকুনি: প্রাচো।ণীচয শ্চে সৰন: । 

শকাঃ কিরাতা হবনা; শিবয্রোহৰ বসাডয়: ॥ ৭ 

হ্ৈ স্বৈরনীকৈ লহিতাঃ পররিবার্ষ) মহারথম্‌ । 

এতে মহারথা: সে দ্বিতীরে নির্মূলে ॥ ৮ 

কৃতবর্ম। সহানীকস্থিপর্ডশ্চ মহারগ: 1 

হর্ধ্যোধনশ্চ 3ুপতিহাতৃূতি; পরিবারিত: ॥ ৯ 

শলো ছুরিম্ববাঃ শলা: সৌশলোহইব বৃহজখঃ । 

এতে পশ্চাদন্তপতা ধার্তর।ট্রপুরোগম।: ॥ ১, 

তে সমেত] বথান্যাঝ ধারা মহাবলা:। 

কুরুক্ষেত্রন্থ পশ্চা্ধে বাসাতিট ন্ট দংশিতা; ॥ ১১ 

হয্যোধনপ্য শিবির: কারগ্রামাস ভারত । 

যব্ৈব হাক্তিনপুংং ছিতীঘং সমলগতন॥ ১১ 

ন বিশেধং বিজানস্থি পূরস্য (পনিরস্থ ব। 

কুশল! অপি বাজে নব! নখবধালিন: ॥ ১৩ 

আস্থা, শী, সিককুরাদ উঠব, সান্িণা বাদেই নরশতিগণ, 
পান্চার)দেিজ ভুপ(হব, গাদন্ধার01৬ শুনি এবং পূর্ব ও উতর- 
ধিবের নৃপগণ, শৰু, [করাত হবন, পিঠি এ বাতি কপালের 
এই সৰ মছারধিগণ নিজ নিও লৈগ্/দ8 লহিত মহারধী ভীন্মকে 
চারিনিকে ঘিরিয বিতীদ লৈঠজলের রাহ পদ্ধিত হই বহিগতি 
হইলেন ॥ ৬:৮ 

সৈগ্লহ কতবৰ্৷, মহা ও হিগঞ। এাত়গণে পরিবৃত মহারাজ 
ছধ্যোধন, শল, ভুরিশ্রবা, শলা ও কোপলরাক্র গহপ্রথ-ইহার) 
সকলে ছধাধনকে অগ্রে গাখিহা ঠাং!র পশ্চাতে পশ্চাতে তৃতীয় 
নৈশ্ৰদল্ছপে গহন করিলেন ॥ 2-১ 

বৃতরাট্ের এই লব দংাবলবান্‌ পুয়গণ এবন্থলে গমন করত 
কংচাছিতে হুসজ্ছিত হুইৰ। কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে দথানিছদে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ 

ভরতবংশধর জনমে! ছুহযোধন সেখানে পূর্বা হইতেই 
একট শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, খাছ! দ্বিতীয় হত্তিৰাপুরের 
ভাত হসন্দিত ছিল ॥ ১২ 





মহারাজ । লগরঘাপী চতুর হস্ন্থগদ9 এই শিহির ও 
হত্তিনাপুরের মধ্যে কি শাখকা ছিল, ভাছা নূবিতে 
পারিত না ॥ ১৩ 


আরশ 


হত 


তাদৃষ্ষান্ডের হুর্গাণি রাঙ্গানশি মহীপতিঃ ৷ 
কাররামাস কৌরএ।; শতশোইথ সহ শ্রশ; ॥ ১৯ 
পঞ্চযোজনসূংস্বজ্য মণ্ডল: তদ্রণাছিরম্‌। 
সেনানিবেশান্তে রাজক্লাবিশঙ্কতসও ঘন: ৷ ১৫ 
তত্র তে পৃবিবীপালা যথোৎলাহং বধাবলম্‌ । 
ধিৰিস্ত: শিবিৱাণাত্ৰ ভ্ৰবাযবস্তি সহঅশ; ॥ ১৬ 
তেষাং ছূর্ধযোধনে! রাজ। সসৈস্যানাং মহা নাম্‌ । 
ব্যা্বিদেশ সবান্বানাং ভক্ষাভোজামন্তৃশুমস্‌ ॥ ১৭ 
অন রাজাদের ছরও কুরুষীষ ভূপতি দবব্যোৰন এন্ধপই শত 
শত ও লৰ্শু লব ঘৰ নিশবাণ করাইরাছিলেন। ১৪ 
রাজন্‌ ! দুন্ধক্ষেতরের শর্ত পাচঘোগন পরিমিত তৃদগুল পরিত্যাগ 
করি। সৈক্বদণের বাসস্থানের ও শত শত পাখা বব সেন!- 
নিধাস শ্রেৰীবন্ধতাৰে স্থাপন করিধাছিলেন॥ ১৪ 
লেছানে বইমুলা আবন্তক তপে। পরিপূর্ণ দংশ্র সহশ্র বিবিকে 
পেই লৰ ভুপতিগণ নি মল ও উৎলাহের অনুস্প বুদ্ধের 
কত উদ্চত হইব প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ 
ঙ্গহদিবেগবহাদপ্রবীত শতলাহতা 














॥ উদ্দোগপবব 


স নাগাশ্দনুস্যাণাং যে চ শিপ্লোপলী বিন; । 

বে চান্ঠেহদুগতান্তাত্র সৃতনাগধবন্দিন: ॥ ১৮ 
বদিজো গ(ণকাম্চারা বে চৈব প্রেক্ষকা জনাঃ। 
সৰাংস্তান্‌ কৌরবো রাঙ্গা বিধিবং প্রত্যাবৈক্ষাত ॥ ১৯ 


ইতি জ্রীমহাভারতে শতলাহত্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা- 
সুভোগপর্বনি অস্বোপাখ্যানপৰণি কৌরবলৈঙ্ষনিরধ্যাশে 
পক্ষনবতাবিধশততমোহধ্যানঃ ॥ ১৯৫ 





রাজ ছুখ্যোষন বাহন ও দৈগগণের সহিত সেই দৰ বাতা 
নরপতিদিগকে অডিশন উত্তম ভক্ষ/ভোজ।সদৃধ প্রধান করিতে 
লারিলেন। হস্ত, অশ্ব ও পদাতিক দগৃক্ধগণ এবং শিল্পীবী, 
অন্তান্ত অন্ুগাদী, সুত, মাগধ ও বন্দী অনগণকেও রাছ। ভুর্দোষন 
ভোঙগনষান করিলেন ॥ ১1-১৮ 

সেখানে থে লমপ্ত বশিক, গণিকা, গুপ্তচর ও ধর্শক মহ 
ছিলেন, তাচাধিগকেও কুকরাও দুখন বিখি বছলারে 
ফেবাসুনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ 


দংচিত। মহাভারতের উ.দ্ভোগপৰান্তর্গত ছ্োপাধ্যানপর্থে। কৌ॥ব- 


সৈযের দুঙ্ধের না প্রস্থানবিধচক পৰচনবত।দিকশততদ অধ্যায়ের অনু বাদ সমাল। 





যণ্বত্যধিকলততমোহধ্যায়ঃ। 
{ পাণ্ডবলেনায়। দৃদ্ধায় প্রন্থানম্‌ ৷ ] 

স্ৈশম্পায়ন উবাচ । ৫ 
তখৈব রাজ! কৌন্তেয়ো হবপুরে। যুবিষ্টিরঃ। পাঞালে চ মহেব।লৌ বুখ।মগ্ামৌজসৌ | ৩ 
রষটহায়সুখান্‌ বীরাংশ্চোদয়াস।স ভারত ॥ ১ ভে শৃরাশ্চিত্রবর্মাণন্তপ্তকুণ্ডলধারিণঃ ( 
চেদিকাশিকরযাণাং নেত14ং গৃঢ়বিক্রমম্‌ । আল্যাবসিক্তা জলিত। [ধকোদ্িব হুতাশনাট ॥ ৪ 
লেনাপতিমদিত্রত্ং ধৃষ্ট,কতুসথাদিশং ॥ ২ অশোতন্ত সহেষ্বাসা; গ্রহা: প্রজ্বলিত! ইব । 
বিরাট: আপদং চৈব বুধুযানং শিখণ্িনম্‌। অধ নৈক্তং বখাহোগং পৃজ্তিৰ! নরধভ: ॥ ৫ 

ষঞ্বত্যখিকশৃততম অধ্যায় । বিরাট, কপ, লাত।কি, শিখন্তডী, মহাধদর্ডর পাফালদেছীয় 


[পাওবসৈংনার যুদ্ধের জুন) প্রস্থান । ) 
নৈশম্পাছন বলিনেন,__ভরতবংশক্ষণ জনবেজর! এইরপ 
মুদ্ধীনন্দন ঘর্ণপুর দৃষিতিরও বুউহাহ প্রতৃতি দীঃগণকে দুত্ধের জন) 
গদন করিতে অন্্তি দিলেন 1 ১ 
চেদি, কাশি ও কর়মযেশের অধিনাদক দৃঢ়পরাক্রদী শক্রনাশক 
পেনাপতি ধৃষ্টকেডুকেও যুদ্ধের আল] প্রশ্বান করিবার আদেশ 
করিলেন॥ ২ 


বীর ব্ধাহন্) ও উতদৌগ্াকেও রাজাদেশ জানান হইল ॥ এ 

এই লৰ হাবহূর্র বীরগণ তখন বিচিত্র কবচ ও ভত-বর্প 
নিশ্থিত ছগুল বারণ করি) বেদিতে স্বতাহতি প্রদত্ত হা 
প্রচলিত অস্থির ন্যায় এবং শাফাশে প্রধাশিও এহগণের ন্যায় 
শোতে। পাইতে লাগ্সিলেন। 

তা॥পর বোগত]াছলারে লমস্ব পৈতবৃদ্ের সমাদর করিয়া 
নরল্েষ্ট রাছ। ঘুবিষ্রির সেই শৈশ্দণকে প্রস্থানের জগ আকা 


যাগবতাবিকশতত/ মাইগাায়: ) 


দিদেশ তাল্সনীকানি প্রয়াণায় মহীপতি:। 
তেষাং যুধিষ্টিরো রাজা সসৈঙ্গানাং মহান্মনাস্‌ ৫৩ 
ব্যাদিদেশ সবাস্থানাং ভশ্ষাভোজ)মনুত্তদম্‌ ৷ 
সঙগজাশ্বমনুত্্াাং যে চ শিঘোপজ্জীবিন: ॥ ৭ 
অভিমত, বৃহত্তক্চ জৌপদেৱাশ্চে সশ; । 
ধৃটহায়মুখানেতান্‌ প্রাহিপোৎ পাত্নন্দল: ॥ ৮ 
ভীদঞ্চ বৃযুধানঞ্চ পাণ্ডবঞ্চ ঘনজয়ম্‌। 

দ্বিতীয়ং প্রেময্লামাস বলস্বস্কং যুধিষ্ঠির: ॥ ৯ 
ভাগ, বমারোপরতাং চরতাং সম্প্রধাবতাম্‌ । 
ছষ্টানাং তত্র বোধানাং শান্দ দিবমিবাস্পৃশৎ ৫ ১+ 
ব্বঘদেব তত; পশ্চাদ্‌ বির।টক্রুপদান্বিত: ॥ 
অখাপরৈর্মহীপালৈ: সহ প্রায়াহ্মহীপতি: ॥ ১, 
ভীমধন্ায়নী সেনা ধৃষ্টদু।ঘ্রেন পালিত । 

গঙ্গেব পূর্ণ। স্তিমিত স্রন্দমান। বাদৃশ্তুত ॥ ১১ 
ততঃ পুনৱনীকানি প্বযোজয়ত বৃ্ছিখা। 


দিলেন এব লৈ ও বাহন লৰ লৰ দিত লেং দানা স্কুপাত- 


গণকে উত্তম উদ ভন্ষ/ডোছ) হন করিতে আদেশ 
করিলেন। তীছাধের ছে লন চ্বী, দশ, হু ও নিষ্তীবী 
বাক্ধির। ছিল, তাহাদের লকদের ৯৭ ভোজন হস্তত তাশিধার 
আদেশ করিলেন। ৪১ 

পাখুনন্দন যুদিযীর বুদ্যোকৰে অগ্রে রাখিষ। অভিমনা, বৃহত 
ও ত্রৌপনীর পাচ পৃজ-ইতাছের সকলকে প্রথম সেনাগলের 
লছিত পাঠাইলেন ॥ ৮ 

জীদসেন, সাত্যকি ও পাতুনন্দন পরঠুনকে ঘুৰিরির দ্বিতীয় 
সনৈঞ্গলক্কপ গঠিত লৈক্কাদে৷ নেডাক্পে স্থির করত 
পাঠাইলেন ॥ ৯ 

লেখানে ছউ হইয়া কিছু খোদ্ধা ঘানধাহনের উপর দুদ্ধের 
সাদগ্রী চাপাইতে লাগিলেন, কিছু যোদ্ধা এখিক্‌ ওদিক ধাতারাত 
করিতে লাগিলেন এবং কিছু কিছু মানুষ কা/বশত: দৌড়ামৌড়ি 
করিতে লাগিলেন। সেই লন তাহাদের লঞচনের কোলাহল 
কে র্গদোবকেও স্পৰ্শ করিতে লাগিল । ১* 

তৎপন্চাৎ সাজ) বিঘ়াট ও ফপদকে সঙ্গে লইয়া! অন্যান 
কৃগতিদশের লহিত ক্বরং রাজা দুৰিষিয় গথন করিলেন $ ১১ 

গতর হরর রিগণে পূর্ণ। ও হুদা কর্তৃক হুরক্ষিতা পাওয- 
বাহিনী কোথাও শবস্থান করিতে এবং কোথাও অগ্রে গমন 
করিতে ছাফিলে কে1খ1ও নিশ্চল ও কোথাও প্রধাহস্ীল ছলপুর্। 


মচ্গাছারতগ 


৩৫৫৭ 


মোচয়ন্‌ ধৃতরা্রস্ত পুজাপাং বন্ধিনিষ্চয়ন্‌॥ ১৩ 
ত্রৌপদেজান্‌ যহেঘাসানভিমন্থাঞ্চ পাণুব: । 
নকুলং সহদেব্ধ সহাংশ্চৈর প্রভ্রকান্‌ ॥ ১৪ 
দশ চাশ্বলহ্রাণি দ্বিসহত্রাণি দস্তিনাম্‌। 
অধৃতঞ্চ পদাতীনাং রখাঃ পঞ্চশতং তথ। ॥ ১৫ 
ভীমসেনস্ক চূর্ঘধং প্রথম প্রাদিশদ্‌ বলছ্‌। 
মধাদে চ বিরাটক্ষ জয়ংসেনঞ্চ পাব: ॥ ১৬ 
মছারহো চ পাক্ষালো| দুধ স্তমৌঞ্জসৌ। 
বীধাবন্তী মহায্মানৌ গদাকাসুকধ [রণ ॥ ১৯ 
অবল্াতাং তদা মধ্যে বাশ্াদেবদনজযৌ। 
বন্বুরতিসংরকধা: কৃত প্রন্বরপা নরা; ॥ ১৮ 
তেষাং বিংশতিলাহতরা চয়া; শূরৈরধিষ্ছিতা: । 
পঞ্চ নাগসতশ্রণি রখসংশাষ্চ পর্ষশ; ॥ ১৯ 
পদাতয়শ্চ যে শবরাঃ কানু গাসিগ্দাধরা; । 





লহসশোং যু; পশ্চদিতা ৬5 সহন: ৪১৯ 


গছ টা টচাকে চে ঘটতে লাগিল ॥ ১২ 


তারপর কিন্বের ছার] 1৮7 এক) গুলিটির ধৃত 
পুজগণের বুদ্ধি হট): জর '-৯ বাহিনীর দার সংগঠন 
করিলেন ॥ ১৩ 

পাতৃপুর সুতি হৌপণীর “ক নংাধর্ধর পুত্র, অভি, 
নঙ্ুল, সহগেষ, সমন জচতক বাব! হাঙর শশ্বারোহী। 
ছুই হাক ংস্থারোহা, ৪৭ ৪/৯/৫৪ পৰাতিক লৈক্ত এবং পা6 
শত রী_-ইছাছের এট প্রথম দুদ দলকে ভীবগেনের নেরৃত্বে 
স্থির রিয়া দিলেন। 

দধ্যম ছলে রাজা বিরাট, অন্থতলেন, পাধালঘেখিহ হনথারখী 
বীর হুখাহছা ও উত্তমৌজাকে রাশিলেন | হচ্ছে পঘা ও বরর্ধারণ- 
কার! এই ছুই বীর (ধুষাছঞ) ও উত্মৌক্ছ। )' অভিনয় পরাকম- 
শাদী ও হৃহাত্ছা পুৰুষ ছিলেন । লেই লম্ ইহাহের সকালের 
মধ্যভাগে ভগবান্‌ উৰুৰ ও অনুর অনুগমন করিতে লাগিলেন। 

তখন বে লঘন্ত ঘহৃস্তগণ প্রথসে কোথাও দৃদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহারা শতিশহ রোহাবিউ হট! পফ়িলেন। এই নৈয়হনহখে 
বিশ হাজার এরূপ অশ ছিল, হাহাদের প্রতোকের পৃষ্ঠে তান্ত 
শৌহাশালী বীর উপবিষ্ট ছিলেন। এই লব অশ্বারোী বীরগণের 
লহিত পাচ হাজার গঞ্ডারোহী ও এত রখী লৈনও ছিল। ১৪-১৯ 


হন, বাণ, খত] ও পদাশারী ছে সমন্ব পঙাতিক লৈ ছিল, 








৩৫৫৮ 


যুধিষ্ঠিরে যত্র লৈল্তে দ্ৰয়মেব বলীর্ণবে । 
তত্র তে পৃথিবীপালা ভূরিষ্ঠং পথাবন্থিতাঃ ॥ ১১ 
ভত্র নাগসহত্রাণি হয়ানামযুতানি চ। 
তথা রছলহত্রানি পদাতীনাক্ষ ভারত ॥ ২২ 
চেকিভাল: স্বলৈস্যেন মহতা পাৰিবৰ্যন্ত ৷ 
ধৃষ্টকেতুশ্চ চেদীনাং প্রণেতা পাধিনো যযৌ 1 ২৩ 
সাতাকিশ্চ মহেম্বালে৷ বৃ্কীন।ং প্রবরে| রথ: । 
বৃত্ত শতসহত্রেণ রখালাং প্রণুদন্‌ বলী ॥ ২৭ 
শ্রত্দ্দেব-ব্রক্মদেবৌ রথস্টৌ পুকুঘ্ধতৌ। 
জঘন: পালচ়স্তৌ চ পৃষ্ঠতোংগ পর: ৷ ২৫ 
শকটাপণবেনাশ্চ ঘানং যুপ্রঞ্চ দর্যশ:। 
তত লাগলহস্রাণি হয়ানামযুতড়ানি চ । 
ফাষ্ট সবং কলর ঘংকিকিং কৃশতুঠঁলন এ ১৬ 
কোশসফ্ষ্বাহাংস্চ কোটাগার: '£খৈব চ। 
তাহার লহুত্র লঙশ্র সংখ্যার উক্ত হ15শীর দরে ও পশ্চাতে 
খাইতে লাগিল ॥ ২+ 
বে সৈভসমূতের মে রাজ) দুদিঞির ছিলেন, পেধানে বত 
$পতি তাছার চারিদিক আবৃত করিয়া চাটতে ছিলেন ॥ ২১ 
ভরতকুলবর্ধন জনদেজ। ৷ হাজার 
ল্যারোহী, দশ ভাজার অস্বা।রাহী, এক তাঞ্জার রখী ও কয়েক 
সচল পদাতিক সৈর ছিল । ২২ 
ভবূপতিশেষ ] নিন্জ বিশাল দৈন)বাতিবীর সঠিত চেকিত্তাল 
ও চেষিরাছ {ষ্টকেতুও উদার ( ঘুধিযিরের ) দহিত ঘাইতে 
লাগিলেন ॥ ২৩ 
বৃকিবংশের যো রবী মহাধনুর্দার বলধান্‌ লাতাকি একলক্ষ 
ঝণী বীরের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়| গর্জন করিতে করিতে 
চনিনেন॥ ২৪ 
ক্ষনে ও বক্দেৰ-_এই দুই পুকুষত্রে্ঠ রখে বসিয়া সৈনা- 
দলের পন্চাহ্চাগ রক্ষা করিতে করিতে অশ্ুগদন করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৫ 
উহা বাতীত বর শট ( গোহান ), দোকান, বেপতৃষা ডবা, 
নালা যান, হযাধাহী ধান, এক তার চাতী, বক অমৃত অশ্ব, 


এই পৈঙগতলে এক 


জধাশান্ 


[ উদ্ভোগপৰ্ৰৰ 


গজানীকেন সংপৃষ্ধ শনৈ; প্রায়াদ্‌ ধূবিষ্টির: ॥ ২৭ 
তমা সত্যৃতি: সৌডিতিযু-ধহর্মদ: । 
শেণিমান্‌ বহুদানশ্চ পুত্র: কাল্তস্ত বা বিভু ॥ ২৮ 
রখা বিশতিসাহত্র। যে তেষাসমুহা্লিন; । 
হয়ানাং দশকোটাল্চ মহতাং কিন্কিদীকিনাঘ্‌ ৷ ২৯ 
গা বিংশতিদাহস্রা ঈঘাদস্তা: প্রহারিণ: । 
কুলীন! ভিন্রকরট! মেঘা ইব বিসপিণঃ ॥ ৩৯ 
হষ্টিনাগসহশ্রা(ন দশান্তানি চ 'চারত ॥ 

যুধিষ্ঠিরস্ত ধাস্তাসন হুধি সেন। মতাস্মন; ॥ ৩১ 
ক্ষরস্ত ইব জ্বীমৃভা: প্রভিপরকরট।সুধা: । 
রাজানমন্বদূ: পশ্চাচ্চলন্থ ইন পর্বতাঃ ॥ ৩২ 

এবং তপ্ত বলং ভীম, কুগ্ীপু হস্ত ধী নত: । 
যদাশ্রিঙচাথ তুমুধে পার্তরা্ং শ্বযোধনদ্‌ ॥ ৩৩ 








আনাধিঘ ছোট-বড় বন্ধ, শ্রী, কণ ও দুর্বল মহুষ্ট, সঞ্চিত বন- 
হাওর এবং তাহার বাহক বন্ধ ও কোধ।গার প্রকৃতি লব কিন 
সংগ্রহ করি) রাজ। ছুছিতির ধীরে দীরে গজ্লৈক্ের লহিত বাজ! 
করিলেন ॥ ২৮২৭ 

ভাতার পশ্চাতে ইচিতের পুত্র ২৭ঘুদ লত।গতি, শ্রেণিনান্‌, 
বহধান ও ক।(শিযাছের শক্রিণালা পুত গহন ফ্রিতে 
লাগিলেন ॥ ২৮ 

ইহাদের লকলের অন্থগ্নক(রী। বিশ হাজার রদী, ঝিভিনী 
( ক্কত্হণ্ট ) সুশোভিত হণ কোটি অপ, ঈতাধত্ডের নার ধ্ঠনুকত, 
প্রহার করিতে নিপুণ, উত্তম জাতিতে উৎপ। ছদতাবী ও যেখের 
কুলা গছনফারী বিশ ভ্বাজার হাতী ছিল ॥ ২৯-৩৪ 

ভারত ! ইহ! ব্যতীত, এই ঘুণে দহাত্ম) দুহিতিরের নিকট 
আঘও সন্ভর হাজার হাতী ছিল, বাছা! গলবধশকারী দেশের 
চান স্ব-ব গণ্ডস্থল হইতে মৰাৰ বধণ করিতেদ্িল। তাহারা 
সকলে জগ্গদপর্কতনন্বশ রাছ। দুখিটিরের অছুগদন করিতে 
নাগিল ॥ ৩১-৩২ 

ৃদ্ধিষান্‌ কুস্ধীপুত্ৰ ফুিষটিরের নিকট এইরশ তর ও বিশাল 
সেনাবাহিনী ছিল, যাগাদের আশ্রথ লাগা তিনি দ্বতয়া্টুপুত 


তৃথ্যোধনকে দূষ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন ও ৩৬ 


ধধবহ/ভিকশাডতমোতপায মতা চারাতম 





৫ 
ততোহ,গ্ক শতশ: পশ্চাং সহ শ্রাযূতশে। নরাঃ। 

নত প্রবযুত্তেষ।নএক।নি সং শ্রশ: ॥ ৩1 ইতি প্ীমহাভারতে শত্তসাচ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়া সিক্যা- 
তত্র ভেরীসহনানি শঙ্ঘানামধুতানি চ। মুদ্ডোগপৰ্ষণি জস্থেপাশযানপধণি পাগুবসেনানিৰধাগে 


স্বাদয়ন্ত সংহষ্টা: সহআনূতশো নরাং ॥ ৩৬ যাবত্যধিকশততমোহধ্যাযঃ ॥ ১৯৬ 





ইহারও অতিরিক লক্ষ পদাতিক মহ এবং সঙ লগ নৈর =. তখন সেই দশ, লক্ষ লক্ষ মৃত ও উৎলাহে পূর্ণ হই 
গর্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাইতে হানার হাজার তেরী এ শঙ্খ বাঞ্ধাটতে লাগিল ॥ ৩৯ 
লাগিল ॥ ৩৫ 
উম বে প্রিত এতপাহতী। সংঠিতা মহাভারতের উদ্বোগণর্ান্তর্ণত অংসপাপ।ানপং  পাগদাল্তের মুদ্ধের অয় 
দিক্ষদণধিদয়ক এ৪1ত) ধিকশন্ডিতস অন্যাৰের অহুবাৰ সনান্র। 
বংকপালধদাতেন সৃর্গে চৰতি পণ্ডিত: । 
ল 9৪: কররশাসারো কপাং করোড়ু মাদৃশে ৪ 
উদ্ছোগ পর্বাপে। বন্ধ ভাষাুবাকর্মানি। 
উদ্দোগোছরং লঙ্ষলত।বেতু গষপ্রসাণত:। 
মলং ফেহলনগানে বগ1 তিতি নিত।গ। 
পা জোলোছনি সরতে মনি দেষ। কলা: কুক । 
জীদন্মহবিবেদবাসগ্রণীত শতসাগ্ন্ী ( লক্ষল্লোকসমদ্বিত। ) সংহিতা ভাবতে উগপর্বেব 
ীতও্কারনাপসেরক গ্ীবাহব্ন কাবা-বাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাহাগ্ুবাদ লম৫। 


উদ্যোগপর্ক। সম্পূর্ণয 





৪৪৬ 


১৬৭ 
At 


সর্ব্বৰ্শ্মান্‌ পরিতাজ্া মামেকং শরণং ত্র । 
অহং সাং সর্বপাপেন্যো মোক্ষয়িন্তামি মা শুচ: ॥ 


হে অৰ্জ্জুন! তুমি সর্বববিঘ ধৰ্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে 
একমাত্র আমার শরণাগত হও। মামি তোমায় সমস্ত পাপ হ'তে 
মুক্ত করবেো|। 

অ্জ্ুনকে আমার শরপাগতিকরপ পরন ধৰ্ম্ম বালতিলান, এই 
সীতা আমার বামী ভাগবত-ধর্ম্ম। এই গীভাধর্টের অনুষ্ঠানে না 
বৃ্ধিগ্রান্থ অতীন্িয় পরমন্তরখ লাভ করে। নামুষ এর আচরণে সুখে 
ত্রহ্ধদংস্পর্শ লাভে সনর্থ হয়। মানব' একাম্ভাবে মালার বিহার 
আশ্রিত হলে তাকে আমি সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করি। যখন 
এষ ভাগবতধশ্ঘ মানবগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়, জঠরতহণপর/যণ 
জনগণ যধন এ ধর বিস্মৃত হয়ে বিপথে ধাবিত হও তুনিবার ক্রেণ 
ভোগ করাতে থাকে তখন আমি থাকতে পারি না--ছুটে আস 
আনার ভাগবতবর্দ সংস্থাপন করবার জন্য, আমার (শর আশ্রয় 
কর্লেষ্ট মানব একেবারে নির্ভয় হয়ে যায়। তাই ডাকি, আয় মা, 
আমার ভাগবতধর্ম্ম নে নে, কঠিন নয়, খুব পারবি, শুধু ঝরজ্ো্ড 
বল, “মামি তোমার শরণাগত"। তাহলেই তুই নিশ্চিন্ত হযে যাবি, 
আমি তোকে বুকে তুলে নিব। ওরে, আমার আনন্দের তুলাল। 
তোরা যধন বিপথে যাস, তখন ডাকি--ওরে ফিরে আয় ফিরে 
আয়। ওপখ কণ্টকাকীর্ণ, তোর কোমলপদ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে, 
আয়-_ফিরে আয়, ওরে তোর! যখন আমাকে আশ্রয় ঝরিস্‌, তখন 
পুত্র কারাগার থেকে সুক্ত হলে পিতার যেরূপ আনন্দ ছয়, আমারও 
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তদ্ঞপ হয়। আয় আয়--ওরে নিতামুক্ত সম্ভান, আয় আয়_ ওরে 
পরমানন্দপিপাস্থ,। আয় আর-_ওরে আনন্দের ছুলাল, নে, গ্রহণ 
কর, আজয় কর আসার ভাগবত হর্দ_এই বলে ডাকি। মামার 
ধর্ সংস্থাপন করবার জন্ত কতবার এসেছি--আবার কতবার 
আলবো। ভীত হদ্‌নে, ওরে প্রিন়তম তোর! নিরাশ্রয় নোদ্‌। 
তোদের আশ্রয়দাতা রক্ষাকর্তী একজন আছেন। শুধু উ্ভবাহু 
হয়ে বল__হে নাথ! শরণাগতোহহং, ভবান্ছি, তবান্মি, ভবাশ্মি। 





লী লী শা 
্্রামরঞ্রন কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ কর্ডক শ্রীসীতারান বৈদিক মহ্াবিভ্ালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিঝাডা-_৩৫ 
হষঈটতে প্রকাশিত ও শাঙ্গবান্‌ প্রেস, মহানিলন মঠ, লি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রপিত। 








৬৭্রীগুরবে নম: ॥ 
ওক্ষারমঠ 


১৫১১৬৬ 


শ্রজ্তনাশ্ব-গাল্বা 


সদালন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব! 
সদ্গানন্দহয়ি মা, করুণাময় গুরুদেব ! 
সদানদ্দময়ি মা, করুণাদন্র গুরুদেব ! 


যদা! যদা হি ধৰ্ম্মত গ্রানির্তবতি ভারত! 
অড্যু্বানমধৰ্ম্মন্ত তদান্তানং স্বজ্জানাহম ৪ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছৃকৃতান্‌। 
ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে ঘুগে ॥ 


যুগে যুগে আমি আসি-বশ্ম স্থাপনের জন্ক : সা 
অর্ছুনকে যে গীতা উপদেশ করেছিলাম, অর্চ্ছুন যুদ্ধে জয়লাভ করে 
রাঙ্াপ্রাধ্ির পর সে সীতা-ধর্ম্মের কথা বিশ্যত হয়ে আমাকে পুনরায় 
উপদেশ করবার জন প্রার্থনা করার, আমি তাকে অন্ধজ্রানসম্পাদক 
অঙুষ্টিতা উপদেশ করি। অুগীতা-কবিত আমার ভাগবতধর্শ্ম 
আমার সাক্ষাৎ উপদেশ, এই অভুগীতার আমি ব্রক্ষচর্ধা, গার্স্থা, 
বানপ্রস্থ, সন্যাস প্রভৃতি আমার প্রান্তির মূল মান্রমচতুষ্টয়ের কথা 
বলেছি। জ্ঞানই পরম ব্রক্ষএই উপদেশ করেছি, *সন্যাসই 
উত্তম তপস্যা” বলেছি, “যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন 
ভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন, 


বহাভারাহা কও 


ন সংধ|-_মনন চজিক। যাত্রী 


৯ম বর, চৈতৱাস ১৩৭৭ 
Eg 





শ্রীশ্রী সী ভান্বাসদালশক্ষাত্মনালঞ্ববতিত 
শ্রীন্মহধিবেদব্যাসপ্রণীতগ্‌ -- 


মহাভারতম্‌ 


ন্‌ ীজওলাগুমাথসেক-_শ্রীরামবজনকাত্যব্যাক্রতার্থকতধভাহানুঝাদপাহিতম। 


. . 
ভৃতীয় পঞ্চৱাধিব। পর্িকছনাব অশগত আকালক ভাবার উচ্গছল 
সবকাবনতাপাহের হরধাগ্ুকলে। এই পুস্থক শুলভম 

. 


মমহিউডে হহানা 





যৃগ্ম-সম্পূজক 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালাপদৃতর্কাচার্য্য * শ্রাস্র।ডীবভটাচার্য্যন্যায়তীর্থ 
. সহ-দন্তুজক দঞ্ 
শ্ৰিশ্যানাশন্ধর বিক্তাচুবণ স্িংঘুনথ কাবা-হযকরণতীখ 
ক্ীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ্-বযা করণতীর্থ ্ররামরঞ্জন কাবা-না!করণতীথ 
কতাতিজাতী ১ যুক্ম-কর্ম্মাকিন্তর ৪ 
শ্ৰীসত্যদৰ্শ্মপ্রচারসজ্ঘ কিন্কুর বিমলানন্ 
( অয়গুরু সন্ত্রধায় ) ডাঃ শ্রীঞ্জিডেশ্রনাথ দে 


এমবি, ডি. ও, এম. এদ্‌ 


কার্য্যাল্তৱ ১ 
এক লি, বিদানসংশী (বিবেনান রোডের নোচ) কলিক।৩|-৬ 1োন ন: ১3-১৯০৮) 


বাধিক মূল। সড়াক ১২. টাকা প্রতি লাখ! ১৫০ টাকা] 


নিয়মাবলী 


১॥ আৰ্মাশাস্ন লাস্বগ্রদ্বময় সাসিক পত্র । প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা! প্রকাশিত হয়। 
আবাঢ় ( দুল-দুলাউ ) মাস হইতে ইহার বর্ষারস্ত। বাঙিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে 
সভাক ১৫'** টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫* ন: প: ; জন্তত্র বাধিক সডাক ২০:** টাকা, প্রতি 
সখ্য! ২'** টাকা মাত্র । গ্রাহকমূলা আ(্রস দেয়। 


২। এট ঘাসিকপত্রে ম্বাদি বিংশ্ভিসংহিভা, প্রচ্থাপতি-স্মতিপ্রভৃতি বত হুলভ স্বতিত্রন্থ, 
জীবান্ীকি-রামা়ণ, ীবিদুপুরাণ ও রমন্তাপবত প্রকাশিত হষ্টস্লাছ্ছে। বর্তমানে দহাভাবত প্রকাশিত 
সথইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্ধশান্স ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। 


৩। যাসিকপত্র-সাক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে “সম্পুক মাধ্যশান্ত্, 
জ্রীমীতারাম বৈদিক নহাবিস্ালয়, ৭১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫৮ এই ঠিকানায় 
জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও নালিকপতের প্রাপ্তি-সপ্রান্তিবিঘয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক 
আ্ধাশাস্ত, ৩৮পি, বিন সরণী, কলিঝাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাবেন ॥ 

অলি-মর্ডার কূপন ও পতাদিতে গ্রাহঝগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাক'নগ্থর শ্ষ্পটভালে 


লিখিবেন । ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মো অবস্য্ট জানাইতে তঈবে। 


৪1 শ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল বাবস্থা শীস্ষট গ্রচণ করা হয় 
কিন্ত প্রয়োজন মনে না করিলে পাত্রের উত্তর দেওয়। হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে 
পঞজদাভা জবাবী-পত্র ( রিষ্লাইকার্ড ) পাঠা্টবেন। 


৫ আার্ধাশাস্থের পুরাতন সংখ্াগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগপকে 
পাঠাইবার ডাক-মাগুল অবশ্য দিতে হষ্টবে। ডাকযোগ বাতীত কার্ধালয়ে আসিয়া বা মন্ত কোন 
উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা! দিতে হইবে না। 


৬1 উল্লিখিত ৩ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দার 
শরণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা শিক্ছাইয়। আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে । 


সম্পূজক__ছাধাশান্র 
গ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিস্ভালয় 
৭২, পি, ডব্লিউ, ভি রোড 
কলিকাতা_৩৪ 


_ আীতীঠাকুরভ্রীমৎসীতারামদাসওক্তারনাথগবািত 


আন্যস্পাজেজে 


ঘহাতাৱতম্‌ | 


অীক্ষত্পন্। 


্রশ্নওকারনাযসেবক- শ্রীরামরঈলকাব্যব্যাকরণতীর্বকৃতবসভাষা্ুবাদসহিতসথ। 


ভী্পর্বব 
( জগুষগ্ডবিনিহাণপঞ্। ) 
প্রধমোহন্যায়ঃ। 
[ কুরুক্ষেত্র উভ্তয়পক্ুসৈস্যানামবস্থিতি:, যৃদ্ধনিয়মঞ্জবর্তনক্চ | ) 


নায়ায়ণং নমন্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্‌ ) 
দেষীং স্রন্বতীং ব্যাসং ততো জতুমুদীরত্রেৎ ॥ 
জনমেজয় উবাচ । 
কণ যৃদ্ুবিরে বীরাঃ কুরু পাণ্ডব-সোমকা:। 
পাৰিবা; সুমহাত্থানো নানাদেশসমাগতাঃ ৷ ১ 
বৈশস্পায় উবাচ । 
যথা ধূৰুমিরে বীরা: কুরুপাণ্ডবলোমকা:। 
কুরুক্ষেত্রে অপঃক্ষের শ্রণু স্বং পুথিবীপতে ॥ ২ 
ভেহবতীধ্য কুরুক্ষেত্র: পাবা; লহ সোমকা; ৷ 
কৌরবা; সদবর্ত ত জিনীংস্বে মহাবলা; ৪ ৩ 
বেদাধায়দলম্প্জা; সে যুক্তা(উনন্দিন: ৷ 
আশংসম্তো জয়ং যু/ছ্ধ হলেনাতিমুধা রানে ॥ ॥ 
অভিযায় তু তূর্ধব(: ধার্তরার্ত বাতিনীন। 
প্রান্ত মুখা: পশ্চিমে ভাগে ক্ুবিশস্ু সলৈনিক্াঃ ৪ ৫ 
ভীত্মপর্ক । 
(৬ুৎও (িনিশ্ধ।ণ পঞ্ । 
প্রথম অধ্যায় । 
[হকে উতর পক্ষের লৈনোর স্থিতি ও সুন্ধের নি€ঘ প্রবর্ন। ] 
ববস্ত|মী নাল চগবান্‌ টক, ( তাহার নিতালঘা) 
নরগন্প নরোত্দ শর্দুন, (কে লীলা প্রকাশকারিযী) েবী 
দয়স্বভতী এবং (তাহার লীল!সঙ্চলনক্ায়ী ) মংদ্ি বেদহ্যাসকে 
নমস্কার করি জর দহাভারত ) শাহ পাঠ করিতে হয়। 
ছন্যেজ্রকে প্রশ্ন করিলেন-_দূলে । বীর ফোৌরব, পাগধ ও 
সোদকগণ এবং নানাছেশ হইতে আগত যহাঝ। কৃপতিবৃন্য 


কিতাবে দুদ্ধ করিয়াছিলেন? ১ 
ইৈশম্পারন বলিদেন,__ পৃথিবীপতে ৷ কৌরব, শাওধ ও 


স্মেষকগণ এবং অন্সান্ত বীরগণ তপোকৃছি দহুরুক্ষেত্রে যেভাবে 
ঘষা , ভাবা আপনি শ্রধণ করন ॥ ২ 
গস সহিত পাণবের। ও ফৌরবেছ! উ্তযেই মন্থা- 
যলশাঁলী ছিনেন। তাহারা কুরুক্ষেত্রে অহতীর্শ হইবা জয্লাতের 
আশা বর্ম পরস্পরের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ০ 
বেঘাধ্যয়নলন্পয়, দু্খাতিনখী, শক্তির প্রভাবে জযবাতিলাহী 
এবং সমরাদ্ণে কৌরবগণের অভডিনুধবন্তী পাওনা সকলে 
৪৪৭ 





দন্তপপ্চকাদ্‌ বাহু: শিপিরাশি সহশ্রশঃ। 
কারয়ামাস বিধিবং কুন্বীপুত্রে। দৃষ্টির; ॥ ৬ 
শৃক্ত। চ পৃথিবী সৰা বালবন্ধাবশেধিত।। 
নিরশ্বপুঞ্ষেবাসীদ্‌ রথ-কুজরব্জিত। ॥ ৭ 
হাবৱপতি সুখে! হি জন্থনীপল্ত নণ্ডলম্‌ । 
ভাবদেব সমায়াত: বলং পাধিবসরঘ ॥ ৮ 
একদা: সংবর্ণাস্তে নণ্ডলং বন্তুঘোঞনন্‌ । 
পর্ধযাক্রামস্থ দেশাংশ্চ নদী: শৈলান্‌ বনানি চ ॥৯ 
তেঘাং বুবিষিংর! রাজা সরা: গুরুহবভ। 
ব্যাদিদেশ সবাহান।' তক্ষাভোজ।বগৃতযম্‌ ॥ ১০ 
সংচ্ভাষ্চ বিধিধাস্তাত তেষাং চক্রে যুধিষ্ঠির: । 
এবংবেচী বেছ্িতবা; পাণ্ডবেঢোহয়সি হাত ॥ ১১ 
ভন তধপা[ন চ। 
যোজয়ামাস কৌএকো। যুক্তাল উপস্থিতে ॥ ১২ 
দুখ কৌরবথাহিপাএ সন্ছুখে উপান্থত তাত হুকক্ষেযের পশ্চিম. 
চাগে দৈশ্তগণের লহিত পূবে দিবি ৪% -ধ 
ু্তীনন্ধন হুদিির পুত লম বহিদ্ছেশে ছা 
বিধানে পহল্ পত্র শিবির নদ করাই ছিলেন ॥৬ 
তৎকালে বালক, বন্ধ ও হাঁগোকমাজ গৃহে অবিশই ছিল, 
কিন্তু অশ্ব ও নবযুংক কিংব। রখ ও তন্বী কিছুই ছিল ন৷, 
সুতরাং পৃথিবী যেন শৃ্ত হট! পিহযাছল ৪৭ 
কূপতিলেষ্ঠ! সখ্য চত দ্বীপের ৰত ঘানি কৃম গুলে স্থান লঙকপ্ত 
ফরেন, ততদূর স্থান হইতে সৈল্ত আলিবাছিল ।৮ 
তখন লেট স্থানে হ্হ্বর্ধের ঘাই একত্রিত হইছিল এবং বহ- 
যোজন ভূ গুল, ফুক্ষেফেশ,নজী, পযন্ত ও হল ব্যান্ড করিযাছিল 1১ 
নয়গেষ্ট। তাহারপর রাজা দৃখিির হাছন প্রকৃতির লহিতত 
লমন্ত সৈন্তের উত্তম উত্তম খান ও পানীহবনতদ প্রস্তত করিবার 
ছত্ত তৃতাব্র্গকে আঘেশ করিলেন ১ 
তারপর দুবিরীত ভিজ তির সৈযহলের তি বিচ প্রকার নাম- 
কয়ণ করিলেন। তাহার কারণ এই হে, সেইন্প নাছ হলিলে, 
তাহাকে পাজবপক্ষ বলি! অশ্কে জানিতে পারিবে & ১১ 
হদ্ধের লদয উপস্থিত হইলে, হৃদি ও তুর্ধোধন উত্তদেই আপন 
আপন সৈগ্েশ্ন চিচন্বতল নাম ও আরশ দিয় ছিলেন ॥ ১২ 










৩৫৬২ 


দুই ধ্ৰজাগ্র: পার্থস্ত ধারা্ে। হাছন: । 

সহ সর্বৈর্হীপালৈ: প্রত্যবাহত পান্তবম্‌ ॥ ১৩ 
পাঙরেশাতপত্রেণ ত্রিয়মাণেন ঘূর্ধনি। 
মধ্যে নাগলহত্রস্ত ভ্রাতৃভি: পরিবারিত: 
দৃষ্ট! দুৰ্য্যোধন: হাষ্টাঃ পঞ্চলা৷ যু্ধনন্দিন; ) 

গরু শীত মহাশখ্খান্‌ ভেখ্যশ্চ সধুরতবনাঃ ॥ ১৫ 
ততঃ প্রন্থষ্টাং তাং সেলামতিবীক্ষ্যাথ পাওবাঃ। 
বনধুবৃত্ত ্টসনসে! বাহৃদে্বেশ্চ বী্ধ্যবান্‌ ॥ ১৬ 

ততে হর্ষ: স্বাপম্য বাহদেব-ধনজয়ো। 

দশম: পুক্ষবযাজৌ দিব্যৌ শব রথে স্থিতৌ ॥ ১৭ 
পাঞ্চজস্বস্য নি্খোহ: দেধদন্তন্ত চোভয়োঃ ৷ 

শ্ৰুত্বা তু নিলদং ঘোবা: শকন্ুতং প্রনুকরবু: ॥ ১৮ 
হঞ্ধ! সিংহস্ক নদত; স্বনং শ্রুৱেতরে মৃগা; ৷ 
ভ্রলেয়ুনিনদং ক্রু তথাসীদত ২দ্বলম্‌ ১৯ 
উদতিষ্ঠদ্‌ রজে। ভৌমং ন প্রাচ্ায়ত কিম । 
একে মহামন। দ্ুগোধন পাতধগণের ধচগাত্র গো সম 

সপতির লহিত মিলিত ইই৫। পঃগবছের বিপক্ষে বুইএচনা 


কছিলেন॥ ১৩ 
ছখ্োদলের নপ্বকের উপরে স্বেতবর্ণ ছত্ত হারণ কর। হইছাছে 


এবং তিনি হাত্গণে এ'রবেষ্টত হ?8 সহস্র »ঠত হুস্তিলৈক্ক 
মধ্যে রহিযাছেন_ইহা গেপিচা সব হুঙথতিনন্বী পাকাল লৈ 
শালদ্ষিত হুইপ, তাহারা লঞ্চলে তল অই(শহ্থক্বনি করি 
উঠিল এবং লঞ্চল চক্‌ হইতে তরী বাজাইতে আরম 
করিল ॥ ১৮-১৪ 

গুধন পরাক্রদশালী কু ও পাওধগণ আপন সৈদিগকে 
আনন্বিত ধেখিয! নিজেরাও আনন্দিত হইলেন ॥ ১৯ 

তারপর পুর্বে রুফ ও বুল রখে খকিহ। আপন খোস্ধ/- 
ছিগকে আনন্ৰিত করত দিব| শত্খঘুগলের ধ্বনি কয়িলেন ॥ ১৯ 

বাহনগণের চিত বিপক্ষ খোদ্ধবার। রঞ্চের পাঞ্জস্ূশথ ও 
ও অর্ধনের চেবমত্নদ্বের ধ্বনি শুনিরা বিষ্ঠা ও মৃত ত্যাগ 


করিতে লাগিল ৪ ১৮ 
কারণ, অঙ্গ প্রা বেদন সিংহের গর্জন শুনিষথা ভীত হয, 


দেইরূণ তখন দখ্যোধনের নৈকেচ! ভীত ছইছা পড়িবাছিল $ ১৯ 

ভূতল ছুটতে ধূলি উঠিল, কিছুই বুকিতে পার! যাইতে 
ছিল ন1। দৈয্লোকোলিত তুলিতে আত হট সং হেন সহসা 
অন্ত গেলেন ॥ ২০ 














আহাশান 


{ ভীম্মপকহ 


অন্তংগত ইবাদিতে) সৈগ্ডেন সহসাবৃতে ॥ ২* 
ববর্ধ তত্র পর্জন্কো মাংস-শোনিতবৃষ্টিমান্‌ । 

নিক্ষু সানি সৈস্যানি তাত মিবাভবৎ ॥ ২১ 
বাযুস্তড: প্রাছুরকৃল্লীচৈ: শর্করকর্ষণঃ । 
ধিনিত্বাস্তান্কনী কানি বিৎ্মঞ্চৈৱ ভদ্র: ॥ ২২ 
উ্ডে সৈক্যে চ রাজেশ যুদ্ধায় সুদিতে ভূশম্‌ । 
কুরুক্ষেত্রে স্থিতে যত্তে সাগরচ্ষুভিতোপদে ॥ ২৩ 
রোস্বসেনয়োরাসীদ্ভুত; স তু সঙ্গদ: । 

যুগাস্তে সমনুপ্রাণ্ডে ঘয়ো: সাগরয়োরিষ ॥ ২৪ 
শুঙ্তালীত পৃথিবী সৰা বৃদ্ধ-বালাবশেহিতা । 
নিরশ্বপুরুবেবালীদ্‌ রখকুজরবর্জিত। ॥ ২৫ 

তেন সেনাসমূহেন সমানীতেন কৌরবৈ:। 
ততন্তে সময়ং চকু: কুর-পাণ্ডব-সোমকাঃ । 
বর্মান্‌ সংস্থাপয়াম দূ জ্ঞান ভরত ॥ ২৬ 
নিবৃঝে বিহিতে যুদ্ধে স্কাং প্রীতিন; পরম্পরম্‌। 
যধাপর: ধখাঘে!গং ন চ প্টাং কাল্ছচিৎ পুনঃ ॥ ২৭ 


তখন দেখ চা দিকে পল পৈগের উপরে রক ও মাংস 


বংণ করিতে লাগিল। তাহ) ছেন অন্ভুত বলিং। বোধ হুইল ॥ ২১ 
তাহার পর বাচ চুল হইতে কাঞ্ষএ শাকধণ বরিদ্বা লেই 
লৈঙ্বগণকে আঘাত করিতে করিতে বাচিত হইতে লাগিল। এই 
কাকুর অত্যন্ত ডদহই ছিল ॥ ২২ 
রাজশ্রেঠ! উত্েশিত দদুতের ভা দেই উচপন্ধের সৈ্ট 
যুদ্ধের জনা অত/ হয়বান ও আননিত হ্যা কুরক্ষেতে 


ববস্থান করিতে লাগিল ॥ ২০ 
প্রলাকাল উপস্থিত হইণে দুইটি লদুত্রের লন্মেগনের ন্যাথ 


সেই লহ পাগুব ও কৌরব উঠ পক্ষের সৈনোর সেই দন্মেলন 
অদ্ভুতই হইয়াছিল ॥ ২৪ 

শাতুপুজগণ ও বৃতহাটট্রপুহগণ লেই দৈন্যপছুহ আনন 
করিদাছিলেন বলিষা বালক, বৃদ্ধ ও শ্রীলোকমাত, স্ব-্ব-ম্বানে 
অবশিষ্ট থাকায় সমগ্র গৃহিবীই যেন শূনা হই পিযাছছিল এবং 
লক্ষম পুরুষ, অশ্ব, রখ ও হন্তী বেন জনা কিছুই ছিল দাঃ 

করতো জনমের ! তারপর কৌরয, পারষ ও মোমকগণ 
পরস্পর বিলিত হইছা বৃত্ধদহবন্ধে বহ নিহম স্থির করিহা তখন 
মুদ্ধবর্ণের র্যা স্বাপন ঝরিলেন। 

সেই নিয়ম এপ -ছিল-- প্রচলিত হুগ,বগ্ব হইয়া হাইলে 
লক্চা।কালে আমর! সবলে পরস্পর গীতিপূর্ণ ভাব অন্ধুর রাখিছ। 


দ্বিতীয়োহধায়ং ] 


বাচ দৃক্ধপ্রব্বৱানযং ঝাচৈব প্রতিধেধনম। 
নিষ্ষান্তা: পৃতনামধ্যকস হস্তরা; কদাচন ॥ ১৮ 
রখী চ রধিনা যোধ্যো গজেন গত্ধ্ততিঃ। 
নঙ্গেনাস্বী পদাতিস্চ পাদাতেনৈব ভারত ॥ ২৯ 
যথাবোগা হথাকামং বথোংসাতং হথাবলছ্‌ ॥ 
সমাভান্ত প্রচর্তব্যং ল বিশ্বস্তে ন বিহবলে ৪ ৩* 
একেন সহ সাংুক্তঃ প্রপন্। বিষুধস্তথা ॥ 
ক্ষীণশস্তরো বিবর্া চ ন হম্থবা: কদাচন ॥ ৩১ 
ন নুতেঘু ন ধূর্ধোধু ন 6 শাস্বোপনায়িষু । 
লেট লঘহ আমর! কেচই কাচার9 দিত শক্ত! করিব 
ন ॥ ২৫-২৭ 
হারা যান্ধাদুত্ধে প্রত্বয় হবে, তাচাদের সভিত বাকা দারা 
প্রতিদুস্ধ করিতে. ঘটবে: আর হাঙর! সপ্তম তই তে নির্গত 
চাদ যাইবে, কখনও তাহাদিগকে বদ কক! হইবে না ॥ ২৮ 
ভরতনন্দন! রী রখায়ে'হীর »ছেত, গঞা গজ্ারোহীর 
লহিত, শশ্থারোহী অন্বারোহীর লচিত এবং পঞাতি পগাতির 
সঢিত দৃদ্ধ করিবেন। ২৯ 
যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎলাত ও শক্ত অনুসারে বিপক্ষে বলির 
ওকে লাহষান করিব! দিচ' আন কে প্রভার করিব, 
ভ্দক্ষহৃধি বেদবাসপ্রৰীত শতল্াচত্রী প:ঠিত1 বহাডারত্থের 












মঙ্াশ্তারতম্‌ 


= ভেরী-শর্খবাদেল প্রহর কথগ্চল ৩২ 
এবং তে দমনুং কৃক্ধ! কুরু-পাণুব-[লামকা: । 
বিস্ময়: পরমং জপ : প্রেক্ষমাণা; পরস্পরম্‌ ॥ <৩ 
নিবিশ্য চ মহায্মানস্ততন্তে পুকুবর্ষভাঃ। 
বৈপাঃ সমনলে বহৃবু: সহসৈনিকাট ॥ ৩৪ 


তি স্রীসহাভারতে শতলাহন্রা: সংহিতায়াং বৈল্লাসিফ্যাং 
ভ্ীগ্বপর্ষনি জন্ব খণ্ডবিনির্শ্বাণপ্নি লৈন্যশিক্ষণে 
প্রথমোহধ্যায়: ॥ ১ 





কিন্তু বিশ্বাল কৰি৷৷ অবদান খ।কিলে পা হিজ্বণ হট পড়িলে 
কোন লোককে প্রচায় করিদ নঃ) ৩+ 
অন্যের সহিত ঘূদ্ধে প্রবয, পরা 
বর্দবিহীন লোককে আমর" ওখ+৭ আ' 
স্বতিপাঠৰ, ভারলাতী, অহাত এত 
বান্তবাচ্কগণের উপরে (গান আন]! প্রহার করিব না ॥৩২ 
সেই কৌরব, পাণর এ লে? টপ নিচে কৰিয়া পরস্পর 
পরস্পরকে গণিতে থাকিং' অতল বিশ প্ত হলেন ॥৩৪ 
ভাতার পর গৈকগণের দিত লেঃ মহা পুক্দশ্রেষ্ঠগশ নিজ 
লিজ স্থানে শয্বিত চত ৭5৮ এ প্রদ্রতিন চলেন ॥ ৩২ 


ভীক্পর্ববান্থতি আনুখওপিক্াণপর্কো লৈ পিক্ষণবিষ্ধক 





পরাথুধ, শত্বলূনা ও 


করিব ন। ॥ ৩১ 


ডের ও শথ্খপ্রতূতি 

















প্রথম অধ্যায়ের অহুবাদ মাত৷ 


দ্বিতীয়োই্যায়ঃ। 


(বেদধযাসেন সঙয়ায় দিবাণৃষ্টিদানম্‌, ভয়স্থচাকোৎপাতানা: বর্ণ । 





বৈশম্পায়ন উব!চ। হৈচিত্রবীর্ঘ্যং রাজানং ল রহস্টতবীদিদন। 
ততঃ পূর্যাপরে সৈস্যে সমক্ষ্য ভগবান্ষি: ॥ শোচন্তুমার্তং ধ্যায়ন্ং পুয্রাণাননয়ং তদা 1৩ 
সর্ববেদবিদাং জোষ্ঠো। বাস; সভাবতীম্থৃতঃ ॥ ১ বাস উবাচ 
ব্রবিস্তুতিে রণে ঘোরে ভরতালাং পিতামহ; ৷ রাকন্‌ পরীওকালাস্তে পুত্রাষ্চাস্তে চ পাৰিবা; । 
গরভাক্ষদ্শী ভগবান্‌ ভূত-ভবা-ভবিস্যবিৎ ॥ ২ তে ছিংলম্তীব সংগ্রামে সমাসাস্কেতরেতরমূ্‌ ॥ ৪ 
দ্বিতীর অধ্যায় । যুদ্ধের পূর্বে পরবদিকে দ্ববস্থিত কৌরণ ইস এবং পশ্চিম- দিবে 
[ ৰ্ষেৰ্যাল কৰ্তৃক লৱৰকে দিব্য ফান ও ভাসুচক সৰাস্থিত পাণুবলৈল্ দৰ্শন করিয়া আনি৷ ততকালে পুত্রগশের 
টা উৎপাতগদৃত বৰ্ণন ।] ছু্নীতির বিধে চিন্তাদ্র, শোকক ও নির্জনে স্থিত রাছা 


বৈশম্পাছন বলিলেন,_ছনমেজয় ! তদনন্বর মহানছিমশালী, 
দমস্ত বেজে, ভরতবংশীয দূদিষির ও তুর্দোধন প্রভৃতির 
পিতামহ, জগতের "দন্ত বস্থরই প্রত এবং ভিত, ভবিগ্রৎ ও 
বর্ধদানবেত্ধা ভগবান্‌ দতাবনীনন্থন বেদবাল ভাবী নর" 


হৃতরাষ্টকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩ 

বেদব্যাস হলিলেন,--রাজ্ন্। ভোদার পুতগণেন্। ও অঙ্ক 
রারগণের দৃত্াক্কাল নিকটবর্তী মাছে, স্বতরাং তাহার! দৃদ্ধে 
পরস্পর পরস্পরকে দুখে পাটি = ফরিহে।॥ ও 


£৫১৪ 





তেণু কালপরীতেঘু বিনক্ষংদ্বেন ভারড। 
কালপৰ্ধ্যাযুদান্তায় মা শোকে মন: কথা; ও ৫ 
বদি চেচ্ছসি সংগ্রামে হট মেতান্‌ বিশ্াম্পতে । 
চক্ষু্মদানি তে পুত্র যুদ্ধ: তত্র নিশাময় ॥ ৬ 
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 

ন রোচয়ে জ্ঞাতিববং জু, ত্রচ্চবিলভন । 
দৃদ্ধমেতৎ স্বশেবেদ শৃণুয়।ং তব তেঞল। ৪ ৭ 

A বৈশ্স্পায়ন উবাচ) 

এতক্ষন নেচ্ছতি হষ্ট : সংগ্রংদং শ্রো হুযিচ্ছতি ৷ 
বরাণামীশ্বরো ব্যাস: সঙ্গয়া্ বরং দদৌ ॥ ৮ 

এব তে সঙ্জয়ে। রাজন যৃদ্ধমেতগ বদিয্যতি । 
এতন্ক দৰ্বসং:গ্রামে ন পরোক্ষং চৰিষ্যতি ॥ ৯ 
চক্ষুৰ লাঃয়ো রাছন্‌ দিলোনৈর সমত: । 
কথছিস্ততি তে যুদ্ধ: সধড/স্চ ভবিষ্যত ॥ ১. 
প্রকাশ, বাপ্রকালং ব। দিবা ঘট বা নিশ।। 
মনল৷ চিত্তিতনপি সবং বেং: সময়: ॥ ১১ 











ভয্তনন্দন! দপন তাহার: কালের সৃশীছুত উজ বিন 
হঈতে খাকিবে। তখন উই। কাল“ 'ংস্ঠনেরট ফল টক; বুকিছা 
তুখি শোক করিও না ৪৭ 

নয়নাৰ || পুত্ৰ! তুনি ২? এই সংগ্ৰামে তাহাদের 
অৱস্থা দেখিতে লুক £4 এ): এ যুদ্ধ পেশিতে ॥ক্কা ₹য, 
ওবে তোমাকে আনি দি রি, তুমি এট যুদ্ধ গেখ ॥৬ 
আমি নিও জাতিগলের 
স্থাপনার প্রচাবে এট ধুদ্ধের 







বধ ফেখিতে ই্ছা। করি লা, 
দহ বিষযণই শুনিতে চাই । ১ 

বৈলন্পাংন বলিলেন; আনাম! ততরাট দৃদ্ধ দর্শন করিবার 
ইচ্ছা না করিলে এবং তাহার বিবরণ শুনিবার ইচ্ছ। করিলে, 
বরদান করিতে সমর্থ বেদব্যাস লন বরহান করিলেন ॥ ৮ 


রাজন ভরাট! এই সঙ্ঘ তোছার নিকট এই যুদ্ধের 





বিষরণ বলবে । কারণ, 'সমও দৃদ্ধক্ষেতে এপ কোন (বিষয়ই. 


খাকিবে না, থাছ। ইহার প্রতাক্ষ হটে ন। ॥ > 
রাজন ! এই লক দিধ্যদৃনীসম্পয় ছুই লর্ষজ হুইবে এবং 
তোমার নিকট এই দদ্ধের সবস্ত বিবরণ হলিবে ৪ ১৯ 
সুতরাং প্রফাশই হউক অগ্রকাশই হউক, কিংব দিনে হউক 


বা রাত্রিতে হউক, এন কি অস্যে সনে মনেও ধাত! চিন্ব।. 


আহাশাপ্র 


| জীন্মপৰ 


নৈনং শহ্াণি ছে নন: বাধিয্াতে শ্রম: । 
গাবন্ণিরগ্রং জীবন যুন্তাদশ্ছাদ্‌ বিদোক্ষ্যতে ॥ ১২ 
অহং তু কীতিমেতেবাং কুরুণাং ভরত্ষভভ ॥ 
পাণডবানাঞ্চ সর্বেবাং প্রথডিস্তামি মা গুচ: ৪ ১৩ 
দ্িষ্টমেতঘ্ররধ্যা্র নাভিলোচিতুমসি 
ন চৈব শক্যং সংঘদধং যতে। ধৰ্মস্ততে। 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
এবমূক্ত,। স ভগবান কুরণাং প্রপিতামহঃ। 
পুনরের মহা ভাগে। ধত্তরাষ্টরযুবাচ হ ৪ ১৫ 
ইহ যুদ্ধে মহারাজ ভবিধ্যুতি সন্বান্‌ ক্ষয়: । 
তথেত চ নিমিৱানি ভংগান্ঃপলক্ষয়ে ৪ ১৬ 





শ্টেনা গৃধ্াশ্চ কাকাশ্চ ক্।শ্চ সহিত! বকৈ:। 

সম্পত্তি নগাগ্রেঘু সমবায়।:ষ্চ কুবতে ॥ ১৭ 

অচাগ্রকচ প্রপস্থহ্ি যৃদ্ধমানন্দিনে| দ্বিজ: । 

বদ! চক্ন্ম্ি ২''সানি গঞ্জ-বাজিন|ম্‌ ॥ ১৮ 
করবে, লে লমণ্ড৭ সঙঘ জালিতে পারিবে ॥ ১১ 

কোন অন উহাকে বিচীর্ণ করিত পারিবে না, কিং। ধা পরিশ্রম 
উহাকে কান্ত করিবে =| এ৭ং এই গংঘখপু নয মীবিত 
খাকিয়াই এই দৃদ্ধ হইতে দৃক্ষি পাইবে ॥ ১২ 

ভরতত্রে&! আর ্ামি এট দকল লৌয়দ ও পাগধগণের 
কীতিকখ। হিলোকে নিসার করিল তুমি শোক করিও না ॥ ১৩ 

নয়শ্রেষ্ঠ! ইহা দৈবের [িদান, শতরাং তৃষি ইহার জগ 
শোক করিও না এবং কেহই টতাকে গরতিরোধ ফরিতেও পারিবে 
না। তবে ছেছিকে ঘর আছেন, সেট চিকেই জগ হৰে ॥ ১৪ 

ইৈশম্পান্ধন যলিলেন,_জনমেজহ | কৃককুলের প্রপিত।- 
ঘহ ও ধছাভাগ ভগধান্‌ বেন্বাস এই কথা বলি! পুনয়াহ 
বৃত্রাষ্ট্রকে ধলিলেন ॥ ১৪ 

মহারাজ ! এই বৃদ্ধে গুরুতর লোবক্ষয় হুইযে। নেইযগ 





পতযছনক বহ লক্ষণ আমি লক্ষা করিতেছি & ১৬ 


স্কেন, গৃঁজ ( শকুন ), কাক ও কয ( হাড়রিলা ) গক্ষী বকের 
সহিত বিলিত হা বৃক্ষের উপর আাদিয়া বনিতেছে এবং 
হলবন্ধডাবে লঘমৰেত হইতেছে ) ১৭ 

এই লকল মাংসভোজী পক্ষী বৃদ্ধ নিকটবর্তী মেবিভেছে ; 
তাই হত্তী ও জশ প্রতৃত্ির দাংল তক্ষণ করিবে বলিবা আনন্বিত 
ছটা ॥ ১৮ 


দ্বিভী/়।হধাড়ং ] 


নির্যং চাতিবাশচ্ছো। ভৈরবা ভয়বেদিন: । 
কষ্ধা: প্রযান্তি মধোন দক্ষিপানভিতো দিশম্‌ 1১৯ 
উতে পূর্বাপরে সন্থো নিত্)ং পশ্যামি ভারত ॥ 
উদযান্তমনে নূর্ধ্য: কবন্তৈ: পরিবারিতস্‌॥ ২৯ 
স্বেতলো হিতপর্যাম্বা; কৃষণ্রীবা: সবিদ্থাত:। 
বিবর্ণ; পরিহা: সন্ধৌ৷ ভাদুনস্তমবারুন্‌ ॥ ২১ 
অলিতার্কেস্ুনক্ষত্রং নিবিশেহদিনক্ষপদ্‌ । 
জহোরাত্রং সয়া! দৃষ্ং তদ ভয়াজ ভবিষ্যতি ॥ ২২ 
লক্ষ্য: প্রভয় হীন: পৌণনাসীক কান্তিকীম্‌। 
চন্দ্রোং়ুদন্রিবর্ণশ্চ পল্যবর্ণনভস্তলে ৫ ১৩ 
ব্বপ্ন্যম্তি নিহত! বীর! ডুমিঘারঠ্য পাপিবাঃ। 
রাজানো রাজপুত্রাম্চ শুরা: পরিথবাহবঃ ॥ ২৪ 
অন্তরীক্ষে বরাহস্ত বঘদংশস! চো । 
প্রপাদং মূখ্যতো রাত্রে রৌত্রং নিতা: প্রলক্ষয়ে ৫১৫ 
দেবতাপ্রতিমান্চৈব কম্পন্থি চ হসন্বি চ। 
বমস্তি র(ধরং চান্টৈ: খিস্টি প্রপতস্ি চ ॥ ২৬ 
অলাহতা হন্দুভয়াঃ ও প্রণদস্থি বিশাম্পূত। 
তাহুচৰ ও তরি ক্চপক্ষীলদূত বিচির রস ঈরিতে করিতে 
শক্গানত পক্ষীর মদদে দাবিচা দক্ষিণ দিকে হাউতেছে। ১৯ 
তরতনন্দন! আনি নিতাই দেহিতে পাউ_ গ্রাতঃলন্ধ।। ও 
সাম্ংসম্যার সমগ্রে উল অপ্রকালে কতকগুলি কবন্ধ (নরম) 
হূর্ধাদ্ডলক্ষে পরিষেষটন করিতেচে ৪ ২ লু 
ল্ধযার সহ পূর্ঘোদে(বর ডরিসর্ণের পরিদপ্ুল চারিদিকে আবৃত 
পাছে। তাহার খে) গ্েত 5 রক বর্ণের মণ্ডল ত শেহভাগে 
বর কৃষ্ণের মণ্তম মধ।ডাগে আছে। তাচার উপর আনার 
বিদ্যুৎ প্রুরিত হইতেছে ॥ 
আদি আজকাল দেপিডেছি--চ্নি ও বাহির কোন চেদ 
থাকে না, দর্ষামাই চত্র, দর্শ। ও নক্ষত্র জলিতে বাকে, সুতরাং 
এই লক্ষণ অদস্তই তর জন্থাইবে। ২২ 
আছি দেখিতেছি--কার্তিক ঘালের পুণিন।তে বিকলিত 
কমলের ভা নীবধর্ণ নাকাশে উদিত চল্রের আর দেতৱশ প্র 
নাই এবং তাহার কান্তি শর্িল্দশ প্রতীত্তি হইতোছ ॥ ২৩ 
ইহার ফল এই ঘে, পৃথিবীর বীর রাজারা ও পরিঘদতবশ 
খুন (মোটা) বাহ ধীর রাজপুরেরা ঘুচে নিহত ' হইয়া ভূতল 
আৰৃ করত শরন করিতেন ॥ ২৪ 
আজকাল প্রতাছই রাত্রিতে শূকর ও বিড়াল ঘুদ্ধ বরে, 
তাঁছাঘের তুর রব আক/শে শুনিতে পাই ॥ ২৫ 
'হস্বহ্ি বেদব্যালগ্রনীত শতলাহত্রী। সহিত! মহাভারতের 


মাভারতম 


5৫৫ 


অধুক্তাম্চ প্রবর্তন ক্ষতিয়াণ!: অহারঙা ॥ ২৭ 
কোকিলা: শতপত্রাশ্চ ঢাহা ডাসা; শুকাস্তখা ) 
সারসাম্চ মসূযাশ্চ বাচো মুঞ্চতি দারুণাঃ ॥ ২৮ 
গৃহীতশন্ত্াঃ ক্রোশস্থি চমিণো। বাজিপৃষ্ঠগাঃ ৷ 

" অরুণোদ়ে প্রদৃশ্যস্তে শতশ: শলচত্রজাঃ ॥ ২৯ 
উতে সন্ধে প্রকাশেতে দিশাং ধাহসমদ্ধিতে । 
পক: পাংশুবহ্খ চ নাংসবধা চ ভারত ॥ ৩৯ 
হা চৈথা বিক্্তা রাজংস্ৈলোকো সাধুসন্মতা। 
অকদ্ধতী তগাপোষ হিট: পৃষ্ঠত: কৃত; ৪ ৩১ 
রোহিদীং পড়নে স্থিতে। রাজন শনৈশ্চরঃ। 
ব্যানততং লক্ষ্ম লোমশ্য তব্যাতি মহদ্‌ ভয়স্‌ ॥ ৩২ 
অনভে চ ঘহাঘোর: ভলিতঃ ক্ষয়তে দ্বনঃ। 
বাহলানাঞ্চ বলত(ং নিপতমশ্ুহিন্চর: ॥ শত 

ইতি জ্রীনহছাডারতে শতস্বহত্রযা: সংহিঠায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্মপর্বণি ডদ্ব ধণবিনিৰ্মাণপৰ্ণি দিযেদ্বযালদৰ্শনে 
ন্বিতীঘ়ে'ইদ্যায় | ১ 





লেোতানের প্রতিমাগল কান কল্পিত হব, কখনক ছালেন, 
কখনও দুখ চিনা রক্ষ এমন করেন, 2৭5 খাত চন এবং 
কখন? পড়িয। দযন। ২৬ 
নরলাধ! আঘাত =' কৰিলেও দুহু = খুনি ন কারে এবং ক্ষত্রি- 
গণের বিশাল রখলমৃচ অশ্রযুক =' 58519 চলিতে খাকে ॥ ২৭ 

কোকিল, শত' ২৮৫5, ওাল, শুক, লাবল ও দদুর্দকল 
জনক রব করিতেছে । ১৮ 

অঙ্গের পৃষ্ঠে উপৰি চ্টচ। আবে।চীর। হঝে ডাল ওযধারি 
গ্রহণ করত চীৎকার করিতেছে এবং অঙপোদদকালে শত শত 

শ্রেণি দেখিতে পাছা হাটতেচে ॥২৯ 

শরানত-ন্ধ। ও লাংংসন্ধাকালে দিগ সাহ প্রকাশ পাইথেছে। 
ততরতউনন্দন! নে ধূলি 9 ঘাংল বর্ণ করতেছে ॥ ৩+ 

জন্‌! ভিকৃবলঘধধে। চিনি পতিত্ৰডাগণের মধ্যে দাধরী বলিষ। 
হিখ্যাতা, সেই রুদ্ধতীও এট বশিৱকে পৃঠছিকে রাখ্বাছেন ৩) 

রাজন! এই শনিগ্রহ রোহিনী লক্ষত্রকে উৎসীড়িত করিব। 
বৰি্যাছেন এবং চক্রের কলঙ্ক তিরোছিত হইয়াছে, সুত্বরাং 
মহাকর উপস্থিত হইবে ৩২ 

আর, মেছপৃন্ত আকাশেও লর্ষাদা দছাতয্ত্তর যেঘগর্জন শুল। 
যাইতেছে এবং হন্দনর়ত বাহনগণের অধিক পণ্ডিত, 
হইতেছে ৫৩৩ 
ভীন্পূর্কন্তরণত জগুধ গুবিনিষ্থাণপর্সের ইয্দব্যাদদর্শনবিষক 








দ্বিতীর শধ্যাছ্ের অনুবাদ সমাধা । 


৪৪৮ 


তৃতীয়োহঘ্যায়ঃ। 


[ ব্যাসদেবেনামঙ্গলসচকোৎপাানা: বিদ্রয়নূচকলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম ৷ ) 


বাস উবাচ। 
খরা গোষু প্রজ্জাননস্তে রমন্তে মাতৃভি: সৃতা:। 
অনার্ভবা পুষ্পকালং দশয়ন্তি বলক্রসা; ৪ ১ 
গ্তিশ্যোইজাতপুত্াস্চ জনযন্ডি বিভীষণান্‌। 
ক্রব্যাদাঃ পক্গিতিষ্চাপি সহাশ্রশ্তি পরস্পরূ'ঃ ২ 
ত্রিবিযাণাষ্চতুর্ণেত্রা: পঞ্চপাদ! ছিমেহনা: । 
্িশীরযান্চ ছিপুচ্চাশ্চ দ্র; পশবোইশিবা; ॥ ৩ 
জায়স্তে বিরৃতাম্তাল্চ ব্যাচরস্বো?শির! গির: । 
ভ্িপদাঃ শিখিনস্তাক্ষ।শ্চরু্ষ্ট। বিষাণিনঃ॥ ১ 
তথৈবাক্যাশ্চ দৃশ্যস্তে দিয়ো বৈ ত্রক্ষবাদিনান্‌। 
বৈলতেয়ান্‌ মন্বরাংশ্চ জনয়স্থি পূবে তব ॥ ৫ 
গোবৎসং বড়বা সুতে স্থা শৃগাল: মহীপাতে। 
কুকুৱান করডাশ্চৈস শুকাল্চানভবাদিনং ॥ ৬ 





লক্ষণদনূত এন ] 
বেধয্যাস সলিলেন,_গঞর গ:ও ইস ওরিন্েযে, পুত্রের 


ঘান্তার লছিত রমণ করিতেছে এ+: এলে বক্ষদ্কল নাত হুর 
ফল ও পুষ্প ফেখাটতেছে ॥ ১ 

গর্ধবী রংসীর। স্বাডাধিক পুছহিলর না করিত শতি চীবণা- 
কতি পুরসকল প্র করিতেছে এবং বাংলছোলী পঞ্তগণ 
পক্ষীধিগের লৱিত মিলিত হা পরস্পর ভোঙ্গন করিতেছে ॥ ২ 

কতকগুলি নিপু, কতক ডলি চতুন€ন, কতকগুলি পঞ্চচয়ণ, 
কতকগুদি দ্বিশিশ্প, কতক গুলি ঘ্বিদিক, কতকগুলি দ্বিপৃক্ধ এবং 
কতধকডঞি পণ্ড বিকট ধ্খযূক চৱা অমঙ্গল পৃচেন। করিতে 
করিতে জন্িতেছে, আবার কতক লি পশু অন্মন্াই মূখ বায়ান 
করি অধখল্স্দেক রব করিতেছে এবং গকড়া্রতি পক্ষীর। 
বিপদ, শিখাযুক, চতুর ও শৃ্শানী হইগ। জস্থিতেদ্ধে ॥ ৩-৪ 

স্বান্। তোমার রাজধানীতে বেবাগী আন্ষণ ভার্ঘযাগপকে 
দেখা যাইতেছে খে, াহারা-গঢাক়তি পক্ষী ও মন্থর সমূহকে 
প্রসব করিতেছেন ॥ ৪ 

ত্গন্তে! অশ্ব গোবংস, কুকুর শৃগাল এসং হন্ট' ছুঙুরকে উৎ- 
পান করিতেছে আগ শুকপক্গীর:9 অমন্বলশচক রস করিতেছে ৫৯ 


জাতমাত্রা্চ নৃতান্তি পায়স্বি 5 হলস্তি চ ৪ ৭ 
পৃথগ জনত সর্বন্ত ক্ষুতকা: প্রহসন্তি চ। 
ৃত্যন্তি পরিগায়ন্তি বেদয়ন্তে! মহদ্‌ ভয়স্‌ ॥ ৮] 
প্রতিমাম্চালিখন্তোতা: সশস্রাঃ কালচোদিতা: । 
অস্তোহ্মমভিধাবস্তি শিশবো! দণ্ডপাপয়ঃ ॥ ৯ 
অশ্যোস্তম(ভমৃদ্নস্তি নগরণি যুযুংসবঃ। 
পল্মোংপলানি বৃক্ষেষু জায়ন্তে কৃসুদানি চ ॥ ১৭ 
বিধস্বাডাল্চ বাস্থাগ্র। রঙে! নাপু'পশাম্যতি। 
অভীক্ষং কম্পতে চুমিবর্কং বান্তরূপৈতি চ ॥ ১১ 
শ্বেতে| গ্রহস্কধা চিত্রাং সনতিক্রম্য তিষ্ঠতি । 
অভাবং হি সিশেধেণ কুরপাং তয় পঙ্চতি ॥ ১২ 
ধূমকেতুর্মহাঘের; পুষ্য: চাক্রম। তি€তি। 
সেনয়োরশিব: ঘোবং করিদ্যুতি নাগর: ॥১৩ 


কতকগুলি হী চাঃটী ও পাচটী করিয়া কঙ্টা প্রপৰ 


করিতেছে এবং লেট কগ্রা3ল৪ ডন্মধামাড্রইট হালিডেছে, 
গাহিতেছে ও নাচিতেছে। ৭ 

নীচ জাতিতে উৎস পছগ ড়তি বিক্লাঙ লোকের! গুরুতর 
ভয়ের পুচন| করত কগনও হালিস্তেছে, কখনও নাচিতেছে এবং 
কগনএ গাছিতেছে ॥ ৮ 

ব্ত্বযাযী এই সকল চ্নেবিগ্চ কালপ্রেরিত হইদ্বাইট দেন 
আকাশে ভাবী দৰনাশের বিবচ লিখিতেছে॥ ধুন্ধাতিলানী ও 
ঢণ্ডৰাৰী শিলুর। পরস্পরের প্রতি দানত চটডেছে এবং প্রনিন্দিত 
নগরগুলিকে ভাক্ষিখ। ফেলিডেছে। আর (অলজাও) পর, 
নীলোৎপন ও শ্বেতোৎপল (সৃূলডাগস্বিত) বৃক্ষে অঙ্গিতেদ্ধে 1১-১৫ 

লক্ষণ দিক্‌ হতে ভগন বন্ধা বাধ বহিতেছে, ধুলি নিব 
হইতেছে না, বারংবার ভূদিকম্প হইতেছে এবং গ্রাদ কান 
আছ রাছ স্ঘ্যের নিকট যাইতেছে ॥ ১১ 

কেছু চিত্রানন্মত্রকে অতিক্রথ করি স্বাতী-ক্ষচ অবস্থান 
ফরিকেছে, হ্ৃতরাং সে বিশেষভাবে কৌরবগণ্রেই বিনাশের 
দিকে দৃষ্টি রাখিতেছে ॥ ১২ | 

অতিশয় তযস্কর বূদকেতৃ পৃক্গপক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া 
রহিস্বাছে, অতএব এট মহ! উপপ্র্ উভয় পক্ষের দৈতেরই 
ভাদ্র অমঙ্গল করিযে। ১ 


ভিভীজয়োহাছ 1 


মধান্বক্গারকে। বক্র: শ্রবণ ৮ বুস্পতিঃ। 
ভগং'নক্ষত্মক্রম| সুধ্যপুত্রেণ পীডতে ॥ ১৭ 
শুক্র প্রোষ্ঠপদে পৃর্ধে সমারুস্য বিহোভতে । 
উত্তরে তু পরিক্রম্য সহিত; সমুদীক্ষতে ॥ ১৫ 
শ্বেতো গ্রহ: শ্রহ্থলিতঃ লধৃম ষ্ব পাবক:। 

এক্সং তেজ নক্ষত্র, জ্োষ্ঠামাক্ৰমঃ তিষ্ঠতি ॥ ১৬ 
ক্রবং প্রঙ্থলিতো ঘোরমপসব্যং প্রবর্ততে । 
রোহিগীং পীড়য়তে/বমুভৌ চ শশি.ভাব্করৌ। 
চিন্ানথাতন্তরে চৈব হিচিতঃ পরুষগ্রহ: ॥১৭ 
বক্রান্থুবক্রং কৃ্ধ। চ আবপং পাৰক প্র: । 
অন্করাশিং সমাবৃন্ত লোহিতাঙ্গেো বারঙ্থিত; ॥ ১৮ 
পর্ষসশাপরিচ্ছ্না পৃথিবী শল্তুম(লিনী । 

পীর যাশ্চপি শতবীধানচ শালগু: । ১১ 
প্রধানা; লধলোকন্ত ঘাস্বায়নতমদং জং । 

তা গাব: প্রস্থ ত। বংলৈ: শোণিত" প্রক্টরস্ঠাও ॥ ১০ 





যদল বক্ত হুইয। মখানক্ধয়ে গাহা৬ন, এহস্প।ত শ্রএণ।নক্ষজে 
মহিযাছেন, আর সুখোপুহ শনি মঘানক্ষর্রকে আক্রমণ করি? 
তাহাকে পীঢ়। বিতেছেন ৪ ১৪ 

তক পুর্বভাত্রেদনক্ষর়ে আকাল ক'গ লাল পাগতেছেন 
এবং তিনি চারিদিকে পরিএব1 করত পরিখন:ঘ+ কর উপগ্রত্র 
শহিত ছিলিত ছা) উত্তর চাজপননক্র্রকে সেখিতেছেন ॥ ১৫ 

কেডুনাবৰচ উপগ্রহ ঘূনুক আর বায প্রজনিত হারা 
ইজদেবতালনন্ধীঘ তেন লক্ষ তোৱাকে আঞমন করিছ। 


রহ্ছাছে ॥ ১৬ 


চিজ! ও স্থাতীপক্ষত্রের মণ বাকি! ক্র রাহ বক্রডাবে 
গন করত রোছিসটসক্ষতকে এবং চন্র ও দুখকে পীড়িত 
করিতেছে এবং অতান্ত প্রজনিত ॥৯ং! *1নক্ষত্রের বানভাগ 


দি। গমন করিতেছে--ইহ।. আতিশর এনিষটস্থচক 1 ১৭ 
আর অগ্নির ভার উজ্জল মঙ্গলগ্রহ ব্বস্থান ববানন্ষজ ত্যাগ 


ক্রির। বার বার বক্রতাবে সদন করত বর্তখান সদরে বৃতস্পত্তির 
শি দকরে ও শবপানক্ষতে থাই অবস্থান করিতেছে ॥ ১৮ 
ফেং পৃথিবী সদ শস্ডে আৰৃ হইয়। শম্তশালিনী হইয়াছেন বটে, 
কি বছ দবেরই পাচা শিখ) এবং অনেক বা্তেই শত শিখা 
হইয়াছে ৷ ১৯ 

এই লদঞ্জ জগৎ ধাছাদের অধীন, সবলোবপ্রদান সেই গো" 
লঙল বৎসকর্কৃক্ধ পানের পরে সদ প্রন হইতে রক্ষ নি:লারণ 


বত্যভা তথ 





৩৫৬ 


নিশ্চেকরচিহশ্চাপাহ খঙ্গশ্চ আলতা ভশম্‌। 
ব্যক্তং পশ্যতি পানি সংস্রামং সমুপন্থিতম্‌ ॥ ২১ 
অদ্নিবর্ণ। হন ভাল: শব্্াণাসুদকস্ত চ। 

কবচানাং হ্বজানাঞ্চ ভবিষ্যৃতি হা ক্ষ ॥ ২২ 
পৃথিনী শোনিতাবর্ভা ধ্বজোড়.পসমাকুলা । 
কুরণাং বৈশসে রাজন পাণ্ডবৈ; সহ তারত ॥ ২৩ 
শক্ুপ্রহলিতাস্থাম্চ বাহরছি মুগদিজা:। 
অত্যাহিতং দর্শকে বেদগুন্থে মহদ্‌ ভয়দ্‌ ॥ ২৪ 
একপক্ষাক্ষিচরণ: শকুণি: বচরে। নিশি । 

রৌজ্রং বদতি সংবন্ধ: পোণিতং ঢদ রুনির 0২৫ 
শঙ্থানি চৈব রাজেশ গ্রন্থির সম্প্রতি । 
সন্তর্াপামুদাতাণা: সনপচ্ছ্ঞতে প্রভা ॥ ২৬ 








সংবংসরদ্থাসিনৌ 5 গ্রহী প্রথলিভাবুভৌ। 
নীপশ্থৌ গগপপতি শনৈষ্ঠারৌ ॥ ২৭ 








মহ হতে শিখা বিগত হই একা তরবাহিগুলি আত) 
জাণতেছে। হতরাং অন্থিও হেন নিশ্চই দৃন্ধ উপস্থিতির 
ল্গাবন। করিতেছে ॥ ২১ 

অথ, অল, কব১ £ *৫৯3-৭৪ বন অন্বিধর্ব নীতি প্রকাশ 
শাইতেছে, তখন আঅ++1$ ২০1৭2 সাখটিত ৪ইৰে ॥ ২২ 

রাজন ভরতনন্দন ৷ শানডবগংণর সত কৌরবদিগের 
পৃথিবীতে রক্ষের শ্রোও বই হই: এবং তাছাতে ধবজ্ণুলি 
হইবে ডেল।॥ ২৩ 

প্রচ্ছলিতদুখ পণ্ড পক্ষ! ক িঘগণের জীবননাশক যহাকতয়ের 
সচন। করিতে করিতে দকল'দকেট শদ করিং। বেড়াছতেছে ॥২৪ 

এক পক্ষ, এক নয়ন 9 এক চরণবিপট পক্ষী দ্ধ হইবা 
জাতিতে পাকাশে বিওরণ করিতে থাকিব| রক বদন করিতে 
করিতে খেন তর্স্বর রব করিতেছে ॥ ২৫ | 

ছাতক: ধর্তবান মতে লন অস্বই দেন জলিডেছে এবং 
বিশালারতি লস্তদিগণের গ্রভাবও বেন অন্য নক্ষত্র প্রভার 
আনত হইতেছে ॥ ২৬ 

দৃহস্পতি ও শনি এই উচ্চ গ্রহ এক এক রাশিতে এক 
এক বৎসর পর্যাৰা অবস্থান করিলেও ব্মানে বক্ধগতিতে 
বিশাখানক্ষতের নিকটে আলদিয়। অতিষাছেন ॥ ২৭ 








ন 


চক্রাদিভ্যাবৃভৌ গ্রস্তাবেকাহৃ৷ হি অরলোদশীম । 
অপর্বশি প্রহং হাতৌ প্রানক্য়মিচ্ছত; ॥ ২৮ 
অশোতিতা। দিশ; সাঃ পাংশুবর্ষৈ; সমস্তত: । 
উৎপাতমেহা রৌদ্রাশ্চ রাতে। বর্ষশ্ি শোশিতম্‌ ৫২৯ 
কততিকান্থ গ্রহস্তীক্ষে। নক্ষত্র প্রথমে ছলন্‌ । 
বপুংস্তপছর্তাসাং ধূনকেডুরবস্থিত: ॥ 

কৃতিকাং লীড়য়ংস্বীক্ষৈসক্ষত্র: পৃথিবীপতে ৪৩০ 
অতীক্ষং বাতা বায়ন্তে ধূমকেতু দবন্থিতা:। 
বিষসং জনয়ন্তযেত দাক্রনদজননং মহৎ ৫৩১ 

অজিবু পূর্বেছু সৰে নক্ষত্ৰেণু বিশস্পতে। 

বুধ সম্পগুতেইভীক্ষং জনয়ন্‌ ভয়মূত্তমম্‌ ॥৩২ 
চতুদনী: পদ্ষদশীং ভৃতপূধাকচ যোড়নী্‌। 

ইমাং তু নাভিঞ্জানানি ভূতপূৰ্ব: জারাদশ্ীন্‌ ॥৩৩ 
চন্ত্র-সূর্ধযাবুডৌ গ্রস্তাবেকমহ্ন। হি অ্রয়োদশীন । 


চজ ও দুধা এই দুই এংঃ একদিনে ভখোনৰীতি দিতে 
কাংগ্রন্ত হইৰাছেন, ভৃতএ।ং উঠ1ঞা পুছিমা এ অমাধন্ত। তি 
সব তিখিতে গ্রপ্ত হয়া লোকক্ষতে কমন! ক[রতেছেন ১২৮ 

লফল দিকেই বূলিবণ হইতে থাকায় ল্লগ্গেকেই বিহ 
তঃঘ। গিয়াছে এবং হের উৎপ:তনুচক মেছশকল {।ত্রিতে 
এক বঙ্গ করিতেছে ॥ ২৯ 

কেতু ও উচ্ছ ধূমকেতু গোককর 75ন! করিতে করিতে 
হককে তীক্ষ নক্ষত্র তিক (কে পীড়িত ওত ঠতিক। নক্ষজে ও 
অশ্বিনী নক্ষে আনি! রহিধাছে ॥ ৩, 

বাঢু বার যার দৃদক্ষেতু্ দিকে বহিত। থাইতেছে, স্বতরাং 
এই বাছু অতি তযঙ্ধর রোগনের সুচনা করিতেছে ৪ ৩১ 

নয়নাখ! বুবগ্রহ গুরুতর ভয়ের লুচন। করিতে খাকিছ। 
পূৰ্ব কন্ধনী, পূর্যাযাচা ও পুবভাত নক্ষত্র বার বার লঞ্চার 
ধরিতেছে ॥ ৩২ 

প্রায়ই পঞ্চদশী তিথিতে, একটি তিথির ক্র হইলে চতুর্দশী 
তিথিতে এবং একটি তিথি বৃদ্ধি পাইলে যোড়ণী তিদিতে একটি 
করিয়া শেপ হই খাকে_ইহাই হানি, কিড এক 
জরোবসীতেই যে তত ও লু) উতন্বেরই গ্রহণ পূর্কো হইয়াছে 
ইহা আহি জানি না ৪৩৩ 

একদিনে বাবার এক আংছাস্মীতিশিতে চত্র ও লু এই 
রঃটি গ্রহই রাগ্রন্ত হঃযাছিল, হতুরাং পুশিষা এ অঘাবস্তা 


আহাশাক 


[শপ 


অপরবনি গ্রহেণৈতে) প্রজা: সং্ষপয়িদ্যাতঃ 0৩৪ 
মাংলবধং পুনতীব্রমাসীং কৃষ্ণ হুণশীন্‌ । ld 
শোণিতৈৰক, সম্পূৰ্ণ অতৃপ্ৰান্তত্ৰ রাক্ষলা: ॥ ৩৫ 
প্রতিশ্রোভোবহ! নপব: সরিত: শোশিভোদকা: । 
ফেনায়দানা কৃপাশ্চ নর্দন্তি বৃষ টব ॥ ৩৬ 
পডন্তান্ধা: সনির্ধাতাঃ শক্রাশলিলমগ্রভাঃ । 

জড় চৈব নিশা: বাষ্টাদনপ্ং সমবাণ্লাথ ॥ ৩৭ 
বিলি) মহোন্ধাভিত্তিমিরং সর্মতেো দিশস্‌। 
অন্তোক্ষদুপতিষঠন্তিস্ততর চোরুং মহধিভি; । 
সদিপাললহুস্রাণাং ভূমি; পাস্থতি শোনিতম্‌।1৩৮ 
কৈলাস-মন্দারাভ্যাং তু তথা ঠিনবতো! গিরে:। 
লহত্রশো মহাশলং শিখর!নি পতন্তি চ।1৩৯ 
মহাচৃতা সমিকম্পে চার; সাগর; পুথক্‌। 
বেলামৃদ্র্তয়ন্তীব ক্ষোভ ধনুক্ষরাম্‌ ॥ ৪০ 


ভিজ পঞ্চ তিথিতে গ্রহণ হওয়া এই চর ও হট লোকক্ষর 


করিবেন 8 ৩৫ 

আধার গত রঞ্চাক্ষের উঠতে গুষ্ত মাংস 
হইছিল, সুতরাং সেই হুক্চে রাক্ষলের। র্তঘার| দুখ পূর্ণ 
করিয়াও তৃপ্ত হইবে না ৩৪ 

নহীগুলির শ্রোভ প্রতিকূল গানে চলিতেছে এবং নেঙদির 
এল রক্তার্ণ হইছে, আও ফুণগুলি ফেন উত্গার করিতে 
খাকিছ। বৃষের সাং গর্জন ক।ি৫েছে। ৩৬ 

ইছার বের তুলা প্রভাশানী ও বিখাতযুক উক্ধাসদৃহ 
পতিত হইতেছে, শতএব আজ রাত্রি প্রভাত হইলেই তোছর! 
ছনীতির ফল লাত ফরিবে ॥ ৯১ 

বিশাল উক্ধাসমৃহ আকাশ হইতে নির্গত হই) লকল দিকের 
অন্ধকার নষ্ট কিতেছিল। তখন মহবির। পরম্পর পরস্পরের 
নিকট ধাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, “পৃথিবী সহ্ল্র সংশ্র 
সামার রক্ত পান করিবেন’ । ৩৮ b 

বৈলাদ, বন্দর ও হিদালছ প্রভৃতি পর্বতের সহল্র লহ শিখর 
মহাশব্ৰে ভগ হইঘা পতিত হইতেছে ॥ ৩৯ 

তৃষিকম্পের সদরে চারিটি দমুত্রই শ্রাত হুইপ পৃথিবীকে 
সঙ্চালিভ ফরিদা পৃতক পৃথক্‌ ভাবেই যেন তীরতৃমি অতিক্রম 
করিডেছে। ৪৮ 


কভীয়োহহায়ঃ ] 


বঙ্ষানুন্ধ্যবাস্থয্র। বাতা: শর্করক্ধিণ: । 
'আভগ্রঃ স্থমহাবাতৈরশনী ভি; সম।হতা: ॥ ৪১ 
বৃক্ষাঃ পডন্তি চৈতযাশ্চ গ্রাসেষু নগরেঘু চ। 
নীললোছিতলীতশ্চ তবত/রিহ তো € 
বামার্চিয় গন্ধশ্চ সুঞ্চন্‌ বৈ গাজণং স্বনদ্‌। 
স্পরশী গন্ধ! রসাশ্চৈ বিপরীত! মহীপতে ॥ ৪৩ 
ধৃমং ধা; পরসুঞন্তি কম্পমানা! মৃহমু'হ:। 
মুঞ্চম্াঙ্গারবর্ষৰ ভেব্যম্চ পটহান্তধ। ॥ ৪৪ 
শিখরাণাং সৃদ্ধানামূপরিষ্টাং সমস্তত: । 
ৰাঘ্ৰসাশ্চ রুবন্ধ্যগ্রং বামং মণ্ডলস।শ্রিত1: ॥ ৪৫ 
পকাপঞেতি হুশ: বাবাশ্রত্তে বয়াংসি চ॥ 
নিলীঘন্তে ধবজাগ্রেহু ক্ষয়ায় পৃথিবীক্ষিত।ন ॥ ৪৬ 
থ্যাসস্ত; প্রকিরম্সচ ব্যাল। খেপুসংদুতা: ) 
দীনাস্তরঙ্গ মা; সবে বারণ; সলিলা শ্রয়া; ॥ ১৭ 
এবংবিধং দুনিমিন্তং ক্ষয় পৃথিৰীকিতান ॥ 

_ ভৌমং দিব্যক্ান্তরিক্ষ:ং ত্রিবিধং জায়তেংনিশম ৷ ৯৮ 
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কর আবধশক্ষারী চনত হ1?সকল বৃ্সদ্হকে আলোড়িত 
করা বহিয়া ঘাইতেছে এ প্রবণ বরবাত ও বরের আঘাতে 
বৃক্ষণকল ভন হইতেছে ॥ ৪১ 

কূপতে! প্রাদে ও নগরে ধ্ষ এবং বজধুহসকল পড়ি) 
খাইতেছে। বাহ্মণগশ নাহতি দিলে পর আন ৬ শব্ধ করিধা 
নীল, রক ও পীতব্ণ হহতেছে এবং তাহার শিখ। বাঘা 
দুরিতেছধে ও দ্র্গন্ধ বহর ইইতেছে। খাও সপ, গন্ধ ও এস- 
পদং বিপরীত হইয! গিদ্বাছে ॥ ৪২-৪৩ 

খবজগুলি বায় বা কম্পিত হইখ। বুখেপপ1এ ক গিতেছে এবং 
ভেরী ও চক গগায় দন করিতেছে ॥ 9৪ 

কাকপদূহ সমৃদ্ধ শটালিকার উপরে পকলনিকে বাঘদণ্ডলে 
বদর! ওগখর রথ করিতেছে ॥ ৫৫ 

বহতর পক্ষী অনবরত ‘পঙ্ক গন্ধ এইছণ অতীব ভীষণ রব 
ক্সিতেছে এবং তাহার। দাইরা তৃপালদিগের ক্ষযের জগত তাহাদের 
ধৰকেয্ী্টগরে বসিতেছে ॥ 1৬ 

ভর হিজীসকল নয়ন দুৰত করিৰ। বিচা ও ছু ত্যাগ কৰিতে 
খাকিযারিকম্পিত হইতেছে, সমণ্ড শশ্বই বিবগ্ত হইরাছে এবং 
খন্যানটাছতীয়া ধাইয়! জলে দন্ত হইতেছে ॥ &+ 

রাজাদের ধ্বংসের জগ্ত এইজ চৌষ, ছিবা ও শান্তরিক্ষ 


মহাভারত 


৩৫৬৯ 


এডচ্ছু_ঘ! ভবানত্র প্রান্তকালং বাবস্কতাঘ্‌ । 
হখা লোক: সমূচ্ছেদং নাং গচ্ছেড ভারত ॥ ৪৯ 
বৈশম্পন উবাচ । 
পিছুর্চচো নিশমৈযৈতদ্ধৃতর।:্টাংব্রবীদিদন্‌ । 
দিষ্টমেতৎ পুরা মগ্ডে ভবিষ্যুতি নরক্ষয়: $ ৫৮ 
ক্ষত্রিয়া; ক্ষত্রধর্ণেণ বদি বনান্তি সংযূগে। 
বীরলোকং সমাসা স্থখ: প্রাপ্পান্তি কেবলম্‌ ৫১ 
ইহ কীতিং পরে লোকে দীর্ঘকাল: দহং সুখম্‌ । 
প্রাণ৷স্বি পূরুঘব্যাআ: প্রাণা:স্তাকু। মহাহবে ৪ ৫২ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
এবং মুনিত্তবেতুন্ত: কবীন রাজলত্তন। 
ধৃতরান্ট্রেণ পূতেণ ধালমন্থগদৎ পরম ॥ ৫৩ 
স্‌ মুহুর্ভং তথা হ্যা পুনরেৰ। এবাদ্‌ বচঃ । 
অলশয়ং পাৰিবেশ্র কাল; সংক্ষিপতে ঝাগং ॥ ৫৪ 
হতে চ গুনর্লোক!ন নেহ বিএতি শাশ্বত 
জ্ঞাতীনাং বৈ কুন্রপাঞ্চ সন্বক্ষিহু্দা: তথা ৪ ৫৫ 
আব দুলঞ্ণই অনত্রত (3:৩০ ৬৮ Ky 
ভন্ততনম্মন। তুমি এঠ লম শুন এ 
ভাদৃশ কাধ করিবার ডে কর, হাঃ 
একেবারে উচ্ছে সা পাহ ॥ ৮৯ 
বৈশম্পান বলিলেন, ঘৃত, শিড সেধতযাসের এই লৰল 
বব) শুনিছা এট কখ। 1 কক্ষ হবে এইডপ 
ৈবই খে রহিয়াছে, ইহ) আমি পৃ্ঠ মনে করিয়াছি ৫* 
ক্তিয়ের। চুদি কিছ ॥4 অনুসারে ঢুক্চে নিহত হন, তবে 
তাহার! বীরলোকে হাইছ। 'নএখগ্ছি॥ সুপচোগ করিবেন ॥ ৫১ 
পুরবতেষঠ বাকিগণ হাতে গ্রণেও।াগ করিয়া ইহলোকে 
কতি এবং পরলোকে মছানুখ লাড করিবেন | ৫২. 
বৈশস্পাহন যলিলেন,_হে রাচ্শ্রে্ঠ! পুত্র রাষ্ট্র এইছপ 
ৰলিলে, কবীক্ বেঘখাল "তাহাই হউক এই কথা। বলি: 
কিছুকাল কিশেধক্কপে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ «১ 
বেহয্যাস লেই তাবে কিছুকাল চিন্তা করিছা পুনরায় এই কথা 


ঘলিদেন_পৃিবীপতিতে্ঠ! ইহাতে কোন সংলর্ন নাই 
থে নিশ্চই কাল জগৎ সংহার করে ॥ ৫৪ 


আবার কালই জগৎ পি করে, হুত্তরাং এই পৃথিবীতে 
কোন বন্ধই চিরস্থায়ী হে । অতএব তুমি জাতি কৌর্ববগণকে, 
লর্বত্ধিদিগকে ও পুহমবর্গকে ধর্মদন্বত পথ দেখাও । ক্ষারণ, তুষি 











নত ঘাই! করছ 
হা মনথস্থলোক 








৩৫৭ 


ধনাং দশ পন্বানং সমথে। হাসি বারণে। 

ক্ষত ছাতিবধং প্রাছনা কুরুব মঘা (প্র ॥ ৫৬ 
কালোহংন্তং পুতরন্্রপেগ তব জাডে। বিশাম্পুতে ৷ 

ন বহু পুজ্যতে বেছে হিতং লৈব কথঞ্চন ৮৫৭ 
চ্স্যাৎ স এলং যো হচ্কাৎ কুলধর্ম: সনাতনম্‌। 
ক্কালেনোংপথগন্তাসি শক্যে সৃতি বখাপদি ॥ ৫৮ 
কুলস্যাস্ত বিনাশায় তখৈব চ মহ্ীক্ষিতান্‌। 
অনর্থো রাজাত্রপেণ তব জাতো বিশাম্পতে ৪ ৫৯ 
জুপ্তবর্দা পরেণাসি বরং দর্শয় বৈ শ্ুৃতান্‌। 

কিং তে রাজন হুর্ঘধ যেন প্রাপ্তেহলি কিবিষম্‌ ৪৬৯ 
বশো ধর্মঞ্চ কীতিঞ পালে স্গগাপ্লাসি। 
লভন্তাং লাওবা রাজ]: শম: গচ্ছন্ঠ কৌবা: ॥ ৬১ 
এবং ক্রুবতি [বপ্রেছে ধৃতরাট্রোংব্বিকামুতঃ। 


জাক্ষিপ) বাক্য: বাঝ।জে) বাকাং চৈবাত্রবীৎ পুনঃ ৪৬২ 


ধৃতরাটর উব(চ। 
ঘখা ভবান্‌ বেত্তি তথৈৰ বেৱা 


এই দৃত্ধ নিষারণ করিতে লদর্থ। ঘঃছিগণ জ্াডিবধকে অ) 
নিক কার্য বলেন, হতগ্াং তুমি আনার প্রি লেই জ্াতিব্ৰ 
করিও ৭11 ৭-৫৯ 

রাজন { এট কাল তোনার পুর্রপে সরিঘাছে ॥ বেছে 
চিংলা প্রশংগিত ছয় নাট । কারণ, হিংল। কোন গ্রকারেই ছি 
কে লা। ॥৭ 

হে বাঞ্চি সনাতন কুলগন্থ ৭8 করে, কুলধস্থও লেট বাকিকে 
নৱ করে) শকো। তুমি কালের প্রভাবের বিপথের শান 
নন্পদেও বিপথগামী হইতেছ ৷ ৫৮ 

নয়নাৰ! এই কৌরব-বংণ ও রাঞ্পশের বিনাশের জন্কই 
. রাজাকণে তোষার নখ ॥রিমাছিল ৷ ৫৯ 

খর্ব) তোদার বর্থ একেবারেই লোপ পাইতে 
বলিয়াছে, অতএব পুজগলক্ষে বর্থ ধেখাও | তোমার রাজা লইয়া 
কি দুইৰ, থাহাতে তুখি কেবল পাপচাদীই হইতেছ? ৬* 

ভুমি ঘশ, বীতি ও বর্ঘ রক্ষা করি! ব্বর্গলাত করিবে । 
অতএ পাতবের| রাজা লাভ কছক আর কৌরবের| শান্ত 
হউক ॥ ৬১ 

বিপ্রবর বেৱৰ্যাল এইরপ বলিতে লাগিলে, বাকৰিত 


আধাশাই 


{ ভীশ্মপবব 


ডাবাভাবৌ বিদিতৌ মে হৰাথন্‌ । 
ব্বার্থে ছি ল্মৃহাতি তাত লোকো 
মাং চাপি লোকান্মকেব বিদ্ধি ॥ +৩ 
প্রসাদয়ে স্বামতূলপ্রতাব 
্বং নে! গ্রতিদশরিভা চ ধীর । 
ন চাপি তে মন্ধশগা মহে 
ন চাধর্মং কতু মরা নততির্মে ॥৬৪ 
বং হি ধর্মপ্রবৃত্তিষ্চ হণ: কীতিশ্চ ভারতী । 
কুরূগাং পাণুবানাক মাল্তস্গাপি পিতামহ: ॥ ধর 
ঝাল উবাচ । 
বৈচিত্ৰৰীধ৷ বৃপতে যং তে মনসি বৰ্ততে। 
অভিধংখ্ব হধাকামং দেওাশ্মি তব লংশয়ম্‌ ৪ ৬৬ 
ধৃতরাই উবাচ । 
ঘানি লিঙ্গানি মংগ্রানে তবস্বি বিছগিখ্ুতাম্‌। 
তানি সবাণি ভবন আহুঞিচ্ছামি তৱ: ॥ ৬৭ 








আন্বকানদ্ধণ গতর ডাই রর থাকে] বাপ। দিছ। গুলার এই 
বাকে। বলিলেন ॥ ৬২ 

বতয়াষ্ট বলিলেন,--পিত: ! আশি বে€প মল ও আমদের 
[বিধয় জানেন, আমিও তেমনি লে বিঙ্ধ জানি এবং সম্প্ ও 
বিপদের বিহহও আমার হধাখবপেঠ আন) আছে। কিন দাহ 
স্বাথে মুখ হ$হ। খাকে। হর শান।কে ও দাছধ ধলিয়াই 
জাহুন ॥ ৬৩ 

ছে আতুলনীধগ্রঠাও । আনিত্রেগ। ঘহখি! আদ আপনাকে 
প্রসয় করিতেছি , আপনি আমাদের গতি এবং উপদে্!। আদার 
পুত্রের আদার হঈীকৃত নহে, আবার শাদা বুদ্ধিও অধরা 
করিবার খোগা নহ ৪ ৬) 

আপনি শরতবংীগণের বর্ণ প্রভৃতি, যশ ও কীর্তির কারণ 
এবং আপনিই ঠতর।ইপুত ও পাতুপুত্রগপের হালনীহ 
পিতামহ 1৬৪ 

বেষবাদ বলিলেন_-বিচিত্রধীধানন্দন সৃপতে ? ভোদার আনে 
বাছা আছে, ইচ্ছালাছে তাহা বল; আছি তোমার মংশর় দূর 
করিও ৬৯ 

রাষ্ট্র বলিণেন,_তগৰন্‌ | যুদ্ধে জংলাতের পক্ষে যে সঙ 
পূর্বলন্ষণ, আছে দেই সকল লক্ষণ আমি ধথাদখরূপে 
শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৬৭ 


কৃতীয়োংণাায়:) 


ব্যাস উবাচ । 
প্রসন্ভাঃ পাবক উধ্ব'রশ্যি; 
-প্রদক্িপাবর্তশিখো বিধ্মঃ ॥ 
পুণা। গন্ধান্চানতীনাং প্রবাস্থি 
জয়ন্তৈতদ্‌ ভাবিনো কুপমাহ; ॥ ৬৮ 
শল্ভতীরঘোষাস্ঠ মচাব্বনাস্চ 
শঞ। মৃদক্গাপ্চ নদ হত 
বিশুদ্ধরশ্রিস্তপন: শখ চ 
রঃ জয়স্যৈতদ্‌ ভাবিনো কপঘান্ধ: ॥ ৬৯ 
ইষ্ট বাচ: প্রন্থত। বায়লালাং 
স্প্রন্থিতালা্ গমিদ্যতাক। 
যে পৃষ্ঠতন্তে রয়ন্ি রাজন, 
যেচাগ্রতস্তে প্রতিযেদহপ্ি ॥ ৭, 
কল্যাপবাচঃ শকুন! রাছহংস।: 
শুক; ক্ৰৌঞ্চ শতপত্রাশ্চ হত্র। 
প্রদক্ষিণাশ্চৈব ভবস্থি দংখে) 
এবং জয়ন্ত বদি বিঞ্জাঃ ॥ ৭১ 


বেদব্যাল বলিলেন,ছেম করিবার লদবে অগ্নির [িশ্বল 
দীঘি, উদ্গাদী কি, দক্ষিশানস্টিনী “শিখা, ঘৃমহীনত। এখং 
ব্হতির পৰিত গঞ্জ _এই গুলিকে মহমিগণ ডাদী ৬দ্ধের লক্ষণ 
ধলিয়া খাফেন ॥ ৬৮ 

শখের গভীর শব, মুধগ্গের (বশাল বনি এবং 6 5 018 
নির্শাল কিরণ, এই গুলিকেও এ৯(হিগণ ভাবী জর লক্ষণ 
বলেন ৪৬৯ 

ধাআার লঙর়ে কাকের সুর রব এবং যাহারা পৃহ হুই তে নির্গত 
হযাছে কিংবা বাজ৷ করিতেছে, তাছাদের পিছনে ধাছার। খাকে, 
তাহারা যাইবার অর তবর। করে, বার হাহযো লক্ষণে খাকে, 
তাহার) দাইতে নিষেধ করে, এই গুলিও জয়ের লক্ষণ ॥.৭* 

ত্রান্বনগণ বলেন যে, ধাজায় সময্ে ঘৰি শহুন, রাজছংস, শুক, 
জৌঞ্চও কুলির পক্ষী মবুর রব করে এবং দক্ষিণ দিকে খাকে, 
তৰে সেই বাজার নিশ্চরই বৃদ্ধে জয় ছুই থাকে। ৭১ 

অন্যায়, বর্শ ও দের শব্ধ কিংবা অশের (ত্রধায়ব হে 
বাআায ভিসন হয় এবং ধাহাদের দৈন্ত তেজস্ী বলিব হুশেক্ষ্য 
চধ, ভাছারাও সেই দাতার পক্রদিগকে জয় করিতে পারে ॥ ৭২ 


ঘচাভারতম 


তর৭১ 


আলগ্কাবৈ: সবচৈ: কেতুত্শ্চ 
শ্রপপ্রণাদৈর্ঠোবিতৈষা তয়্ানাম্‌ । 
জজিন্বতী দুত্রচিনীক্ষণীযা। 
যেধাং চদৃত্তে বিজয়ন্তি শত্রল ॥ ৭২ 
সী বাচত্তখ। সন্ত, বোধানাং যত্ৰ ভারত । 
ন ছায়ন্তি শ্রজশ্চৈব তে তর্যি রাণোদধিদ্‌ ॥ ৭৩ 
উষ্টা বাচঃ প্রবিষ্টস্ত দক্ষিণা; প্রতিবিক্ষত:। 
পম্চাৎ সন্ধারয়্থার্থনূে চ প্রতিবেধিকা: ॥ ৭৪ 
শব্দ-রূপ-রস-ম্পর্শ-গন্ধাশ্চাবিসুতাং শুভাঃ 
সদা হ্মশ্চ যে/দানাং জড়তানিহ লক্ষণম্‌॥ ৭৫ 
অন্থগা বায়বে৷ বি তথখাছ।ণি বয়াংছি চ। 
অনুদ্নবস্থি নেথা তা 
এভানি আয়মনালাং লক্ষণ।ন বিশাস্পতে। 
বস্তি বিপরীতানি মুনদণাং জলাসিপ ॥ ৭৭ 
অগ্রায়াং ব। মহত্যাং বা সেলাচামিতি নিশ্চয়: । 
চৰে। যোধগণন্ঠৈকো জয়লক্ষণ্মৃচ।ত ৭৮ 








ভর্নন্দএ! হাহাস্েয পক্ষে পৈগলের হন হুক বাকা 
ও অধাবগাদ চলিতে থাকে এবং মালা ছাল চন তাচারাট 
দুদ্ধপদূত হইতে উত্তৰ ৯৫ ॥ ৭৩ 

বিপক্ষসৈক্সনদ্যে প্রবি পপর "চন ত করিণ।ন' 
এইয়প ডক হাক, বিপক্গট বেশ করিবার ইচ্ছাকাগী 
আপন পৈস্তহিগের ছয় ত করিবই' এতাদধুশ উদার বাকা, 
পিছনের হিকে উৎপ[॥25ক তাক যুগের দিকে বিপক্ষের 
প্রতি নিহেধবাক্য এটগুলি ছয়ের লগ ॥ ৭9 

শৰ, স্পৰ্শ, জপ, বল ও গন্ধ অবিরত হইলে শুভ হই এবং 
নৈক্গণের হও জয়ের লক্ষণ । ৭৫ 

বান্ধু, মেছ ও পক্ষী অনুকূল হই চলিলে এবং যে ও ইধছ 
ব্যাকাশে ভানিয়। বেড়াইলে, তাছা সে লক্ষণ বলি] সুচিত 
হর ৭৬ 

নন্ননাৰ ! রাজন! এই লগস্ত হইল জয়ের লক্ষণ; আার দুদু 
বিগের পক্ষেই এইগুলি বিপরীত হই ঘাকে ॥ ৯৭ 

(প্রকৃত বিষ হইল )--সৈও অন হউক বা অধিকই ছটক, 
কাছানের একমাত্র হই জয়ের লক্ষণ-_ইছা বিশ্চয় ॥ ২৮ 














হই 


একো দীর্ণে। দারয়তি সেনাং সুমহতীমপি। 

তাং দীণামহুদীর্ঘ্যস্টে যোধা: শৃরতর। অপি ৪ ৭৯ 
ঘনিবারতর! চৈব প্রভা মহতী চমৃঃ। 

অগ্যানগিৰ মহাবেগ: অন্ত মৃপগণ। ইব ৪৮০ 

নৈব শক্যা সমধাতুং লঙ্গিপাতে যহাচমূ: 

দীণ ইত্যেব দীর্য্তে স্ববিদ্ধাংসোহপি ভারত ॥ ৮১ 
তীভান্‌ ভগ্রাংস্চ সব্রক্ষা ভয়ং স্থরোইভিবর্ততে ) 
প্রত সহসা রাজন্‌ দিশে| বিড্ববতে চমু; ॥ 

নৈর স্থাপরিতৃং শক)! শূরৈরপি মহা দূ: ॥৮২ 
লংককত) মহুতীং সেনাং চতুরঙ্গ: মহীপতি; । 
উপায়পূর্য, মেধাবী হতেত সততোখিত; ॥ ৯৩ 
উপায়বিজয়ং শ্রেষ্ঠ নাহেদেন নধ্যমন। 

জঘক্য এব বিজয়ে! ঘো যুদ্ধেন বিশাল্পতে ॥ ৮৪ 


একজন ঘোদ্ধ। সঙ্ঘচু।ত তা অতিহিশাল লেবাকেও ছি 
চির করে। ৩18 পর বিশেৎ-হীর হোড্ধারাও সেই সেনাকে ছি 
ভিজ ফেখিযা দলচ্যুত হষঈঘা পড়েন ॥ ৭৯ 

জলের প্রবল বোকে এ ধির্ি্ পশুগদের বা ছি ভি 
গেনামলকে আব্যর দঙ্ষবন্ধ কর; স্ব দুর ইইয। পড়ে ॥ ৮৯ 

ভযর়তনদ্দন! এমন কি, সঙ্ঘহর লন বিশাল সেন। 
একবার ছি ঠি॥ হটর। পড়িল, আর তাহাকে সঙ্গধন্ধ করা 
যায় না। কারণ, মৃক্ধে বিশেহ মতিক হোদ্ধারা ও কেও সঙ্গত 
হইয়াছে বলি নিজেরাও লক্চু।ত তই এাকেন ॥ ৮১ 

রাজন! ভীত হইর। পৈষ্গগণকে পালাটতে দোলে. আরও 
ভগ ৰদ্ধিত ছয়। তখন ছি ছি নৈগ্রের। নানাদিকে পলায়ন 
করিতেডুৰাকে । লেই সময বীরগণও তাহাদিগকে আর লক্ছবন্ধ 
ক্ষরিতে পারেন না॥ ৮২ 

অতএব বুদ্ধিদান্‌ রাজ। পর্ব! উদ্চোদী হয নিজের বিশাল 
চকুরদিণী লেনাকে দদ্ভ করত লানাদি উপাতপ্রয়োগ করিয়া 
অহলাতের জক ঘন্ত করিবেন ॥ ৮৩ 

নযনাখ | সাদ ও ছানন্ধপ উপায় দ্বার! বে জনাত হর, তাহা 
শ্রেষ্ঠ; ডেদনীতি দ্বারা যে জর্লাড হয, তাহা মধ্যষ; আর 


হি বেষব্যাণ প্রীত শতসাহশ্বী সংহিতা মহাভারতের 












আহাগান্ 


[ জীপ 


মহান্‌ দোষ: সরিপাতত্তশ্মাদ্‌ য ক্ষয় উচ্যতে । 
পরস্পরজ্ঞা; লংহৃষ্টা ব্যবধূতা; হুনিশ্চিতা: ॥ ৮৫ 
অপি প্ষাশভং শূরা মৃদৃত্তি মহতী চদূস্‌। 

অপি বা পঞ্চ বট্‌ সপ্ত বিজয়ন্ত্যনিবিন: ॥ ৮৬ 
ন বৈনতেয্ো গরুড়: প্রশংলতি মহাজনম্‌। 
দু নুপার্থোইপচিতিং মহতা! অপি ভারত ॥ ৮৭ 
ন বাহুলোন সেনায়া জয়ে! ভবতি নিত্যলঃ । 
অক্রবো হি জয়ো নাম দৈবঞ্চাত্ৰ পরায়ণম্‌। , 
ছয়বস্তে। হি সংগ্রাদে ক্ষয়বন্তে। ভবন্ধাত ॥ ৮৮ 


ইতি জীমহাতারতে শতলাহত্র।ং সংহিষ্চায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ীম্মপ্বশি জন্ব খণ্ড িনির্াপপর্বাণ নিষিপ্তাখ্যানে 
ং 
তৃতীয়োহধ্যায়: ৪৩ 


তাক বে কথ হং, তাছ। অধম । ৮৪ 

কার, সেই ধদ্ধ হট তে তে লোকক্ষয় হয়, তাহা তিজেতার 
পক্ষেও গুজতর গো হইং। থাকে_টহা নীতিজ্গণ বলিয়া 
খাকেন। তা'য় পর পরপর পরস্পর গ্স্ধবিঘরে বিজ, 
উৎপাহী, পূত্রকলহছি বি শনা৯ক এবং হুদ্ছে কৃতনিশ্চযর 
পঞ্চাশ জন বীরও বিএক্ষের বিশাল সৈশ্মকে বিধ্বস্ত করিতে 
পারে) এদন কি, ধুদ্ধে জপরাদুখ প6 জন, ছদ্জন কিংব। 
লাতজন বীরও আছলাভ করিতে সমর্থ চব । ৮৫-৮৬ 

ভরতনন্দন! সুন্দর পক্ষবিশি্ বিনতানন্দন গরুড় অঙ্প 
সৈন্যক অধিক সৈয়েয ক্ষ হইতে হেখিছা অধিক সৈন্যের 
প্রশংল৷ কছেন না ॥৮৭ 

ৰঙতর দৈন) হইলেই দৰ্বহ। জয় হয় না। কারণ, দুদকে 
আয়নার করা প্রা অনিশ্চিত; এ বিষে একষাত হৈৰই প্রধান 
অহলহন। ভাষার প্রমাণ_-সন্যান্য যুদ্ধে ধাছারা ভু লাজ 
করিয়াছেন, তাহারাই আবার অপর দুঙ্ছে পরাছিত হই 
খাকেন। ৮৮ 
জীকষপর্ান্গত জন খবিনিষ্াণ পর্বে অমঙ্গল ও 


বিঞ্চযেপ্ নিথিত্তাখ্যানব্ষি্ক ভৃতীৰ অধ্যাৰের অনুবাদ সাধা । 


চতুর্যোইধ্যায়ঃ 


[£তরাই্ল ছিচ্ছাসিতন্ত সঙ্গয়ন্ত সুমিমাহান্ববর্ণনহ। ) 


বৈশস্পায়ন উবাচ। 
এবছুক্ত] ধবৌ ব্যাসো দৃতরাষ্ট্রার বীমতে । 
ধ্বতরান্ট্রোংপি তচ্ছ 31 ধ্যানমেবাধপন্ভত ॥ ১ 
স সুদর্ভাদিব ধ্যাস্বা বিনি;শ্বস্ত মূহসূ তঃ। 
সঙ্গ সংশিতাস্বানদপৃচ্ছদ ভরতর্ষভ 1 ২ 
স্গয়েমে দহীপালা: শুর] ধৃন্ধাভিনন্দিন:। 
আন্সোক্সমভিনিশ্মস্তি শত্বৈরচ্চাবচৈরিহ ॥ ৩ 
পারধিবাঃ পৃথিবীহোতো: সমভিত]জা দ্রীবিতম্‌। 
ন বা শামান্তি নিশ্বস্তো বৰ্ধয়স্থি যমক্ষয়স্‌ ॥ ও 
ভৌমমৈন্বৰ্যযমিচ্চন্তে ন স্যন্তে পবস্পরম্‌। 
যৃক্তে বহুগুণ! তুমিস্তত্মমাচক্ষ সঙয় ॥ ৫ 
বছুনি চ সহ্ত্রাণি প্রৃতাক্ব দানি চ। 
কোটাশ্য লোকবীর!ণাং সমতা: কুকজাঙ্গলে ॥ ৬ 
দেশানাঞ্চ পরীমাণং নগরাণাঞ্চ সঙজয়। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
{ বৃতয়াট্রকর্ৰৃক জিজ্ঞালিত চট লঙ্যের ডুনিমাহাষ। বর্ণন ] 
বৈশস্পা্ল যলিলেন,_জনমেড0। বুদ্ধিমান ॥তৱাষটকে 
এইযপ বলিয়া নহি বেধব।াল চলিবা গেলেন ধৃতরাইও সেই 
দন্ত কখ। শুনি! কিংৎকাল চিন্ন। করিতে লাগিলেন) ১ 
ভরতথেক্ঠট। বয় সর্র্ডকাল চিন্তা করিয়া বাঃ বার দীর্ঘ 
নিশ্বাল ত্যাগ্‌ করিতে করিতে নির্খলচিত লে নিকট জিজ্ঞাসা 
করিলেন ৪২ ‘ 
দকর| বীর ও দুদ্ধামোদী এই ভূলালগণ ছোট বড় নানাৰিৰ 
অগ্তলদৃহ ধার! পরস্পরকে শাঘাত করি) দাকেন॥ ৩ 
এই তুমি অস্তই তূপতিগণশ নিজের জীবনত্যাগেরও উদ্ভষ 
তানি আখাত করিতে ছাড়েন ন এবং বৃত্যুবরণ করি! কেবল 
ষ স্বনদংখায। বর্ধিত করেন, তথাপি শান্ত হইবেন না॥ & 
হায় খুনির এরর উপরে প্রবুদ্ধ স্থাপন করিবার ইচ্ছা 
করিয়াদপ্রস্পরকে দ্ধ করিতে পারেন না। অতএব লব! 
খাছি হনে করি--কৃদির গুণ বহু আছে, হতরাং তুমি তাহাই 
আমার নিকট বল। ৫ 
৪৪৯ 








আোতুমিচ্ছামি তঙচেন বত এতে সমাগতাঃ ॥ ৭ 
দিবযবুদ্ধিপ্রদীপেন ঘূক্তস্ব: দ্রানচক্ষুষা । 
প্রভাবাং অন্ত বিপ্রধের্বযালন্ডামিততেজল: ॥ ৮ 
সঙ্জয় উবাচ । 
যন্ধাপ্রস্ত: মহাপ্র।্র চৌনান্‌ বক্ষ্যামি তে গুণান্‌। 
শাহ চক্ষুরবেক্ে্ব ননস্থে উরওধভ ॥ ৯ 
দ্বিবিধানীহ ভৃত)নি চরাণি স্থাবরাণি চ॥ 
ত্রসানাং জিবিধা ঘোনিবগু-শ্ৰেদ-ভবায্য্যাঃ ৪ ১৯ 
অ্রসানাং খলু সেবা শ্রেঠা র(ডন রামুজা:। 
ছরামুজ্ঞানাং প্রবরা বালব: পশবল্চ যে ॥ ১১ 
নানাক্ূপধ্র। রাড স্টেবাং তেদাশ্চহুদশ । 
অরণাধালিন: সপ্ত সপ্রৈম!' গ্রালবা[সিল: ॥১২ 
দিংহ-ব্া-বরাঙ্গান্চ মতিস। বারণাস্থথা ॥ 
গুক্ষার্্চ বানয।শ্চৈব সপ্রাহণ্য: সা নপ॥১৬ 








কুলক্ষয় ।(ুন্ধ করিবার জন) বও সতত, বৰ আছ, হৱ 
কোটি ও বহ বুদ বর লঘযোত ৪ 

শত জয় চারা ছে দকল দেশ ও নগর হইতে 
আলিছাদ্েন। লেট ল্ষল তে < নগ:রর পরিমাণ আমি বদাদখ- 
ভাবে শুনিতে ইচ্ছা কবি ॥ 1 





4৪৯ 





সহ! তুৰি পে অনিততেক্ হ্থসি সেসালের প্রভাবে 
দিব বৃদ্ধি প্রচীপে প্রকাশিত জাননংনগসপর হউদাছ ॥ ৮ 

সঙ্গ বলিলেন,- তে মহাপ্রাজ' এট আগতে স্মাথ ও 
জঙ্গম তেখে বিবিন ভূত (প্রাণী) আছে! তাহার মৰে) অঙ্গন 
কৃত-অওডজ, শ্বেত ও কুরাদৃক্চ ত্রিবি তব বলি! তাহার 
কারণও (তিন প্রকার ॥ ১, 

রাজন! লমন্ত ঙ্গন এটিও মশ্যে অরাদুছ শ্রেষ্ঠ, আধার 
জরাছুতের দখ্ যাহার! মাহ ও পশু, তাহার। শেঠ ॥ ১১ 

রাজন! লেই ওরা চতুর্শৃগ্রকার, আবার লেইগুলিয় 
আকতিও নালাধিয। আৰ তাচা।চর দয বনজাত সধধিধি 
এবং প্রাদজাত সপ্তবিধ 8 ১২ 

নৰনাথ! শিং, বাহ, বাধ, মকি, হতী, ভ়ুক ও যানর 
এই সগ্বিদ প্রাণী বলঙগাত জগাযুও ॥ ১৩ 





৩৫৭৪ 


শৌরজাবি-মনদ্যাস্ড অশবাশ্বোতর-পর্দভাঃ। 
এতে শ্রাম্যাঃ সমাধ্যাতাঃ পশব: সপ্ত সাধুভি: ৫১৪ 


আধাশাস্ 


[ ভীত্বপৰথ 


ঘ এতাং বেদ গায়তরীং পুণাাং সর্ধগুণাছিতাম্‌। 
অন্বেন ভরত্রেষ্ঠ স লোকে ন প্রণশ্যুতি ॥ ১৯ 


এতে বৈ পশবো রাজন্‌ এাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ ৷ সুমী চ জায়তে সং কূমৌ সর্ম: বিনশ্যুতি। 
বেদোক্তাঃ পৃথিবীপাল বেষু যন্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিত: ॥ ১৫ ভূমি প্রতিষ্ঠা ভূতানাং কুমিরের পরায়ণস্‌ ॥ ২+ 
আম্যাশাং পুরুষা: শ্রেষ্ঠা: সিংহাশ্চারণ্যবাসিনাম্‌ । বস্তু তূমিস্তশ্ত সৰ্ব: জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্‌। 

সর্বেবামেব তূতানামস্যোস্টেনোপজ্জীবনম্‌ ॥ ১৬. ভত্রাতিতবদ্ধা রাজানে৷ বিনিত্বম্তীতরেতরদ্‌ ॥ ২১ 
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরা; প্রোক্তান্তেবাং পঞ্চৈব জাতয়; । 

ৰৃহ্ম-গুলা-লতা-বাস্তবক্লারাস্বণজাতয়: ॥ ১৭ ইত্তি স্রীমহাভারতে শতসাহশ্রাং সংহিতায়াং বৈছ্াসিক্যাং 
ভেঙাং বিংশতিরেকোনা সহানুতেঘু পঞ্চম । তীন্বপর্বানি জদুখণুবিনির্ঘাণপর্ণি ভৌমগুণকথনে 
চতুৰিশেতিকুদিষ্টা গায়ত্রী লোকসম্মতা। ॥ ১৮ চহরথোহপ্যা়: ৪৪ 





আর লানুরা বলি্াছেল_গো, ছাগ, মেঘ, মনত, অস্ব, 
অন্বত্র (ধর) ও গর্ত এই সপ্তবিধ প্রায় গ্রাদজাত জর ৪১৪ 

মাজন্‌ | গ্রাম্য ও বলেছে এট চতুর্দশগ্রকার পণ্ড বেছে 
উক্ত হইয়াছে, বাছাবের উপরে দমপ্ব ভে প্রতি আছে ॥ ১৪ 

গ্রামাপ্রাীর দে) ছাক্র শ্রেঠ, আর বল)এানীর মধ্যে সিংহ 
জোট । লঘন্ত প্রাধীই পরস্পর লযযোগিডায় ভীবনধারণ 
ৰয়ে । ১৬ 

শ্বাবরসশৃষকে উদ্ধিক্জ বলা হয, টঙ্ধার৷ পঞ্চবিধ । বৃক্ষ, 
গুলা, লতা, বনী ( কৃমিবাৱিনী ) ও চৰ্দপার তূণ ॥ ১৭ 

চতুর্ঘণ প্রানী ও পঞ্চ স্থাহর এই উনবিংপতি প্রকার বিকার; 


আর পঞ্চমহাতৃত এই চতুরিংশত্ি প্রকার পার্কে জগতে 
চতুৰিংশতি অক্ষরদুকা গাংতীর তুল! বল! ছই॥াছে ॥ ১৮ 
তন্গতঘরেঠ! বিনি ছগত্তে পহিত্র। ও সর্বশলম্পন্াা এই 
গাতীকে হখাখরণে জানেন, তিনি কখনও বিন হন না ॥ ১৯ 
লঘন্ত বন্তই ভূমিতে অগ্চলাত করে, আবার লঘন্ত বন্ধই 
তৃগিতে দাগ্রাণু হ এব কমি পদ কৃতের লাল ও দূমিই 


-ভীষনধারণের হেতু ॥ ২৯ 


তাং ঘাঙায় অধিকারে ভূমি থাকে, ভাঙার অধিকারে 
স্বাবর-জঙ্ষমাত্ক লমণ্ড জগছট বাকে। এই জন্যই ঘ্াজারা 
সেই ভূমিতে পতাত জালক চট) পরস্পর ছিংস। ফরেন ॥ ২১ 


ইর্থ বেধধ্যাপএরসত শতলাততরী লংহিগ। মহাভাত্বতের তীনপ্ান্তগত জনত,খওবিনির্ঘগ পর্বের কমি ৪ণবর্বন 
বিষয়ক চতুৰ্খ অধ্যায়ের শন্থধায সমাধা । 


পঞ্চমোইধ্যায়ঃ 
[পঞ্চ মহাহৃতানা: শুদৰ্শনস্বীপস্ত চ সাক্ষেপতো বৰ্ণনম্‌। ] 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 
নদদীনাং পর্বতানাঞ্চ লামধেয়ানি সজ্জন । 
তথা জনপদানাঞ্চ বে চাস্টে কৃমিমাশ্রিতাঃ ॥ ১ 
প্রমাণঞ্চ প্রমাপন্ত পৃথিব্যা মদ সরবত: ৷ 





প্ষম অধ্যায় । 
[ পঞ্চাছাতৃত ও শুচ্ণনস্বীপের লংক্ষিপ্ত বর্শন। ] 
বৃতরাইী বলিলেন,_গ্র্াণজ সদ? ননী, পর্বত, দেশ ও 
বন এবং অন্ত যে দকল পদার্থ ভূমিতে আশ্রয় কৰিয়া রহিয়াছে, 


নিছছিলেন সমাচক্ষ, কাননানি চ সঙ্জয় ॥ ২ 
সঙ্জয় উবাচ । 

পক্চেষানি মহারাজ সহাভৃতানি লংগ্রহাৎ। 

জগতীস্থানি সৰবাণি সমাস্তাত্নীহিগ: ॥৩ 





সেইগুলির সাদ ও পৃদিবীর শরিঘাশ তুমি শাঙার নিকটে 
সর্যপ্রকারে বন ॥। ১-২ 

সহ কছিলেন_মছারাজ। জানিগণ বলেন- জগতে বিক্ধমান 
এট পঞ্চ মহ্যকৃত পরস্পর পরস্পরকে সংক্ষেপে ধরি রাখিযাছে 
হলিযা সম্তইট লমান ॥ ৩ 


পক্চমোহ যায়ঃ ) 


স্ুমিযাপস্তথা বাদ্রয়ির[কাশমের চ। 
গুপোত্তরাণি সধানি তেথাং স্কূনি: প্রধানত: ॥৪ 
শব্দ: স্পর্শশ্চ র্ূপক্ষ রসে! গন্ধশ্চ পঞ্চম: । 
ভূমেরেতে গুণা: প্রোকা খধিভিত্তববেদিভি: ॥ ৫ 
চত্বারোহগ্, গুণা! রাজন্‌ পন্ধস্তত্র ন বিদ্তাতে । 
শব্দ: প্পর্শশ্চ কূপঞ্চ তেজলোহব গুপাব্তয়: ॥ 
শব্দ; ম্পশশ্চ বাঢ়ৌ দ্বাব।কাশে শব্দ এব তু ৪৬ 
এতে পঞ্চ গুণ। রাজন্‌ মহাকৃতেবু পক 
বর্তস্তে সর্ষলোকেযু যেদু চৃতা: প্রতিষ্টিতাঃ ॥ ৭ 
অস্তোস্টং নাতিবর্তগ্থে সাম্যং ভবতি বৈ তদা। 
হদ! তু বিষমীভাবমাবিশন্তি পরন্পপ্রম্‌॥ 

ভদা দেছৈদোহিবযস্থা ব্যতিরোহা)্ত নাস্তথা ৪৮ 
আছুপূরা। (বলশুদ্তি আয চামুপূধণ: । 
স্বাণ/পরিমেয়াণি তণেধাং রূপমৈশ্বরস্‌ ॥ ৯ 





পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাল--ওছ পঞ্চ মহাডৃত। 
এইগুলিয় হে পূব পৃব কুতেরই অধিক অধিক গুণ আছে। 
স্বততরাং লেট ঘহারৃতগুলির ছবে। পৃথিবী প্রদান ॥ ৪ 

তদ্বঞ্জ কচথিগণ ধলিখাছেন (শক, স্পণ, সপ, গল ও গঞ্চ এই 
পাচিই ভূমি৷ গুণ।। 4 

রাজন! শব, স্পর্শ, »প ওরল এই চারিটি জলের গুল. 
বিদ্ত তাহাতে গন্ধ নাই । শৰ, স্পশ, রূপ ও রল এই দ্বিনটা 
তেজের গুণ, শষ ও স্পশ এই হইটি বদর গুণ এবং এই কটি 
গুণের ছে) একমাজ শবই আকাশের গুণ।। = 

রাজন !. এই পাচটি গুণ লর্ধলোকের আশা স্বরপ 
পঞ্চ দদাদুতে রহিধাছে। বাহাদের দৰে! লমন্ত প্রাণী প্রতিষ্ঠিত 
আছে।॥ ৭ 

ঘখন এই ভূডগুলির সাম্যাবস্থা খাকে, তখন এগুলি পরস্পর 
নংঘূজ খাকে ন; আর ঘন এগুলি পরস্পর বিধমতাব প্রাপ্ত হত, 
তখন জীবলফল দেহ ঘারণ করি প্রাহকূতি হত, শঙ্ক প্রকারে 
হয়্না॥৮ 

এই ম্ছাকৃতলকল অঙ্বলোদ (পৃথিবী আছি) ক্ৰমে অঙ্গে এবং 
প্রতিনোন (শাকাশাদি) ক্রয়ে আপন শাপন কারণে লক 
হয়। এই লদস্ত মহাতৃতেরই পরিদাণ কর। এলাথা, সেইহেতু 
এপ্লির জপ্‌ও ঈশ্বরের ঘারা "ই ॥ > 


মচাভাহতস্‌ 


৩৫৭৫ 


তত্র তত্র তি দৃশান্যে ধাতব; পাক্সভৌতিকা:। 

তেষাং মন্ুমান্তর্কেণ প্রনাপানি প্রচক্ষতে ৪ ১* 

অচিন্তা।; খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেশ সাহরেৎ। 

শুরুতিতাঃ পর; হু ডু তদচিন্তান্ত লক্ষণদ্‌ ॥ ১১ 

স্বদশনিং প্রবক্ষ্যামি দ্বীপং তু কুরুনন্দন। 

পরিমগুলো মারা দ্বীপোহনৌ চক্রসংস্থিত: ॥ ১২ 

নদীজলপ্রতিচ্ছা: পবতৈষ্চাত্রল[িভৈ; । 

পুরৈশ্চ বিবিবাকারৈ রমোর্ষনপদৈতখা ৪ ১৩ 

বৃক্ষৈ: পুষ্প-ফলে।পেতৈ: সম্পত্ো ধন-ধাস্যবান্‌ । 

লাবপেন লনুত্রেণ সনম্থাৎ পরিবারিত: ॥ ১৪ 

যথা হি পুক্ধবঃ পাশ্যেদাদশে সুখমান্: । 

এবং সুদর্শনস্বীপে। দৃপ্যতে চন্মণ্ডলে ॥ ১৫ 

দ্বিরংশে পিলার দ্বিরংশে চ শশো। মহান্‌ । 

সবৌ বহিলমাবায়ঃ লবতঃ পবিবারিতঃ ॥ ১৬ 

ভিজ ডিও লোকে পাতোতিক ০% নতি ধাতু 
গেখিতে পাওয়া ধাঙ। মহুত্তগণ তথা লেক্লির প্রদাহ 
হলিছা ঘাকে ॥ ১০ 

কিন্তু খে লঞ্চল পঙ্গ্থ অচিন্তনীয, তকমা লেগুদির সাধন 
কর। ধায় স। হাহ) প্রতি £ঠতেও উৎকৃষ্ট, তাহাই 
ধঅচিন্তনীয়েরই শপ ॥ ১১ 

কুফলন্দন! এখন অ(পনার নিকট হই৪শনস্বীপের (জন খীপের) 
বিষয় বলিৰ । মহারাজ! এই ধীপ চক্রের স্থাছ গোলাকার 
এবং নহী, ঘেঘডুলা নীলবর্শ পর্ষত, নানাবিধ নগর ও মনোহর 
দেশসদৃছে ব্যাপ্ত, আর ফল-পু'পঘূক বৃক্ষ, ধন ও খাভনমন্িত, 
বিশেষত: লংগলদুত্রে পরিবেরীত ॥ ১২-১৪ 

যায বেন নিজের দুখের ্রতিবিদ্ব ধসের ভিতরে যেখিতে 
পান, সেইরপ এই জন্ব্বীপের শশনাঘক ভাগের প্রাভিবিদ্ব 
চন্ত্রমওুলে দেখিতে পাওয়া দাহ ॥ ১৫ 

এই অধ দ্বীপের এক অর্চে 'শিএপ'-নাছে বিশাল বেশ এবং 
আপন অর্দে ‘শশ'-নামে বৃহৎ দেশ রহিযাছে। এই উতত্ধদেশেই 
ল্য ওৰৰি আছে এঘং উচযদেশই লবণসমূজে পরিবেরীত হইন্া 
রদ্িযাছে ॥ ১৯ 


৩৫৭৬ 


আপন্ততোহস্ত! বিজয়া: শেষ; সংক্ষেপ উচ্যতে ৷ 
ভঙোহপ্ত উচ!তে চায়নেন; দংক্ষেপত: শৃণু ॥ ১৭ 


আধাৰ 


[ শী (বি 


ইতি প্রীদহাভারতে শতলাহতরযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্রপর্থাণি জহুখগুবিনিাপপধনি শুদৰশনন্বীপবৰ্ণনে 
পক্ষমোহব্যায়ঃ ॥ ৫. 





তাহার বাহিরে কেবল ছলমধ স্থান আছ জানিবেন। ইহার হছিযাছে। -তাহা। আপনি দ:ক্ষেপ বণ কঙ্ন।। ১৭ 


অবশিষ্ট বিষ সংক্ষেপ করিয়া বলিব । 


তাহার পরে আবার ্বীপ 


নঙ্ছঘদি বোবযাল প্রীত শতগাহতী পিতা দহাকারতের তীঘ্পর্বান্নগত জগ €গবিনির্ধাপর্যে হুমর্শনস্বীপ- 
বর্ণনবিঘয়ক পঞ্চম অন্যায়ের অহা সমাপ্ত । 


যন্ঠোইধ্যায়ঃ। 
[ প্ুদশদ্বীপ্ণ বধ-পর্বত-মেরুগিরি-গল্গ(নদী-শশাকতীনাং বর্ণনদ্‌ । ] 


ধৃতৰাষ্ট উবাচ । 
উক্তে। দ্বীপস্ত সংক্ষেপে বৃদ্তিসন বিধিববঢ়। । 
তবজ্ন্চালি সন্ত বিভ্তুরং কহ স৪5 ১ 
যাবান্‌ ভূম্যবকাশোহয়ং দৃশ্ততে শশলক্ষণে । 
তন্ক প্রমাণং প্রঞহি ডতে। বক্ষাসি পিমলন্‌॥ ২ 
বৈশল্পায়ন উবাচ 
এবং রান্ঞা স পৃষ্স্ত সয়ে। বাক।মত্রৰীং। 
সঙ উনাচ । 
প্রাগায়ত! মহারাজ বড়েতে বধপ্বত।: । 
অবগাচা জ্বাভয়ত: সমু পুব-পণ্চিনৌ ৪5 
হিমবান্‌ হেমকুটশ্চ নিখপস্চ নগ্ন: 


১ 
নীলম্চ বৈদ্ধা ময় শ্বেতষ্ট শশিসত্িত; ॥ ৪ 











ষষ্ঠ অধ্যায়। 

[হদর্শনের বখ, পৰত, হেক্চগিরি, গঙ্গা) ও শশাকুতির বন] 

স্বর হলিলেন,-বুদ্দিমান্‌ সহ! তুমি হখানি।মে 
শংক্ষেলে আযীপের বিষয় বলি॥৷6 , এদন উহ যিদ্ৃতদংকারে 
বল। কারণ, তৃঘি বেবব।াগের বরপ্রভাবে সমগ্র জগতের তত্ব 
হই ॥ > 

অনুসীপের শশা ভাগে যতখানি ভূমি হেখা বাথ, তাহায় 
শরিদাণ বল; তাহার পরে শি্লতাগের বিবন্ধ বলিবে। ২ 

বৈশল্পান কহিলেন,-_জনদেজর ৷ রাগ। হৃতরাট এইগ্রপ 
ধিজঞালা করিলে, লক সেই লকল বিধা বলিতে লাসিলেন। পঞ্চ 
বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব ও পশ্চিদে বিস্তৃত এই ছয়টি বর্ষপর্বত 
পূৰ ও পৃশ্চিষ সমুৱে উততযদিকে প্রবেশ করিধ। রহিয়াছ্ধে ॥ ৩ 

রাজন্‌ | দ্দালা, হেমকুট, পর্কাত শর নিবৰ, বৈরূর্য্যমণিময় 
নীল, চন্রতুলা শ্বেত এবং সৰখাতুবিচিত্র শিষ্চণচারপ-সেবিত 


সৰ্বধাতু বিচিত্রষ্চ শৃঙ্গবান্‌ নাম পর্বঃ । 

এতে বৈ পৰ্যতা রাছন্‌ দিন্ধচারণসেবিতা: ॥৫ 

এধামন্তররবিঞ্ধন্তো যোঞনানি সহ দ্রণঃ । 

তত্র পুণ্যা জনপদাস্তানি বধাণি ঢারত ৪ ৬ 

বলন্তি তেঘু সব! নানাজ[তীনি সর্বশ;। 

ইদং তু ভারত বধং ততে! হৈমবতং পরম্‌॥ ৭ 

ততঃ [কং পুঘাবাসং বধ: হিমধত; পরম্‌। 

হেমকৃটাং পরং চৈব হরিবধং প্রচক্ষতে ॥৮ 

গক্ষিণেন তু নীলম্ত নিষংল্ঠোররেণ তু। 

প্রাপায়তো মহাউ!গ মাল/থান্‌ নাম পরত: ॥৯ 

ততঃ পরং মালাবশ: পরতে] গন্ধমাদন: । 

পরিমণুডলন্তয়োর্মধ্ো মেরু; কল কপর্বত: ৪১, 
শৃদ্বান্‌, এই ছুটি বৰশবত আছে। ৪.৫ 

ভযতনন্দন! এই পর্মত গুলির মধ/বৱী দেশলকল লহ 
লহ ঘোজন বিদ্কৃত। তাহাতে থে লকল পবিত্র be আছে, 
দেইগুলিকেই বৰ বলে। ৬ 

লেই বধগুনির দর্কাদিকে নানাজাডীৰ প্রাণীদকল বাস বরে। 
সেই রশিদ ছিষালয়ের হচ্দিশছিকে এই ভারভব্্ ॥ + 

তাহার পর ছিদালবের উরে এবং হ্ষকূটেয দক্ষিণে ফিছর- 
গণের ঘানস্থান হরিবধনামক্ষ বধ কথিত হাই্াছে ॥ ৮ 

মহাভাগ! নীলগিরি দক্ষিণে ও নিতষগিঠরির উত্তরে, পুর্কা 
ও পশ্চিমে বিদ্বর ‘দাদ্যধান্‌'-নাদে একটা। পর্বত আছে। ৯ 

সেই দালাৰান্‌ পর্বতের পরে গন্ধমাদন পর্বত জুহিম্াছে এবং 
ছালাঘান্‌ ও গন্ধমাদন পর্কতের মৰে) গোদাকা॥ শু সমৰ হের- 
পর্বত আছে ॥ ১* 





হল্োইধা।়ং ] 


আদিত্যতরুণাভালো বিধূন ঈন পাসক:? 
যেজনান।ং সহশ্রাণি চতুরশীতিকন্কিত: ॥ ১১ 
অধন্তাচ হুরশীতিধহোনানাং সহীপতে। 
উদ্ধমবশ্চ তিযক্‌ চ দেকমারৃত। তিষ্ঠতি ৫১২ 
তন্তু পার্শেদসী স্বীপাশ্চন্বার: সংস্থিত! বিভো। 
তত্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জঙুদ্বীপশ্চ ভারত । 
উত্তরাশ্চৈব কুরব্ট কৃতপুণাপ্রতিশ্রচাঃ ॥ ১৩ 
বিহগ: স্বদূখো বন্য পর্ন: কিল। 

স বৈ বিচিন্তয়ামাল সৌপণান্‌ বীক্ষ। বায়সান্‌ ॥ ১৪ 
ছেরুরু 





“মধ্যানামতমানাক পাক্ষেণাছ। 
অধিশেছকরে। যন্মাং তন্মাদেনং তাজাম/হম্‌ ॥ ১৫ 
তমাদিত্যোইসুপখে।তি সততং ছে।।তিযাং বর: । 
চন্ত্রমাশ্চ সনক্ষতো বামুশ্চৈর প্রদক্ষিণ: ॥ ১৩ 
স পর্যতে। মহারাজ দিবাগুম্পফলাথিত:। 
ভবনৈরাবতঃ সর্বৈর্াদুনদপারকতৈ; ॥ ১৭ 
লেই মেরপক্ত-_প্রাত:ফালীন ছুগ।কুলা হী লিমান্‌ ৪ ধৃথণূক্ত 

বগি সা উদ্ছগ এবং ডো৫।ন হাতার হোন উদ্চ। ১১ 
মহীপতে ! আর এই মেকদনিত চৌরানী ধোদন কৃগডে 

প্রথি্ট। এইভাবে দেই দেইপর্ক ই উর্ধ, অস ও ডিৰাক দিক্‌" 

সঞ্চল ব্যান্ড করিব। রব্যাছে । ১২ 
প্রড্ো তুরতনন্দন! সেই মেক চারিপা।র্খ ডহাশ, 

কেতুমাল, ভারত ও পুণ/ঘান্দিগের অশ্রধ উত্তরহুক্চ এই চারিটি 

বিশাল বধ রহ্য্বাছে ॥ ১৩ 
ব্দুখ'-নানে গক্ষড়ের হে পক্ষী পুজ ছিলেন, তিন্নি হুষ্রে 

পর্বতে কাব গুদিয়ও হন্দর পক্ষ থে(ব। চিন্ত৷ করিথ।ছিলেন 4১৪ 

হুদ্কপর্বাত হখন উতম, ঘখ/দ ও অধম পক্ষিগশেরও ফোন 

তারতছ্া করে না, তখন উছাঝে আদি ত্যাগ কৰিব ॥ ১৫ 

তেজখিগণতোষ্ঠ স্ব), চত্র, নক্ষত্র ও বায়ু ইহার! সর্বদাই প্রথন্থিশ- 

অবে গেট দুষেরুপর্তের সকল দিকে পরিভ্বণ করেন ॥ ১৬ 

" -ঘহারাঞ! দিবা পুষ্প ও ফললমন্িত সেই হুথেরপর্কপ্ 

প্ষাত্ৰিত দৰ্ব্ৰকার ভবনে পরিব্যাশ্ নহে ॥ ১৭ 

রাজন! দেব), গ্ধর্ব। শহর ও রাক্ষপগণ অন্সরাদের 
সৰভ ছিলিত হইধা। দর্বাধাই লেই হমেকপর্ষতে ক্ৰীড়া কৰিছা 

বাৰ্ন ৷ ১৮ 


মহযভ।রতম 


৫৭৭ 


ভয় দেবগণ।| রাজন গন্ধ বাক্ষসাত। 
অপ্রোগণসংযুক্তা: শৈলে ফ্রীড়প্ি সদা ॥ ১৮ 
তত্র ব্রহ্মা চ রুত্রশ্চ শক্রস্চাপি শ্রেশ্বরঃ | 
সমেত) বিবিবৈধৈদ্র্জ!সহানে কদক্ষি। 
তুস্রুন্বারদ শ্চৈব বিশ্বাবনুর্হা শুহু। 
অভিগম্যামরশ্রেটা প্বষ্ট বুবিবিলৈঃ বৈ: ৪ ২৮ 
সপ্তধত়ো। মহাব্মান: কম্পুপশ্চ গ্রজ্জাপতি; । 

তত্র গচ্ছ্তি ভরং তে সঙা পর্বণি পর্বণি ৪ ২১ 
তক্টৈব মূ হাশনা: কাবো। দৈতোহীপকে। 
হৈমানি তল্ত রত্ানি ওাল্সেদে ততুপধডাঃ ॥২২ 
তন্মাৎ কুবেরে। ভগবাংশচহু্থং ভাগনল্ু তে ॥ 
৩৩; কলাংশ: বিশস্ত মুভ): প্রহচ্ছতি & ২৩ 
পার্শ্বে তক্তা তরে দিবাং সধহকুপুমৈশ্চিতৰ্‌ ৷ 
কপিকারধনং রন: শিলাজাঙসনুদ্$/ঙস্‌ ॥ ২৭ 
ভএ সাক্ষাৎ পশ্ডপডিদিবৈ। টু তৈ: সনাবৃত; । 
উমালহাতো ভগবান এমতে চউভাবন; ॥ ২৫ 





1১৯ 








অন্ধ, কত এ ল্ৰেৰাজ চঞ ইহ! ‘ঘ। লেই মেক 
পৰতে প্রচুর জক্ষিগাদুজ নানাবির হজ দ-প্াতন করে। 

ভুগুগ, নারদ, বিশ্বাবহত হং 
সেইখানে হাইছা নানার এবার 
থাকেন ॥ ২৯ 





2 
প্রতি গন্ধের 
নেনশ্রেঃগ্িগের গতি করি 





জগদ্িব]াত মহান পপ্তদিগণ ও প্রগতি ৰত্তণ প্রতোক 
পর্কের লমথে সেই হবেকপৰহতে গনন করছ থাকেন ॥ ২১ 





কুপাল! তৃঞ্চনন্ছন শুঞা31ধা গৈত।গণের দহিত। সেই সুমের- 
পর্ঝাতেরই উপরিভাগে অবস্থান করেন এবং স্পঞ্জ ও রতুলদূই 
লেই হুমেচপর্মতেরহ অংশ, জার এট লঞ্চল রতপর্কাতও সুদের 
শর্জাতেরই বিকার ॥ ২২ 

ভগবান্‌ সবের লেট সুমেজপর্ত হইতে চতুর্ঘভাগ আনান 
ফরিব। ভোগ করেন এধং ত*পরে লেই ধনের হোড়শতাগের 
একভাগ হছস্তগ্ণকে দান করেন ॥ ২৩ 
২. লেই হমেক পর্বতের উত্তরপার্শ্বে শিদাসমূহ হইতে উৎপর, 
পল প্রহর পু্পপনূছে পরিপূর্ণ, অলৌকিক ও মনোধ্র একটি 
কণিকার (স্থনপত্প) বন আছে। ২৪ 

জগতের সরীকর্দ্তা ডগবান্‌ মহাচ্ছে দিবা কৃতগণে পরিবেরীত 
ছুইন্া উতাৰেধীৱ গতিত স্বন্বং দেই বনে বিচার করেন ৪ ২৫ 





৩৫৭৮ 


কৰিক!রঘঘীং মালাং বিগ্ুংপাদাবলব্িনীস্‌। 
ভ্রিভিসেতৈ: কুতোস্ভোতস্ত্িতি; শযোরিবোছিতৈ-২৬, 
তসুগ্রতপস: সিদ্ধা: বত্রতা: লতব!দিন: । 

পক্ষন্তি ন হি দূ ভৈ শকে।! হুষ্টং মহে 
ভণ্ড শৈলস্ক শিখরাং ক্ষীরধার! নরেশ্বর। 
বিশ্বরপাপরিমিত1 ভীমনিথাতনিন্বন! ৪ ২৮ 
পুণ্য পুণাতনৈর্গ টা গঙ্গা! ভাগীরথী শুভ! । 
পতত্যাজশ্রং বেগেন শ্রদে চল্দরহল: শুভে ॥ 

তয়) ছাৎপাদিত; পুণা; স হুদ; সাগরোপনদ: ॥২৯ 
তাং ধার ্াদাস তদ। হধর।ং পতৈথপি। 
শতং বর্ধলহশ্রাণাং শিরলৈব নহেশ্বর: ৪ ৩৩ 
মেরোস্ব পশ্চিমে পার্শ্বে কেহুমালো মহীপতে ॥ 
আন্ুখণ্ডে তু তট্রৈব মাজনপলে বুপ ॥ ৩১ 
আন্্দশ সহ্ত্রাণি বর্ধন।ং তত্র ভারত । 
হৃবর্ণবর্ণাম্চ নরা: গ্রিদল্গাপ্গ রাসোপমা; ১৩২ 





ভংকালে তিনি চরণ পবান্ধ লিউ কৰিকারহাল। ধান 
করিয়া উদিত তিনটি দুষের শ্রাথ তিনটি নংন দ্বারা চ্ছপামান 
ছিলেন ॥ ২৮ 

ভদ্র তপত্তাকারী, দৃঢ়হতঠ)রী ও লতংাদা সিদ্ধ পুকধগণ 
তাহাৰে দন ফরেন; (কিন্ত নত্রাচাী পালিডের। লে মহ্শেরকে 
দেখিতে লদর্থ হয় না ॥ ২৭ 

নযনাখ ! ছুথধের কাধ শএগা8 বিবন্ধণ? অপািদিতা। ভহঙর 
বঙ্গ প্ডনাঘাতনবধুকা, পাঁহা, ধাসিক৬নলেবিতা,। ভগীয়ধ 
কর্তৃক নীতা ও শভদাদিনী পপ) সেই দে পর্ঝতের পু 
হইতে শুর চাদে বেগ পনব্ত পতিত হইতেছেল। এই 
গদাই সেঃ লকুরতুস) পিত্র সদ নিশ্বাশ করিহ।ছেল। ২৮-২2 

ধাহাৰে ধারণ কয়| পর্যাতের পক্ষেও দুইকর, দেই গন্ধান্ষে 
তখন একলক্ষ বৎসর পর্যন্ত মহাত্যে দন্তকেই বারণ 
আরিয়াছিলেন ৪ ৩+ 

বহীপতে] সুযেক পর্বতের পশ্চিঘচিকে কেতুছালনাদক 
রদ্িছাদ্ধে স্থান ও জন্ম, খণ্ডে লেইখানেই একটি বিশাল জনপহও ৪৩১ 

তরতনন্বন | সে স্থানে দাহুদের দশ পহশ্র বৎলর সাচ, 
সেমানে উৎপ্জ াচছষেরা স্ব্ণবর্ণ এবং শ্রীলোকের! অন্পরাদের 


ভুলা ॥ ও২ 
লে বেশের ঘাছেষের সর্বদাই নীয়োগ, শোকশৃর এবং 


ছাধ।শাস্ত 


 ভীন্মপহৰ 


আঅনামল্পা বীতশোকা নিত): সুদিতমানলা:। 

কাঢ়ন্তে মানবাস্তত্র নিষ্টগ্ুকন কপ্রভ1: ॥ ৩৩ 

গন্ধমাদনশৃঙ্গেষু কুবের; লহ ঝ।ক্ষলৈ:। 

সং্বতোহন্পরসাং সন্গৈর্মোদতে তহ্বকাধিপঃ ॥৩৪ 

পন্ধমাদনপাদেষু পরেছপরগণ্ডিকা:। 

একাদশ সংত্রানি বর্ধাণাং পরদাযূদ: ॥ ৩৫ 

তত্র কৃষ্ণ । নরা রাজংস্বেজোদুকু! মহাবল: । 

্্িপ্ম্চোতপলবর্ণাভা: দ্যা: সুপ্রিচদর্শনাঃ ॥ ৩৬ 

নীলাৎ পরতরং শ্বেতং স্বেতাদ্ধৈরণ/কং পরম্‌ ৷ 

বধদৈরাবতং রাজন নানাজনপদান্ৃতম্‌ ॥ ৩৭ 

ধহুঃ সংস্থে মহারাজ খে বাধে দক্ষিণোত্তরে। 

ইলাবৃডং মধ্যমন্ত পঞ্চবধালি চৈব হি ॥ ৩৮ 

উত্তরোন্তরমেতেত্যো বধমূডিচাতে গুণৈ । 

আয়ু:-প্রয়াণমারোগ]: ধর্ঘত; কামতোংর্থত; ॥ ৩৯ 

সমাধতানি ভূতানি ডেঘু বদ ভারত । 

এবমেঘা মহারাজ পরতৈ: পৃথিবী চিতা ৪৪ 
আজচিত, নার পে সেলে মানবগণ তু নত হাই 


জগ্ে। ৩৪ 
গুৰক্রাজ  ফুবের রাক্ষপগণের সহিত ছিদিত এবং 


পশপরোগণে পরিষেহিত চট গঞ্ধমাদন-পববতের শৃঙ্গে আমোদ 
করি খাকেন। ৩৪ 

গন্ধদাঞন পর্বতের উউ পা কতকগুলি বৃহদাকার গজ 
ক্ষত পর্জত আছে; লেখানকার লোকমিগের পরঘাছু পদ্ধিঘাণ 
এক্াহশ দশ বয় ॥ ৩৫ 

ঝাছন্‌। আর লে স্বানেছ পুক্ষুলি কফতর্ণ, তেছন্ী। ও ঘহাবদ 
এবং স্বীসকল উৎপলবর্ণ ও শ্রিহদর্শন ॥ ০৮ 

রাজন! নীলপর্যতের উত্তরে স্বেতধখ, শ্বেতবর্ধের উত্বরে 
হৈরশ্যকৰ্খ এবং তাছার উত্তরে নানাদেশবুক এরাবত্তঘধ 
বিস্তঘান আছে। ৩৭ 

মহারাজ! ছিষলদ্ছের হক্ষিণে ভারতবণ এহং লর্বোভরে 
উরাবভব্ধ। এই দুইটি বট ত্ৰিকোণ; দৰে৷ ইলারৃতমধ, নেই 
ইলারৃতবর্ষের সহিত পাচটি বই পুর্দ-পশ্চিছে দীর্ঘ ॥ ৩৮ 

ছু, হেছের পরিঘাণ, আরোগা, মর, অর্থ ও কান এই 
সকল গণে উত্তরোত্তর ব৫গুলি শ্রেষ্ট ॥ ৩১. 

অরতনন্বন ! লেই ব€গুলিতে মহুত্তগণ এই লঙ্কল গুনৰিশিষ্ট। 
মহারাজ! এইভাবে এই পৃথিবী পর্কাতে পহিধপ্ত রহ্যাছে ॥৪* 





বষ্ঠোহধ্যাক: ] 


হেদকৃটস্ত ছাল কৈলাস! নান পর্বত 
যত্ৰ ধৈআবপো রাজন্‌ গুহ্কৈ; লহ মোদতে ৪ ১১ 
তএ দেবে| মছাদেবে। নিতাদাত্তে সহোযয়া। 
শীতে শিলাতলে রম্য দেখধিগণপুজিত: ৭৯ 
অস্বাত্তরেশ কৈলাসং দৈনাকং পর্যতং প্রতি । 
হিরণাশৃক্ষ: সুমছান্‌ দিব্যো ঘণিময়ো গিরি; ॥ ৪৩ 
তঙ্কু পার্শ্বে মহদ্‌ দিবাং শুত্রং কাকনবালুকম। 
রদ্যং বিন্দুলরো লাম যত্র রাজা ভগীরধ: ॥ 35 
অষ্ট ং ভানীরধীং গঙ্গাদূবাল বছুলা; স! 
হূপ। মনিহ্যনান্তত্র চৈতাস্তাপি হিরপয়া: ॥ ৪৫ 
তত! তু গত; লিন্ধিং লহস্রাক্ষে। মহা যশ; । 
্রষ্টা ভূতপতিধত্ৰ সংলোকান্‌ সন।তনান্‌ ॥ ৪৬ 
উপাস্যতে তীগ্নতেজা যত্র ছুতৈ: সমস্ত: ) 
নর-নায়ায়ণ তহ্ধ। মু: দ্থাণুস্চ পঞ্চম: ॥ ৩৭ 
তত্র দিব ত্রিপথগ! প্রথম তু প্রতিষ্িত।। 
ভ্ৰক্মলোক৷দপক্রান্ত। সপ্ত প্রতিপন্তে ॥ ৭৮ 
রাজন্‌ ! শবর্পথহশিখযঘূক ‘কৈলা৷’ নামে একটি পর্যযত আছে: 
বেখালে গুৰ্ৰগণেৱ লছিত বুবের আনছে বাল করেন। ৪১ 
দেখিগণপৃ্জিত তগবান্‌ মহাদেব দে কৈলালপর্কতে গতগ 
ও রমদীর প্রস্তরদত শ্বানে দর্বগাই উদাদেবীর লহিত অবস্থান 
খয়েন। ৪২ 
কৈলাসপর্কান্তের অদূরে উত্তরদিকে সৈনাকপর্কত্ের নিকটে 
বিশাল ও দি) 'হিরণাশক্গ'-ন!ম একটি মণিসহ পর্বত আছে ৪৯০ 
ভাহারই পার্খে ‘বিন্দুদর’-নাঘে বিশাল ও মনোহর একটি 
লয়োষর আছে; তাহার জল শুদবর্শ এবং বলুকাগুলি প্রমিত । 
দেখানে রানা তগীরখ গ্গকে দেখিতে পাই) বহু হংলর বাল 
করিয্াছিলেন, লেইস্থানে বত মণিময ঘূণ ও হিয়গ্রৰ বজ চৰন 
রদ্বান্বে ॥ ৪৪-৪৫ 
ম্হাহশূশ্বী ইজ সেই স্থানে বজ কঢ়িব। দিখ্ধিলাড করিয়াছিলেন, 
বেখানে থাকিবা! ত্র! চিরকাল লমন্ত লোক দলটি করিয়া 
খীকেন ॥ ৪৬ 
আর হেখানে নর, নারাহণ, ব্রদ্ধা, ঘহু ও পঞ্চমে) শিব 
অবস্থান করিয়াছিলেন এবং যেখানে ভূতগণ দকলদিকে থাকিবা 
তীবতেম্বা শিবের উপাদনা করে ।৪* 
স্গগ্গ! বক্ষলেক হইতে বহ্রগিত হইন। প্রথমে দেই বিন্দু 











অঙ্কাভারতদ 


5৫৭৪ 


বন্থৌকসারা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী । 
ভাদুললী চ সীত! চ গঙ্গা লিন্ধুশ্চ সপ্তমী ॥ 4৯ 
অচিন্ত) দিব্যসক্ধাশ। প্রভাবৈশ্চ সমন্বিত।। 
উপাসতে হত সরং সহশ্ৰধূপপৰ্যাযে ॥ ৫* 
দৃ্যাদৃস্যা চ ভবতি তত্র তত্র লরন্বতী । 
এতা দিব্যা: সপ্ত গঙ্গান্্িদু লোকেছু বিশ্রুতা; ॥ ৫১ 
রক্ষাংসি বৈ হিমবতি হেমকৃটে চ গুস্বকা;। 
সর্প। নাগাশ্চ নিষদে গোকণক্চ তপোবনদ্‌ ॥ 4২ 
দেবান্ুরাণাং সংব্ধা: শ্বেতপধাত উচাতে । 
গন্ধৰী নিহণে নিত]: নীলে ত্ৰহ্ষদযস্তথা ৷ 
শৃঙ্গবাংস্থ মহারাজ দেবানা! গ্রতিদঞ্চর; 0৫৩ 
ইত তানি মহারাঞ স্ব হন।ি ভাগশ: । 
ভূডাগু!পণিবিষ্টানি গতিবস্থি প্রনানি চ॥ ৫5 
ঢঙে দৈল-নশ্ৰেখী ৷ 
শ্রাবণ $ ব্ৰত ॥ ৫৫ 
লগোবরে শ্রতি্ লাচ করি “রে পাটি ধারায় বিতর 
হইযাছিলেন ॥ ৪৮ 

সেই লাতটি হারার নাম -বস্থোক্লা৫। ললিনী, পাহনী 
পর্স্বতী, জান নদী, লীত।, গলা ও পি । ৪2 

লেই গঙ্গার মহা! অচন্বনীয় ৭২ জলের শোডাও 
অলৌকিক, আর তিনি পুণ৷গ্রচ:বল্মত্বিত।; দংশ্রদুগ পতীত 
হইলে বেৰতারা ধাছার তীরে বজ ক) পরমা. উপাললা 
করিব খাফেন॥ ৫৯ 

তাহার ছখে। লন্বতী নাহী ধার; কোন স্থানে দৃন্ম। ও 


কোনপ্থানে শদৃশ্ঠ। হইর'ছেন। এই স্বপীহ পণ্ড পদ্ধাধার। 
বিকুহনেই হিখ)াত ॥ ৫১ 


ঝাক্ষপগণ হিহালছে, হক্ষেঞ হেঘকূটে (কৈলালে) এবং 
লপ ও নাগগণ নিহশশকতে বাপ করে; আর সেই লিষধৃ- 
শর্ষাতে গোকরধনামে একটি তপোবন আছে ॥ ৪২ 

হার । দেবগন ও অনুন্থগণের বাদস্থান শ্বেতপর্কাডেও আছে 

এবং গন্ধর্কের| নিষখ পর্বাতে, আর ভ্রন্ধধির। নীলপর্কতেও বিচরণ 
করেন। কেবল দেবতারাই শৃঙ্গবান্‌ পৰতে ছাদ ব্রেন ৪ «৩ 

যহার!হ ! বিভাগক্রদে এই লাতটি বধের বিধত কথিত 
হইল; জগৰ ও স্থাবর এই উতর প্রকার প্রাবীট এই লাওাটি বথে 
পবস্থান করিতেছে ॥ «৪ 

লেই প্রাণিগণের দৈৰী ২ দান দানাবিধ লঘ্বদ্ধি দেখিতে 












৫৮ 


(লস বৈ হুদর্শনীপো। দৃষ্তুডে শশবন্‌ খিব। ) 
যাং পৃচ্ছসি মহারাজ দিখযামেভাং শশাকতিছ্‌। 
পার্শ্বে শশস্ত দ্বে বর্ষে উক্তে যে দক্ষিণোররে । 
কর্ে তু নাগদবীপশ্চ কাশ্যপদ্বীপ এব চ ॥ ৫৬ 


আশা 


[ হীহুপৰব 


তাম্রবণনিলে। রাজন শ্রীমান মলয়পর্বতয । 
এতদ দ্বিতীয়: থীপস্থ দৃশ্ততে শপলংস্থিতম্‌ ॥ ৭৭ 
ইতি দহা ভারতে শতলাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
তীশ্বপর্বশি জ্রসুষণ্ডবিনির্নাপপর্বণি সুমা দিপরিদাণ* 
বিবরণে বষ্ঠোহধ্যাল্রঃ ॥ ৬ 





পাওয়া দায়; কিন্তু তাহার সংখ্যা করা লকলের অদাৰ্য। শবে 
দঙ্লা্থী লোক এই দঙ্বদ্ধির উপর বিশ্বাস করিবেন ৪৫৫ 
সহায়া্ছ! আপনি আমার নিকট এই থে দিব্য শশলক্ষণ- 
স্থানের ব্বিত্ব এবং ভাতার দক্ষিণ ও উত্তর পার্খের দুটি 
বর্ষের (তাত ও বরাবত) বিৰ কিআ।লা করিছান্বলেন; আহা 
বন্দি হেদহালপ্রদীত শত্গাতত্রী সংহিতা মচাভারতের 


আহি বলিলাম | তারপর শান্ষদীপ ও কাল্তপন্বীণ এই 
শশস্থানের দুইটি কর্ণ্বকণ ॥ ৫৯ 

রাজন! ভামবর্ণে। বঙ্গ ও পত্রে হুশোভিত ফািদান্‌ 
মলপর্কত্ব এই শশাইত্তি বগ্ক এবং এই মলাপর্কতেই 
জনু্ীপের ধিতীষ শশাকতিস্বান দেখিতে পাও বার ॥ ৫9 
ভীক্পক্দীর্গত জদুপগবিনিষ্ধাণশর্কে দৃৎ৷।দিপরিমানবিব্দক 


ধঠঠঅবারের জআগধাধ সমাপ্ত । 


সপ্তমোইধ্যায়ঃ। 


[ উন্তরকুক-ভগ্াস্থবর্ষ-।লাবতাং বর্ণনম্‌। } 


ধুতরা উবাচ। 
মেরোরধোৱরং পার্শ্ব: পুধং চাচক্ষ, স৮। 
নিখিলেন মহাবুন্ধে দালাবস্থপ, পতন ॥ ১ 

সচয উবাচ: 

দক্ষিণেন তু নীলম্ক মেবে৷ঃ পার্শ্বে তখোররে। 
উত্তরাঃ কুরবো রাজন্‌ পুণ।।: লিক্ছনিষেবিতাং ৪ ২ 
ভর বৃক্ষা মধুফলা নিতাপুন্পকলোপগা: । 
পুষ্পানি চ স্থগন্ধীনি র্বন্তি ফলানি চ॥৩ 
সর্যকামফলাস্তত্র কেচিদ্‌ বৃক্ষ। জনাধিপ । 
অপরে ক্ষীরিপে! নাম বৃক্ষস্তত্র নরাধিপ 1 ৪ 


যেক্ষরশ্টি সদা স্বীরং ধড়সঞ্চাম়তো পমন । 

বন্্ানি চ প্রসৃচ়প্বে ফলেরাচরণানি চ॥ ৫ 

লর্বা মনিময়ী মি: হু কাকুনবালুক।। 

সৰহ হুখনংস্পণ। নিষ্পদ্ধা চ জনাধিপ । 

পুক্ষরিগাঃ শুতান্থতর হুখল্পরা মনোরম ॥ ৬ 
দেবলোকচাতা; সাধ ভ।য়ছে তত মানবাঃ। 
শুক্তাতিজনসম্প্া: সে স্থপ্রিচদর্শনাঃ ॥ ৭ 
মিধুনানি চ জায়স্তরে প্রিযশ্চাপ্সরলোপদা; । 
তেঘাং তে ক্ষীরিণা: ক্ষীরং পিন্তাসৃতলনিতম্‌ ॥ ৮ 





সপ্তম অধ্যায়। 
[ উত্ধরকুক্জ, ততাশ্ববধ ও মালহান্‌ পর্বতের বর্শন। ) 

ঘতযাষ্ট বলিলেন, _মহানুদ্ধি লঞ্য় ! ইহার পর তুমি সুমেফ- 
পর্বতের উত্তর ও পুর্ঝ পার্থর বিহ এবং মালাবান্‌ পর্বতের 
(বিবহ-লমূহ বল ॥ ১ 

লহ বলিলেন, রাজন! নীলপর্মমতের ॥ক্ষিণে এবং অনের- 
পর্যান্তের উত্তরে পৰিত্ৰ ও লিদ্ধদেবিত উওরকুষ্চবেশ রহ্য্াদ্ধে ॥ ২ 

নে দেশে সুস্বাহু কলশালী বহ বৃক্ষ আছে; সেই বৃক্ষগুলিতে 
সর্বঘাই হুল ও ফল জন্মে, এই ছুলন্ডলি লৌরতছুক এবং ফল- 
গুলিও রদসমঘিত | ৩ 

ছাজন্! আর লে দেশে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহাতে 
সমস্ত শীষ বন্ধই ফলকপে জন্মি। খ/কে | নরনাধ | বিশেষতঃ 


লে থেশে ক্ষীরী'-নাদে অন্ত অনেক বৃক্ষ রহ্যাছে।৪ 

সেই বৃকষগুলি পর্কাধাই অনৃততুল। ছয়টি রলমু্ধ ক্ষীর নিংলারণ 
“করে এবং ফলের মধে ধস ও অলম্বার উৎপাহন করে ॥ ৪ 

নরনাখ! সে দেশের লদণ্ড ভুমিই মিম, শত দত দশ 
বালুক্াদূক, দকল বহুতেই হখস্প্শ এবং কর্দদশূগ্ত। আর সে 
দেশে হ্খম্পশ, মনোহর ও মঙ্গলদ অনেক পুহনিনী পাছে ॥ * 

সকল মাছবই যেবলোক হ হইগা লে যেশে জন্ম হৃদ করে 
এবং নির্শল বংশে উৎপাহ ও খতাড শ্রিমদর্শন হং ॥ ৭ 

দে দেশে দম্পতিসকল একসগ্ে জন্মগ্রহন করে, উ্রলোকগ্চলি 
অপলত্বার তুল্য শন্বর হয় এবং তাহারা সেই কদীরী বৃক্ষের 
পযৃততুলা ক্ষীর পান কার ।৮ 


সপ্তমোহধ।।:, 


মিথুনং জায়তে কালে সমং নত প্রবর্ণতে । 
তুলযর্ূপপুণোপেতং সববেশং তথৈর চ ॥ ৯ 
একৈকমনুরক্ক্ক চক্রবাকলমং বিভো। 
নিরাময়াম্চ তে লোক! লিঙ)ং মুদিতমানসা: ॥ ১৯ 
দশ বর্ষসহত্রাণি দশ বর্ষশতানি চ। 

= জীবন্ত তে মহারাজ ন চাক্সোস্সং জহতাত ॥ ১১ 
ভারুণ্ড! নাম শকুনাতীক্ষহুওা মহাবলা: । 
ভান্‌ নির্ঘরনীহ মৃঙান্‌ দরীযু প্রন্ষিপস্থি চ ॥ ১১ 
উত্তরা; কুরবে! রাজন ঝাধ্যাতান্তে সনালত: । 
মেরোট পার্শ্বমহং পূর্বং বক্ষ)াম)প যথাতথম্‌ ॥ ১৩ 
ভস্ত মূর্ঘাভিযেকপ্য ভত্রাবন্ত বিশাস্পাত। 
ভত্রশালবনং ঘত্র কালামরশ্ট মচক্রমঃ £ ১৪ 
ফালাজন্থ মহারাজ নিতাপৃষ্সফল: শু 
ক্রমচ্চ যেজলোংসেধ: সিদ্ধচারণসেবিত্তঃ ৪ ১৫ 
ত্র ভে পুরুষ: শ্বেতাস্থেজোযুক্ত। মহাবল; * 





হী ও পুত্ৰ ঘখাসময়ে একলগে উচচে গে, সবানচাবে বৃদ্ধি 
পাম, লদ্বানন্প ও গধশালী হয এবং তুল/ হেশ হাব করে। 2 





খ্রডে!! তাহার প্রতে।কেট চকপাকসম্পতির সাজ পরস্পরের 
প্রতি শহর বাকে, সে নেলে কোন রোগ নাই এবং দৰল 
লোৰের দন দর্কাদাই আনন্বিত বাকে। ১৯ 

মহারাজ! লে দেশর লোকেরা একাদশ লঙশু বলব 
জীবিত খাকে এবং দম্পতি: পরস্পর পরস্পরকে কখনও 
পরিও্যাগ করে না ॥ ১১ 

ভারুগু-নাদে তীক্ষ ও মহাধল পক্ষীরা দৃতু।র পরে লঙ্কল 
শধধেহ সৃ হইতে নিকাপিত করি।। শর্কতণুধাথ লইফ। নিক্ষেপ 
ৰরে॥ ১২ 

রাজন্‌ | আপনার নিকট এই উত্যহুক্চদেশের বিবি পংক্ষেপে 
বনিলাষ; এখন আছি তখাংখতাবে পদের পূর্বপার্খে॥। বিধ 
বলিব ॥ ১৩ 

প্রজানাথ | হদেক্পর্জাতের পূর্যপার্থের চত্রাশ্বঘেশের মৰে] 
খুন একটি ভশাদধন শাছে, লেখানে "বালাম" নাছে একটি 
রুক্ষ রহিয়াছে ॥ ১৪ 

স্থারাজ। বদ্যানদৰ ও দিখচারণলেবিত দেই কালাৱৰৃষ্ষে 
দর্বধাই ভুল ও ফল বাকে এবং তাহার উচ্চত। একযোজন 
বিদ্বৃত্ত ) ১৫ 

৪ 


অহাভাবাহন 


৩৫৮১ 


স্থিত; কুদুদবর্ণাশচ 3-5ধ2 (প্রি্র্শনা: ৫১৬ 
চন্দ্ৰপ্রভাক্চন্্রবর্ণা: পুরচশ্রনিহাননা। 
চশ্রস্টতলপাতাশ্চ 3চ।নীড (বিশারদ; ॥ ১৭ 

দশ বর্ষসহস্রাদি তত্রাদুর্ভরতধভ । 
কালাস্ররসলীতান্তে নিত)ং সংস্থিতযৌবনাঃ ॥ ১৮ 
দক্ষিণে তু নীলস্ক নিষদস্তোত্তরেশ তু । 
স্বদর্শনো নান মহান জনুণক্ষ: সনাতন: ৪ ১৯ 
সর্বকানকল: পুণা: সিন্-চারণসেবিতঃ 
ডন্ত নার! লছাখ্যাতে! জব্ব দীপ: লনাচন: ॥ ২৯ 
ঘোছনানাং সহত্রঞ্চ শতগ্চ ভরতর্ঘভ। 
উৎলেধো রক্ষরাছস্ত গিবল্পৃশ্গ্জেন্বর ॥ ২১ 
অরস্তীনাং লশ্রপ, শহানি দশ পঞ্চচ। 
পরিণাহস্চ বৃক্ষন্ত ফলালাং “সতেদিনাদ ॥ ২২ 
পতমানানি তাণ্বাবী কুৰ বিপুলং দ্বনম। 
মুঞ্চশ্বি চ হল: পাদংস্টনিন হলঙসরিওন্‌ ॥ ২৩ 











গে দেশের পুকহগত হর, ত্রেচস্বী ও দৰাবল এবং 
মচিলার। কুনুজ ও চক্র ওত উতসণ, হুএবী, ভিশন তের 
তুল কান্ধিদন্পরা, পুণচছদতত  হনেঠবংদনা, চক্রের জা 
নীতলাগী ও নৃঙ্)ীতলিপুণ। ॥ ১৯ ১৭ 

ভযতশ্ৰেটঠ। লে দেশে নাতুদদের পবন'ঢু দশ শহর ঘংলর 
এবং তাহার) দেই কাল|নত এল পান করিয়া চিযকাল স্থির 
ঘৌৰনই প্রাপ্ত ছটয। খাকে । ১৮ 

নীলপর্কতের ৮(ৰূণে এবং নিহতের উত্তরে “সদর্ন"- 
সাধে বিশাল একটি জণুবক জাতে উঠ চিরকালই এফত।বে 
অংস্থান কত্িডেছে ॥ ১৯ 

পবিত্র ও পিদ্ধচারণলেবিত সেই জনৃবৃকষ হইতে লর্যপ্রষকায় 
অভ বস্তু লাভ কর! হাথ এদং সেই অন্যদের নাম জ্জদায়েই 
এই দ্বীপ চিরকাল জৰুস্বীপ নাথে জভিহিত হইয়া আলিতেছে ৪২৯ 

ভর্তল্রেষ্ট রাজন) সেই বৃ ॥াদ অদূর উদ্ধত একাদশ শত 
যোজন, হুতরাং এই বৃক্ষ গগনকে স্পর্ণ করি! আছে ॥ ২১ 

সেই বৃক্ষের লগুলি রসের বেগে নিজে নিছেই কাটিং! 
যায এবং উহাও। লব্বা়্ সার্ডছিপহত্র অসথরিবিত্বুত ( কছই হইতে 
কনিঞাদেলী পরিমিত হতে অরস্ধি বলে ) ॥ ২২ 

ঘাজন্‌ ৷ পেই ধলগুলি তৃতলে পড়িধার লঘ্া গুরুতর শব 
করে এৎং লেই স্বানে হৌপোর শ্যার্ শুনবর্ণ রল নি:সারণ 
স্বরে ॥২৩ 





৩৫৮২ 


তল্তা ছস্থণঃ ফলরসো নদী সা জনাধিপ। 
মেরুং প্রদক্ষিণ: কু্ধা স্্রযাত্যন্তরান্‌ কুজন্‌ ॥ ২৪ 
তত্র তেহাং দন:শান্কিন পিপাসা ছনাৰিপ ৷ 
তশ্ষিন ফলরসে গীতে ন জরা বাধতে চ তান্‌ ॥ ১৫ 
ভত্র জাঙলদং নাম কনক: দেবনৃত্ণম্‌ । 
ইচ্সোপকসন্ধাশং জারতে ভাম্বরং তু তং ॥ ২৬ 
তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চ জায়স্তে তত্র মানবাঃ ॥ 
- তথ মালাবত: শৃঙ্গে দৃন্ততে হবাবাট্‌ সদ ॥ ২৭ 

নাম! লংবর্তকো নাম কালানরি্রত্ভ। 

তথ! মালাবত: শৃঙ্গে পূর্বপৃ্ধান্্গপ্ডিক) ॥ ২৮ 
হোজনানাং সহত্রাপি পক্কাশস্থাল্যবানথ ॥ 


[ ভীম 


মারজ্তসঙ্কাশা ছায়া তর মানব: ৪২৯ 

ব্ৰক্ষলো কতা: সবে লৰে নুঃতর ক্যবাদিন: । 
তপস্তপদ্ধি তে তীত্রং ভবষ্তি ত্র রেতস:। 

ৰহ্ষণাৰ্ঘন্ত হৃতালাং প্রবিশস্তি দিবাকরম্‌ ॥ ৩* 
হষ্িস্তানি সহশ্রানি ৰষ্টিমেব শতানি চ। 
অরুশস্কাগ্রতে। হাল্তি পরিবার্ধ্য দিবাকরম্‌ ৪৯১ ৮ 
বং বর্ষলহত্াশি বষ্টিদেব শতানি চ। 
াঙ্গিত্যতাপতণ্ডান্তে বিশঙ্টি শশিমণ্ডলম্‌ ৪ ৩২ 


উতভি প্রীদ্গ ভারতে শতলাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয্লাসিক্যাং 
ভীগ্পর্ধনি জথ,খণডনিনিশ্াণপর্ধান মাল্যবদ্রণনে 
সগ্রমোহত্ায়; ॥ ৭ 





নয়সাধ। নেই জন্থকলের রপ নটী চট্টয়া হদেক পর্কাতকে 
প্রদক্ষিণ করত উ্তররুরুংল্ণ অভিদুগে প্রবাচিত চহ 8২৪. 

রাজন! সেট ফলের রল পন কতাং লেপানন্ধার মনরধ্যদিগের 
মলে শারি আলে, তাহাতের শিশাস' হয় না বৰং ভরা 
তাহাফিগকে আক্রমণ কয়ে <;॥ ২৪ 

সেই নদীর তীরে চন্রগাপকী:টের উহ রক্ষণ, উজ্জল ও 
ধেষগণের অনঙ্কার 'জ1ন্বন৪' নামে দ্বর্ণ উৎপয চৰ ॥ ২৮ 

এই দেশে মস্ত উলীংম।ন-পুধ্য-বর্ব ১৪র' ভক্মগ্রহণ করে 
এবং মালাবান্‌ পর্কাতের পদে সর্বাগাই অপ্রিজ্নে দুরীগোচর হল ৪২৯ 


ভরতে! লেট কালাপ্নি॥ নাব-দংবর্ুক । তাঙপর 


ঘালাবান্‌ পঞ্জতের শিখবে পূর্বদিকে ক্ষ ক্ষু পর্কাতযাল। 
দৃষ্টত্য । ২৮ 

এট মালা ধান্পর্ক্মত পঞ্চাশ হাঙ্জার যোজন (ি্ৃত। লে 
স্থানে দকল হহুত্বট স্বরবর্ণ ৪৪0 জুগ্রয়ঃণ করেন 8 ২৯ 

তাচ্চার। দ্ষলেট হত্বলোস-ইউ এবং সঞচলেট বেদদ্ত। আর 
হাজার! তীত্র তপন্ত। করেন ও উদ্ধত চন , তারপর তীহার। 
প্রানিগশের রক্ষার ওঠ গু্/মণ্লে প্রবেশ করেন ॥ ৩৭ 

সেই ঘন চাঙার মুন হধামগুল আবৃত কির সর্ষের 
অগ্রে বরে গদন করেন) ৩১ 

তারপর ঠাহার। হট হ1জার হংলয বের তাপে গর্ত 
হইছ। চজ্জননডলে প্রবেশ করেন ॥ ৩২ 





রবদষহর্ধি বেহধ্াসপ্রীত “হসাঠত্রী সংহিত। মহাচায়তের তীক্পর্কান্ ভপণডবিনিদ্ধাণপর্কে। দাল।পান্পর্ষতের বর্ণনা 
বিষ সপ্তম অধযাদের অভ্ধাহ সমাপ্ত। 








অসাবধানতাবলতঃ তীপ্পর্বের চতুরাদ্যায়ের ৩৪৭০ পৃষ্ঠা ১, সংখ্যার গো অন্যাদের কিংদশ বাদ পড়িয়াছে। 
নেই প্ৰংশনহ সমগ্র >-১- সোকের অছযাদ নিয়ে পুনসৃজিত হইল 

সৱ যলিলেন,_হে মহা প্রা ভত্রতশ্রেষ্ঠ। আদি সী জানার্সারে আপনার নিকটে কৃমির শুণদদূছ ধর্মন| করিব, 
আপনি শাবৃিারা উচা প্রতাক্ষ ক্ষন। শাপনাকে নমক্কার। এই জগতে স্থাবর ছন্দ ঘতেদে বিবিধ তত ( প্রাণী ) আছে। 
তাহাদের যছো জন্ম মনুত--অও, স্বেদর ও অযাছুজ ররিদিধ হু বলিয়া তাহার কারণও তিনপ্রকার ॥ ৯.১, 


অফটমোহব্যায়ঃ। 
[রসণক-হিরণ/ক-শৃক্গবংপর্বধতানাদ্‌ 'ইরাবতবঞ্ল্য চ বর্ণনম্‌ । ] 


ধৃততরাষ্ট্র উবাচ । 
বর্ধাপাং চৈব নামানি পর্বতানাঞচ সঞ্জয়। 
আচক্ক মে হথাতবং যে চ পবতবানিল; ॥ ১ 
সঞ্জয় উবাচ । 
দক্ষিপেন তু শ্বেতন্য নিধধস্ডোৱৱেণ তু । 
বর্ষং রমশকাং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ২ 
শুক্লাভিজ্সনসম্পন্থা; সে ছু পরিদর্শন: 
নিসপত্থান্চ তে সে জায়ন্তে তত্র মানব: ॥৩ 
দশ বর্ষসহশ্র।নি শতানি দশ পঞ্চ চ। 
জীবন্তি তে মহারাজ নিত|ং মুদিতমানল।: (৪ 
দক্ষিণেন তু নীলস্ত নিঘধস্তোৱৱেণ হু । 
বরধং ছিরম্ময়ং নাম হত্র হৈরগ্বতী নদী ॥ ৫ 
বত্র চায়ং মহারাজ পক্ষিরাট্‌ পতাগোন্তম:। 
যক্ষাচুগ। মহারাজ ধনি: প্রিয়দর্শনা; ॥ ৬ 
মহাবল্লাস্তত্র জলা রাজন সুদিতনান: 


অইম অধ্যায় 

[রম্বক, হিগ।ক ও শ্রঙ্গবান্‌ পৰত এবং উশ্লাবত বের 
বর্ন। ] 

-ম্বতরাই বলিলেন, প্।! আগ্রা হণ ও পর্বতের নাম 
এবং ধারা দেই লকল পর্কাতুবালী, তাহাঙ্ের বিদ্ধ শাদা 
নিকট হখাহ্খভাবে যল। ১ 

পা কছিলেন,_কৈলালপর্বতের দক্ষিণে এবং নীলপর্কাতের 
উত্তরে 'রমগঞ্চ'-নাদে একট ধ আছে; সেখানেও দতুপ্তগণ 
জন্ম প্রংণ করে ॥ ২ k 

লেখানকার দাদুবেরা লকলেই উ্তমকৃলসম্পর, খতি প্রিযর্শন 
এখং শু হই) বর্গ্রহণ করিব। থাকে। ৩ 

মহাযাক্ছ! তাহার! সঞ্চলে দর্কদ। হাচি খাকিনা একাদশ 
লহ্জ ও পঞ্চনত বৎসর কাল পর্থাব জীবিত খাকে « ৪ 

শৃদিপর্কতের দক্ষিণে এবং কৈলালপর্বতের উত্তরে “হি 
লাষে একট বধ আছে, বেখালে হৈরঘতী ননী রহিদ্বাছে ॥ এ 

ছায়া | এবং যেখানে পক্ষিরা্জ গঙ্ড়, আর ধক্ষের 
উপালক, ঘনী ও গ্রিয়দর্শন মাছুহের। বাস করে । ৬ 
নয়্ৰাথ রাজন! সেখানকার লোকেরা মহাবল ও দর 





একাদশ সহন্রানি বরধীণাং তে জনাধিপ ॥ ৭ 
আহ্ঃপ্রমাণং জীবন্থি তানি দশ পঞ্চ চ। 
শৃঙ্গানি চ বিচিত্রাপি ভ্রীণ্যব মন্থুজাহিপ ॥ ৮ 
একং মনিময়ং তত্র তখৈকং নৌন্সমন্ুতম্‌॥ 
সর্বরন্ধময়ং চৈকং ভবলৈরুপাশোভিতন্‌। 
তত্র ছর়ক্প্রতা দেবী নিতঃ: বসতি শাণ্ডিলী ৪৯ 
উন্তারেণ তু লুঙ্গন্ত সনূত্রাস্তে জনাহিপ ) 
বর্ঘমৈরাবতং নাছ তন্মাচ্ছ্‌ স্ব: পর্‌)১* 
ন তত্র স্থর/স্তপতি ন ভীগান্তে চ মানব।;। 
চশ্রদাশ্চ সনক্ষত্রো ছোভিভূতি ইবানতঃ ॥১১ 
পদ্থপ্রভাঃ পপ্রবর্ণা; পল্থপত্রনিভেক্ষণাঃ । 
পন্থপত্রনগন্ধাপ্চ ছাড়ছে তত্র ৰান; ॥১২ 
অনিপ্পন্দা ইষ্টান্ধা নিরাহার। (চতেন্দরিয়া: । 
দেবলোকচ্যুতা; সবে তথ) বিরজলে! নুূপ ॥১৩ 
__ আয়োদশ সহস্রাণি বধাণাং ডে জনাধিপ। 
হঃচিৰ ছইয়। একাদশ দশ 2 পৰশত বংসৱ ছীবিত খাকে। 
নধনাখ ! এই শুঙ্গিপর্কতের তিনটি বিডি পিখর আছে ৪9-৮ 
লেই তিনটি শিখবের মনে একটি মশিদস, একটি অন্কৃত স্ববর্ণ- 
মহ এবং একটি রন, আও ০৬৭টি পৃপ্ট গৃহে পরিশোচিত । 
লেই পর্কতে স্বয়্রকাশ।  শাণডিলীদ্ৰৌ পর্ামাই বাস 
ক্রেন ॥ 2 
নরনাধ ৷ শৃিপর্কতের উদার লমুহ পথ্/প্ব বিশ্বৃত উ্াবতবধ , 
শৃদ্দিপর্কত নিকটে ৰাকাহ এ বধ অতা্ব উৎক ৷ ১- 
এই ববে দু আপ দান করেন না, কিন্ধু রাজিতে চত এবং 
বিনে একটি নক্ষত্র হেন অপর এই স্থদোর প্রা প্রকাশ পা! আর 
দে হেশে মাহুহগণ জরাজীর্ব হয় লা ৪ ১১ 
এই দেশে যাচছেরা পশ্বকাস্থি, পদুএর্, পন্মদলতুলানছন এবং 
খে পন্ুপনতুল/ শৌরতদূক হট জনমগ্র€ণ করে ৪ ১২ 
রাখন্‌ ! .মেবলোকভই লেই পৰল মাহুবের নন নিষেঘল্র, 
শে শ্রিদ্ধ সৌরভ এবং তাহারা নিরাহার, জিতে ও রজো- 
গুণরহিত হই বস্থান করিতে খাকে ॥ ১৩ 
তত্র নরনাথ ৷ আর সেই শল মান্য তের হাজার 
বংলর পর্ান্ত জীৰিত থাকে ॥ ১৪ 





{ ভীগ্ঘপর্ব 


৮৪ আধাশাক 

আঘুংপ্রমাণং জীবস্তি নর! ভরভলতম ॥ ১৪ বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ক্ষীরোদন্ত সমূত্র্ত স তখৈবোতরতঃ প্রতুঃ। এবসুক্; সঞ্জয়েন ঘৃতরাষ্ট্রো bi 

হরি্লতি বৈরুঠ:'শকটে কনকোচ্ছ। ব্যানমন্বসমদ্‌ রাছন্‌ পুত্রান্‌ প্রতি জনাধিপ ॥ ১৯ 
বে একট ৪ স বিচিন্তা মহাতেঞা: পুনরেধাত্রবীদূ বচঃ। 

আইচ্ক্রং' হি ওদ্‌ ঘালং তৃতঘুকং মলোজবদ্‌। অসশেয়ং হৃতপূত্র কাল: সংক্ষিপতে জগৎ । 

অসি মহাতেজে। জাগুনদ বিচ্বিতম্‌॥ ১৬ স্থজতে চ পুনঃ সর্ব: বিভুতে নেছ শাশতম্‌৪২* 

স প্রস্থ; লর্বকৃতানাং বিভুষ্চ ভরত | নরো নারায়ণশ্গৈব সর্বজ্ঞ: স্ৃভহাং ॥ ২১ 


সংক্ষেপো! বিস্তরশ্চৈব কর্ডা কারকলিত। তথা ॥ ১৭ 


পৃথিধ্যাপস্তৰা কাশং বাযুন্ডেঞ্চ পা।বব। 
ল হজ: সর্ৃতানা দাস্তং তস্ত হুতাশন: ॥ ১৮ 


ৰেবা বৈহুষ্ ইণ্যাত্ণরা বিফুরিতি প্রত ২২ 
ইতি প্রীদহাভারতে শতলাহত্রাং সংহিতারাং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্মপর্ধনি জনুখগডবিনির্ধাণপর্ধপি ধরাই 
বাক্যে অষ্টনোধধ্যায় ॥ ৮ 





ক্ষীরোদসাগরের উততীরে স্বরণে জ্জল শকটে ( উমগলঘ্জে) 
জগতে৷ প্রস্থ এবং পর্কাত আঅঠঠিতশকি স্বয়ং নারায] বাস 
করেন ॥ ১৪ 

ভগযান্‌ বিষ্ণুর সেট ধান আই১৫দমগ্িত, কৃতমুক, দলের 
জা জতগামী, হি, বতান্থ তেও স্বী ও দর্ণভৃষিত ॥ ১৬ 

তরততে&! সেই [বধ সর্জতের অধিপতি, সবযাপী, 
সংহর্তা, সহিকর্ডা, কর্ত। ও কারতিত।) ১৭ 

রাজন! আর তিনি পৃথিবী, ওল, আঞাশ, বাহু ও তেজ, 
ব্বাবার দরবকৃতের 74৭ | অত্র হট লেন তাহার মূখ । ১৮ 

জীবক্হৰি বেদখল যুত শতগাহত্ী লংহিত! মাজারের 





বৈশস্পাঃন ধলিলেন_নরলাধ জনমেজর ৷ সহ এইন্প 
বলিলে, ঘহামন। ধৃহ্রাষ্ট্র আপন পুগ্লগশের ধিহখে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। ১৯ 
মহাতেজনবী তা কিৎৎক।ল (দ্র করত পূনরাধ এই কথা 
বলিদেন_হৃতপুহ লজ! নিশ্চই কাল লমঘ এগৎ লি করেন 
এবং সংহার করেন, হতরাং এই জগতে কোন বন্ধই চিরত্বাদী 
নহে ॥ ২+ 
নর ও নারায়ণ দুইঞনট লজ এবং দর্কতৃতদংহর্ঠা। সেই 
প্রকে ধেযতাগণ হলেন_বৈকুঠা আর বেদ বলেন-_'বিষ্ণু ৪২) 
ভীনপরকানতত ছঘ, ঘণ্ডধিনি্ধাণপনের ধৃতরাষ্টবাকাবিধযক 


পঃ অধ্যাদ্ের খমুধাধ সদান্ত। 


নবমোহধ্যায়ঃ। 
{ ভারতব্ধদ্য নদী-দেশ-জনপদানাং নামকখনদ্‌, কৃদিমাহাস্মবর্ণনঞ্চ। ] 


ধৃতরাষট্র উবাচ । 
হ্িদং ভারতং বর্ধং যত্রেদং মৃদ্িতং বলম্‌ । 
হত্রাতিমাত্লুক্কোংয়ং পুজো তৃ্ধ্যোধনো মম ॥ ১ 


ত্র গৃষ্গাঃ পাছুপুতর! বত মে সম্জতে মন; ॥ 
এতগ্ডে তরমাচক্ষ ত্বং ছ দে বুদ্ধিমান মতঃ & ২ 





লবণ অধ্যায়। 
[ভারতবধের নদী, দেশ ও অনপগসমূহের নাদকখন এবং 
তূমিমাহাত বৰ্ণন । ] 
ঘতরাট্ট বলিলেন, সক । ৩ট থে ভারত্তবর্ণ রহিয়াছে, 
যেখানে এই লকল নৈক আশি দূদ্ধি পাইৱাছে, আদার পৃ 


হর্যোমন ঘাহ।তে অত্যন্ত লোভী হইয়াছে, ঘাহার উপর পাণ্ডব- 
গণ লুৱ্ধ ছটা পড়িয়াছে এবং ধাহাতে আমার মনও আসক 
হইযবাছ্ধে, তুমি এই লঘগ্র ভাযতবধের হখার্থকণে বর্ণনা 
কর। কা, তোমাকে আছি বুদ্ধিমান ব্লিঘা বনে 
ক্ষরিও ১-২ 


নবমোইঙ্যাক: ] 


সঙ উবাচ? 
ন তত্র পাঁশুবা পৃদ্ধাঃ শৃণু রাছন্‌ বডো সম। 
গন্ধে ছর্ষ্যোনস্তত্র শকুনিশ্চাপি দৌবল; ৪৩ 
পরে ক্ষত্রিয়াশ্চৈব লানাঞ্রনপদেশ্বরাঃ ॥ 
যেৃদ্ধা ভারতে বর্ষে ন মৃত্তস্তি পরম্পরম্‌॥ 9 
অত্র তে কাীর্ডয়িস্তামি বর্ষং ভারত ভারতম্‌। 
শরিমিশ্ন্ত দেবস্ত মনোর্ধ্বৈন্বতদা চ ॥ ৫ 
পৃথোস্য রাজন্‌ বৈণ্যল্য তথেক্ষাকো্মহাস্থনঃ । 
যষাতেরম্বরীহল। দান্ধাহ্নত্যলা চ চ ৬ 
তখৈব দুচুকুন্ৰন্য শিবেরৌস্মীনরল) চ ৷ 
প্রথভলা তৈলস্য নুগদ। বুপতেস্বথা-॥ ৭ 
কুশিকস) চ ছু গাধেশ্চৈব সঙ্গান্ছন;। 
লোমকলা চ হুর্ঘধ দিলী সদ তখৈব চ ॥ ৮ 
অগ্টেছাক মহারাজ ক্ষাত্রয়াণ।ং বলীয়লাম্‌। 
সেধামের রাজন প্রিয়: ভারত ভারতন্‌॥ ৯ 
তৎ তে বর্ধংপ্রবক্ষা।নি ঘথা শ্রুতমারিন্দন। 
শৃণু ছে গদতো রাজন, হং ॥ং পরিপুচ্চলি & ১* 
মহেশ্রে। লয়: সপ শুক্তিমানক্ষঝানপি । 


লু বলিংলল, রাজন! আপান সামা কখ। শুর্ন। 


পাৱৰে লু হন নাই , কিছু হঘে।থন এবং হবলনন্দন শকুলিই 
লূষ্ভ হইঘাছেন॥ ৩ 

বার নান।দেশের আশীগর অনার ক্ষযিযেরাও ভাহতবধের 
প্রতি লোতী হইস্াছেন; পেইন) তাহারা পরস্পর পরস্পঞঞ্ষে 
নৃ করিতে পারিতেছেন না। ৪ 


ভরতনন্বন! লেবাহ। হক, আনি এখন আপনার নিকট 
ভারতবর্ষের বর্ণনা করিব। রাসন্‌ ! এই ভারতবণ যেবরা 
ইচ্রের প্রি এবং বৈবন্বত মনু, বেশপুত্র পৃথু, মহান ইন্চাকু, 
হ্ৰাতি, অঘমীৰ, বান্ধাতা, নহব, দু চু, উনীনযপুয্ৰ শিৰি, খবজ, 
ইলাপুত্র পুরযবা, রাজা বুগ, হুশিক, মহাস্তা দাদি, সোধক, দিলীপ 
বৰং বলবান্‌ শকরার লকল ক্ষত্রিযেরই তারতবধ প্রিয় ছিল ॥ ৫-2 
/অরিখম বামন! আছি বেব্ধপ শুনিয়াছি, লেইনপতাবেই 
নিষ্কট এই ভারন্তবধের বর্ণন। করিব। আপনি ধারার 
J করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ 
ফানি ১৭ 


মস্থাভারতন্‌ 


৩৪৮বা 


বিদ্তাশ্চ পারিয1৫-্চ সন্তৈতে কুলপৰ্তা: ৪ ১১ 
তেঘাং দহত্রশে। রান প্ৰতান্তে সমীপতঃ । 
অবিজ্ঞাতা: সারবস্তো বি্ঞাতঃপ্চিহসানব: ॥ ১২ 
অন্ঠে ততোইপরিদ্দাতা হৃন্ব। হুন্যোপঞ্জীবিনঃ ॥ 
দার্ধ্যা মেচ্ছান্ঠ কৌরব) ঠৈণিত্রা; পুরুষা বিতে। ॥১৩ 
নদীং পিবন্তি বিপুলাং গঙ্গা. সিদ্ধ লয়হতীম্‌॥ 
গোদাবরীং নর্মদাঞ্চ বাহুদাঞ্চ মহানদীদ্‌ ॥ ১৪ 
শতক্রং চল্রভাগাঞচ হমুনাঞ্চ সহানদীম্‌ ৷ 

দৃবদ্ধতীং বিপাশাঞ্চ বিপাপাং 'ুলবাণুকাম্‌ ৷ ১৫ 
নদীং বেত্রবতীং চৈব কৃষ্চবেণাঞ্চ নিয্নগাম্‌ । 
ইয়াবতাং বিভস্তাঞ্চ পায়কীং দেবিকামপি ॥ ১৬ 
বেদণ্বতাং বেদবতীং হিদিবানিক্ষুলাং কৃমিম্‌ । 
করীহিণীং চিত্রবাহাং চিহলেনাঘ। নিমুগাম্‌ ॥ ১৭ 
গোষতীং বূতপাপাধ৷ বন্দনাপ’ বহানদীন্‌ । 
কৌশিক: জিপিবাং কৃত নিচিঠাং লোহিতারশীদ্‌ ॥ 
রহস্তাং শতকুদ্ঘাপ। সর থৈব চ। 

উ4গতীং বিটা হস্ুসোমাং দিন: ত ॥ ১৯ 
শরাধতীং পচোধ্চাঞু 11 ভীনরখীনপি। 
কাবেরীং চুধূহা: ডাপি বাণী শতবলামপি ॥ ২০ 











মা ছহেগ্, ঘলৎ, সহ, কিন শনি বিদ্ধ ও পারি এই 
লাঙটি পহতকে ইপপরত হলে ॥ ১১ 
রাছন্‌। এই পৰও 3! 





[ত & অজ্ঞাত এবং রানে 
লারপধাখঘুক্ত ও দিচিহপনতপ তমুক লচ্শ লভা পৰ 
আছে । ১২ 

কৌরবনন্দ৭! এত্ত অপরিচিত অনেক সুত্র পুত 
রহিহাছে, পেগুলিতে সই সুই প্রানুর। বাল করে। রাজন ! আখ 
ও ফেৰ এবং তাহাদের দচিত নিলিত অনেক মাঘ নিচ 
ফছিত বিশাল নদীগুলির জল পান করে। গ্গা, সিদ্ধ দয়'্বতী, 
গোদাবৰী, নশ্হ৷, বাথদা। মহানদী শতক, চন্্রঙাগা, হান?) 
বা, দৃদদ্ধতী, পাপনাশিনী ও সুলধালুব ুরু। বিপাশা, ৰেত্ৰৰতী, 
কফবেশা, ইযাযতী, বিতন্ত, পঞ্োক্ষী, দে থিকা, বেহস্থতা, বে? 
বভী, ত্রিদিব, ইক্ুলা, কমি, করাধিশী, ' চিত্ৰৰাছা, চিন্বলেলা, 
গোষতী, পাপনাশিনী মহানদী বন্ধনা, কৌশিফী, জিষিহা, ক্যা. 
নিচিতা, লোছিতারণী, রছন্ত।, শতক, সরঘু, চর্সতী, বেত্রবতী, 
হশ্ডিসোদা, দিক্‌, শরাবতী, পদ্বোক্কী, বেপ।, তীঘরবী, কাবেরী, 
চূলুকা। বাটী, শঙবলা, নীবারা, অহিতা, সু্রস্বোগা, পাৰত, 





৩৮৩ 


নীবারামহিতাং চাপি হুপ্রয়োগাং ছনাধিপ। 
পবিত্রাং কুশুলাং লিং রাজী; পুরমালিনীস্‌॥ ২১ 
পূর্যাভিরামাং বীরাফ ভীমামোঘবতীং তথ।। 
পলাশিলীং পাপছরাং মহেজ্্রাং পাউলাবতীম্‌ ॥ ২২ 
করীহিপীমসিরীফ কুশচীর(ং মহানদীম্‌। 

মবরীং প্রবরাং দেনাং হেমা; দ্বতবতীং তথা ৪ ২৩ 
পুদ্যবতীমনূ্াফ লেব্যাং ছায়াঞ্চ ভারত। 
সদানীরামনবপ্তাক্চ কুণব।রাং ঘহ(নদীদ্‌ ॥ ২৪ 
সদাকান্তাং শিবাং চৈব তথা বীরমতীমপি ৷ 

বস্থাং হুবস্ত্াং গৌয়ীফ কম্পনাং স্িরখতীন্‌ ॥ ২৫ 
রেবাং বীরকরাং চাপি পক্ষমীঞ্চ মহালদীন্‌। 
রঞচিত্রাং ভ্োতিরতা; বিশ্বামিত্রাং কপিশুল।ম্‌ ৪ ২৬ 
উপেশ্রাং বন্ধলাং চৈব ঝুবীরামগুবাছিনীন্‌। 

বৈনন্দীং পিজ্লাং বেণা: তুঙ্গবেণাং মহানচীম ॥ ২৭ 
বিদিশাং কৃষ্চবেণাঞ্চ তাছাপ’ কপিলামপি। 

খ্লুং সুবাঘা: বেদাশ্ব।ং হিশ্রাবাং মহাপগাম্‌ ৪ ২৮ 
সত্বাক্চ পিচ্ছিলাং চৈব ভারদাডীকচ নির্নগ।ন্‌। 
কৌশিকীং নি্গা; শোণ।: বারদানধ চশনান ॥ ২৯ 
ছুগ।ং চিত্রশিলাং চৈব ব্রক্ষবেধ)াং ইখতাস। 
ববক্ষামথ রোহীঞ্চ ৬৭। ডাগুনদীমপি ॥ ৩, 


আহাশাগর 


[ ভীগ্মপৰ্কধ 


হুরলাং তমসাং দাসী: সামনা: বরণামসিম্‌ । 
নীলা ঘভকরীং চৈব পর্ণাশাপ্চ মহানদীম্‌ ॥ ৩১ 
মানবী: রবঘভাঞ্চৈব ব্ৰহ্মদেধ্যাং বৃহদ্থনীম্‌ । 
এতাম্চান্টাম্চ বহ্বে| বৈ মহানভো। জনাধিপ ॥৩২ 
সদা নিরামন্নাং কৃ্কাং মন্দপাং মন্দবাহিলীম্‌ । 
ত্রাহ্ষণীক্ষ মহাগৌরীং ছুর্গ।মপি চ ভারত ৪ ৩৩ 
চিত্রোপলাং চিত্ররথাং মপ্জ.লাং বাহিনীং তথা) 
মন্দকিনীং বৈতরণীং কোষাং চাপি মহানদীম্‌ ॥ ৩৪ 
শুক্তিমতীমনঙ্গাঞ্চ তখৈব বৃহসাহহয়াম ৷ 
লোহিত্যাং করতোরাঞ্চ তথৈব বৃঘকাহবয়াম ॥ ৩৫ 
কুঁদারীয্বহিকুল্যাক্চ নারিধাঞচ সরন্বতীয্র । 
মন্দাকিনী: সুপুণ্যাঞ্চ লবাং গঙগ!ঞচ ভারত ॥ ৩৬ 
বিশ্বস্ত মাতর: সৰা: সর্বাশচৈর সহাফলা: । 

তথা নন্ত্বগ্রকাশা; শতশোহথ সংহশ্রশ: ॥ ৩৭ 
ইত্যেঙা: সরিতে। রাজন্‌ সমাধাত! বধান্মতি। 
অত উদ্ধং জনপদান্‌ নিবোধ গৃদতে। মম ॥ ৩৮ 
তত্রেমে কুরুপাঞ্চালা; শাধা মাডেয়জাঙ্গলা: । 
শৃরসেনা: পুলিন্দাশ্চ বেধা মালাস্তথৈর চ ॥ ৩৯ 
মংস্থাঃ কুশল: লৌশলা: কুম্ভ: কাণ্টিকোশলা: । 
চেদি-মংস্-কজধাম্চ ভোজ: দিদ্ছু-পুলিন্দ কা: ॥ ৪* 





£ওলা, দয, রানী, পুরমা|লনী, পরঝডিগাছা, চারা, ভীদা 
এখবতী, পলাশিনী, পাশঃঃ। 1, পাটলাবতী, করীদিবী, 
অপিরী, মহানদী কুশচীরা, , মেন, চেমা, দবতবতী, 
পুণাবতী, সহুক্কা, লেখ) 1, সঙানীর।, অধুনা, মহানবী 
হুশধাযা, সঙ্গাধা ্বা। শিব, ধারবতী, বসা, হ্রংহা, গৌরী, কম্পন, 
ছিরবতী। রেখা, বীরের, মহানদী পকমী, এখচিত্রা, ছেটাতি রখা, 
বিশ (ফিবা, কলিঞলা, উ পেজ, বইলা. কবীরা, ক ছিনী, বৈনন্থী, 
লিলা, বেশা। যহানদী তুঙ্গবেণা, বিদ্পি/, ককবেদা, তাহা, 
কপিলা, খলু। দৰাদা, বেদাস্বা, মহানদী, চরিশ্রাবা, ঈসা, পিন্ছিল।, 
ভার্থানী, ফৌশিকী, শোশা, বাহদ, চঞ্জম|, হূর্গা, চিত্রশিলা, 
হক্ষৰেঘ্য, বৃহদধতী, ঘৰক্ষা, রোহী, জাদূনধী, হতনা, তমসা, দানী, 
লাঘারা, বরণা, অনি, নীলা, সৃতি করী, যহ।এনী পর্বাশা, মানবী, 
কলডা, বনবেধ্যা ও বৃহদূহনী-। নরনাখ ৷ এইগুলিই তরু নহ; 
আরও অনেকগুলি ঘহানদী ভারত রে রচি্যাছে ॥ ১-০২ 
ভরত্তনন্দন! আার্ধ্য ও রেচ্ছগণের লহিত মিলিত হুইবা 






ভারতবালী অগা পোকেএ। এই নবীভলিও পান করে। দখা 
সৰ্মথ। আরোগাকারিণী রা, মন্ধগা, সন্ধানী, আদম, মহা" 
গৌরী, হু, চিত্রোপলা, চিন্তা, মলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, 
বৈতরণী, ঘৃহানবী কোবা, শকিমতী, অনঙ্গা, বৃহা, লো হিত্যা, 
করতো, বৃহক, কুমারী, কচথিবুল।।, দানিক্কা, পরস্থতী, ফন্দাকিনী 
ও হবর্ণা। ভরতনন্দন! ইয়ার ঘধো প্রায় প্রতিটি নদীই গ্গার 











ভুলা ॥ ০৮৩৯ 
এই লক়ল লবীই মাতৃতুলা, ইহার! মহাফল উৎপাদেন 
করে। এতথ্যতীত অর আরও শত শত ও লহ দ্র নদী 





অপ্রকাশিত অবস্থা রহিথাছে ॥ ৩৭ 

রাজন ! আমার প্বতি অন্থদারে এই নদীগুলি বলিদাহা 
ইহার পর দেশের নাহ বলিতেছি। আপনি তাছ! আদার নিকট 
শ্রবগ করল। ৩৮ 

তাহার মনে এই কৃকপাক্ধাল, শাব, দাতের, জক্ষল, শৃরনেন, 
পুলিন্দ, বোধ, মাল, মত্ত, কৃশলা, সৌশলা, ছুনধি, কান্তিকোশল, 


নবমোধহ্যায়ঃ ] 


উনতমাম্চ পশাাশ্ঠ মেকলাশ্চোংকলৈ: সহ । 
পঞ্চালা: কোশলাশ্চৈব নৈকপুষ্ঠ। যুলপ্তরা: ৷ ৯১ 
গোৰা মা: কলিঙ্গাম্চ কাশয়োহপকাশয়: । 
জঠরা; কুকু রাশ্চৈধ লদশাণাস্চ ভারত ॥ ॥১ 
কুস্তুরোধবস্তু্শ্চৈব তথৈবাপযকুশ্বয: ৷ 

গোমন্ত। মন্দকাঃ ৰণ্ড! বিদৰ্ডা জূপব।হিকা: ॥ ৪5 
অন্মাকা; পাতুরাষ্টরাশ্চ গোপরাষ্ট্রা: করী তয়: । 
অধিরাজ্যকুশাখ্যাস্চ সাক কেবল ॥ ৭3 
বারবাস্তাত্তবাহাশ্চ চক্রাশ্চক্রাতয়ং শকা: । 
বিদেহ| মগৰা: শৃক্ষা লজ বিজয় স্পা ।। ৪৫ 
অঙ্গা বঙ্গ! কলিঙ্গাম্ড ঘকবণল্াম|ন এব চ। 

মল্লা; সুদেক্চা: প্রহল।দা সাহিকা; শশিকাত্তপ। ॥ ৪৬ 
বাহিলকা বাটধানাশ্চ আআ ভীবা: কালতোয়কা:। 
অপরাস্থা; পরাস্থাশ্চ পঞ্চলাশচএওুল|: ৪ ৬৭ 
অটবীশিখযানৈচৈর মেকছুহাস্চ ঘ।রিৎ। 
উপারবাগুপান্বতা: দর রঃ কে কয়াস্থা ॥ ৬ 
ফুন্দাপরান্ত! দাহেয়।; কক: সাসুদ্রনিদধুটাঃ । 
অন্জাশ্চ ব্ছবো রাজদন্তরগিয]া ুতৈৰ ৮ ৪৯৯ 
বনিদিযঙ্গমলঞ্জা মগধ। মানব্ক।:। 

সমন্তুরাঃ প্রাববেয়া, ভার্গবাষ্চ জন।ধিপ ॥ ৫* 


মহাভারতদ 


৩৫৮৭ 


পুণ্ড। ভর্গা: কিরাতাশ্চ শ্গষ্টা যাসুনাস্তধা ) 

শকা নিবাদা নিহবাতবৈধানপ্ুনৈজতাঃ ৪ ৫১ 
হ্ষলা: প্রতিমংস্তাশ্চ কুম্তলা: কৃশ কান্তখা। 
তীরগ্রাঃ শূরলেন! ঈ(জিক!: কন্কা গুণা: ॥ ৫২ 
ভিলতারা মলীরাম্চ মধুদগুঃ শকন্দকা: । 

কাম্মীরাঃ সিদ্ধুসৌনীরা গাদ্ধার! দশকাস্তথা ॥ ৫৩ 
মভীষভা: কুল্তাণ্চ শৈবলা বাহিলকাস্তধা । 
দর্বঁচর লব দর্থা বাতজামরখোরগাঃ ॥ ৫৪ 
বন্বাস্শ্চ কৌরবা নানান: শ্র্মিকা: ) 

বগাঃ করীঘকাশ্চাসি কুলিস্পেপত্তাকান্তথা ॥ ৫৫1 
বনায়ৰে। দশাপাশ্ব ঝোম!ণ; কুশ বিলৰ: ॥ 

কচ্ছ। গোপালকক্ষাশ্চ জাল: বুকবর্থকাঃ 1৫৬ 
কিরাঙ। বধর।; সিদ্ধ বৈণেহা স্থানলিপ্রকা; ॥ 

ও&| জেঞ্চাঃ দসৈৱিঞ্জা: পাহতীয়াপ্চ নারিধ ॥ ৫৭ 
আধাপবে জ্নপদ। ॥'ক্ষণ্য ভরি 5। 

জবিড়া কেরা: প্রাচ।। উধিকা হনব সিকাঃ ॥ ৫৮ 
কণাটকা মহিহক! বিকল মূঘকাস্প।। 

[বিল্িক; কুগ্তলান্ৈর সৌহদ। ন তক্ক।নএ।: ॥ ৫৯ 
কৌকুটকাস্তঘা চোলা; কো্ণ। ঝালবা ন। 
সঙঙ্গ।; করকাশ্চৈর কুকুব[ঙ্গারমা বিধা: ॥ ৬০ 








চে, মখশ্ত, ফরয, চোক, পিছু, পুলিন, উম, ॥ন।্ণ, যেকল, 
উৎকল, পঞ্চাল, কোশল, নৈকপুষঠ, ৰূগন্ধৱ, গোৰ, হজ, কলিগ, 
, অবস্বি, অআপরকুদ্ি, 
বিধত, তপবাত ক, অশ্যক, পাই), গোপ- 
ফুশাড, মল৷রা], বারধাশ, আন্ধবাহ, 
চক্র, চক্রাতি, শক, বিদেহ, মাগৰ, সুক্ষ, মলজ, বিজ, 
লিন, মরুরোম!, দল, থেক, প্রহলাৎ, ঘারিক, শশিক, বালীক, 
ৰাটৰান, আতীব, কালছোরক, অপর! পরান, পাল, চণ্দদ শুল, 
পটবীনিখর, হেরুবুত, উপারত, অহুপাবৃত, স্বর, ফেক, 
সুন্দাপরানত, মাহেছ। কক, লামৃত, নিষ্ট, অন্ত ও অন্ধদিধাযেশ, 
ধর, বচিদি্য, শঙ্হলজ, মগৰ, ঘাঘবর্জক, দমন, প্রাব্ষেণ, 
জার্গৰ, পূণ, ভগ, কিরাত, শ্বট, ধাদুন, শক, নি, নিৰ, 
আনৰ, নৈষত, দখল, পৃতিমতশ্ত, কৃম্ধল, কুশক, তীরগ্রাহ, 
শূরসেন, ঈজিক, কক, গণ, তিলচার, মদীর, ঘুমান, দুন্ছক, 














কাশ্দীর, পিদ্ধু, শৌনীর, গাক্কাও, ০৭, 3৪, ফুলত, নৈষদ, 
হাহিলক, ঈধীওর, লব, »কা। বাত, আঃ, উ্গ, যুবা, 
হামা, হঘতদিক, বধ, কবীতক, কুপিন্ধ। উপত)ক, বনাখ, 
দশাপার্শ, রোছা, ফুশযিনু, কণ্চ, গেশ:লকক্ষ, জাল, কুরুবর্ণক, 
কিরাত, হধর, লিখ, বৈধেজ, তামলিতি, এ, প্রেচ্ছ, পৌয়িগ্জ ও 
পার্কাতীয় ॥ ৩2-৫৭ 

তরতবে্ঠ! ইহার পর ভারতহখের ছক্ষিশভাগে অবস্থিত 
খেশলঙথবের নাম ধলিতেছি। অবিড়, কের, প্রাচা, তূষিক, 
বনবাসিক, কৰ্ণাটকৰ, হহিধক, বিকল, মূৰক, বিঘ্নি, নুস্তল, 
সৌন্ধ, নতক্ধানন, কৌকুটক, গোল, কোন্ণ, দালয, সয়, লম, 
বরক, কুকুর, দায়, মারিহ, ব্বজিনী, উৎপলক্ষেত, ভি, 
শাবলেনি, বুক, কোকবক, প্রো, দঘবেগবশ, বিদ্ধচলিক, পুলিদ্দ, 
বন্ধল, ছালব, বন্ধ, অপরহ্রব, কুলিন্দ, কাল্ধ, কুল, ত্বরট, 





৬৫৮৮ 


ববজিন্াংসবসন্ধেতাগ্রিগর্ভাং পারছেন: । 
ব্বুকাঃ কোকব কাঃ প্রা; দমবেগবণান্তধা ॥ ৬১ 
ভখৈব বিদ্ধাচুলিকা: পুলিদ্ছ। বহলৈ: সহ: ৷ 
মালব বন্লবাশ্চৈব তথৈবাপরবন্পবা: ৪ ৬২ 
কুলিন্ৰা: কালদাশ্চৈব কুণ্ডলা; করটাস্তধা। 
সুধকান্তনবালাশ্চ স্নীপ৷ ঘট বড়): ॥ ৬৩ 
অনিদাঘাঃ শিবাটাশ্চ তনয় সুনয়াস্তথা । 
খবিকা বিদভাঃ কাকান্তক্গণ: পরতঙ্গণা: ॥ ৬৪ 
উন্তরাম্চাপরে স্েচ্ছাঃ ক্র,রা তরঙসওম। 
| ববনাম্ডৌনকাগ্থোজা। দাকণ। চেচ্ছজতয়: ॥ ৬৫ 
সকবদ্প্রহা; কুলখাস্চ হুণা: পারলিকৈ; সহ । 
ডথ্ৈব র্মপাল্ঠীনাজপৈব দশনালিক।; ॥ ৬৬ 
ক্ষত্রিয়োপনিবেহাশ্চ বৈশ্যন্ত ইকুল ৮ । 
শুত্রাভিরাশ্চ দরদা: কাস্মারা; প শুচি; লহ ॥ ৬৭ 
ধাসীরাশ্চান্্চার/শ্চ পংলং৷ (গরিগধলর।: । 
আতের়।: সমরদ্বাজান্তপের শপপোবিওা: ॥ ৬৮ 
প্রোষকাশ্চ কলিঙ্গান্ঠ 1+?। (লাঞ্চ থা 5১৫) 
তোদরা হক্সন।নাশ্ঠ ৩ধৈব করভঞক।; ॥ ৬৯ 
দূতক, তনযাল, নীপ, ঘটগঞ্চ, আনি, পিবাউি। তন, দৰৱ, 
খ্ৰিক, বিদিত, কাৰ, তগণ ও প্রতঙল ॥ ॥৮-৬৪ 
ভাতশ্রে্ঠ। এখন ভাঃতবধর্থীর উত্তরগিগহতী কুঁর রেস 
দেশগুলির নান বণিতেছি, ঘন, চান ও কান্োজবেশে হাছন 
জেস্ছজাতীয়া বাল করে। ৮7, কুল, চু, পারলিধ) রমগ, 
চীন, দশসাদিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ__বৈশ্ধ ও দৃের ॥েশ। শৃত্ ও 
হীরের দেশ, কাস্মীর, পশু, খালীর, অন্তচার,- পছব 
রিরিগছার, আজে, করবাজ ও ভ্বনপোধিক । তারপর প্রোধক, 
কলিগ, তোমর, হন্তদান ও করডঞক এই দেশগুলিতে কিরাত 
জাতির! ধান করে? ৬৫-৬৯ 
রাদন্‌। এই সফল দেশ ও অন্যান্ত অনেক বেশ পূর্বদিকে, 
উদ্তরদিকে এবং এ উদ্তরদিকের কোণে হ্যা । বিদ্ধ আছি 
এই দেশগুলির নাষযাত্র বলিলাদ ॥ ৭* 
ঘখানিকছে প্রতিপালিত ভূমি কানধাছিনী হের স্যার জা 


ইদক্মহছি বেদব্যাসগ্রসীত্র শরলাহত্রী সংহিতা হচাভারতের 














আর্ঘশান 


| হীন্ঘপর্বহ 


এতে চান্ডে জনপ?। প্রা[চাদীচ্যান্তধৈব চ। 
উদ্দেশমাত্রেণ ময়) দেশা: লঙ্ধীতিত| বিভো ॥ ৭ 
ঘখাগুণকলং চালি ত্রিবর্গন্ত মহাফলম্‌। 

ছহ্বাদ্‌ বে কামধূগ সুমি: সম্যগনুষিতা & ৭১ 
তস্কাং গৃধ্যন্তি রাঙগান; শুরা: ধ্ার্থকোহিদাঃ। 
তে ভাজন্ত্যাহবে প্রাণান্‌ বনুপৃদধাততরম্থিনঃ ॥ ৭২ 
দেবমাছঘকায়ালাং কামং ভুমি: পরায়ণম্‌। 
বস্টোন্তন্তাবলুস্পন্তি সারমেয়। হখামিষস্॥ ৭০ 
রাঞ্জানে| ভরতজেঠ ভোক্ত,কাম। বহুদ্ধরাযূ। 

ন চাপি তৃণ্তি: কামানা: বিভতেইসাপি কম্তচিৎ ॥ ৭৪ 
ভন্মাৎ পরিগ্রহে ভ.মেধতন্বে কুকণাগুধা;। 

সায়া ভেদেন দানেন দণ্ডেনৈব চ ভারত ॥ ৭৫ 
পিত। ভ্রাতা! চ পুত্ৰাশ্চ খং স্টৌশ্চ নরপুক্থব। 
গমিভবতি ভ তান।ং দমাগ্ছিছদশন। ॥ ৭৬ 


ইতি প্রীবহাতারতে শতসাহশ্রং সংহ্াচ। বৈয়ালিক)াং 
ভীগ্মপধপি জ্খণ্ড ধলিবণপবণি ও।এভায়নদীদেশাদি 
নানকথনে নবযোইধা]।ড়; ॥ ৯ 


ও বক্তি অনুসারে বশ, অথ ও কান এই হিংগেঁর মহাক্ছল 
হান করিয়া খাকে | ৭১ 

বীর বলধান্‌ এবং ধর্ম ও অণ্ে (বিচক্ষণ রাদায। সেট সির 
আকাজ্ষ। করেন এবং তনলে।১] চ্ঠযা ধুকে প্রাণত]াগ করিয়া 
খাকেন॥ +২ 

এই কুমি হেবশগী॥ ও মাগবশরীরের দখে পুরী করে। 
গতরতযোঞ্ঠ। শ্তরাং কুকুর ঘেদল তোজনাতিনাধী হইহা 
পরস্পরের পরিগৃধীত যাংস গ্রহণ ক, সেইরূপ রাণারাও 
ভোগা হুয়া পরস্পরের তুমি অপহরণ কছেন। তাহাতে 
অভাপি কাহারও কাহনার তৃপ্তি হং নাই ॥ ৭৬.১৪ 

শরদ্বনবন | সেইআন্পই কৌছব ও পাওধগণ লাহ, দান, 
কেম ও হওযারা তূদি গ্রহণ করিবা॥ গড চে করিতেছেন ॥”৫ 

নরশ্ো | দধানিবমে সর্বগ। পধবেক্ষণ করিলে, ভুছি গ্রাদি- 
গণের পি, আত।, পৃ, আকাল ও সবগন্প হইয়া থাকে ॥ ৭৬ 


ভআীত্বপর্কান্্গত অন্কখণবিনিকধাপপর্ষে ভারতের নদী ও যেশের 


গুননর্বনবিষয্ধক নবদ অধ্যায়ের অর্বাহ লঙগান্ত। 


দশমোহন্যায়ঃ। 
(ভারত হৃগাহুলারেণ মন্থগ্ঠাপামাহুযষে) গুণানাগ্চ বর্ণনন। ] 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
'ভারতন্তান্ত বর্ষস্ত তথা হৈমবতস্ত চ। 
প্রমাশমায়ুহঃ সতত বলং চাপি শুভাশুভন্‌॥ ১ 
অনাগতমতিক্রান্ত: বর্তমান সগয়। 
আচস্ক মে বিস্তরেণ হুরিবর্ষং তখৈব চ ॥ ২ 

লয় উনাচ 

চার ভারতে বর্ধে বুগানি ভরতর্যভ। 
ফৃতং ত্রেতা দ্বাপরপণ তিয্যুক্চ কুরুবর্ধন ৪ ৩ 
পূর্ধ কৃতদুগং নাম ততব্তেতাযুগং প্রচ ॥ 
সংক্ষেপাদ্‌ দ্বাপরস্থাথ ততস্ি্ প্রবর্তৃতে ॥ 3 
ভন্বারি তু সহত্রাণি বর্ধাণাং কুকসন্তদ । 
আয়ুলেখো। কতঘ্যুগ মংখ্য।তা র(ছলঞডন ॥ ৭ 
তথা আনি সহশ্রাদি বেহায়া; সমুঙ্গাধিপ । 
ছে সহত্রে দ্বাপরে তু হুবি তি সান্রতম্‌॥ ৬ 
ন প্রমাপস্থিতিহাত্তি খিন্ডেইছল, ভরতধীভ ॥ 


দশম অধ্যায়। 
[ভারতবধে ঘুগাছুলারে যগদ/গণের অ! 9 ৭লদৃহের বর্ণন ।] 

প্র বাঁপলেন,_ হতে লগ! এট ভারতবধ, টব ব৫, 
ও হুরিহধবালী যান্ধের আাদুর পরিমাণ, শক্তি, দঙ্গল, অমঙ্গল 
এবাং ভ্ৃতত, ভধিস্কৎ ও ঘ$নান লকল বিধয় আঘাত নিট 
বিস্তারিতভাবে বল ॥ ১-২ 

লঙ্ময বলিলেন, _দুরুবংশযর্ঘন ! ডরতজেট! এই ভারত- 
বথে সভা, ত্েও৷, ছাপর ও কলি এই চারিটি ধুগ হই) 
খাকে ॥৩ 

রাজন্। সির পরে প্রথমে লতা, তারপরে তেতা, তাহাত 
পরে দ্বাপর এবং জগনন্বর কলিমুগের শ্রুতি হব ৪ 

কৌরবপ্রধান। যাছত্ে্ী| লতামুগে লকল ঘাছুষের জাদু 
পরিমাণ ছিল--চারি হাজার বংপর ৪ « 

ন্রনাখ | জেতাদুগে তিনহাজার বদর এবং স্বাপরদূগে ছুই 
হানা বৎসর ঘায়ছের আারুর পরিছাণ। এখনও পৃথিবীতে 
দুই ছাঙ্গীয় বৎসরের নেক দাছখ আছে ॥ + 

ভয়তঝ্োষঠ। কিন্তু কলিখুগে সাহহের তুর পরিদাশের 

৪4১ 


গর্ভস্থাশ্ড জিঃস্বেইত তথা জাভা ছিয়স্তি চ ॥ ৭ 
মহাবলা মহাসতা: প্রন্সাইশসমন্গিত্তাঃ। 
“প্রক্কায়ন্তে চ জাতাশ্চ শতশোহইথ লহৃত্রশঃ ॥ ৮ 
ছাতা: কৃতযুগে রাজন্‌ ধনিনঃ শ্রিয়দর্শনাঃ ॥ 
প্রজাযত্ে চ জাতাম্চ মুনয়ে। বৈ তপোধনাঃ ॥ ৯ 
মহোৎসাহা মহাত্মানো! ধাঠরিকা: সতাবাদিলঃ। 
প্রিন্ধদর্শ। বপুত্মস্থো মহাযশী] পুরা: ॥ ১ 
বরার্া যুধি জানে ক্ষত্রিয়া: শৃরলতদাঃ। 
ব্রেঠায়াং ক্ষত্রিয় রাছন্‌ সে বৈ চক্রবর্ডিন্ট ॥ ১১ 
স্বর্ণাশ্চ জায়স্বে সনৈস দ্বাপরে তুগে। 
নহ্োংলাহা বীর্ঘ/নগু পরদ্পহডটৈযিণ: ॥ ১২ 





তেজসাজেন সংহূরণ: ক্রোগনা। পূকব। নপ ৷ 

লুন্ধা অন্ত শৈচৈন হিন্বে ডালি ভারত ॥ ১৩ 

ঈরঘযা মানস্বথা ক্রোধে মাফ) হাথৈর চ। 

তিথ্যে ভবতি ভ তালা: হাগে! লোচশ্চ ভাৱত ॥ ১৪ 
হিরা নাই । কারণ, তখন মাহ গে বাতা হু খতালাড করে 
কিংবা জন্থিহার পরেও মতে । ১ 

লতাছুগে দহাংল, নাস {ুদ্ধিমান ও পনধান্‌ শন 
শত ও সহজ পহশ্র লোক ছয়ে এংং সম্ব!ন9 জক্মাইয। ৰাকে। ৮ 

ঝাজন্। দতাদূগে মুনি, তপশী, দএী, শ্িচচনন; হছোৎলাক। 
মহথাস্ধা, খানিক, লাাবাদী, লকলকেট শ্িংরপে দর্শনকারী; 
প্রশান্ধদেহ, দহাবীর ও লহদ্ঘব ঘানদ জয় এবং সেই রপ দস্কানও 
উৎপাদন করে। ১-১* 

রান! জেতাদুগে ক্ষত্রিয়ের। স্বলাডের দোগয ও মুদ্ধে 














মহাবীর হইয়া থাকেন '৩যং দকল ক্রত্রিদই লছাট হইবার 


ইচ্ছা করেন ॥ ১১ 

খাপর দূগে লদ্ত বরই দহোৎলাত, দহলহান্‌ এবং দর্কদাই 
পরস্পর জযানতিলাধী ছুই! খাকে ॥ ১২ 

গুরতব্ন্ধন স্বাজন্‌। আর কলিযুগে মাহ শন্তেছাত কোপ 
স্বভাব, লোভী ও মিথ্যাবাদী হছ॥ ১৩ 

ভরতনন্ৰন] এই কলিযুগে সাহুখের ঈরঘ/ অহস্ধার; 
ক্রোধ, কপটতা, অসৃত্বা, বিষয়ে আলকি ও লোক হর 
থাকে ১৪ 


৩৫৯০ 


সংক্ষেপে বর্ততে বাডন দাপবেইস্মিন নরাবপ । 
পুণোৱরং হৈমবতং হরিবর্ধং ততঃ পরম্‌ ॥ ১৫ 


ছার্ঘাশান 


[ ভীম্মপ্যব 


ইতি প্রীমহাভারতে শঙলাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং 
ভীমপর্বদি জন্ব খণ্ডবিনিৰ্াণপবঁনি ভারতবর্ষে 
কৃতাগ্তমুলোবেলাফূনিক্পণে দশসোহধ্যায়ং ॥ ১৮ 





নরনাখ ! রাছন্‌] এখন এই খাপর দূগের অভ্তই অবশিষ্ট 


াছে। ভারতবধ অপেক্ষা টহদধতবধের উপ অধিক :এদং 
হৈমৰতবৰধ অশেক্ষাণ হৱিবর্ধ বিশেষ গুণশালী ॥ ১৫ 


ইনি ব্দেৰ্যালশ্রৰীত পতলাহনী সংহিতা মছাতারতের ভতীক্ষপর্াঘা্গিত জন্থ খণ্ডবিনিশ্বাদপর্কে ভারতদর্ধে দতানুসারি 
অহথলারে শান্নিচপশবিবরক হশহ অধ্যারের অভ্বাহ পমাণ্ড। 
(হূমিপৰ্ৰ ) 
এক্াদলোহইধ্যায়ঃ। 
[শ্বাক্ীপস্য বৰ্ণনৰ্‌ ] 


রাষ্ট্র উবাচ। 
জন্ব খণ্ডস্বর| প্রোকো যখাবদিহ সয় 
বিক্ধভমস্ত প্রত্তহি পরিমাণপ্য তত্বত: ॥ ১ 
সমুত্স্ত প্রসাণঞ্চ সমাগ চ্ছিডদর্শনম্‌ । 
শাকদ্বীপঞ্চ মে ত্রতি কুশবীপক্চ সণ ॥ ১ 
শাল্ছলিং চৈব তান ক্রৌঞ্চদীপং তপৈব চ। 
আহি গাবজণে সবং রাহে।: মোমার্কয়ে কথা ॥ ৩ 

সঙ উপাচ। 

রাজন্‌ স্থবহবে। দ্বীপ। মৈরিদং সন্বতং ডগৎ। 
সপ্ত দ্বীপান প্রবন্ষ্যামি চন্রদিতো) বং তথ ॥ ১ 
অষ্টাদশ সহস্রাণি থোজনানি বিশাম্পতে। 
হট শতানি চ পূর্ণানি বিষস্তে। পরা: ৯ ৫ 


লারণন্ত সমুদরন্থ বিফ দ্বিগুণ: স্মতঃ। 
লানাঙ্গনপদকীর্ণো মনিবিক্রমচিত্রিতঃ ৪ ৬ 
নৈকধাতুবিচিত্ৰৈশ্চ পর্বতৈরুপশোভিত: । 
সিদ্ধ চারণসন্ধীর্ণ: সাগর: পরিনগুল; ॥ ৭ 
শাফকদ্বীপঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবদিত পাধিব। 

শৃণু দে হং যধান্যায়: ক্রবতঃ: কুষ্ণনন্দন ॥ ৮ 
জঙ্গ দীপপ্রন।ণেন বিগ্ুণ: স নর।ধিপ । 
বিদ্ধস্তেণ মহারাছ সাগরোহপি বিভাগশঃ 
ক্ষীরোদে। "ভরতপ্রেষ্ট যেন সম্পরিধারিত; ॥ ৯ 
তত্র পুপঢা জনপদাস্তত্ ন [ভাতে জন: । 

কৃত এব হি ছতিক্ষং কমাতেজোতৃত। হি তে ১০ 





(ছমিপ্) 
একাদশ অধ্যায় 
[্রাফবীপের বর্দন] 
বযাষ্ট্র যলিলেন,_' তুমি বখাহগভাবেই জৰ্গণ্ডের 
সকল বিষয় বলিয্বাছ ; এখন আবার দখাঘখভাবে উচছার বিদ্বৃত 
পরিমাণ বল! ১ 
লৱয়! তুমি তোমার ধখাঘণ জ্ঞান অচুসারে লদুৱের 
পরিমাণ, শাকঘীপ ও ুশস্বীপের বিষ আমার নিকট বল। ২ 
প্ৰযণাপুত্। শান্দলি ও চৌক্বীপ এবং রাত, চক্র ও দৃ্খ্যের 
মিধযও দথাধখভাবে বল। ৩ 
সন্ধৱ .বলিদেন,_রাবন! থে সবীপগুলি এই জগৎ খ্যাত 
করিয়া রহিয়াছে, সেই ঘ্বীপ অনেক ; তৰে আপনার নিকট 
পানী, চর দ্য ও রাকর হিম বলিব ॥ ৪ 
সাজন্‌। এই জব দ্বীপ পূর্ণ অর্টাদশ সহত্র ও ছ্যনত (১৮৬০০) 
যোজন িদ্বত ৷ ৫ 








[ই ছলেক ধাতুতে চিত্রিত, 
পর্কাতসমূহে পরিশোডিত ও দিদ্ধ-চারণে ব্যাপ্ত ॥ ৬-৭ 

কৌরধনন্দন রান! এখন আনি ঘধাঘখচাৰে ও ভার 
অছনারে শাকদীপের কথা যলিব। আপনি আমার নিট 
তাছ। ভৰণ কন ৮ 

বরনাগ মহারাজ | লেট শাকনীপ জীপ অপেক্ষা বিপু 
বিশ্বুত। তরততেষ্ঠ! বে স্বীরোদসাগর উহাকে পরিঝৌন 
করিয়া মহিতাগে রচিযাছে, তাহার পরিমাণও বিগ ৫ ৯ 

লেই দ্বীপে অনেক পবির দেশ আছে এবং সে সকল দেশে 
লোকের অকাল ঘৃত হং না: হৃতরাং গুডিক আর হুইবে কেন? 
সেখানকার লঞ্চল লোকই ক্ষঘাসীল ও তেনস্বী ৫১০ 


একাদশোহবা। ) 


শাকমীপন্ত্ সংক্ষেপো। যপাবদ্‌ ভরতব ও । 
উক্ত এব মহারাজ কিমন্তং কখ়ানি তে ॥১১ 
পৃতরাই উবাচ। 
শাবস্ীপন্ত সংক্ষেপো হথাবদিহ সঙয়। 
উক্তস্বয়া মহাপ্রানধর বিস্তরং ক্রহি তবত:॥১২ 
নগর উবাচ । 
তথৈৱ পৰ্বত! রাঞ্জন্‌ সপ্যাত্র মনিফুবিত1;। 
র্যাকরাস্তখা নস্স্তেঘাং নামানি মে শৃণু ॥১৩ 
অতীব গুণবৎং সর্বং তত্র পুপাং নাবিপ । 
দেবঘি-গন্ধৰঘূতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যুতে ॥)দ 
প্রাগায়তে। মহারাজ মলয়ো নাম পধত: । 
ততে। মেঘাঃ প্রবর্তস্তে প্রভবস্তি চ সশ; ॥১৫ 
ততঃ পরে কৌরবা দলধারে মহাপিরিঃ। 
ততে নিত্যদুপাদতে বলদ; প্রন: জলম ৪১৬ 
ততে। বর্ষং প্রভতবতি বধকালে জ/নগ্রর ৷ 
উচ্ভৈগিরী রৈবতকে! যত্ৰ নি২।: প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৭ 
রেবতী দিবি লক্ষত্রং (পণামহকুচত। বিনি; । 
জ্ততেঠ। আনি হারেতাবে ও শংক্ষেশ এ 
দ্বীপের কথা বপিলাম। মংারাত ৷ এখন আর আপনার 
লিফট অন্য কি বলিব? ১১ 
গুতা বণিলেন,-_মগা প্রা, ল্য । তুমি তখাহখঙ্গাবে ও 
লাক্ষেপে শাকধীপের বিধ বণিলে, এহন হবাথঞণে উহার 
বিভ্বৃত বিষ বল ১২ 
লহ বলিংলন, জন্‌! এই শাকীপেও 41%র আকর 
এবং মণিভূযিত সাতটি পর্বত আছে, ৰথ নদী এখানে আছে , 
আপনি সেগুলির নাদ সাদার নিকট শ্রবণ ক্ছন ॥ ১৩ 
জননাঘখ। লে দেশে সঞ্চল ধস্বই অত।দ্ উতৰ ও পৰিত । 
সে দেশের প্রথদ পর্কতের ৭৷ম-'দের'। তাহাতে হেত, স্মি 
ও স্বগন আছেন । ১৪ 
মহারাল । তাহার পর পূর্ব ও পশ্চিদে দীঘ খলহপর্বত 
দে; তাহ। হইতে যেঘলকল শাবিস্ৃভ হয এবং সর্বত্র 
৬ ক্ষনে ॥ ১৫ 
কৌরঘনন্বন ! তৎপরে “জলা নামে এক মহাশধত আছে: 
ইজ তাহা হইতেই সদ! উতম জল গ্রহণ করেন ১৬ 
দেশর! তদনন্বর বর্ধাকালে বধ! ছইর। খকে। তাহার 
পর্ন বৈধতক' নাদে একটি উচ্চ প্ঠীত আছে, ধাহার উপরে 





হহাভারতম 





আকাশে 


৩৫৯১ 


উত্তরেণ তু রাজেম্্ শ্রামে। লাম মহাগিরিং 0১৮ 
নবমেছপ্রভঃ প্রত শ্রনাগর স্মল বিগ্রহ: ॥ 
যত: স্যাদৰ্মাপল্লা: প্রজ! জনপদেশ্বর ॥ ১৯ 


ধৃত্তরাষ্ট উবাচ । 
সুমহান্‌ সংশয়ে! মেছগ ত্রোক্রোহন: লঙ্গয় স্বয়। 
প্রজা: কথং সৃতপুত্র সম্প্রাপ্তা: শ্যামতাদিহ ॥ ২০ 
সঞ্জয় উবাচ। 
সর্বেছেব মহারাছ দ্বীপেয কুরুনন্দল। 
পৌর: কৃষ্ণণ্চ হণো দৌ ও যোরাস্থরে নূপ ॥ 
স্যামে! ঘন্মাৎ প্রবৃতে। বৈ তশ্মাচ্ছাামে গিরিঃ স্ব: ।২১ 
তত: পরং কৌরাবেদ্র গুণ শৈলো। মহোদয়: । 
কেসর; কেসরধূডে। ঘ:ত। বাত: প্রবর্ততে ॥ ২২ 
তেষাং যোছন[বিহশু। রি: প্রবিতাগশ: 
বি তেষু কৌরব। সু উনি হনীবিভিত ॥ ২৩ 
মহাংমকর্নহাকাশো। জলত: কনদোকব। । 
জলধারো মহারাদ বুকুনার চতি নই: ॥ ২৭ 
নগাই বেবভীনক্ষচ হান গাছে । আআ নিমান 
শব অস্থাই র5ন। করিতাছেল : রাজলেট ! তাহার উত্তরে নৃতন 
দেখের সা শ্রাঘংণ, উচ্চ, ও উজ্ছলদুত্ঠি 'শ্যাম'- 
নামে এক্উ। মহাপর্কাত আট । 41971 ঘাহার গুণে দেখানকার 
লোকের! শ]াদবর্ণ ইউছে ) ১৭-১৯ 
দ্বতরাই বলিলেন,_স৫1 তুমি আজ 
লন্দেছের বিদ্ই বলিলে। দ্বতশু। 
গোকের। শ্যাদবর্ণ হইল কেন? ॥ ২, 
সঞ্জয় বলিলেন,_কৌরবনন্দন মচার।! লকল স্বীপেই 
দাছবের গৌর ও কর্ণ এবং দেই হট বর্ণের মিশ্রিত বর্ণ হয; 
লেখালে শ্যামপৰতের সংপর্গে হেহেতু মাহৃধের শ্যামধর্ণ ঘ্ইর। 
থাকে, সেইছেতু এই পর্বতকে ও 'ব॥মপর্ধ্বত' বলা হয ॥ ২১ 
কৌরবশ্রেট। তাহার পর সত্যক হুগ শৈল, তংগরে 
কেপরদুক কেসরপর্বত, ধাছা হইতে বাদু বিফ হৃছ ॥ ২২ 
কৌরবনন্দন! সেই শবতগুলির বিস্যার ক্রমশ: দ্বিজ 








নিকট তিন 
কারণ, লে স্কানের 





হহারাঙ! ঘেইপিরির নিকটে ঘহাকাশংথ, যলদ্বের নিফটে 
কাহনোন্কবধণ ও আলদারপবতে শিকতে সুকুনারবর্ আছে ৪ ২৪ 


৩৪৯২ 


রৈবতন্ত তু কৌমার; ক্ষাদসা। মণিকাঞ্চন: । 
কেলরস্তাথ মৌদাকী পরেণ তু মহাপুমান্‌ ॥ ২৫ 
পরিবার্ধা তু কৌরবা দৈরঘংশবশব্মেব চ। 
জশ্ব দ্বীপেন লংখ্যাতস্তস্ত মধ্যে হাক্রদ; ৪ ২৬ 
শাকো নাদ মহারাজ ওত! ত্য সদাহুপ! । 
তত্র পুণ্যা জনপদা: পুতে তত্র শঙ্কর: ॥ ২৭ 
তত্র গচ্ছস্ি সিদ্ধাশ্চ চারণ! দৈবতানিচ। ! 
ধামিকাশ্চ প্র্গা রাজ্রংস্টর্বারোহ্তভীব ভারত ॥ ২৮ 
ব্ণা; স্বকর্মনিরজ। ন চ স্তেনোহয় দৃশ্যত । 
দী্াযূষো মহারাজ জর! -মৃত্াবিবপ্তিত।: ৪ ২৯ 
শ্রচ্ান্তর বিবর্ধস্তে বর্ষাস্থিব সু্রগা: । 
নষ্ট; পুণ্যজলান্তত্র গ্জ। চ বধ! গতা ॥ ৩৯ 
সুফুমারী কুমারী চ শীতাশী বেণিকা তখা। 
মহানদী চচ কৌরনা তথা মনিজলা নদী ॥ ৩১ 
রৈষতৰপিরির পাৰে কৌমারহগ, পারি নিকটে আন, 
কাঞ্চনবর্ধ, কেসরপধতের নিকটে মৌধকী4৫ এবং তাহার অগ্রে 
ম্াপুকঘধধ রহিয়াছে ॥ ২৫ 
কৌরবনগ্মন1 এট লকল হং সেই পরতগুপির গৈব। ও 
বশত বেষ্টন করিয। রহিয়াছে । আয লেই শাক্ষীপের মধ 
স্থানে ‘শাক’ নাদে একট। মংাবক্গ আছে, উহা জরুত্বীপের 
জধুহশেইি সমান। (সৰানকার লোকেরা এই বৃক্ষের খারাই 
শীবনধাপন করে, আর পে দ্বীপে অনেক পহিত্ত দেশ পাছে এবং 
লে লঙঞ্চল দেশে শিবের পুজা হয় ॥ ২৯:২৭ 
তরতনন্দন! লিঙ্ক, চারণ ও (হবগন সে দেশে গদন 
মরিয়া থাকেন। র।জন্‌ ! লে দেশের চারি বর্ণই শত্যন্ত 
ধারিক 8 ২৮ 
মহারাজ! লে বেশে চায়ি ধর্ণ ই আপন আপন কষ্টে গঙা 
নিয়ত রহিয়াছে । তাহায়। দীর্ঘান্ব ও অকালে জরা-দৃতা- 
ছহিত এবং নে দেশে চোর দেখা হাথ না ॥ ২৯ 
গে দেশের লোকেরা বর্ধাকালের নদীর ক্ষাঃ বৃদ্ধি পার এবং 
শে দেশে পুপাতোয। বহ নদী কাছে, আর গঙ্গা বহ প্রকারে 
প্রধানত হইতেছেন ॥ ৩* 


কৌরযনন্দন! লে দেশে হনারী, কুষানী, নতানী ও 











[ ভীশ্বপব্ব 


চক্ষ্ধনিকা চৈব নদী তরতসন্তম । 
তত্র প্রব্বত্তা: পুণে।াদ! নগ্ঃ কুরুকুলোদ্ধছ ॥ ৩২ 
সহস্রাপা: শ্রভান্তেব যতো! বর্ধতি বালব: । 
ন তাগাং নামবেয়ানি পরিমাণং তখৈব চ ॥ ৩০ 
শকান্তে পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্ত। হি সরিগ্বরাঃ। 
তত্র পুণ্য! জনপদাশ্চত্বরো লো কগন্মতাঃ ॥ ৩৪ 
মঙ্গাশ্চ মশকাশ্চৈব মানস! মন্দগাস্তধ| ৷ 
মঙ্গা ্রাহ্মণূয়িষ্ঠা; স্বকর্মনিরতা নৃপ ॥ ৩৫ 
মশকেষু হু রপ্ত! বামিক।: সধকাছদাঃ । 
মানপাষ্চ মহার।জ বৈশ্ধর্মোপজীবিন; ॥ ৩৬ 
স্কামলমানৃজা: শুর! ব্ার্থনিষ্চিতাঃ। 
শৃত্রান্ত মন্দরগা নিত)ং পুরুষ বৰ্মণীলিন: ॥ ৩৭ 
ন তত্র রাজা রাজেশ্র ন দণে। ন চ দিক: 
দ্বধর্মেগৈৰ বসাতে রক্ষণ্তি পরম্পরন্‌॥ % 
বেবিক। এই চারিটি মহানঘী এবং দ্িঞ্চলা নামে একটি সাধারণ 
নদী আছে,॥ ৩১ 
. ভরতে! চক্ছ ও ব্ধনিক্ধানামে আরও ছুইটি সামা 
নদী আছে। কৌরনধুযন্ধর ' পে দেশে পধিতিছল! লক্ষ লক্ষ 
নবী রছিখছে। তাহার কারন, হজ দে দেশে প্রচুর বধ। করিয়া 
থাকেন। পে নদীগুলির সাম ও পরিমাণ ধলিতে পার। ঘায় ন1. 
তবে লেট নর্বীশ্রেৱগুলি পবিহ্। আর লেই শাৰুথীপে পৰিত 
ও লোক প্রি চারিটি দেশ আছে। ৩২-৩৪ 
রাজন! এই ঢারিটি দেশের নাম-_ষ, মশক, মানদ ও 
হচ্ষগ। তাহার মধ্য দগদেশে শবকপ্থনিরত আন্ণই বহ্সংখাক 
বাস ফরেন ॥ ৩৫ 
মহারাজ 
ক্ষরিযগণ অবস্থান করেন: 
্িহান্ধেল ॥ ৩৬ 
আর যন্দগ্েশে বীর, বধাানপম্পর, বান্মিক ও সর্বাতী॥- 
প্রথ শৃত্রগণ বাল করিয়া খাকেন ॥ ৩৭ 
হাজরে । লে লকলেশে রাছ। নাট, গড নাই এবং হতে 
খোপা দোৰও নাই; ডাৰারা লকলেট ধর্ম জানেন বলিয়া আপন 
আপন ধর্খ অনুলারেই পরস্পর পরন্পরকে বক্ষ! করেন I 





মলকছেশে ধিক ও লঙকলের অস্থী্ট দাত 
ঘাসগদেশে দর্মোপজীবী (তের 


ছাদশেংধ্ায়: | 


এভাবদের শক্যস্ত তর দ্বীপে গ্রভাঙ্গি হুন । 
এতদেব চ শ্রোতব্যং শাকরবীপে মহৌজসি ॥ ৩১ 


ৰহা চারঙন 


ইতি জীমহা হারতে এ লাই এ: দহতাহ।ং বৈয়াসিকাং 
ভীম্পর্ননি হৃমিপৰণি শাকন্বীপবর্ণনে 
একাদশোহধ্যা়ং ॥ ১১ 





সেই শাকমীপের বিষয় এই পণ আমি বলিতে লারি। 


মহারাজ সুতরাং আপনারও মহাতে্্ষী বাকদীশের বিষয় 
এইটুক্ঘাতই শুনিতে হঈবে & ৩৮ 


ইবি বেশবা।সপ্রধীত শতগাহলী। ল:ছিত। বহাভারতের তীহ্ষশর্কান্র্গত ভূমিপর্ষে শাকমীপের ধর্ণনাবিবনঘ 
একাদশ অধ্যায়ের অহবাগ লদ1%) 


দ্বাদলোহধ্যায্নঃ। 
[ কুশ-ক্রৌকচ-পুক্রাদিত্বীপসমূহানাং রাৎু-সূর্ধ]-চন্্রপ্রমাণসা চ বর্ণন। ] 


সওয়ে। উবাচ । 
উন্তরেহু চ কৌরব। স্বীপেধু শ্রযুতে কথা । 
হথাক্রতং মহারাজ ক্রবতশ্চ নিবোধ মে ॥ ১ 
স্বততোয: সমুহ দধিমণ্ডোদকেইপর: । 
স্থুরোদ: সাগরশ্চৈব তথাতে! জলসাগর:॥ ২ 
পরস্পরেণ দিপুণা: সধে দ্বীপ! নরাধিপ। 
পর্বভাশ্চ মহারাজ সস্ট্হঃ পরিব।ৱিতা:॥ ৩ 
গৌরনপ্ত মধ/মে ঘীপে (গারিসবিশিলে। মহান) 
পর্বত; পশ্চিমে কৃষ্ণে নারাযণসাখা 3প ॥ ৪ 
তত্র রয়ানি দিব) স্বয়ং রক্ষতি কেশব: 
প্রলন্নাচ্চাভবৎ তত্র প্রজ্জানাং বাদধ সুবম্‌ & ও 
কুশস্বীপে কুশ ওঃ নঝো জনপদস| হ। 


সম্পূত্যতে শাণ্ডলিশ্চ দলে শালিকে বৃপ ৪৬ 
ক্রৌৰ্ধস্বীপে নহাড্রৌকে গিনী রত্ুচয্লাকরঃ ) 
সম্পৃঙ্গাতে মহারাজ ৮4বপন নিত/দ ॥ ৭ 
পোদম্থঃ পৰতে! হ।জন, হুনহ1ন্‌, সধধাতুমাল্‌। 

হত্র নিত): নিবদতি প্রীমান কমলালো$ন; ॥ ৮ 
ছোক্ষিতভিঃ সগ্রতে। নিত্য: প্র হুনাপামণে। হরিঃ। 
কুশদ্বীপে তু রাজেপ পচতে! বিপ্রনৈশ্চিতঃ ॥ ৯ 
সুদাদ! নাম ছধধে। ছিতাডে। হেনপৰত:। 
ছাতিমান্‌ নাৰ কৌরব! কত; হুনুদে। গিরি) ॥ ১৭ 





চতুৰ্থ; পুষ্পবান্‌ নাম পঞ্চমণ্ত কুেশয়; । 
হষ্ঠে। হরিপিরিনাম ধড়েতে পহঁতোস্তমা: ॥ ১১ 





দ্বাদশ অধ্যায় । 
[ হুশ, ক্ৰৌঞ্চ ও পুন্কঞাদ রাপনমূহ এবং গা, দখা 9 চঞ্জের 
প্রধাদবর্ণন) ) 
স্বত্ব বলিলেন,-_ইফনঞখন মহারাজ! অবশিষ্ট ব্বীপগুলিয় 
দেৱ উপাখ্যান শুনিষাছি। লেইস্থপই আছি বলিছেছি? আপনি 
বণ কন ॥ ১ 
সেই সফল স্্ীপের নিকটে ঘুতো ধক, ঘখিঘ ধক ও হুরোহক 
লাগ এবং জরলাগর রহিয়াছে ২ 
নয়নাখ বহারাজ ! লঞ্চল ধীপই পর পর দ্বিগুণ এবং লেই 
/লির পর্বতনকল সদূত্রে পরিবেরিত আছে। ৬ 2 
সাজন্‌! দৰাদষীপে 'গৌর' নাদে দপিদত নিলাযুক একটি 
পর্বত এবং পশ্চিদে 'কঞ্চ' মাছে নায্াছণের জিৎ আর 
পর্বত শাছ।। ৪ 
দ্ৰযং নারাঘণ সেইস্বানে স্থিত ধিধ্য রয়পকল রক্ষা করেন এবং 


প্রজাদের উপরে প্রদ্ হুইঘ। তাহাদের হৃখলম্পাদন কৰেন।। « 






গাইল! হতে দেশের মতাগ্থানানতী শত এবং 
শাগ্থলিছীপে শাস্থলি বন্ধ কে পেলানকাএ গোকের। বিশেষ সদ 
করে * 

মহারাজ! ভৌকছীপে ॥]দঘূহের পাকর 'বহাকৌ 
মাষে একটি পৰত আছে, ব্ান্ধ৷ প্রীতি চারিবর্খ লর্ঘদাই 
তাহার আঘর করেন ৭ 

রাজন? নেই স্বীপে অতি বিশাল ও দম বাতুসুক 'গোদন্ত’ 
নামে আর একটি পহত আছে: বাহতে লক্মীর লতি বমন- 
মন প্রস্থ নারাদণ হরি সর্বদা বাল ক।য়ন | রাঘবোষ্ঠ] আর 
রুশধীপে “দাদা লাহে প্রধাদ্ব্যাপ্ত ও দর্ঘা প্রথম পর্বত, 
ভাতিবান্‌' নাদে স্বর্ণতূৰিত দ্বিতীঘ পৰত, 'কুছুধ' লাহে সতী 
পর্যত, 'পৃম্পবান্‌* ন্যষে চতুর্থ পৰত, রুল নানে পঞ্চম পর্বত 
এবং 'হরিগি॥' নাদে ঘট শত আছে? সুতরাং দুশস্বীপে এট 
ছটি উত্তন পৰ্বত ছঠিসাছে ৷ ৮-১১ 


৯৪৯৭ 


তেষামন্রবিস্ন্তে। দ্বিগুণ; সখভাগল:। 

খীন্ধিদং প্রথমং বধ; দ্বিতীয়; বেণুমণ্ডলম্‌ 1 ১১ 
তৃতীয়ং স্ুরথং নাম চতুর্ঘং কল: স্যতদ্‌ । 

ধৃডিসৎ পক্ষদং বধং হষ্ঠং বধং প্রভাকরদ্‌ ॥ ১৩ 
সগ্তমং কাপিলং বর: সণ্তৈতে বধলভ্তকাঃ। 

এতেঘু দেষ-গন্ধর্বা: প্রজাশ্চ জগণীশ্বর ৷ ১৪ 
বিশ্বরস্তে রমস্তে চ ন তেঘু স্রিয়তে জন: । 

ন তেযু দক্ষ; লঙ্বি ম্লেচ্ছজাতে।ইলি বা নৃপ ॥ ১৫ 
গৌরঃ প্রারো জন! সর্ব: স্ুকূমারশ্চ পাধিব। 
অবশিষ্টেষ্‌ সবেঘু বক্ষানি সগ্ুজেস্থর ॥ ১৬ 
বথাধ্রুতং সছার।ছ তদসাগ্রমনা; শরণ) 

ক্রৌক্ুস্বীপে মহারাজ ক্রৌক্চে! নান মহ।গিরি: ॥ ১৭ 
এক্রৌক্ষাৎ পরে! বামনকে। পাধনাদদ্ধকারক:। 
অন্ধকারাং পরো রাজন্‌ মৈনাক: পৰঁতোযন 
মৈনকাৎ পরতে। রাজন গোবিক্চে। গিরিজত্ঘ:। 
গোবিন্দাৎ পরতো রাজন (লঝিড়ে। নাম পরত; ॥ ১৯ 





ne 


লেই পৰত জুলির দড়ি হাতে মনড়যমর বিনায় ক্রমশঃ 
নু্থীলের মথে। প্রথম বধের নাম হইল উদ্ধিপরধ এবং বিতীয 
বধের নাম.বেপুমল |) ১২ 

কতীন হরখস, চটথ করলা, পরম বধ ধৃতিমত এবং 
শ্রভাকর হইল হজ ধা । ১৬ 

রাজন! লণ্যম কাশিল €1। নৱনাধ। কুপন্থীণে এই লাতটি 
যধ আছে। তাকাতে ঠেবত, গঞ্ধগ 4 মহ্গগণ বিহার ও 
ক্রীড়। করিয়া থাকেন এসং এট সকল বগে মাম অকালে মরে না, 
আর সেই সমস্ত বধে দই) বা চেফুজাডি এই ॥ ১৫-১৫ 

যাছন্‌ | বিশেষতঃ এট সকল বধে প্ৰাথ ল্ল লোকই 
পগৌধব্শ ও কোদলাঙগ । নরনাখ। আমি বেপ শুনিয়াছি, 
গেইনধপন্তাবেই অবশিষ্ট সঙ বীপের বি বদি, আপনি 
হিরচিতে তাহা প্রবণ কক্ছন। মতারাঙ। কৌকস্বীণে 'কৌফ? 
নামে একট, হাপর্কাত আছে। ১৬-১৭ 

রাজনূ! রৌক্ের পরে বামন, বাদনের পরে অন্ধকার 
ও অন্ধকারের পরে পর্বতে দৈনাক । ১৮ 

রাজন! - নাকের পরে পর্ধভশ্রে& গোবিন্ছ এবং 
গো।বিশ্দের পরে 'নিবিড়'-নানের পর্বত রহ ॥ ১৯ 

হুকুযংশবর্ধন ! দেই পর্কাত গলির মন্যাডাগের বিস্তার পর পর 


[ ভীখ্বপ্বৰ 


পরপ্থ িশপতহ।: বিউ:৪। বংশবধন। 

দেশাংস্তত্র প্রবন্ধ্যাসি তন্মে নিগদত; শৃণু ॥ ২৮ 
কৌন কুশলে। দেশো বাদনদ্য মলোইগুগঃ। 
মনোহহুপাং পরশ্চোকে দেশ: কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২১ 
উচ্চাৎ পর; প্রাবরক; প্রাবরাদন্ধকারক:। 
অন্ধকারকদেশাং তু মুনিদেশঃ পর; স্বতঃ ॥ ২২ 
সুনিদেশাৎ পরশ্চৈব প্রোচাতে ছুন্দুতিস্বল; ) 
সিদ্ধ-চারণসন্থীর্ণে। গৌরপ্রায়ে! জনাধিপ। 

এতে দেশা মহারাজ দেবগন্তাসেবিতাঃ ॥ ২৭ 
পুরে পুষ্কর। নাম পর্ধতে। মণিরপুবান্‌ । 

তত্র নিত্য: প্রভবতি স্বয়ং দেব; প্রজ্ঞাপতি: ॥ ২৪ 
তং পদ /পালতে নিত)ং দেবা; দর্ধে মহব। 
বাগ ভিথলোহনুকলাভি: পূঞ্জয়দ্বো জনাবিপ ॥ ২৫ 
জনুখীপাৎ প্রবর্তম্বে রনি বিবিধান্থাত । 
্বীপেষু তেণু সবেহু প্রপ্ানাং কুরাসন্তয ॥ ২৬ 
বঙ্ষচধোণ সতোন প্রদান: হি দেন চ। 











|ল আম বলিব, আপনি শ্রধণ 
ককন ৪ ২০ 

করব! 
কুশল । বাছনপক্জাতের ল্িহিত 
যনোহহগের পর উচ্চদেশ ॥ ২১ 

উক্দেশের পর প্রাবরকদেশ, গ্রাঘরকদেপও পর অসন্ধকারড- 
দেশ এবং অন্ধকারক(দেশের পর নুনিছেশ। ২২ 

এই সুনিষেশের পর দুনদুডিস্বনদেশ ॥* নরনাথ ! এই ছেলের 
প্রায় সফল লোকই গৌরবর্ণ এবং তাহার! লি্চ ও চারগগণের 
সহিত, মিলিত হইদা বিচরণ করে) বছারাঞ্ছ। কৌফমীগে 
বেক, নেবিত এই লক্দ দেশ রহিয়াছে ॥ ২৩ 

শুকরীলে 'পুউরনাদে মনি ও রত্বশ।লী একটা] পর্বতে 
আছে, তাহাতে সবর প্রজাপতিথের স্বহা বাল করেন ॥ ২৪ 

কনেশব দেবতাগণ ও হিরা সকলে মনের আকুল 
যাক্ান্থারা পুব করিতে খাকিছ। পর্যহাই তাহার উপাদনা 
করেন ২৪ 

কৌরবস্রে্। সেই লন দবীপবানী লোকের উপভোগের জর 
এই জঙ্ধ দীপ হটতে নানাবিধ রয় হাটা খাকে ? ২৬ 

পেৰানকার লোকদিগের 3৭64), সত), ইপ্রিঘদঘন, স্বাস্থ ও 


তৌক্ষণঞ্গতের নিকটবর্তী থেশের নাম 
দেশের নাছ দনোহগ'। 





দ্বাদশোইত্যায়: ] 


আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাত্যাং ছি শুপং ছিগুপং তত: ॥ ২৭ 
একো জনপদে! রাজন্‌ ঘবীপশ্বেতেষু ভারত । 
উক্তা জনপদ! বেচু ধর্মশ্চৈক: প্রদৃষ্ততে ॥ ২৮ 
ঈশ্বরো দওযুভ্তমা য়মেব প্রজাপতি: । 
দ্বীপানেতান্‌ মহারাঞ্ রক্ষংস্তিষ্ঠতি নিতাদা! ৪ ২৯ 
স রানা স শিবে| রাজন্‌ সপিড। প্রাপতামছঃ। 
গোপায়তি নরজেষ্ঠ প্রজা: সজ্ড়পণ্ডিভা: ৪ ৩৮ 
ভোজনং চাত্র কৌরব্য প্রজা হয়মুপস্থিতম্‌। 
সিদ্ধমেব মহাবোছে। তন্ছি তৃপ্তি নিভাগ! ৷ ৩১ 
ততঃ পরং নদ! নাম দৃশ্ষতে লোকসংস্থিতে:। 
চতুরত্রং মহারাজ আয্মাস্থংশৎ হু মণ্ডলম্‌ ॥ ৬২ 
তত্র তিষ্ঠস্কি কৌরব) চারে! লোকদস্মতাঃ । 
দিগ সজা ভরতা্রষ্ঠ বাথনৈরাবতাদয়; ॥ ৩৩ 
স্বুপ্রতিকস্তথ) রাজন গ্রতি্নকরট।মুখং । 

তক্তাহং পরিঘণন্ক ন লংখ্য। £ মিহে ৎলা ॥ ৩৪ 





সআদুর পরিমাণে তাহাদের দীন পৃন্দপুর দ্বীশধালী জপেক্ষ) 
পরপর িগুণ হইথা থাকে ॥ ২, 

তরতংংশীর রান! এই ত ছপগুলির বহ দেশের কথা 
বলা হইল, বাস্তবিকপক্ষে উহাদ্দিকে একই বেশ সলিতে 
হইধে। কারণ, শে সকল হেনে একটিই ংন্থ চোষতে লাওছ। 
দাহ ২৮ 

মহারাজ! শব বদ্ধাই সকলের ঈশ্বর (ট॥। গড উত্তোলন 





পূৰ দৰঘ। এই ঘ্বীপশুলিকে বক্ষ। করত অবস্থান করেন। ২৯ 
লজ রাজন! তিনিই লকচল বীপের রাজা, তিনিই 
ঘখলকারী, তিনিই পিত। এবং (তিনিই শিতাঘহ ; আর তিনিই 
চেতন ও অচেতন প্রজাধর্গকে রক্ষা কয়েন ॥ ৩- 
মহাৰাহ কৌযবনন্দন ! পক অৱ্াদি পা হবা সে লঞ্কল বীপে 
নিজে নিজেই উপস্থিত হং এবং হাই ৰবীপৰাসীরা পর্বষা তোজন 
ঘরে ৪৩) 
রাজ! এই দ্বীপে 'লঘ।-নাদে একট। দেশ হেখা দাহ, 
পরিধি চত্ৃষ্ষোণ এবং তেত্রিশহোজন পরিষিত ॥ ৩২ 
কৌয়ষনন্ছন তরতশ্রে&। এই ছেশে লোকবিখ্যাত বাছন 
উদ্থাবত, হুপ্রতীক ও শন এই চারিটি দিগ হস্তী অহিছাছে ৪১৩১ 
রাদন্‌ | সেগুলির মনে) স্বপ্রতীকনাঘঞ্চ হৃন্তীর গণষেশ 


মহাভারতম্‌ 


৩৫৯৫ 


অসংখ্যাত: সলিতাং হি তিধ্যগৃদ্ধ মধস্তথ।। 
তত্র বৈ বাবে৷ বাস্থি দিগ ভা; সৰাভ্য এব হি ॥ ৩৫ 
অসন্বনধা মহারাছ তান নিগন্ুদ্থি তে গদ্রা; । 
পুৰ্ধরৈ: পদ্বসস্ধাশৈবিকসন্বিৰ্মহাপ্ৰভৈ: । 
শতবা পুনরেবাশু তে তান সুঞ্চত্তি নিতাশঃ ॥ ৩৬ 
শ্বসন্তিমূ চ)মানাপ্ত দিগ পঞ্ৈরিহ মারুতাঃ 
আগচ্ছন্তি নারাজ ত৩কিট তরি বৈ প্রাঃ ৪.৩৭ 

পৃতরাই উব।চ। 
পরে বৈ বিঝরোচন্যর্থ, হয়! দয় কীতিত:। 
দশিতং ্বীপসংস্থানসুন্তরং ক্রতি দয় ॥ ৩৮ 

সঙ বাচ । 

উক্র। ত্বীপ। মচারাড গান বৈ শৃণু তস্বত্য। 
দানে; কৌংবাগেদ দাবৰ প্রমাণিত 
পরিমণ্ডলে! নারাজ ভাত সাতে গ্রহং 
যোঞনান।ং সহ সাল বিনা »'দশাস্ট বৈ ॥ 3১ 


কিছ্ধ এট হী পরিমাণ 








হঈতে লবা মল্চল এঃ 
আমি বলতে সমৰ এহি ॥ ৩১ 

কারণ, লে শ্রপ্রডাৰক হাক ৮৪৮৫ উদ্ধ, অধ ও শার্শা 
অপরিমিত। হতেই বাদ বছিত 
ET ৩৫ 

মনার(ঙ! তখন “রাপতবিক্লিইট সেঃ হনীগুলি পন্ুকুল।। 
বিশেষ প্রভাবপ/লী 9 জ[কদণ$'4 শুণাযৰর। গেট বাস গ্রহণ 
কছে এবং পহধাট আবা4 তৎস্ষপাং সে বাঢুওলিকে শতডাগে 
দুর করে ॥ ৩৬ 

মহারাজ! লেই শিগ্ঃন্থীরা খাল তযাগ করিতে বাকি 
হুক করিলে লেই বায আনিতে বাকে; তাছাতেই সেখানকার 
প্রাণীরা জীবিত থাকে ॥ ৩১ 

মতাই বলিলেন,--সঞ্ ! তুমি বিশেষ বিপ্তারিদ্ধভাবেই 
হিজ্ঞাপিভ বিহঃ যলিয়াছ ; হীপগলির অবস্থাও জনাইরাছ। 
লহ! এখন অবশিষ্ট বিববের উত্তর বল । ৩৮ 

ল্য বলিলেন,_মহারাজ ! খীপশুলির বিষ্ধ বলিয়াছি। 
এখন আপনি বখাৰখতাবে গরহগুপির বিন শ্রবণ বরুন। 
কৌরবত্রে্ট! শরিদাণে রাহ হত ঘড়, তাছ!ও শুনল ॥ ৩৯ 

মাৰ! শুনিতে পাউ _ ৱার্গরহ নাকি গোলাকার এবং 
উহার বিন্তায় হা”: লগত ঘোজন। 9, 





লেখানে সকল দিক 








আহা 


৫৯৬ 


পরিণাহেল হট্জি:শদ্‌ বিপুলছেন চানঘ । 
ঘরিমাহঃ শতান্তন্ত বুধ: পৌরানিকাত্তথা ॥ ৪১ 
চন্রদান্ধ সহস্রাশি যাজন্লেকাদশঃ স্মৃত:। 
বিফত্তেন কুরুঝোষ্ঠ তরয়ন্তিংশং তু মণ্ডলম্‌ ॥ ৪২ 
আকোনবরিবিষতং শীতরশের্হাঝান; | 
সূধ্যধকৌ সহত্রাণি ছে চাম্টে কুরুনন্দন ॥ ৪৩ 
বিদ্ধন্তেশ ততো! রাজল্‌ মণ্ডল: ত্রিংশতা সমস্‌। 
অষ্টপঞ্কানতং রাজন্‌ বিপুলক্কেন চানঘ। 

আড়তে পরমোদার: পত্তগোহাসৌ বিভাবস্থ: ॥ ৪৪ 
এভৎ প্রমাণমর্কস্ত নিদিষ্টমিহ তারত। 

স রাহম্ছাদয়ত্যেতৌ ঘখাকালং নহন্ত ॥ $৪৫ 
চত্্রাদিত্ মহারাছ স:ক্ষেপোহয়সুদাহ্ত:। 
উত্যেতৎ তে মহারাজ পৃচ্ছত; শাছুচক্ুঘা ॥ ১৬ 


[ লীক্মপর্বব 


সর্বদুকং ধাতব: ত্যাচ্ছমমবাপ্র হি । 

হখোন্ছষ্ং ময়। প্রোক্র: সনির্বাপমিদং জগৎ ৪ ৪৭ 
ভশ্মাদাশ্বস কৌরবা পুত্র দুর্য্যোধনং প্রতি । 
ক্রুন্বেদং ভরত্রেষ্ঠ সৃূমিপর্ মনোচদুপম্‌ ৷ ৪৮ 
ঞীমান্‌ ভবতি রাছন্ত; সিদ্ধার্থ: লাধুসম্মতঃ। 
আহ্ুধ্লঞ্চ কীতিশ্চ ত্য তেজশ্চ বর্ধতে ॥ ৪৯ 
হয শবণোতি মহীপাল পর্বপীদং যতত্রতঃ। 
শ্রীযন্তে পিরঝ্ন্ত তখৈব চ পিতামহ: ॥ ৫৯ 
ইদং তু তারতং বর্ঘং ঘত্র বর্তাদহে বন্ধম্‌। 

পুর্ঠৈ প্রবতিতং পুণ্যং তৎ সৰ্বং স্রুতবানসি ॥ ৫১ 


ইতি শ্রীনহা চারতে শতঙাহশ্রযাং সংহিতায়াং বৈদ্ালিক্যাং 
ভীগ্মপবদি ছুমিপধনি উত্তরদ্বীপাদিসংস্থানবর্ণনে 
দ্বাদশ ধা: ॥ ১২ 











নিশাপ রাজন ! পৌরাণিক বতগণ হলেন--রাত্য় পারবির 
বিশালতা--দট্‌ত্ৰিংশৎ (৩৯) সংশু হোৱন এযং উৎ।র ঘপ।প্বান 
হষঈটতে পরিদি পর্থান শানে বিন্রার চচ (919 ঘোগন ॥৪১ 

ফৌরবছেঠ! চলর পির একাদশ দহস্র যোজন, 
উহার পরিধি পরিমাণ ত্রব স্বংশৎ (৩২) স্শ্র দেক্ছন এবং এ 
[বিশাল মৃষ্ঠি চত্রোর মধ ৪৪তে পরি পান্থ স্বানের পরিমাণ 
একশত কম ছয় ছানা ঘেওন। ৪২ 

স্ুরুলন্মন রাছন্! খা বিস্তারে ৮পল্রে ফোঙন, ছার 
পরিধি জিংশৎসহজ যোজন এবং তাহার মা হতে পরিছি 
পরত স্থানের পরিবাণ_সটপকফাশৎশত যোঙন। কোন ফোন 
ঘতে শুন! ধা বে, আকাশচারী সু] (8০1 আপেক্াও) 
অতিবৃদধৎ ॥ ৫০-1৪ 

ভরতনন্বন। পৌরাণিক নতে তত্র, পর্ঘ্য ও রাছর এই 
পরিমাণ নির্ধি আছে, হতরাং দেই রাক নিজের বিশালতাবশতঃ 
পৃর্ণিদ৷ ও অহাবস্যা তিথিতে চক্র ও সূর্ঘংকে জানত কৰিবা 





খাকে । মহারাত্ ] আপনার নিকটে দ:খ্ধেণে এই খা ৰনিল।দ। 
শার আপনি ঘাহ) জিজালা করিয'ছেন, শাহদুরীতে ঘখাহখভাংষ 
দে লমপ্থই আনি এই সলিলাম। দত আপনি এন শান্তি 
লাচ করুন। পরীর দড়িত গণতের সমন বিষ আমি এই 
উদ্দেশক্রমে বর্ণনা করিলাম 1 ৪৭-৪৭ 

কৌরঘনক্ষন ! সত বে আপনি এপন পু দুরবে দলের বিষে 
আশ হউন । ভতত্রেঠ! কি এই মনোহর ভুমিপর্ম 
শ্রধণ করিয়া পম্পতিশালী, কতকাদ] এ দক্জনপ্রয্ ছন এবং 
তাছার আছু, বল, কীরি এ তেজ দ্ধ পাহ 1 ৫৮-৪৯ 

রাহন্‌! আর যে কোন বাকি পংঘত হটরা। পর্বকালে এই 
সৃৰিপর্ক শ্রবণ করে, তাহার পিতগণ ও লিতধাদহগদ লী 
হন ৫০ 

দহারাজ | আছর। যেখানে রচিদবাছ্ধি, ইহ। হইল তারতবুর। 
সার প্রাচীন বাস্থিকের থে '্বান হইতে ধর্শ প্রধন্থিত করিয়া 
সিদ্বাছেন, তাহার লদত্ত বিষয়ই আপনি শুনিলেন। ৫১ 


শঁবরহদি দেৰব্যাদপ্ৰৰীত শতদাহজী সংহিতা মহাভারতের ভীক্ষপর্ানতত কৃনিপর্বে উত্তরসবীপারি 
লাস্বানবৰ্ণনবিষন্বক হাংশ অন্যায়ের অর্বা লম্াপ্ু। 


(অদদ্ধগৰহ্সীতাপৰ্ব ৷ ) 
ত্রায়োদলোহইধ্যায়ঃ। 
{ বুদ্ধচুমিও: প্রতাবুতা দঞ্জয়েন প্ৃতরাষ্ট্রায় ভীগ্মলা মৃতাসন্দেশপ্রদানন্‌ । ] 


বৈশস্পায়ন উবাচ ॥ 
ঙগখ গাবন্তণিধিদ্ধান সংঘূগাদেত) ভারত । 
প্রতাক্ষদ্শ নর্ম্ত ডূতত-চবা-তবিস্তুবিৎ ৷ ১ 
ধ্যান্নতে ধৃতরাষ্টরাযু লহুসোৎপত্য ছ:খিতঃ। 
আচষ্ট নিহত: চীন্ম৷ ভরভানাং পিতামহ ॥ ২ 

স্তর উবাচ । 

সঙ্গরোহহং মহারাজ নমস্তে ভরতর্ষত ॥ 
হতে তীগ্ম: শান্থনবে। তরতানাং পিতামহ: ॥ ৩ 
ককুদং লর্বযোধান[ং বাম লর্বধন্ক্থতাস্‌। 
শর্ত; লো শেতে কুকপিতানহ: ৫9 
হস্ক বীর্ঘ।ং সমাশ্রতা হুদ পুহস্তবকরোৎ। 
স শেতে নিতে! বাওল সংখ! ভীঘ; শিধণ্িন। ॥ ৫ 
ধ; সর্ধান পৃ(ধবীপালান, পনবেতান্‌ ম্তামুধে। 


( নদ গগবদ্‌ রিতত।পর্ব্র ৷ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

(দদ্ধত্ামি হইতে প্রঞবখন ২৫%! সঙজ়ক ধৃতযাধুকে 
ভজীঙের সৃহাস-বাল্রদান। ] 

বৈশস্পান যলিলেন,_ভরহনম্থন জনমেওব। তাহার পর 
জানী, লঘন্জ বিবৰের প্রতাক্ষ৮শ| 54: করত, ভবিগ্তৎ ও 
বর্তমান পঞ্চল বিষয়ে ভিজ স্জয় মুক্ধ ছটতে প্রত)াব$৭ করত 
তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইব) চিন্তার ॥তরাষ্টের নিকট তুঃখিত- 
কাৰে ধলিলেন_“ভর়ত-বংশীগণের পিতাঘহ তীশ্থ নিহত 
হুইঘাছেন ॥ 2-২ 

ক্ষ ধলিলেন/-মছারাজ! আমি লগৰ; তরতলেটঠ ! 
আপনাকে নন্ধার করি। ত॥ত্বযংশীঘ্বগণের পিতাদছ্‌ শান্ধুনন্বন 
তীন্ম নিহত ধ 1৩ 

ধিনি সদপ্ত যোদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং লমন্ত ধর্দর্রগশের 
গৌরবের পাঞ্জ ছিলেন, নেই ককশিতাসচ তীঙ্গ সআাঞজ শরশহ্যায় 
শয়ন করিরাছেন। ৪ 

স্থাজন্! আপনার পুত্র ছখ্যোধন ধাহার বল অবনন্ধন ফরিছা 
দগ্ধারে ধরিদাছিংলেন, দেই তীন্ঘ শে শিখতিকর্তৃক নিহত 
হইব শান করিয়াছেন ॥ এ 

৪২ 


জিগারৈকরথেনৈর কাশিপূর্ণ]াং মহারথ: ৪ ৬ 
জাসদসত্রাং রণে রামং যোধংযুধ্যদপ সনম: । 

ন হুতে। জামদগ্লোন স হতোহইগ্ শিখন ৪৭ 
মহেশ্রসদৃশ: শৌর্ষে। ক্ৈর্দে। চ হিমহালিব । 
লমুজ টব গাস্তির্ণো সতদুৱে ধরাসমঃ ॥ ৮ 
শর ধর্মৰক্: খড়গজিহেন! তুরাসদ: । 
নরলি:হ: পিতা হেই পাঞ্চাল্যেন নিপাতিত্য ॥ ৯ 
পাগুবানাং মং লৈঙকাং যং নুষ্ট্োক্তঠসাহাবে। 
প্রাবেপত যোদ্ধিগ্ং সিংহ: দৃষ্টেব গোগণঃ ॥ ১* 
পারিবক্ষ। সেনা: তে দলবাত্ররনী কত । 
আগামান্টমিবাদিত।: কুষ্ঠ কন শ্বতৃষ্ধবন্‌ ৷ ১১ 

ঘঃ ল লক্র টবাস্টোভো| বহন বাণান সহশ্রশ: । 
জবান যুধি ঘোধানামৰ্বং + শচিডিলৈঃ ॥ ১২ 








সৰল রাজাকে 
নিষ্হচিয়ে। দমরাত্বনে 


ৰে 





রখ কাইঈনগকে মঃ 





৩গবণে কষ কৰিযছি(ন 





পরগুতামের লচিড চুন্ধ ০রিংা' 
হন্তে নিহত হন নটি কিতা 
শিছত হইস্থাছেন ॥ ৬-৭ 

মহারাঙ্চ! তিনি শৌধে। ঈচ্ছের তুলা, কৈর্ধো হিমালয়ের 


লুপ, গাভীখো লগুতের শান এবং শহি্াতাহ পৃথিবীর ক্কাথ 
ছিলেন ।৮ 


তিনি তপন পরশুরামের 
পানু শ্ধতীর ধন্যে তিনি 


বার বাশ ছিল হাতার দল, *হ ছিল ধাচার দুখ এবং 
ধাহার কিছ! ছিল তরবারি, আনার লেট জোষ্ঠতাত 
দুধ বীর নররপ সিংহ তীম্মকে আদ শিখণ্ডী নিপাতিত 
করি্বাছে। ৯ 

গোলদৃহ হেল সিংহ দেশিঙ| চছে শস্ছির হইট। কাপিতে 
বাকে, সেইজপ পাণ্ডযগশের বিশাল লৈস্ম হাছাকে দুদ্ধে উন্মত 
দেখিব কয়ে অস্থির হইয়া কাপিতেছিল, সেই বিপক্ষ সৈরহদা 
ভীগ্ম হশ দিন যাবৎ আশনার সৈক রক্ষ। রিয়া অতিদ্ধ্র কায 
লাধনপূর্বৰ সথা আআ অন্ম গিয়াছেন।॥ ১০-১১ 

ভরত্তনন্দন রাজন! লেই মিনি জের সাধ অক্ষোত। থাকি 


৫৯৮ 


স শেতে লিহতো ভূমৌ বাডরুণু ইব ক্রম: । 
তব হর্মস্্রিতে রাজন্‌ যথা নর্থ: স ভারত ॥ ১৩ 


আর্ধাশান্ 


[ ভীশ্বপধণ 


ইতি হ্বীমহাভারতে শত্ুসাহত্রা: সংহ্িতাযাং বৈয়াসিক্যাং 
ভীন্মপর্ধণি হমন্তগলদরী তাপরণি ভীশ্মমৃত্যুক্ৰধণে 
অয়োদশোহিধ্যায়। ॥ ১৩ 





লহ সংশ বাণ বণ করিতে করিতে গণ ছিলে যুদ্ধে বিপস্দের 
লক্ষ নৈক সং্থার করিছাছেন, মাজ [তিনি লেয়ণ শঙনের আযোগ। 


হইত আপনার কুমার দোছে নিহত হইছা সাত বৃ্দের সার 
কৃতলে শঙ্ছন করিয়াছেন ॥ ১২-১৩ 


মনি বেৰংযাসপ্ৰটত শতলাহভী সংহিতা, ঘহাঙারতের ভীত্বপ্ান্ত ইীমন্ধগবদ্গীতাপর্কে তীতা- 
শভুবণবিদযক আয়োরশ অধ্যারে॥ অনুবাদ লমাপয। 


চতুর্দলোহব্যায়ঃ। 
[ ভীখ্বস্য মবহাসন্দেশদ্বার। শোকাভিনৃত্ধেন বিলপতা ধৃতরাষ্ট্রেণ সঞ্তসমীপে ভাখ্বসা সুলস্েশজিদ্ভাস1। | 


দবতরাষট্র উবাচ । 

কথং কুরসপাম্বতো হতে। ভীগ্ঘ; শিখণ্ডিনা। 

কথং রখাৎ স ক্ষপতং পিত মে বাসযোপমঃ ॥ ১ 

খমাচস্ক দে যোধা হীন! চীগ্রেণ সঙ্গয়। 

বলিস। দেবকছেন গুব্থে ত্ক্মচারিণ। ॥ ২ 

তশ্থিন্‌ ছতে মহা প্রা নহেৰাসে মহাবলে । 

মহাসৰে নৱব্যাঞ্জে কিং ব আসীম্নস্তাদা ॥ ৩ 

আতি: পরামাবিশতি নন: পংসস মে প্রতম্।- 

কুরণামবষল্ং বীরসকম্পং পৃকধর্ষ চন ॥ ৬ 

কে তং যাল্মন্প্রা পুরোগম। 

চতুর্দিশ অধ্যায় । 

[লীগের সৃহু।*ংবাতে শোক।ডিঠত ও বিলাপরাহ ইরা 
কর্তৃক লঞ্য়ের নিকট ভীগ্ের যাও স:স'? জিজাস।। ] 

তার বলিলেন, ধকীরহজর। ডা শিখঝিকর্তাক 
কিরপে নিহত হই1ছেন? উশ্তুল। পরাক্রমী আমার প্রো্টতাত 
রখ হইতে কিতাবে নিপতিত হটযা্ডেন! ১ 

লৱ বল, পিতা আন্ত চিরক্ষৌদারব্রতাবলক্বী, হেবতুলা 
তেজন্থী ও দধাধল তীন্স কি প্রকারে আমার সৈশ্রগপকে পরিত্যাগ 
করিয়া ঘাইলেন? ২ 

ধখন মহারাজ, সঢাধযরর, সহাবল এ মছাপৈর্যাশালী সেই 
নরযোঠ নিহত হইলেন, তখন তোমাদের মনের অবস্থ! কিরূপ 
হইয়াছিল? ত 

কৌরযণেষ্ট ও অচঞ্চল বীর সেই পৃকঘপ্রবহ নিহত হইস্থাছেল 
এই লাৰা তুমি বলিলে পর তোমার নিকট হইতে উহা শ্রধণ 
করিম কমার মন শুকুতর পীড়া অস্রচয বরিত্তেছেও ৪ 

















কেংতিষ্টন্‌ কে প্রবর্তন কেংঘবর্তম্ত লয় ॥ ৫ 
কে শূরা রখশাদূ লিমন ক্ষত্রিয়র্ধচম্‌। 
তথানীকং গাহমানং সহস। পৃষ্ঠ:তাহন্যুঃ: ॥ ৬ 
হস্তমোহর্ক ইবাপোহৎ পরটৈগ্তমমিত্হ। । 
সহশ্ররশ্মিগ্রতিমঃ পরেধাং ভদুনাদবং ॥ ৭ 
অকণোদ্‌ দঞ্চরং কর্ম রণে পা$ওতেষু যঃ। 
গ্রলমানঘশীকানি য এন: পথাবারচুন.৪ ৮ 
কতিনং তং ছুরাধঘং সজয়াস্থ মন স্বিকে । 

কথং শ্যন্তনবং ধৃষ্ধে পাবা! প্রতাবারয়ং ॥ ৯ 


নও! লেই ঘগাপুজ্ম বিপক্ষের প্রা খাবিত হইলে, 


কাহার| ভাছার নিকট গিয্নাচিল। কারায। তাহার অগ্রবর্তী 
হইছ।ছল1 কাহার! সঙ্গে ছিল? কাঠারা ফ্কিরিং। আলিরা- 
ছিল? কাহারাই বা তাহার অহগমন করিঘছিল 18৫ 

রখিতেক্ট ও অন্ত বীর দেই কষজিরলিংহ বিপক্ষলৈক্যদধে। 
অবগাহন করিতে লাগিলে, কোন্‌ বীরের। লহদা তাহার ছনগ্ন 
কৰিতেছিল। ৬ EEE 

স্র্য ঘেদন অন্ধকার নই করেন, দেইরপ দর্যদমৃশ ডেহবৰী ও 
সত্তা এই বীর বিপক্ষের ভং জন্মাতে জন্রাইতে বিপক্ষ নৈয 
নষ্ট করিতেছিলেন ৪ ৭ 

সহ পাণ্ডৰগণের ঘধো বিলি ঘুদ্ধে ছু কারা করিযা- 
ছিলেন, সেই অর্জুন আমাদের নৈঙ্গ গ্রাস করিতে থাকিলে, বিনি 
পূহাকে বারণ করিহাডিলেন। বিপক্ষের উপরে বাণক্ষেপপৃকারী, 
হৰ ও ধৃত্ধনিপুশ লেট ভীন্মকে পাণ্ডৰের৷ কি প্রকারে 
বারণ করিল ? ৮-৯ 


চঠদশোইধাছ ) 


নিরব ্বস্বঘনী কানি পতদংধু J 
চাপধ্যান্তাননং ছোরমলিজিহবং হুর।সঙ্গন্‌ ॥ ১০ 
অনুর পুক্রবব্যাজং হ্ীসম্সপরাজিতস্‌। 
পাতয়ামাস কৌন্ডেয: কথং তমজিতং যুহি ॥ ১১ 
উপ্বস্থামুগ্রেষুং বর্তমানং রবোন্তমে । 
গরেছামুত্তমাঙ্গানি প্রচিনন্ঘধেযুভি: ॥ ১২ 
পাণ্ডযানাং মহাসৈশ্ হং দৃষ্টে ভতমাবহে। 
কালাগ়িদিব ধুর্ধধং সদচেষ্টত নিত্যশ: ॥ ১৩ 
পরিরক্ষ্য ল লেন।ং তু দশৱাত্রমনীকহ।। 
জগামত্তমিবাদিত্যঃ কৃ কর্ম হুচক্করস্‌॥ ১৪ 

হঃ ল শত্রু উবাক্ষযাং বং পরম: ক্ষিপন্‌। 
জথান দূধি যোধান।মবু দং দশভিদিনৈ: ॥ ১৫ 

স লশেতে নিহতো! ভুম। বাডরুয ই ক্রম: । 
মম ধর্স্্রিতেনাজৌ ঘণ। নাহঁতি ভারত; ॥ ১৬ 
কন্ধ শান্তনবং দৃষ্ট। পাওবানামনী[কনী । 
প্রহতুদিশকং তত্র ভী্মং ভীমপরাক্রমন্‌ ॥ ১৭ 


ঘিনি বিপক্ষ লৈ খন করতে ছিলেন, বান ধাহার ধন্বতুল) 
হু ধাহা॥ বিবৃতি হলের ভা ৩৫: তরবারি ধাধ।র জিছ(র 
নদৃশ ছিল, সেই মনস্বী, ভদ্র, দ্ধ, “পতনের অহোগা, লজ্ছানীল 
ও অপরাজিত পুকদপ্রে্ঠ তীদ:ক হুষ্থীপুজ অন কি করছ 
দৃত্ধে নিপাতিত করিল? ১১১ 

বিনি তথগ্কর বহু ও বাপ ধারণ করিব! উত্তম হখে উপবেশন 
করত যাপদ্থার। শফ্রপক্ষের মণকলমৃত চনে করিতোছলেন এবং 
পাওঘগনের বিশাল লৈগ্ত ধাহাকে ঘুচে ডদ্মত দেখিব৷ পর্দা ভন্ধে 
কাপিতেছিল, কালাগ্ির গাব হগ্ধথ সে শক্রতত্কা তীগ্ হণ 
দিন পর্ধন্ত আদার লৈগ্ রক্ষা করিছ। এ[ত হুর কাধ্য লাধনপৃর্বক 
হর্দোয় ভা অন্তদিত ছইথাছেন ॥ ১২১৪ 

সেই ছিনি ইন্সের স্তায অক্ষম বাণ বংশ করি! দশদিনে যুদ্ধে 
লক্ষসংঘ্যক বিপক্ষ দৈক্স লংহার করির্াছেন, নেই তরত্বনন্দন তীগ 
কতলশরনের অধোগ) হুইযাও আমারই কুদত্বরণার যোষে হুঙ্ধে 

- নিহত হৰয়) বাছুর বৃক্ষের স্যাম ভৃতলে শন করিয্বাছেন 1১৫-১৬ 

অংশাওংনৈ্তর| শাসন্বইনন্ধন তীবপরাক্রয ভীত্বকে দেখিয়া কি 
প্রকারে তখন প্রহার করিতে সঘর্খ হইল" ১৭ 

লয়হ। পাওবগণ তীন্ছের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিছা- 
ছিল? ভীত বেন দয় করিতে পারেন নাই? আর আোথাচা্) 























মচাতোরাতম 


৫৯৯ 


কং ভীছেন দয়াৰ: প্রাকুহন পাড়নন্দনাঃ। 
কথঞ্চ নাজয়ন্‌ চাযে। দ্রোণে জীবতি সচল & ১৮ 
কূপে সন্লিহিতে তত্র ভরদালাম্মছে তথা । 

ভীন্থঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ; কথং স নিধন: গক: ৪ ১৯ 
কথ: চাতিরধান্তেন পাঞ্চালোন শিখণ্ডিন।। 
তীন্বো বিনিহতো। ঘুক্ধে দেবৈরপি হুৱালম: ॥ ২০ 
হট স্পর্ধতে রণে নিত)ং জামদপ্রাং মহাকলম্‌। 
আজিতং জামদাপ্লোন শক্রহুল/লরাক্রমঘ্‌ ॥ ২১ 

তং হতং সমরে ভীম: মহারথকুলোদিতম্‌। 
সঙ্গরাচগ্ষ মে বীর: হেন শব ন বিশ্রহে ॥ ২২ 

[লা ন ছু; মজয়াচাতম। 

ক বীণা: পধ।বায়ন্‌ ॥ ২৩ 
যচ্ছিখতডিমুৰ।: সৰে পাণুরা ভীনভ1ঘূং। 

কচ্চিং তে কু?ব; দবে নাপাত: সঙ্াচ্যুতম্‌ ॥ ২৪ 
অস্মসারময়ং নূলং ইসচং সু 








জীবিত খাৰতে এব: $৮১ ৯ অহযামা লে স্থানে উপস্থিত 


থাকিতে বীরত্রে্ লেঃ এছ 


হইলেন? ১৮-১৯ 


কেন ঘুড়ামুখে পতিত 





স্রদদের পূয় সেই শিছতী দুধে ছি প্রকারে 
অতি এংং দেবেগণেংও হস হাতে নিহত করিল ২* 

লহ! বিনি দৰ 
করিতেন এবং সেই পরশুরামও হাহাকে ছা 
ইন্ঞের তুলা পরাক্রমশ(লী, মহাবধবংলে উৎপগ্জ এবং ঘহাবীর 
দেই তীগ্ষের 4৭ লবণ আদার নিকটে বল.। ঘেছেতু 
আছি কোনরপেই শান্ধিলাচ করিতে পারিতেছি না। ২১-২২ 

লক্বং } আমাদের পক্ষের কোন্‌ দধাধদরদ্ধরগণ তী্বকে ত্যাগ 
করেন নাই এবং দুখোদনের আহেশে ঝোল বীরেরাই ঘা 
তাহাকে পরিবেষ্টন করিঘাছিলেন? ২৩ 

লৱ ! পাণ্ুবের! লঞচলে শিখতীকে অগ্রবর্তী করিয়। তীল্মের 
অতিদূখে ঘাবিত হইলে, কৌরযগণ ঝি তখন তীন্গের দিকে 
গহন করে নাই? ২৪ 

হায় । আদার ভব নিশ্চই লৌহের দ্বারা নিন্িতের গা 
হত বেংেতু পুরে ভীত্মের বিনাপল:বাদ নিয়া উঠা 
ৰিদীৰ্ণ হইতেছে লা ॥ ২৪ 















৬*০ 


হশ্ছিন্‌ লত্াক মেধা চ নীতিশ্চ ভরতনভে। 
অপ্রমে্াদি তুরধ্ধে কথ: স নিহতো বুনি ॥ ২৬ 
মৌবাঁঘোযস্তনয়িয : পৃবংকপৃতে! মহান্‌ ৷ 
ধরছত্র দিমছাশকো। ঈহাসেঘ ইবোৱত: ৷৷ ২৯ 
যোইত্যবর্ধত কৌন্তেরান্‌ সপাফালান্‌ সমান 
নিল পররথান্‌ বীরো। দানধানিব বন্ভূং ॥ ২৮ 
ইমস্সাগরং ঘোরং বাশএাহং দররাসদদ্‌। 

কামু কোষিণমক্ষয/ মন্বীপং চলমন্লবম্‌॥ ২৯ 
গদ্যালিমকরাবাসং হয়াবর্তং গছাকুলম্‌ । 
পদাতিমৎস্ককলিলং শম্মব্নদুভিনি:ব্বনম্‌ ॥ ৩+ 
হয়ান্‌ গঞ্জ-পদাতীংশ্চ রথাংশ্চ তরসা বহুন্‌। 
নিমক্জ্য়ন্তুং সমরে পরবীরাপহারিণম্‌ ॥ ৩১ 
বিদগ্থদানং কোপেন তেছসা চ পরন্তপম্‌। 
বেলেব গকরাবালং কে বীর: পধাবারয়ন্‌ ॥ ৩২ 
ভীম্মো যদকরোং কর্ম সমর সঙয়ারিই।। 


স্থাঘাশান্ 


{ ভীন্ঘপবধ 


ছধ্যোধনহিতাধাপ কে তুদাশ্ব পুরোইভবন্‌ ॥ ৩৩ 
কেইরঙ্গন্‌ দক্ষিণ চক্র: ভীমস্তাসিততেজসং । 
পৃষ্ঠত: কে পরান্‌ বীরানপাদেধন্‌ যতব্রভাঃ ॥ ৩৪ 
কে পুরস্তাদবর্তন্ত রক্ষণ্তে। ভীন্বমন্তিকে। 
কেংরক্ষরত্তরং চক্রং বীর! বীর বুধ্যত: ॥ ৩৫ 
বাষে চক্রে বর্তমানা; কেছছান্‌ সঙ্গ ক্জতান্‌ । 
অকগ্রতোংগ্রামনীকেধু কেইভ্যরক্ষন্‌ দতাসদদ্‌ 100 
পার্ম্বত; কেংভ্যরক্ষন্ত সচ্ছণ্তে! ছর্সম।ং গতিস্‌। 
সমূহে কে পরান্‌ বীরান্‌ প্রত/ধূহযন্ত সঙ্গ ॥ ৩৭ 
রঙ্গামাপ; কথং বীরৈর্গে।পামানাম্চ তেন তে। 
ছু্য়ানামনীকানি নাজয়ংস্তরস। যুধি ॥ ৩৮ 
সধলোকেশ্বরস্তেব পরমেঢি প্রঙ্ছপডে: । 

কথং প্রহতু নপি তে শেকুঃ সময় পাগুবা:॥ ৩৯ 
ঘন্মিন্‌ দ্বীপে সম।শ্বন্ত যুধ্যন্তে কুরব; পরৈ । 

তং লিগপ্রং নরব্যাত্র তাং শংসসি সয় ॥ ৪* 








l হাৰ! যে হুৰ পুক্ৱলেষ তীয় সা, বৃদ্ধ ও নীতি এইন্ডলি 
অপরিবিতভাবে ছিল, লেট ভী কি প্রকারে পৃক্ধে নিহত 
হইলেন? ২৬ 

ধাহার জযাশব সেখ গঙনের গত, বাগলঞল জলবি্ুদছূচের 
তুল। এবং ধার যইপর্জনের স?শ ছিল, হতরা: ঘ$ামেখের 
প্রান খে তীগ্ষ ধানবনশী ধংঙ্গর তুল বিপন্ম বীরগপকে লংহার 
করিতে থাকা পাঞ্চাল ও সঙ্াদিগের সহিত পাওবগণের 
উপর বাণ বর্ষণ করতে ছিলেন ॥ ২৭-২৮ 

ভীন্ছ দ্বিলেন_একটি অন্তে ভীষণ ও দুর পুত, তাথ।র ক্ষ 
ছিল না, কিংব। তাহাতে দ্বীপ বা ভেলা ছিল না, লে লযুত 
চঙগিজেছিল। তাহাতে মকরের সার গং। ও তরধারি ছিল, 
আবর্তের (কার) তুন। অশ্ব ছিল, তাছ) হবিসমূতহে ব্যাণ্ড ও 
বংংস্ততুল্য পৰাতিগণে পরিপূর্ণ ছিল, শঙ্খ ও হুমুৃতির শব্দই ছিল 
সেই সনুত্রের শৰতুলা, সে সমূহ আপন বেগবলে বন্ততর হী, 
অশ্ব, পদাতি ও রখকে দুত্ধে দ্ধ করিতেছিল এবং বিপক্ষ বী॥- 
গণকে হ্য়ণ করিতেছিল। ২ আর তখন তিনি ক্রোধানলে দ্ধ 
হইতেছিলেন এবং তেজে বিপক্ষগপকে সম্ধপ্র করিতেছিলেন। 
দেই লয়ে তীর যেছন সমূহকে বারণ করে, সেইকপ কোন্‌ বিপক্ষ 
ঘীরগণ তাহাকে বারণ করিতেছিলেন? ॥ ২৯-৩২ 

সর] শক্রতত্তা তীক্ম হখন ধুদ্ধে দুর্ঘ্যোধনের ছিতের জন্ত 
ছ্কর ভারা করিতে ছিলেন, তখন তাহার দু কাহার! ছিল 1৩০ 





আদিততেঞ। ডীগ্ছের জগ্দিণওাগের গৈপ্রগপকে কাহার রক্ষা 
করিতেছিল এবং কোন বীএএ। গুচনিহম অধলঙগনপূ্ক পিছনে 
খাকিছ। বিপক্ষ হীরগণকে নিবারণ করি: ছিল 1৩৪ 

কাহার। তীক্ছকে রক্ষা করিতে থাকি৷ তাহার নিকটে সন্মুখে 
অবস্থা করিতেছিল7 কোন বীরেরাই হ) দুঙতরত ভীগ্ষের 
বাছডাগের নৈক রক্ষা করিতেছিল? ৩৫ 

লক! কাহার ভীমের বামভাগের লৈঙ্ষমধ্যে খ।কিঘা 
হুঞ্ংগণকে সংহার করিতেছি? কাহারাই বা শর্তে থাকি।। 
সৈক্প্রেষঠ ছ্ধ ডীন্ছকে রা করতো ছিল 1৩৬ 

সহ! কাহার! পার্ধে থাকিবা ভীঘকে রক্ষা করিডেছিল। 
কাহারাই ঝা বিপক্ষপণের ঘধ্যে দর অধন্থা এত ছুই বিপক্ষ 
খারগণের লাহিত প্রতিচুত্ধ করিতেছিল ৩৭ 

রক্ুবীরের। লবলে ভীগ্বকে র্ব। করিতেছিল, ও) 
গাছাধিসকে রক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থা 
সেই বৃরুবীরের। বাহবলে দুধে ছর্ঘর পাওৎবিগের সৈনটগণকে জর 
করিতে পাহিলেন ন) কেন? ৩৮ 

লহ লবলোকাধপতি পরদেঠী বন্ধার স্বান অবস্থিত 
ভীগ্রের উপরে লেই লাওযেছ। কি ফরিব। প্রহার করতেও সমখ 
হইল ৩৯ 

লহ! কৌএবের। দ্বীপের সরা ধাহার উপরে রণ! করিয়া 


গতুদিশোহতায়ঃ ] 


হল বীর্ঘ্যং সমাশ্রিত) মৰ পুরো নৃচদগল: ) 

ন পাণ্ডযানগণ্ৎ কথং ল নিহত: পরৈ;।) ৭১ 

যঃ পুরা। বিবুধৈঃ বৈ; সাহাযে) যুনধহদদ: । 
কারিক্ষতো। দানবান্‌ বন্তি পিতা মম অহাত্রত; ॥ ৪২ 
যন্মিন্‌ জাতে মহাবীর্ঘো শাস্তমুর্লোকবিশ্রুত;। 
শোকং দৈশ্যঞ্চ হুখক প্ৰদহাং পুত্ৰলগ্ণি ॥ ৪৩ 
প্রোক্তং পরা: প্রাচ্ঞং স্বধর্মনিরতং শুচিদ্‌। 
বেদধেদান্ততত্বক্পং কথং শংসলি মে হতস ॥ ৪৪ 
সৰীগ্রবিনয়োপেতং শান্তং দান্তং মনপ্বিনম্‌ । 
হত। শান্তনবং এব] মস্তে শেবং হতং বলম্‌ ॥ ৪৫ 
হর্দাদধর্ষে! বলবান্‌ সংস্রাণ্ত ইতি মে মতি:। 

যত্র বৃদ্ধ, শুক্র হয! রাঞ্জামিচ্ছত্তি পবা: ॥ ৪৬ 
জাদগন্য; পুর। রাম; সব।প্রবিদনু তুম: ॥ 
অস্বার্থদূডত; সংধ্যে ভীখগ্মেণ যুধি নিঞ্িত: ॥ ৪৭ 
তমিশ্রাদমকর্মাপং কফুদং সংধধ্বিনাম । 


ম্াভারাতষ 


৩৬.১ 


হুতং শংসসি মে তীশ্ম: কিং পর দুখনত: পরম ॥ ॥৮ 
অসক্ৃৎ ক্ষতরিুত্রাভা লংখে যেন বিনিজিত।; 1 
জ।মদপ্্যেন বীরেণ পরবীরনিঘাতিন! ॥ 

ন হতো যো যহাবুদ্ধি স হতোহ্ত শিখণ্ডিনা ॥ ৪৯ 
ক্াঙনং মহাবীর্যয্তার্সবাদ যৃক্ধদর্মদাৎ। 
তেজোবীর্য্যবলৈত্ ন্‌ শিধণ্ডী ক্ৰপদাৰজ; ॥4* 

যঃ; শূরং কৃতিন: ঘদ্ধে সর্বশপ্নবিন্যারদম্‌ ॥ 
পরমাঞ্রবিদং বীরং জথান ভরতর্ষ ॥৫১ 

কে ৰীরাস্তদমিত্র্ননতবযূ: শ%ুল:লদি | 

শংল মে তদ্‌ বৰা চ।সীন্‌ যুন্ধং ভীত্মন্ত পাণ্ডবৈ: ৪৫২” 
যোধেব হুতবীর। মে সেন। পুত্র্ত সময় । 
অগোপমিব চোন্‌ডা্তং গোকুলং ওদ্‌ বলং মম ॥ ৫৩ 
পৌরুষং সবলোক’ পর: যান্মিন্‌ ঘহ।হযবে। 
পরাসক্তে চ বন্তান্মন্‌ কথনাদীএনস্তদ) ॥ ৫৪ 
জীবিতেংপ/্ক সামর্থাং কিনিবা'য়ানু সঢয়। 





দিপক্ষগণের ছিত দূত করিতেছে, তুমি লে এরলে৪ চীথকে 
দুধগাগরে নিদ্ ঘলিতেছ! ৪. 

আদা পুর ত্বাধার শকি মবলঙন করি€। মহাংল ইন) 
পাওধগণকে কোনে গ্রাহত করে নাচ, হা! তাহাকে 
বিপক্ষের! কি করি নিহত করল 

দেঘতারা লকলে পূৰে ধানবসংহাতরের সনে লাহাছে)র জন্তু 
দূত ও দহাত্রত আমার এই গে/$৩1৩ কে লইয়া খাইবার ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন এবং পুজশ্রেষ্ট থে মহাবীর দ্র গ্রহণ করিলে, 
হগথিখ্যাত শান্বছ শোক, দৈশ্ত ও দু:খ পরিতযাগ করনা ছিলেন, 
হার! জগছিখ্যাত। সকলের আশ্রয়, পাত, স্বধ্নিয়ত, পৰিত ও 
বেদৰেদানত স্বর সেই ভীগ্গের নিন সংঘান কেন আছাঘ নিকট 
বলিলে  ৪২- 

লহ অঙ্কে শিক্ষিত, শান্ত, দান ও ননস্বী ভীগ্ঘকে নিহত 
শনি আাছি মনে ফরি--শবশিষ্ট দৈশ্রও নিহত হইবাছে॥ ৪৪ 

সহ্য ! আহি মনে করি--কলি আগতগ্রাহ বলিয়া অথ ধর্ম 
ছৰুতে যলবান্‌ হইগ্বাছে। যেহেতু দাদ্দিক পাবেরাও বৃদ্ধ এবং 
গুলে দ্ধ করি! গাদ্যলাত করিবার ইচ্ছা করিতেছে ৪৯ 

ব্বিবঙ্গযে অতিজ ও বীজে পরশুরাম পূর্বে অসার অন্ত 
দূদ্ধে প্রবৃত্ত ভুইয়।ছিলেন, কিন্ত তীম্ম সে বৃদ্ধে ঠাহাকে জু 
করগাছিলেন ॥৪+ 

লব! ইন্তের তুল) পরাক্রনী এবং লব হধরস্রেধ দেই ভীগ্ক্ষে 


১ 











তুমি আহার নিকট (নংত বলিতেছ, ব্রত: হহ। অশেক্ষা 
অধিক দুখ অর কি বর? ৪৮ 

মহাবীর ও [বিপক্ষ 3417 চুদে ক্ষত্রিঘলমূহ্কে 
বহবার জয় করিয়াছিলেন, সেঃ পরশরান9 থে পরমবুদ্ধিমান্‌ 
জীঙ্ছকে বধ করিতে পারেন নাচ, লেই চীর্কে আজ শিধণী বম 
করিল! ৪2 

অতএব নিশ্চই করের পুঘ শিখ, ছহাবীর ও দুদবহধধ 
পরশুরাম হইতে তেও, বীং। ও বলে অধক ॥ ৫ 

থে শিখন্ী বীর, দুঞ্চে নিপুন, লন বিশাঞ»। পরমান্রথি ও 
তরতশ্রেঠ তাকে দুদ্ছে বশ কারচাছে। ৪১ 

সঞ্জয়! কোন্‌ বীরেএ। পফ্রদমূহমধ্ো দেই বীরের আঙ্থগমন 
কৰিযাছিল এবং লাগুধগপের লিত ভীংত্ের ধেরপ দুদ্ধ হইছিল, 
সাহ আমার নিট বল ॥ ৫২. 

লহ! ভীগ্ম নিহত হওয়ার আদ(এ সেন। হতচর্ক্কা স্বর কটা 
অৰব্লম্বনহীন। হইছা। পড়িযাছে এবং আমার সেই নৈয় গোপাদক- 
রহিত গোদদৃহের আছ কিংকওব)বিদূঢ হই নিদবাছে ॥ ৪৩ 

মহাযুদ্ধে নবলোকাপেক্ষ। হাহার পুফষধার অধিক ছিল, দেৱ 
তী্ব পতিত হইলে, তখন তোমাদের ঘনের অধনস্থা বিছধপ 
হইছাছিল 1 ৫৬ 

লঞ্ং ৷ জগতের দধে। খান্দিক ও মহাবীর ভীন্মকে ধখ 
করাইদ্। আঘাহে! জীবিত খাকিবারও কি শক্তি আছে? ৫৫ 








৩০৯ 


ঘাতয়িষ্ক। মহ।বীয।: পিত: লে।কধামিকদ 1৫৫ 
অগাবে সলিলে মল্লা: নাবং দষ্টেব পারগাঃ॥ 
তীন্মে হতে ভৃশং তু:খাহকে শোচন্তি পূত্রকা: ৬ 
অস্রিসারময়: নৃনং হৃদয়: মম সচয়। 

ষচ্ছবা পুরুষব্যাস্ন: হওং ভীক্মং ন দীধ্যতে ॥ ৫৭ 
হশ্মিরস্াণি মেধা চ নীতিশ্চ পূরুধর্ষভে। 
অপ্রমেপাণি হর্ধষে কথং ল নিহতে। যুধি ৪৫৮ 
ন চাক্্েণ ন শোধে।ন তসলা মেধা নচ । 

ন ধ্বৃত্য৷ ন পুনস্তযাগান্ম তেযোঃ কণশ্চিদ্‌ বিদুগাতে ৫৯ 
কালো নূনং মহাবীধ/: সকলোকছ্রত/পঃ। 

হত শাশালবং ভীন্মং হতং শংস(সি সঙ্গ ॥ ৬০ 
পুত্ৰশো কাভিলন্তুণ্ডে। নহৰ্হ:খনচিন্তুয়ম । 
আনংসেইহং পরং আপং ভীন্ঘাচ্ছ।মৃগুপন্দনাৎ ॥ ৯১ 
ঘদাদিত/মিযাপশ্যং পভিতং ছি সঙয়। 
ছধোধনঃ শাস্তুনবং কিং তপ! প্রতাপগ্ভত ৫ ৬২ 





শামি ঘনে কার পররলারগানী লোকের। পারের লোককে 
অগদ্থলম্জ বে খ। যেমন 3৮৩৫ এক করে, তেমন আমার 
পুলের) তীন্ষ নিহত হণ্ণাং ৩২৫ লেক করতেছে ॥ ৫৬ 

লক! নিশ্চয় আদার হত লোগ বায় নিশ্থিত 
হইখা। যেহেতু পুজ্ঘ;অ্৪ ভা? নিহত শুনিযাও ই) 
বিদীর্ণ হইয়া মাৱতেছে নাও «৭ 
হে) থে ০ পূুজ্দশ্ৰে॥ের অর, বুদ্ধ ও নাত আশ(রদের 
ছিল, তিনি দুধে [ৰচে [নহত হহলেন? ২৮ 

কোন থ/কিই অস্ত, বীরব, তপ্ত, বুদ্ধ, দৈর্ঘ) ধা ত্যাগন্ধারা 
দা হইতে মুক্তিলাত করিতে পারে ৭8 ৫৯ 

লহ | নিশ্চয়ই মহাশকিশাদী। ক’ল লদন্ত লোকের পক্ষেই 
অতুলনীয, বেছেছু শাৱজনন্ধন ভীগ্থ নিহত হুইঙগাছেন--তুমি 
এই খা বঙ্গিতেছ ॥ ৬+ 

আমি প্র্ছে পুত্রশে।কে সন্ত হট! গুরুতর হুঃৰ পাইৰ 
ঘলিয। চিন্তা করিযাছিলাম, পরে শানবহনক্ষন তীগ্থ হইতে 
তাহাধের রক্ষা হইবে বলিহা আশি আশ! করিস 
ছিলাহ ॥ ৬১ 

লৱয়] হুধ্যোধন ঘপন ভীগকে সুধ্যের সা তৃতলে পতিত 
দেখিল, খন লে কি করা বিয়া মনে করিগাছিল? ৬২ 








আধাশাহ 


(ডাখপব 


নাহং ব্বেষাং পরেষা; বা বুদ্ধা! সয় চিন্তুচন। 

শেষ: কিকিং প্রপশ্যামি প্রত/নীকে মহীক্ষিতাম ॥ ৬৩ 
ছারুণ: ক্ষত্রধর্মেয়মববিভি; সংস্রদশিত: । 

হত্র শান্তুনবং হা রাজামিচ্ছম্তি পাণ্ডবা: ॥ ৬৪ 

বং বা রাজ/মিচ্ছামো থাতদ্রি্ব মহাত্রতদ। 
ক্ষত্বর্ণে স্থিতা; পার্থ। ন।পরাধ্যন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৬৫ 
এতদাধে)ণ কর্তবাং কৃচ্চ ব্বাপংসু সঙ্য়। 

পরাক্রম: পরা শ্তা। তং তু তিন্‌ প্রতিষ্ঠিত, ॥ ৬৬ 
অনীকানি বিন্য্িন্ত: ্ীদগ্টমপরাছিতস্‌। 

কথং শান্নবং তাতং পাচুপুত্রা প্যবায়ন্‌ ॥ ৬৭ 

কথং ঘুক্তাস্নীকনি কথং যুদ্ধ: মহায্মভি; ॥ 

কথং বা নিহতে৷ ভীন্ঘ: পিতা সঙ্গ মে পরৈঃ ॥ ৬৮ 
ছুধ্যোধনষ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবল:। 

ছশ।সনস্চ কিতাব হতে তাগ্নে কিনক্রধন্‌ ৪ ৬৯ 
হচ্ছরীরৈরুপান্তীর্ণাং নর-বারণ-বাঞিনাম্‌ । 








সঙ! আহি স্বপক্ষ | স্রণক্ষ পরস্পরের বুদ্ধি শছল।রে 
চন্তা করিয়া দেখিৱাছি--রাজাত্রে হতোক দৈক্ষের কিছুই 
অবশিষ্ট থাকি 3 ॥ ৯৩ 

হায়! কৰিয়। এই কাপ ক্ষতিৱংগ্ দেখাইবাছেন। যেহেতু 
পাওডবের। তীস্বকে বধ কারছা রাঞ্/লাভ করিবার ইচ্ছা 
করিতেছে 1 ৬৪ 

অখ্ব| আব।18 মগাত্ৰত ঠীক্ছকে বখ করাই্র। পালার 
করিবার ইচ্ছা) করিতেছি। [বন্ধ ক্ষত্রিমধণ্রে স্থিত পুরন্থানীর 
পাওবের! অপরাধী ৭05৭ ॥ ৬৪ 

পঞুহ[ কইগনক বিপধ উপস্থিত হইলে, পরার ও দহা- 
শক্তি প্রহোগ এই উ্ৎই দন্মনের কর্তবা। তাছা। কিন্তু ভীত্বের 
ছিল ৪৬৬ 

লক্ষাঈল ও অপরাজিত তীগ্ ধন পৈজ্। লংছার করিতে- 
ছিলেন, তখন পাণুবগণ ওাহাকে কি প্রকারে নিবায়ণ 
করিতেছিল?৬+ 

লগা! বিপক্ষ মানায় কিতাবে বু!হ রচন! করিয়াছিলেন, 
কিছপ দৃত্ধ করিহাছিলেন এবং কিভাবেই বা আমার স্তো্ঠভাত 
তীঙ্ছকে নিহত ফরিছাছিলেন *৮ প্র 

যখন ভীক্ম নিহত হইলেন, তখন দুদে)াবন। ছু:শাদন, কর্ণ ও 
হুবলনন্দন বৃর্ত শকুনি ইহাৰ। কি বলিযা!ছিল? ৬৯ 


5তদশোহধাছ ] 


শর-শক্তি-ঘছাখড়গ-তোমরাক্ষাং মঙ্গাভয়াম্‌ ॥ ৭ 
প্রাবিশন্‌ কিতবা মন্া: সভা: যুদ্ধত্রাস্দাম্‌ ৷ 
প্রাশদতে প্রতিভয়ে কেইপীবান্ত নরর্ষভাঃ ॥ ৭১ 
কেংজচন্ত জিতাত্তর ফৃতলক্ষ্যা নিপাতিতা:। 
অন্কে ভীত্মাচ্ছান্তনবান্‌ তন্মমাচস্ক সঞ্জাত ॥ ৭২ 

ন ছি মে শাস্তিরসীছ ক্র! দেবত্রতং ছতম্‌। 
পিতরং তীদকর্ম।শং তীন্মমাহবাশোতিনম্‌ ॥৭৩ 
আতিং মে হৃদয়ে রচ়াং দহতীং পুত্রচানিজাম্‌ । 
ত্য ছি মে সপিবেবাদ্লিমুদ্দীপতসি সঙ ॥ ৭9 
মহান্তং ভারমুদ্তদ) বিশ্রুতং দার্যলৌকিকম্‌ । 
দৃষ্ট। বিনিহতং ভীন্মং মল্টে শোচন্রি পুত্রকা ॥ ৭ 





মহাভাৱতত 


শ্রোস্তামি তানি তখনি তৃর্ধ্যোধনকৃতান্সহদ্‌ 
তন্মাস্মে সবসাচল বল বৃত্ত: তত্র স্চয় ॥ ৭৩ 
হদ্‌ বৃতং তত্র সংগ্রামে মন্দল্জাবুদ্ধিলস্তবম্‌। 
অপনীতং শ্বনীতং হং তশ্্ছাচক্ষ সঞ্জয় ॥ ৭৭ 
হং কৃতং তত্র সংগ্রামে ভীম্মেগ জয়মিচ্ছত!। 
তেজোঘুক্তং কৃড়াস্মেণ শ:ল তচ্চাপ্যশেহত: 
তথা তদভবদ্‌ বুদ্ধ: কুরু-পাণ্ডবসেনয়ো; । 
ক্রমেণ যেন যন্মিংশ্চ কালে যচ্চ হথাতবৎ ॥ ৭৬ 
উতি খ্রমহাভারতে শতসাহ শ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভ্ীত্বপ্ঘদি ্ীমদ্তগনদযী ত1পর্ধণি দতরাট্রপ্রন্মে 
চচুদশোইল|ত: ৷ ১৬ 








হক, হী ও অন্ূগণের শরীর বাচ।তে কোযাস্বরণ এত 
বাণ, শক্তি, বৃহংতরবারি ও তোমর খাও শাশা, আর দুধ 
ধাছাকে পর্ন করিয়াছিল, লেট ভছক্র ভাতে ( লদরাছণে ) 
আধার দূর্ভ ও দূর্খ পৃত্ের] ঘেঠাষে প্রবেশ করিয়াছিল এসং কোন 
নরলেষ্ঠগণ লেই ড্র প্রাপন্ কড়া খেলা করিহছিগেন? 
(ত্বাছ। ধল )। ৭1১ 

লহ] পান্ছুনন্দন তীন্ম ম/তীত অ কাচার। ভব করিয়া- 
ছিলেন? কাহার! পরাজিত হট ছিলেন? সেট ল্চল বিষ 
আমার নিট বল॥ ৭২ 

দেবব্রত, ভনগ্করবর্ধথা ও তুক্ধলোতী ভীন্মকে ন্হিত হইতে 
শুনি শাহি শান্তিলাও করিতে পারিতেছি ন$ ৭৯ 

লজ । পুজগশের ছানি আশদ্বাথ আমানত ছলে গুরুতর 
পীড়া জন্গিত্বাছিল ; তুমি এখন গ্তধার; অগ্নির সা এই 
লংৰাধদধার! দেই পীড়ানলকে উদ্বী পিত করিমাছ ॥ ৭৪ 

খ্রদনংদি বেদব্যাস্প্রন্ীত শতদাহুতী লংছিতা। দ্থাতারত্ের 





ছগহিধ]াত ও দৰ্মলোকতিৰ তত ৪৯৩র তার গ্রহণ করিদা 
নিহত তইছাছেন দেখিয়া পুরা পোক করিতেছে 
ইহ! আনি দৰে কর) ৭৫ 





৷! দা 
অতএব লেগ'নে ছ 
ৰদ ৷ ৭৬ 

সঃ! দুর্য দধোহলেৰ নিবুন্ধিয়দশত: লষ্ট দুখ হুনীতি- 
লম্পর্জ দা দুনী তিল্পর্ন 16" হই৭-ল, তাহ' তুমি আছার নিকট 
ৰদ ৷ ৭৭ 


শনকৃছ লে দমন সুপেয় আছি শুলিদ, 
চটযাডিল, দে ঘট উম নিকট 





সকল অঙ্্ে হুশিক্ষিত ও জট ডিলামী চটয। লেট তেজের 
লহছিত হাহা করিয়াছিলেন এহ: “জীতলৈত ও পাও্ডবসৈশ্ৰের হে 
ক্রযে, যে লঘৱে, যেভাবে স্টে দুগ্ধ 9 অনয দে লকল ছটন! 
হইবাছিল, সে লম্তই তুদি ক্রংণঃ হল । ১৮-৭১ 


ভীত্বপৰ্দাৰ্দত শরীদদ্তগংঢগীতাপৰ্কে। [তর প্রশ্নব্ধিরক 


চতুৰ্দশ অধ্যান্বের অনা সদা? 





পৰ্দলোইধ্যায়ঃ। 
[ সঙ ঘৃত্ধবৃততাস্তব্ণনারড়: ৷ হুর্যোধধনেন ছুশালনা় ভীগ্বদ্য রক্ষাবযবস্থায় আদেশদালম্‌। ] 


স্তর উবাচ। 
তদ্ৃযুক্তোংযমনুপ্রশ্বো মহারাজ বধার্হসি। 
ন তু ছর্ধোধনে দোষদিমমাসঙ$ ক্র মর্হসি ॥ ১ 
য আত্ধনে! হৃষ্চরিতাদশুভং প্রাপ্ত স্রাতর:। 
এনস| তেন নান্তং স উপাশছ্ষিতু্র্ছতি ॥ ২ 
মহারাজ দম্স্তেঘু নিন্দাং ঘ; সর্বদাচরেং ) 
ল বধ্যঃ সর্ধলোকণ্ত নিন্দিতানি সমাচরন্‌ ॥ ৩ 
নিকারো নিকুতিপ্রশ্ৈ: পাশ বৈত্বংপ্রতীক্ষয়া । 
অন্তুভূত; লহামাতৈ): ক্ষাস্ব্চ স্থচির: বলে ॥ ৪ 
হয়ানাঞ্চ গঙ্গানাঞ্চ র।্রাং চ/মিততেজসাম্‌। 
প্রত্যক্ষ: হম্ময় দুষ্ট: দুং ঘোগবলেন চ ॥ ৫ 
শৃণু তৎ পৃথিবীপাল ম) চ লোকে মন: কৃ: । 
দিষ্টসেতৎ পুর। নূননিদমের নরাধিপ ॥ ৬ 
নমস্বত্ধা প্রবক্ষানি পাবালখ্যায় দীমতে । 
পঞ্চদশ অধ্যায়। 
[লঞ্ধযের মুক্ত বর্ণনায়এ : দ:োলনকরক দুঃশাসনকে 
ৰীশ্রেয রক্ষার ঝাবস্থ। করিবার জনা আনেশনান। ] 
লৱা বলিলেন, সরা! আপনার এখন ছেযল প্রশ্ন কর। 
উচিত, সেইরপ প্রশ্নই করিয়াছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে ইঠা 
সন্ত হইন্বাছে, শবে আপনি ছতেোধনের উপরে দোধারোপ 


করিতে পারেন লা ১ 
কারণ, ঘে লোক নিজের দুধের কলে ক্ষতিগ্রস্ত চয ; দে লোক 


লে দোষে ঘোষী বলি। অঙ্গে আপন করিতে পারে না ॥২ 
মহারাছ | হে ব্যক্কি মাহুধের মধো সর্কাপ্রকার নিন্দনীয় 
কাৰ্য্য ঘরে, পেই বাকি তাদৃশ নিন্বিত কাধ) করার জন্যই সমস্ত 


লোকের যবযোগ্য হব ॥ ৩ 
বহু ছল-ফপটতার পতিত হইয়া দেই বিষয়ে অভিক্ত পাওব্গণ 


শহাত্যবর্গের লহিত বছত্তর ব্মপকার অঙ্ছচদ বরিগাছেন 
এবং হলে দাইরা দীর্ঘকাল বাৰত আপনার দিকে চাহিদা 
সে সৰন সৰ্গ করিয়াছেন ॥ ৪ 

নে দাহা হউক, রাজন! হস্বী, অশ্ব ও শবিততেত্রা রাছ- 
গশের থে সকল ঘটনা আদি প্রত্যক্ষ ছেণিয়াছি এবং দিখ্জ্ঞানবজে 
হাহ) জানিতে পারিঘাছি, সে শমন্ট ঘটনাই অ।পনি শ্রবণ কন, 
শোকের দিকে জন দিবেন =| নরলাধ! এইফপ্ যে ঘটন। 


মস্ত প্রলাদাদ্‌ দিবাং তৎ প্রাপ্ত: জ্ঞানমনুত্তমম্‌ ৷ ৭ 
প্ৃষ্টিক্চাতীস্তিয়া রাজন দুরাক্ুবণমেব চ। 
পরচিত্তন্ত বিজ্ঞানমতীতানাগডস্ত চ ॥ ৮ 
ব্যৃখিতোৎপত্তিবিজ্ঞানমাকাশে চ গতি; শুভা। 
অস্ত্ররসঙ্গে যৃদ্ধেযু বরদানা্মহাস্মনঃ ॥ ৯ 

শৃণু মে বিজ্ঞরেণেদং বিচিত্রং পরমানধুতদ্‌। 
ভরতানামনতূদ ঘুদ্ধং যথা তদ্রোমহর্ষণম্‌॥ ১৯ 
তেমনীকেতু যত্তেধু ব্যঢেু চ বিধানততঃ। 
ছর্য্যোধনো। মহারাজ হুশাসনমধাত্রবীৎ ॥ ১১ 
ছশাসন রখাতুর্ণং মূজ)স্তাং ভীগ্রক্ষিণঃ । 
অনীকানি চ সধানি শীং »মগ্াচোদয় ॥ ১২ 
অয়ং স ঘামতিপ্রাণ্ডে। বর্ষপূগাডিচিস্তিত: । 
পাওবান।ং সসৈল্ভ(নং কুকণাঞ্চ লমগ! 


ঘটিবে, নিশ্চ। র ৮২ এইড ছিল ॥ ৫-৬ 

আৰি পরাশরনন্দন জানী বেক্যালক নমস্কার করিয়া সদনত 
ঘটনা বলিব। ধাহার এগগ্রহে আসি দেই দবোতদ দিবা জান 
লাভ করিতে সমখ হইছি ৭ 

রাজন! অতীজিধ বিদ্ধ দেখ, দুর হইতে শ্রবণ কর, 
কৃত, ভবিষ্ঠৎ ও বর্তাঘানলদছ্ধে পরের ঘনে হাহ! হয, তাহ) 
ছানা? অক্গাবভাবে হাহ! খাছ! দটিবে, পথেই ডাছা বোকা? 
নিবিষ্বে আকাশে গদল কর) এবং খুদে অস্ব্ের আঘাত | 
পাওয়া, মহাব্য। বেধধাসের বরে এই সমস্ত বিবয়ের শক্তি আমি 


জাত করিয়াছি ৪৮৯ 

ভরতবংশীবগন্দের সেই রোমহধ দ্ধ দেছণ হইয়াছিল, সেই 
বিচিত্র ও পরহা্চার্ বরাক আপনি ধিগ্তরারিতভানে আমায় 
নিষট শ্রহণ ফন ॥ ১৭ 

মহারাজ! দুদ্ধের ছশ হরবান্‌ সেই সকল নৈকা ঘখাবিধানে 
সমৃহন্ছণে স্থাপিত হইলে দুৰ্য্যোধন দুঃশসনকে বলিলেন ॥ ১১ 

ছঃশাসন { তুমি দত্বর ডীঘ্বকে রক্ষা করিবার জয় দখদদূহ 
নিভুক কর এবং সন্ত পৈশসকে তাহার নিকট প্রেরণ কর ॥ ১২ 

আমি বহুৰতলর ঘাবৎ হে বিষয়ের চিন্ত। করিয়া আলিতেছি, 
আই সেই লশৈস্তে কুক্-পাণবের ঘুন্ধপন্মেলন আম্মার নিকট 
উপস্থিত হঈরাছে ॥ ১৩ 








বোড়শোহহ্্যায়: ] 


নাত: কার্ধাস্ঞমং মচ্চে রণে ভীত্মস্য রক্ষণাৎ । 

হস্তাদ্‌ গুপ্তো। লী পার্থ'নসোনকাংস্ড সস্জৱ্ান 4১9 
অব্রবীচ্চ বিশুদ্ধায়। নাহং হস্তাং শিখণ্ডিনম্‌। 

আযতে সে পূব তহ্মাদ্‌ ব্য রণে মম ॥ ১৫ 
ভস্থাদ্‌ ভীমে। রক্ষিতবে)! বিশেষেণেতি মে মতি: । 
শিখানো বধে যত্তা: দর্ষে তিঠ্ক মানকাঃ ॥ ১৬ 
তথ প্রাাঃ প্রতীচা।শ্চ দক্ষিনাত্যোত্তরাপথাঃ। 
সর্বধান্তেযু কুশলাস্তে রক্ষস্থ পিতানহম্‌ 1 ১৭ 
অৱক্ষ্যমাণং হি বকে। হচ্সাৎ সিংচং মভাবলন। 


মহাতাবতম 


৩৬০৪ 


ম! সিহং ছন্থুকেনের ঘাতদাম: শিষণ্ডিনা ॥ ১৮ 
বাদং চক্ৰং ব্যাদগ্যকুরমৌভাম্চ দক্গিণম্‌। 
পগোপ্তারৌ ফাল্গুনস্তাজৌ ফাঙ্ুনোইপি শিখন; ৪১৯ 
সংরক্ষ্যমাণ: পার্থেন ভীগ্মেণ চ বিবঞ্জিত: ৷ 
যা ন হস্তাদ্‌ পাঙ্গেছং তশাসন তথ! কুরু ॥ ২ 
ইতি গ্রদহাভারতে শতগাছশ্রাং সংহিতান্মাং বৈয়াসিক্যাং 
ভী্মপ্বণি রং চগবদগীতাপৰনি হৰ্ব্যোধন-হুশোসন- 
সংবাদে পক্ষদশো১পা! ১৫ 








এই সমৰ দৃষ্ধে চীত্বকে রক্ষা কব! ডিঃ অগা কোন কাৰ্যকে 
আছি প্রধান ধলিয়। হলে *(র না। কারণ, উনি রক্ষিত চলে 
ইনিই কৃদ্ধীপূত্গণ এবং পোমক ও, ওযবংশীধছিগঞ্ষে বধ 
করিবেন ৪১৪ 

বি্যন্ধচিত্ত ভীগ্গ বালধাছেনও বে, আমি শিখত্ীকে নিহত 
করিব না। থেছেতু লে পূর্কে নু ছিল। এষ কারণে আমি 
দুদ্ধ তাহাকে বর্জন করিব? ১৫ 

অতএব আঘার গারণা_ (শদগীর লিট হইতে তীন্বকে 
আমাদের লর্বতোযাবে বন্ধা ক্র! ৭71, শ্বতরাং আমাদের 
পক্ষে লৰল ঘোখার। শিপ ঠরীকে সদ করিসার ক মন্‌ থাকুন।১৬ 






জ্রদকঘহধি বেদনাালপরনীত পতলাঠতী সহিহ মতাভারতের তীগ্মপর্কার্গত উদব্‌ছগবগগীতাপকে দি 


প্রাচ্য, পাশা, দ্যক্ষি।ত। 9 উত্তরদেইিহ অস্থনিপূধ লকল 
যোদ্ধার নর্মপ্রকারে ভীগ্মকে দক্ষ কন ॥ ১৭ 

কারণ, রক্ষা ৭! করিলে সুই গাও মচাবল দিংঘকে বখ 
করিতে পারে, সুতা আদর! হেন শ্রগাদকণ শিখীদ্ধারা 
পিংহরপ ভীগ্কে হব ন! কাট ৷ ১৮ 

ওপ্িকে ধুষ্ধে অর্জুনের ধাছ চক্র রক্ষ। করিবেন দুখাছই) এবং 
দক্ধিণ চক্র রক্ষা করবেন উন্তমৌগা, আর স্বরং আন 
শিখতীকে রক্ষ)। করিবেন ১৯ 

গুশানন অর্জুন শিধতীকে রক্ষা করিবেন এবং তীক্ষ তাহাকে 
বর্জন করিবেন; ওই অবস্থাত দে পিতা ৰাঃাতে ভীগ্ছকে ধৰ 
করিতে না পারে , তুমি ঠাচারউ বাংস্বা কট । ২-০ 


গুপালনের 

















ন্বালাপণিখকে পঞ্চচশ অধ্যায়ের অনুবাদ লদ। 


যষোড়শোহধ্যায়ঃ। 
[ ছু্ধ্যোধনস্ত লৈল্টানাং বর্ণনম্‌ ] 


গু উবাচ । 
ততো রজন্তাং বুষ্টায়াং শব্দ: সনভবন্মছান । 





ছয়হেহিকনাদৈস্ঠ রনেমিনৈরথা ॥২ 


গজ্জানাং বৃহতাং চৈব যোধানাক্কাপি গছতম্‌। 


শ্ৰেড়িতাক্ফোটিতোংকু্টেপ্তমূল: সৰ্বতে।২ভবং & ৩ 
উদতিষঠস্বহারাজজ লং ঘূফুমশেহত: | 

শূর্ধ্যোদয়ে মহৎ সৈন্তং কুরু-পাণ্ডবসেনয়ে:॥ ৪ 
রাবোহ্র তব পৃত্রাপাং পাগুবানাং তথৈব চ। 
ছুসপ্রধর্ধাণি চাত্তাণি সশস্র-কবচানি চ॥ ৫ 





॥ 
১: [তধোখনের লৈনঃগণের বন ] 
সি যপিলেন,_ছাঙন্‌। তাচার পর রাজি প্রকাত হইলে, 
লক রাজার। উচ্চৈ:স্বরে আহ্বান রি) বলিতে লাগিলেন 
দৃদ্ধন্জ বকর, দৃষ্ধলক্ছা কর। তাহাতে অতিশছ কোলাহল 
হইতে দাগিল। ১ 
ভরতনন্বন! করছে শঙ্খ ও ুন্দুচির ধ্বনি, সিংহনাদ, অশ্ব- 
৪৫০ 


গণের (্রেধারব, ওখশছ, চত্তিগণের বৃংছিতধ্ৰলি এবং গর্থনকারী 
ঘোস্ুগণ্ের সিংহনাদ, বাতের আস্ডোটন ও আহ্বানের শব্দে দকল 
দিকেই তুদূল কোলাহল হতে লাগিল ॥ ২-৩ 

মহারাজ । তৎপরে নধর হইলে, কৌদবপক্ষ ও 
পাওৎপক্ষের সদস্য সচ্ছিত লদগ্র বিশাল লৈক্াবাহিনী সৰ্বা- 
শ্রকারেই হৃন্ডের ছক উদ্যোগী হইল ।৪ 

বাজতে! ক্রমে আপনার পূত্রগণ ও পাকুর পূত্রপশের 


[জীন্মপর্ধ 


৩৬০৩ আধ্যশান্্ 
ততঃ প্রকাশে সৈক্ষানি সমদৃশ্যন্ত ভারত। ক্যচাক্ষ। মশুক্ৰেশ্বাশ্চমমূধগতা বু: ৪ ১৪ 
বদীরানাং পরেষাক শন্মবন্থি সহান্তি চ ॥ ৩ শকুনি সৌবল: শল্য আবন্বেযোহথ জয়রথ) । 
তত্র নাগা রথাশ্চৈব জাঙ্নদপরিক্ৃতাঃ। বিন্দাহবিন্দৌ কৈকেথা; কান্বোজশ্চ সুদক্ষিণ: ৪ ১৫ 
বিত্রাজমানা দৃস্যস্তে মেঘ। টব সবিছাত: ॥ ৭ ফতাহ্হস্চ কালিঙ্গো জয়ংলেনশ্চ পাখিব: ! 
রথানীকাক্দৃশ্যত্ত নগরাপীব সূরিশং। বৃহদ্বলশ্চ কৌশলাঃ কৃতবর্ধা চ সান্বত: ॥ ১৬ 
অতীব শুক্ততে ভর পিত। তে পূর্ণচত্্রবং ৪ ৮ দশৈতে পুরতব্যা্া:শূত্াং পরিঘবাহব: । 
ধন্ুতিরিমৃতি: খড়্র্গদাতিঃ শক্তি তোমরৈঃ ৷ জক্ষৌহিন্ীনাং পতয়ে। হত্বানো ছুরিদক্ষিণা; ॥ ১৭ 
যোধা; প্রহরণৈ: শু ্ৈত্তেষনীকেছবস্থিতা: ॥ ৯ এতে চাস্টে চ বহবো দুর্ধ্যোধনবশানুগা:। 
গজাঃ পদাত! রখিনপ্বরগাশ্চ বিশাস্পতে ৷ রাঙ্গানো রাজ্পূত্রান্চ শীতিমন্তরো মহারধাঃ ॥ ১৮ 
ব্তিষ্ঠন্‌ বাগুরাকার! শতশোহথ সহস্রশ: ॥ ১০ সন্ধা: সমদৃ্ত্ত ম্বেষনীকেহবন্থিতাঃ। 
বন্ধকৃফাজিনা: সৰে ধ্বজিনো যুদ্ধশালিন; ॥ ১৯ 


ধ্বজ বন্ুবিধাকারা বাদৃক্স্ত লমুক্ষিতাঃ । 
ব্বেষাক্ৈবৈ পরেষাক ছাতিমন্্ সত 
কাঞ্চন মণিচিত্রাঙ্গ। অল টব পাকা: । 
অভিশ্ন্তো বারোচস গঞ্জ'বোহা: সঙ্গত্রশঃ ॥ ১৯ 
মহেম্রকেতব; শুভ্রা মহেস্ছদনেদ্ছিব। 
সন্তন্ধান্তে প্রবীরাশ্চ দনুশুযু দ্ধ কাতিক্ষণ: ॥ ১৩ 
উন্ভতৈর।মূধৈশ্চিত্ৈস্লবন্ধা; কলাসিন; । 
দুর! অস্ব শ্ব ও কবচ উৰ্বিত চটল। ৫ 
তরতনন্বন! তাহার পর খের আলোক প্রকাশ পাইলে, 
আপনার ও শত্রু পক্ষের অর্বাতঠী বিশাল লৈ দেখা যাইতে 
লাগিল। ৬ 
তাহার মধে। প্র্গকূষিত চাকচিক)মত হন্বরী 9 রখলকল হিং 
শমদ্ধিত ৰেমপৰূহের স্াহ দেগ। ধাইল ৷ কূরি করি নগরের তুলা 
তরি ভূমি রখ দেখা ঘাইতে লাগিল এবং তাহার মধো আপনার 
জোট্টভাত তীগ্ পূৰ্বচন্জের ক্যা শোভ। পাইতে লাগিলেন ॥ ১-৮ 
ঘোদ্ধান্া ধন, বাণ, তরবারি, গা, শকি, তোদর ও অন্যান 
গত শর লই! দেই নৈ্তমদে] অবস্থান করিতে লাগল ॥ > 
প্রহানাখ! হস্তী, অশ্ব, রখ ও পঙ্ষাতিপঞ্চল, শত শত ও লহঙ্র 
সহজ ঘাঝ্তরার (দৃগবন্ধনের জালের) আকারে গয়িবিই হইল ৪১৭ 
প্ৰদক্ষ ও বিপক্ষের দীপ্ডিশালী, উত্তোনিত ও বহুবিধ লহ 
লহত ধম দেখা বইতে লাগিল ॥ ১১ 
কমিক, ধিচিততিতদেহ ও কার্িযুক লহ সহতর গঞারোহী 
খজলিত অঙ্গির ভার দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ১২ 
ইত্রবনননূছে শুভ ইশধবজের চা দৃদ্ধসন্দার লক্ষিত ও 
নৃদ্ধাতিলাধী সেই বীরগণ দৃরীগোচর চউতে কিল? ১৩ 
দৈক্ৰের লক্মঘববা বন নত শ্ৰেষ্ঠণ আ]াছাত বারণ ও তৃণ 





১১ 





ছষ্টা হধ্যোধলন্তার্থে ব্রক্ষলোকায় দীক্ষিতাঃ। 

লমর্থ। দশ বাহিন্ত: পরিগৃহ্ন বাবস্থিতা: ॥ ২৭ 

একাদৰী বার্তরাটী কৌরদ!ণাং মহাচমূ: 

অগ্রতঃ সংগৈপ্তানাং যত শাম্বনবে।ইগ্রনী; ॥ ২১ 

স্বেতোফীবং শ্বেতচযং স্বেতবর্ধাণদচ্যুতন্‌। 

অপস্তাম মহারাজ ভীগং চশ্ুঘিবেদিতঘ্‌॥ ২২ 
ধারণ করি॥| উত্তোলিত বিডি অংখার! শোভা পাইতে 
লাগিল) ১৪ 

শ্ববলপুত্জ শকুনি, হত্ররাজ পলা, চিদধুরা্গ ঙাতদ, অব্থিরাজ 
বিন্দ ও অগুবিন্থ, কৈকেগেণ, কানে ওগণ, হুচক্ষিণ। কলিদরাত 
প্রতাযুব, রাজা জয়ংলদেল, কোপলরাও বৃহথল এবং দাস্বতবংীর 
কৃতবৰ্ক্ধ, এই ছশ গন ধঞ্জকারী, প্রচুর দর্ষিশাধাতী, পরিঘতুল্য 
বাছশাদী ও বীর পুকদত্রেঠ ॥শ অকন্দৌহিীয় পতি 


হইয়াছেন ॥ ১৫-১৭ 
ইছাৰিগকে এবং অন্তাপ্ত বহ হুরঘ্যোদনবশব্তাঁ, নীতিক 


ও দুলা লক্ষিত দার রাও ও রাজপুহকে আপন আপন 
লৈরমদে) অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। ট্ছারা) লকষলেই 
ছগ্যোছনের নিছিত হচিতে বক্চলে!কে গমন করিযার অন যুদ্ধে 
দীক্ষিত হইয়া কৃষছুগের চৰ্ম, সুভদেখল) ও খা দায়ণ করিয়া 
শক্তিশালী ধশটি বাহিনী লই অধস্বান দরিতেছেল ॥ ১৮২+ 

এত িয় ঘার্ডরাতী নামী একাদশবাছিনীকূপে ঝৌরবমহালেনা 
সকল সেনার খপ্রে রহিাছ, ধাহাতে শান্বন্বনন্দন ভীন্ব 
নামবৰ হটযাছেন। ২১ 

মহাৰাজ! শ্বেতবর্ণ উক্চীয ও শ্বেতবর্ণ বাধ দারণপূর্কাৰ 
শ্ৰেতাশ্যুক্ রখে আচ এবং বীরত্রত হতে পবিচুত তীন্বকে 
উদিত চঙ্ছের তাহ আমন! দেখিযাচি ॥ 2২ 






সন্তপশোইঙগাদ: ! 


হেমতালধ্বন্ং ভীগ্ঘ: পাতে স্পেনে স্থিতন। 
শ্বেতা ইৰ তীক্ষ:শুং দশ; কুক-পাগুব|: হ১৩ 
দৃষ্। চমূসুখে ভীম: সমকম্পত্ত-পাগুবাঃ। 
স্থজরাশ্চ মহেঘাসা ধইছানপুরোগমাহ ॥ ২৭ 
জমাপ, মহাসিংহ: দৃষ্ট করা যপ।। 
দৃষ্টযাযদুখা; সবে সমূদ্বিবিজিরে মৃতু: ৪১৫ 
একাদশৈতা; স্ীদ্ষ্টা বাহিন্তস্তধ পাখিব ৷ 
পাুযানাং তখ) সপ্ত মহাপুরুষপালিচ1: 1১৬ 








তৎকালে তীগ্ছ ঘৌপা উপবিঞ& ছিলেন এবং লেই 
রথে পর্ণ খচিত তালবকষ প্রমাণ একটি ধক ছিল। সুতরাং কৌরব- 
গণ ও পাশুযগন ভীক্বকে শ্বেদেখে অবস্থিত দুর্ধোর ক্যা 
দেখিতে লাগিলেন ২৩ 

পাণ্ডবগণ ও গুছ প্রভৃতি মঙগাবহর্ডর সৃতগণ কৌর়নসৈক্রের 
সন্মুখে তীদ্ষকে দেখিয়া কম্পিত ৪টতে লাগিলেন ॥ ২৪ 

হ্খধিত্বারকারী। ঘহালিংডকে দেখিবা কত গলদের টা 
দষটা্রতৃতি ধীরগণ চীন্ঘকে চেপিযা অত উদ্বিয হইলেন । ২৫ 





হানার 


৩৭ 


উপ্ত্তমকৰাবতে) বচা গ্রাঃ দমাকুলো । 

যুপ্াস্তে সমবেতো শৌ দৃশ্যেতে লাগরাবিব ॥২৭ 
নৈৰ নস্তাদৃশে। রাজন দৃষ্পূৰ্ো ন চ ভ্রু; 
জনীকানাং লনেতানাং কৌরবাণাং ওথ্বাবিধ্য ॥ ২৮ 


উতি গ্রীমহাভাৱতে শততলাহ্ৰ।ং সংহিতাল্সাং বৈধ্লিক্যাং 
ভীন্মপর্ধনি জী২দভপবদগীডাপৰদি সৈশ্তবৰ্ণনে 
বযোড়শোহ্যায়: ॥ ১৬ 


সথাজন্‌! হুশোঠিত আপনার এঠ এগার অক্ষৌহিনী সৈরকে 
এবং পাওদগণের সাত অক্ষৌচিনী পৈতকে বীয়পুরদ্গণ রক্ষা 
করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ 

উন্নত করুক ছাদে! দৃ্শীতে। পরিপূর্ণ এবং মাল 
লগ্ুল প্রন্কালীন =নবেত ছুটি লদ্তের আ্সাহ লেই জুটি 
উগ্ঠংলকে হেখ] ছাট 

রান! দক্মিলিত কুক পাও 
পুর্কো দেৰি নাই, কিংস’ শু 
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জদরচূষি বেদৰ।।ল নেত শতগাতত্রী পংচিওা হহাতারতের ভীন্ঘপর্কান্জত ই5ব্চগ+স্পীত4 লৈনের খশাকাবণ্ববিধহক 
ধঘাডণ অধ্যাধের আহ্যাদ সাদ । 


স্তদলোহধ্যায়ঃ। 


{ কৌরবগৈগ্।নাং ঘৃদ্ধান'গমনম্‌, তেষাং বৃহ" বাহন-সবজানাং বর্ণন4 ] 


সঞ্জয় উবাচ । 

খা স ভগবান বাস: কুষখৈপায়নোইত্তবীং। 

তথৈৱ সহিতা: সাব পছাজগ্যএহীক্ষিত: ॥ ১ 

মঘাবিষয়+ঃ লোমত্তৰ দিনং প্রতাপদ্তঙ । 

খীপামানাশ্চ লম্পেতুদিবি সপ্ত মহ্াগ্রহ: ॥ ২ 

স্িধাস্থৃত ইবাদিত/ উদয়ে প্রতাৃণ্তত । 

আল্যা শিখযা সয়ে! ভাহুনামুদিডে! রবিঃ ৪ ৩. 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

[ কৌরবলৈনে)র ধুদ্ধে জন্য আগমন এবং তাহাদের বৃহ, 

বাহন ও ফেস বর্গন)1 ) " 





লৱৰ ৰলিলেন,-_তগবন্‌ নেই কৃ্ণখৈপাছন বেমঘযাল হেযপ 
পাতের বিষ বলিদ্বাছধিলেন, ডখন লব্মিলিত ভূপতিগণ লৰলেই . 
উৎপাত শহবৰ জিতে লাগিলেন ॥ ১ ' 

= ই দিনে চন হখানক্ষবে বিসদান। ছিলেন এবং রাহ ও কেতু 
ডিও সাড়া দহাঞএহই উজ্জল হই! স!ক!শে উঠিছাছিল॥ ২ 


ববাশিরে চ দীশ্বাচাং দিশি গোমামুদায়সা; । 
লিপপ্‌দান।; শরীরাণি মংল-শোণিতভোজ- 
অহন্হনি পার্থানাং বন্ধ: কুকপিতামহঃ। 
ভরদ্বাজাস্বজশ্চৈৰ প্রাত+খায় লংঘতৌ। ॥ ৫ 





ছরোহন্ক পাুপুয়াণ।মিডু!চতুররিন্দযমৌ। 
যুধাতে তবার্থায় ঘা স সময়; কৃত: ৷ ৬ 


উনত্ধকালে পৃযামগপটি হেন হুই খণ্ডের মত দেখা দিছাছিল 
এবং পথ৷ প্রজলিত শিৰাদৃক হইব! উদিত হযবাছিলেন ॥ ৩ 

ৰক্ত দাংলডোডী শৃগাল ও ক!কগণ মূর্তশরীর শেবদেছ) লাভ 
করিবার ইচ্ছা করিত প্রদীপ হিকষে রব করিতেছিল ॥ ৪ 

কৌরব ও পাওবগণের পিতামহ বৃদ্ধ তীশ্ম এবং ব্োখাচার্। 
এই অরিন্বদ দুইজন প্রত/হই প্রাড:কালে .গাআাখান করত 
লংখত হইয়া এই কখ। ব্লিন্েন দে, ‘পাওবগণের দয ভূউক'। 
ভবে আপনার পক্ষে দ্ধ করিবাহ শপখ করিয়াছিলেন বলি 
আপনার জনই দৃদ্ধ করিতেন $ ৫-৬ £ 


5৬০৮ 


সরধর্মবিশেষজ্ঞঃ পিতা দেব্রতস্তব। 

সমানীয় মহীপালানিদং বচনমত্্রবীং ॥ ৭ 

ইং ব; ক্ষত্রিয়া দ্বার হবর্গায়।পারতং মহুতৎ। 
গচ্ছববং তেন শক্রুন্ত ব্ৰহ্মণ; সহলোকতাম্‌ ॥ ৮ 
এন বঃ শাশ্বত; পন্থা: পুবৈ: পূৰ্বতরৈ; কৃত: ৷ 
সন্ভাবরধ্যমান্থানদব্যগ্রমনসো যুবি॥ ৯ 
নাতাগোহখ হয্যতিশ্ঠ দাস্াতা নহুযো রগ: । 
লংলিদ্ধাঃ পরমং স্থানে: গতা: কসভিরীদশৈ; ॥ ১৯ 
অধরম: ক্ষতরিয়ন্তৈঘ ঘদ্‌ বারধিমরণং গৃহে । 
হ্দয়োনিধনং বাতি লোইস্ ধর্ম: সনাতন; 1 ১১ 
এযমুক্তা মহীপালা ভীগ্মেপ ভরতধ ভ। 

নির্ঘধূঃ হবাস্তনীকানি শোভগুস্থ। রঘোরমৈ: ॥ ১২ 
স তু বৈকর্তনঃ কর্ণ; সাদাত; সহ বন্ধুভি:। 
শ্সাসিত: সমরে শস্ং ভীঙ্গেণ ভরভধত ॥ ১৩ 
অপেতকণা; পুরান্তে রাজানশ্চৈব তাবক(:। 
নির্ধধূঃ লিংহনাদেন নাদয়স্থা দিশে দশ ॥ ১৪ 


লঘন্ত ধরবে বিশেংঞে ও পেনত্রহ আপনার কে)৪তাত ডীগ্ 
নহীপালগণকে আনন করিব! এই কথা বলিতেন। ৭ 

ক্ষতিধগগ ! আপনাদের স্বগগমনের শুর এট বিশাল দ্বার 
উদ্ধাটিত হইয়াছে, এট শবে টন্রলোক 9 ব্রন্ষলোকে 
গমন কক্কন। প্রাচীন ও অতিশ্রাচীন বাক্িগণের নিন্দি 
ইহাই আপনাদের দনাতন পথ। স্বতরা: আপনারা ধৃষ্ধে 
এনাকুলচিতে শান্টোরতি ফকন॥ ৮:2১ 

নাভাগ, হযাতি,। মান্ধাত।, ন€ঘ ও নগর! জীবনের লমপ্ত 
প্রয়োজন নিল্পহ হইলে, এপ কাধ11ধিঘাহাই উত্দগতি 
পা স্রিয়াছিলেন। ১* 

স্বহে রোগ ॥। ্বিদের হে মৃতু হয, তাহ) বন্ধ নহে; কিন্তু 
ক্ষতি লৌহ অস্বের আবাতে থে মৃত লা6 করেন, াার 
ডাই সনাতন ধর 1%১ 

তরততেক্ | ভীত এইরপ বলিলে, রাগার। শাপন আপন 
উত্তম রধ্ারা আপন সপন লৈঙ্বাহিনীকে শোভিত করিতে 
খাকিয়া নির্গত হইলেন ॥ ১২ 

মায়া | তীগ্গ অদাত। ও বন্ধুবর্গের লহিত দেই সৃ্ঘানন্মন 
কর্ণকে দৃদ্ধে আস্্ত্যাগ করাইদেন ॥ ১৩ 

তাহার পর আপনার পুত্রের ও আপনার পক্ষী রাজারা 
কর্ণকে ত্যাগ করিহা পিংহনাজ্ারা *শদিক নিনাদিত করিতে 





আধাশাঙ্ছ 


( ভীগ্বপৰ্যৱ 


শ্বেতৈস্বৈ; পত্াকাভিধর দপারণবাজিভি; । 

তান্তলীকানি শোভন রাজন রখপদ[তিভিঃ ॥ ১৫ 

ভেরী-পণবশজৈপ্চ ভুলদুভীনাঞচ নিগ্যেনৈঃ । 

রখেনেমিনিনাদৈশ্চ বন্ুবাকুলিভা। মহী ॥ ১৬ 

কাক্ষনাঙ্গদকেয়ুরৈ: কার্ম্‌ কৈশ্চ দহারথাঃ । 

আছমানা ব্যৱাজন্ত লাগ্রয় পর্বত! উব ॥ ১৭ 

ভালেন মহত! ভী্ঃ প্চতারেণ কেতুন!। 

বিমলাদিত্যসন্তাশস্বন্থৌ কুরচমূমুখে ॥ ১৮ 

বে ঘদীয়। মহেঘাসা রাজানে! ভরতর্ষভ । 

অবর্ত5 যথাদেশং রাজন্‌ শাস্তনবস্য তে ? ১৯ 

সত্‌ গোবাদন; শৈঝ।: সহিত: সধ্রাজভি: । 

যযৌ মাতঙ্গরাঞ্জেন রাজার্ছেণ পতাকিনা ॥২* 

পদ্গবর্ণবনীকানাং সবেঘ।মগ্রতঃ স্থিত: । 

অন্ব্থাম। যযৌ ঘন্ত: লিংহলাগলকেতুনা ৪ ২১ 

ক্রুতায়ুৎশ্চিত্রসেন: পুরুমিতে। বিবিংশতি:। 

শলোা ফূরিশ্রবাশ্চৈয বিকণ*5 মহ (রথ; ॥ ২২ 

এতে সপ্তহহ্েঘাদা জো পপুত্রপুরোগমা; । 
করিতে নিত হইলেন ৪১৫ 

গন! তৎপরে গ্বেতক্ছয়, পতাকা, অঙ। হত্তী, অশ্ব, 
পদাতি এবং রখন্বার। দেই পৈপ্ত পোঠা পাইতে লাগিল ॥ ১৫ 

ভে, পণৰ ও দুষ্মভির শব্দে এবং রখচক্রের শবে পৃথিবী 
লরিবণ্ত হই পড়িল ॥ ১৬ 

মছারখী ধীরগণ হর্ণম্ধ আগ, কেণুর ও ধার! উদ্জল 
হইছ। অঙ্িলদাথত পর্বতের প্রা শে(51 পাইতে লাগ্লেন। ১৭ 

ভীক্ম পঞ্চ তাঞাছুক বিশাল তাল্ধজপালী রথে আরোহণ 
ক্রিয়া নিশ্খল শোর কা কৌঃবনেনায় সন্থুব্ভাগে অবস্থান 
ফ্রিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 

তরততলেষঠ রাজন ! অ(পনার পক্ষে যে সচল দহাঘদ্র রাঙ্গা 
ছিলেন, তাহার ভীঙ্গের আবেশ অহুদারে চলিতে লাগিলেন ৪১৯ 

গোৰাসনধেনীয় বরা বস্যান্ত রাজাছের লহিতি বিলিত 
হইয। পতকাদূক রাজবোগা 1২৭ হত্তীতে লায়োহণ করিয়া 


হাইতে লাগিলেন। ২, 
ঘুদ্ধের প্রতি হস্বান্‌ পক্ধর্ণ অশ্বখাম। লকল সৈক্ষের অগ্রে 


খাকিছা দিংহলাঙ্'লহুক নঞ্শাদী রখে গমন করিতে 
লাগিলেন ॥ ২১ 

জভাঙছষ, চিনেন, পুক্মিত্র, বিনিংশতি, শলা, কৃরিশ্রধা ও 
বির্ণ-_এই সাতজন উত্তমবশ্দারী মহাঘহ্ডর দযাছখ 


সগদশোহবাাড় ] 


হন্দনৈররবর্ধাণে। শরীগ্ম গস পুরোগনা: ॥ ২৩ 
তেষামপি মহোৎসেনা: শোতগন্থো। রখোত্তমান্‌ 1 
আজমানা বারোচন্ত আদুনদদয়া ধ্বজা: ॥ ২৪ 
জাগুনদমন়ী বেদী কমণ্ডলুবিস্টূষিত। ৷ 
কেতুয়াচার্য্যমূখ্যস্য ্রোণস্ত ধুঘা সহ ॥ ২৫ 
অনেকশতসাহত্রমনীকমগ ক্ষত: । 

মছান্‌ ছুর্য্যোবনম্তালীঘাগো! ঘপিময়ে! শবজ: ॥২৬ 
তস্য লৌরব-কালিঙ্গা: কাগ্থোজ্চ হুদক্ষিণ: ॥ 


ক্ষেমধন্ব। চ শল্যস্চ তনু প্রসুখত। রপ্বাঃ ॥২৭ 
স্তন্দনেন মহ্ার্ছেপ কেতুন। বৃষভেণ চ। 
প্রকরছেব লেনাগ্র: মাগধন্ত কৃপো যযৌ ॥২৮ 
তদঙ্গপতিন। গুপ্তং কৃপেণ চ মনস্থিনা। 
শারদাসুধরপ্রেধ্যং গ্রাচা।ন।ং সুমহৰ্‌ বলছ্‌॥ ২৯ 
অনীকপ্রমুখে তিন বরাছেণ মচাযশ।; ॥ 





পপখামাকে অগ্রবযী করিয়। ববে আরোংশপূৰদক চীত্ে 


অগ্রগাদী হইলেন ॥ ২২-২৩ 

তাধাদেরও অতু)গ%, উজ্জল ও অর্ণব বংঞুসনূহ রথগুলিকে 
শোতিত ধৰিছা দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ২৭ 

দযাচার্ধাত্রো। জোশের ধাছে হু, স্বর্ণমনী হেদী এবং কমণদুর 
চি ছিল। ২৪ 

ছুধযোহন একটা হন্ধীর উপরে আরোহবপূৰদক বহ দহশু পৈশ্ 
সাক করিয়া লই চলিলেন , সেই হস্বীর উপরে (বিশাল 
একটি হশিদ ধ্বজ ছিল। ২৬ 

তাছার লগ্গথে পৌরবরাক্জ, কলিগরাথ, কথোদরাজ হুদত্ধিন, 
ক্ষেমধত্বা ও শাধ রখে আরোহণ করিধ। অবস্থান করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৭ 

ক্কলাচার্ঘ) মগবগেনা লইয়া মহাসূল। খে গন করিতে 
ধাকিলেন ॥ তীন্বার ধবজে একটা বৃষের চিছ ছিল ॥ ২৮ 

" শ্ররতকালের মেঘের স্যাম দেই পুর্বাবেশীর বিশাল ৈরকে 

পুর্কো কর্ণ রক্ষ। করিতেন; কিন্তু খল হন্বী কৃলাচার্যা রক্ষা 
করিতে লাগিলেন? ২৯ 

মামলা অস্ত্র আপন লৈশ্যের লন্ুখে থাকি বরাহ্লাছিত 


মহাভারত 


৩৬৯৯ 


শতং রথলহ স্।ণাং তক্টাছন, বপবতিন: । 

মষ্টৌ নাগসহশ্রাণি লাছিনামনুানি ঘট ॥ ৩১ 
তৎ সিন্ুপতিনা রাজ্ঞা পালিত: ধ্বজিনীমুখম্‌ । 
অনপ্তরখনাগাশ্বমশোভত মহুদ্‌ বলদ্‌ & ৩২ 

হষ্্া রসহশ্ৈপ্ত নাগানাঘমুতেন চ। 

পতি; সর্বকলিঙ্গানাং ঘযৌ কেতুমতা লহ & ৩৩ 
তঙ্ক পরতসঙ্কানা বারোচন্ত মহাগজা: । 
হত্্-তোদর-তৃষীনৈ: পতাকাভি: স্বশোভিতা; ॥ ০৪ 
শুশ্ডভে কেতুসুব্যেন পাবকেন কলিঙ্গকঃ। 
শ্বেতচ্ছড্রেণ নিধ্েণ চামর-বাজানেন চ ॥ ৩৫ 
কেহুমানপি মাতঙ্গ: বিচিত্রপরমান্ধুণম্‌ । 
অস্থিত: সমারে রা রন মেথন্থ ভব তামুমান্‌ ॥ ৩৬ 
তেজলা। দীপামানপ্ব বারণোয়ননান্থিত; । 
জগদান্ত। হতো রাজা যথ!। এইদরস্টথা ॥ ৩৭ 
গঞ্জন্বভ্ধগতাবান্ত।ং তগ বন লান্যতো |] 
বিন্দাদ্ববিন্দাবাব্বী কেমস্সনু রত ॥ ৩৮ 





হজতহং উৎক বংজগার) (1১) পাছতে প:গিলেন ॥ ৩৯ 

তাহার অমীনে একলক্ষ $ট, শঞ্টহত্র হন্থী এবং ঘট সহশ্র 
এশাযোহী ছিল ॥ ৩১ 

সিদ্ধুরাজজ জইহধ লেই লৈগ্রের দম্ম্ধচাগ এক্ষ। করিতে 
লাগিলেন; তখন অলংখা রদ, হণী ও অন্বযুক দেই বিশাল সৈশ্গ 
শোত। পাতে লাগিল । ৩২ 

কলিঙরাজ কেতুমানরে লহিত মিলিত হইছ। ধাট হাজার 
রবী ও দশ হাজার ধন্বী লটঙ! গলন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ 

তথন কামান, তোম॥. ফুট? ও শতাকষ।ঘারা স্থশোতিত 
তার পর্বমতপ্রমান মাহী সকল শোভা পাইতে 
লাগিল ॥ ৩৪ 

কলিগরাজ নিজেও আধিত্ণ উতম ববজ। শ্রেতবর্ণ ছর, কঠা 
লক্ধার ও চাসরঘারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৪ 

রাৎন্‌ ! কেছুখান্ও হিচিৱ-ঘনোহর অঙ্ুপদুক্ত ছতীতে 
ব্বারাহশ করিবা মেঘস্বিত সুধের ক্ষা্ প্রকাশ পাইতে 
লাগিলেন । ০৬ 

তেছে দেমীপ্যদান দ্বার ভগ উৰদ হন্বীতে আরোহণ 
করিছা এরাৰতারচ ইন্রোর স্বান গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ 


৩৬১০ 


স রধানী কবান্‌ বাহে। হত্তাঙ্গো 3ুপনীযবান « 
বাজিপক্ষ: পতত্যুগ্র: প্রহসন সংতোমূধ; ॥ ৩৯ 
জোণেন বিহিতো রাজন্‌ রা্ত। শান্তনবেন চ। 


তখৈবাচারধাপুত্রেণ বাহিনকেন কৃপেণ চ ॥৪* 


আধ্যম্যা্ 


( ভীগ্মপধৰ 


ইতি ভ্রীদহাভারতে এতসাহন্সণাং লংহিতায়াং বৈয়াসিকাং 
ভী্মপর্বনি এঘদভগবদরীত।পধণি সৈল্চবণনে 
সপ্দশোহধ্যায়: ॥ ১৭ 





ভগঘতের তুলা মহাবীর অবস্ধিধেশীর বিন্ধ ও অনুবিন্দ হুত্বি 
সবদ্ধে আরোহণ করিয়া কেতুমানের পশ্চাতে চলিলেন ৪৩৮ 


লেট যু পক্ষীকে সিরা করিহাছিলেন ; রশিপৈরবক্ত সেই 


ৰ্যংপক্ষীর ছিল ন্বীয়া, নপগ মন্তক ও অশবৃন্দ--পক্ষ; এহেন 


বাজ! হোগাভারধা দুখ্যোৰন, অন্থখা যা, বাংলীক ও রূপাচা্। দর্কতোদুখ সেই ভীষণ বুছপন্ষী পছানতদংণ চলিতে লাগিল 1৬৮৪৭ 
উন বেদব্যাদপ্রসীত শতলাহতী লংহিত। মহাভারতের ভীকপরবারগ্ত উমন্তগ্গবগদীতাশর্কো নৈশ্ের গুণবর্বনবিদযক 
সন্তধশ অধ্যাহের অনুবাদ মাত 


অষ্ঠাদলোহধ্যায়ঃ 


[কৌরবসৈস্ানাং কোলাহল; , ভীগ্মস্ত রক্ষকাণাং বর্ণনঞ্চ। ] 


সঞ্জয় উবাচ । 
ততে। মৃতুর্ডাৎ তুমূল: শব্দ হাদয়কস্পন; | 
অশ্য়গ মহারাজ যঘোধানাং প্রধুযুংসতান্‌ ॥ ১ 
শ্-দুক্ঠুভিঘোধৈশ্চ বারণানাঞ্চ বংছিতৈ: । 
নেমিধোবৈ রখানাঞ্চ দীধ/তীব বশুদ্ধর। ॥ ১ 
হয়ানাং স্তেষমাণানাং ঘোধানাং চৈব গঞ্জতাম। 
ক্ষপেনৈব নভো ভূমি: শকেনাপূরিতং তদ। ৪ ৩ 
পুত্রাণাং তব দুর্ধয পাণ্ডবানাং তথৈব চ। 
লমকম্পন্ত সৈস্কানি পরস্পরসমাগমে ৪ ৭ 
তত্র নাগা রখাশচৈর জা'ুনদবিযৃঘিত; । 
আ্রান্মানা বাদৃশ্যম্ত মেঘ ইব সবিছাড; £ ৫ 
অষ্টাদশ অধ্যায়। 
(ফৌরবশৈনে/র কোলাংল ও ভীমের এ কলণের বণনা । ] 
সৰ্ব বলিলেন মহারাজ! তথনন্তর কিছু কাল পরেই 
ভংকম্পকারী দুক্ধাখি খোস্কুগপের তুদুগ কোলাংল শুনা ধাইতে 
লাগিল? ১ 
শঙ্খ ও চুক্তির শবে, হণ্িগণের বৃংদিতববনিতে এবং 
রখচকের নিনাছে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ২ 
তখন ভ্রেহারবকারী অপর্রণের এবং গর্দনকারী যোস্ঠুগপের 
শব্মে আকাশ ও পৃথিবী ক্ষশৃকাল মধ্যেই পরিপূর্ণ হইবা উঠিল ॥ ৩ 
ছু নরনাখ | আপনার পূত্রগণের ও পাণুবগণের দৈররা 
পাম্পীর সম্মেলনের লমরে কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৪ 
তঙগন হুতিগণ ও রখলমূহ স্বর্ণবৃথণে উজ্জল হই বিছাৎদমন্তিত 


শব! ববিধাকারান্তঃবকানাং নরাধিল । 
কাঞ্চনাঙগদিনে। রেছুজ (লতা ইব পাবকা:॥ ৬ 
ব্বেযাং চৈব পরেবাগ সমদৃপ্তম্ত ‘ভরত । 
মহেশ্রকেডব; শুতা নহেপ্মদনেবিব ॥ ৭ 
কাঞ্চনৈ: কবচৈৰীর। জুপনাকসমঞ্রতৈ। 
সঙ সদদৃশ্তত গ্রহ: প্রজ্জলিতা টব । ৮ 
ফুকুযোধবর! রাজন্‌ (বিচিত্রাধূধক।মুক।; । 
উদ্ভতৈরামুধৈশ্চিবৈস্তলবাঃ পতাকিনঃ & ৯ 
খযভাক্ষা মহেঘ।সাস্চমুনুখগতা। বছুং। 
পৃষ্টগোপাপ্ত ভীত পুত্রান্তব নরাধিপ ॥ ১* 
ছুশোসনো! হুবিহহে হুদু'খে। ঘ:সহন্তধা 





মেখে ক্লাধ দৃ্িগোচর হইতে থাকিস 
নঙনাখ! আপনার পূত্রগণের শর্ণবপংদুক! নানাবিধ ধজ- 
্রকণ প্রলিত অসি প্রা শোচ! পাইতে লাগিল ॥ ৬ 
ভরতনমন। ইতজভবশলদৃ্ে শ৭ ইধহলদূহের গা 
সলৈকে ও বিপক্ষণৈপ্রের ধ্বনি দেদ। খাইতে লাগিল ॥ ৭ 
সান! অগ্নি ও হুথের ওত ইাগ সবর্ণকংচে আবুজদেহ 
বীরগণকে উন্ছল গ্রহগপের গাং দেখ! খাইতে ক্ীদিল 
এবং বিচিত্র অৱ, ধর, আ)1ঘাওব।এগ, প্‌ ও 
উত্তোলিত বিচি্াুধগাতী কৌরববোদ্ধগণ দৃইিগোচর হইতে 
লাগিল ॥ ৮-১ 
দননাখ ! বৃদতনছন ও দহাহহত্ধর হু:শালন, বুৰিধহ, সুখ, 
ছুলেছ। বিদিংশতি, চিত্রদেন ও মচারধ বিকর্ণ আপনার এই 





একনবিংশোহধায়েঃ ] 


৩৬১১ 

বিবিংশতিশ্চিত্বসেনো বিবর্শ্চ মহাৱধ: ৪১১ থানাং চক্ররক্ষাশ্চ পাদরক্ষাম্চে দস্থিন্যন্‌। 

সত্ব: পুরু দিত্রো জয়ে স্রিশ্রবা: শল: 1 অন্ভবন্‌ বাহিনীমধ্যে শতানামযুতানি হট ॥ ১৬ 

রখা বিংশতিলাহআ্রস্তথৈবাযমমুহাদ্রিন: ॥১১ পাদাতাশ্চাত্রতোহগচ্ছন্‌ ধনুম্চর্যা্গিপাপয়ং । 
ভীষাহাঃ শূরসেনা; শিবয়োইথ বসায়: ॥ অনেকশতসাহশ্রা নখরপ্রাসযোধিন: ॥ ১৭ 

ধাৰা মংস্যাস্তখাদ্বষ্ঠাব্ৰৈগৰ্তা: কেক্কয়ান্তৰা। আক্ষৌহিণ্যো দশৈক। চ তব পুত্ৰস্ত ভারত । 
সৌৰীরাঃ কৈতবা: প্রাচ্য: প্রতীচ্যোদিচাবাসিনঃ (১৩ অদৃ্যম্ত মহারাজ গশ্গেব যসুনান্তরা ॥ ১৮ 
"বাদশৈতে জনপদা: সৰে শূরাস্তমুতাজ: । 

মহত রখবংশেন তে ররক্ষুঃ পিস্ামছম্‌ ॥ ১৪ ইতি প্রীমহাভারতে শতদাহ সা: দংহিতায়াং বৈল্ালিকাাং 
অনীকং গশসাহত্রং ঝুজরাণাং তরান্বিনাদ্‌। ভীন্ষপর্ধনি শীমদ্তগবদগীতাপৰণি লৈস্মবর্ণনে 


মাগধো হর ব্বপতিন্তদ রখানীকমবয়াৎ। 4১৫ 


মষ্টাদশোইধ্যাচঃ ॥ ১৮ 





কজন পুত্র এবং লঙাত্রত, পুৰুদিয়, আগ, ভু 
কজন বীর, আর উহাদের বগ্রগানী, বিংপতিপচতর রবী, হারা 
ভীন্গের পৃষ্ঠক্ষক হই! দৈতেহ লগতে এাকিহ। পোড। পাইতে 
লাগিলেন । ১৫-১২ ৫ 

আভীঘাহ, শুরদেল, নিবি, বলাতি, পানের জযীনেশ্বিত মং, 
অথ জিপর্ত, কেকা, ধূর্ত পৌবীর, পুর্নীধেশ, পশ্চিম ছেশ এবং 
উত্তর দেশ--এই ধল দেশবাসী মন্ত বীর চেচ'্াগে উদ্ভত সাবা 
বিশাল রখলদৃহধার! চীরকে রক্ষ। করতে পাকিলেন। ১৯-১৪ 

ধশহাজর বেগবান্‌ হী সৈকত এসং রবিলৈরের নগধরাজ নারক 











ছিলেন, শেই ৪খিসৈর4 শের অশথগমন করিতে 
খ(কিল ৷ ১৫ 
লৈঙ্গবাহিবীঘখো ৱধদদূহের চহরক্ষক এস: প্তিদঘূহ্রে 


শাঙরক্ষক দৈচ্ দাট লক্ষ হাল । ১৮ 
আর বগ, চন এ অ 
বছলক্ষ পথাতি লৈগ্ত অগে অয় চপল ৷ ১৭ 
চৰতনন্দন মহ'রাঞচ ' আ' পুহের এই এগার আক্দৌছিটি 
পেনাকে তখন নাই) হঠআদুকা গঙ্গার কাত দেখা হাইজে 
লাগিল ৷ ১৮ 





এাং নখ ও সুস্মঘা | দুঙধকারী 








পরদন্হধি যেদধ্যাপপ্রসঁত শঙগাহত্রী সংছিত। মহাভারতের ভীগষপর্ধঘের্ণভ গরনব্ভগবন্গীতাপঙ্গে দৈনিক অষটাহশ 





ব্ধাছের অনুধাদ লছাতা। 
একোনবিংশোহধ্যায়ঃ। 
{ বুহ্বনিৰ্শ।ণবিধয়ে যুধিডির!গ্ুনয়োরাল[প+, মর্চ্ছুনন্ত ব্যহরচনা, ভীমসেনস্যাধীনস্থিতানাং সৈগ্ভানামগ্রগমনক্ষ। ] 
দৃতরাষ্ট্র উবাচ । সয় উবাচ॥ 

অক্ষৌছিনীং দশৈকক ঝুঢাং দু! ঘুবিচির; । ধার্তরাষ্ট্রাণানীকানি দৃষ্ট। বৃঢ়ানি পাণুব: ॥ 

কূখমঘ্েন সৈক্যেন প্রতাৰ্যহত পাগুবঃ ॥ ১ অভাভাবত ধর্মায়া বর্মবাজো হনয় ॥ ৩ 

যো বেদ মাছুষং ব্যহং দৈবং গাস্ধৰ্ম৷মুরদ্‌ । মহৰ্ষেৰ্চনাং তাত বেদত বৃহস্পতে: । 

__ কৃথং তীন্থং স কৌন্তেযঃ প্রতাবাহত সয় ॥ ২ সাহতান্‌ যোধয়েদগঘ্রান্‌ কামং বিস্বাবয়েদ্‌ বহুন্‌ 1৪ 
A উনবিংশ অধ্যায়। জ্হর। হিলি মানুষ, দৈৰ, পা ও আহ নৃহে জানেন, 


চু ঝহলিন্াণবিষন্ধে দৃষি্ির ও অর্জুনের আলাপ, অর্ধপকর্তক নেই ভীগ্ের দশে দুর কিরূপ বৃহ রচল। করিয়াছিলেন | ২ 


এঘং ভীখসেনের অধীনে নৈন/গণের অগ্র গমন । ] 
সভার বলিলেন, _পাঝুনন্ধন দুখিষির আঘাদের এগার 
শক্দোছিনী সৈরকে বৃহত! সঙ্ছিবেশিত দেখিয়া অত গৈল্যঘারা 
কিযণ ব্যহ করিধাছিলেন? ১ 


লঙ্বন্ব কছিলেন,_মছারাজ ! ধর্দাখা রাজ পাংুনন্বন মুখিডির 
আপনার দৈষ্টগদকে বুছচাবে দগ্িবেশিত বেখিযা অর্জনে 
বলিলেন ৪ ৩ 

হৎপ? হছবেছের অখ্যাপঞ্চের! মহঙি বৃহস্পতির বচন 


৪৬১২ 


সুচীমুখছনীকং শ্তাদজানাং বহভি: লহ। 


অশ্মাকঞ্চ তথা সৈপ্তমচীয়: সুতরাং পরৈঃ ॥ 4 

এতদ্‌ বচনসাজ্ঞায় মহর্ষের্ঠহ পাণ্ডবঃ। 

এতসব ধর্মরারং প্রতাভাবভ পাৰ: ॥ ৬ 

এহ য্যত্বাসি তে বৃাহং রাজ্সত্তম তৃ্গয়দ। 

অচলং নাম বন্রাখাং বিহিত: বজপানিন1 ৭ 

যঃ স ৰাত ইবোনৃত: সমরে ছঃসহঃ পরৈয। 

ল নঃ পুরে। ঘোংস্টীতে বৈ ভীম প্রহরতাং বর ॥ ৮ 
তেন্াংসি রিপুলৈল্লানাং মদনন, পুকযসভ্তম;.। 
অগ্রেচগ্রসীযোংস্ততি নো যৃচ্ধোপায়বিচক্ষণ: ॥ ৯ 

হং দৃষ্ট কুরবঃ সবে দুখে।।ধনপুরোগমাঃ। 
নিবতিযনি মযন্ত। লিংতং শ্ষৃত্যুগা হথা ॥ ১০ 

তং সর্ষে সংশ্রয়িন্যাম: গ্র।কারমকাতোভয়াং । 

ভীমং প্রহথরতাং শ্রেষ্ট: দেববাছমিবানরা; ॥ ১১ 
নহি সোহন্তি পুমালোকে ঘং দংকু 





অস্থলারে বলিয়। খাফেন বে, আদ 
করাইবে, আর দহ সৈগকে BIG বিদ্ৃত করিবে।॥ 

বেশ্বানে বং লৈশ্কের সত অঃ নৈ:নরট তদ্ধ করিতে চাবে, 
সেগ্বলে তাহাদের দুচীদুশ বত ছটটবে। এদিকে বিপক্ষলৈত 
অপেক্ষা আমাদের সৈশ্গ অত ত্র অ । ও 

অর্জুন! অতএধ তুমি মি বুস্পতির এট বচন সণ 
করিঘ। বাং »চলা কর। এই কথা শুনিষধ। পারৃপুর অর্জুন 
দর্গরাজ দুষিঠিরকে বলিলেন ॥ ৬ 

রাজলে ! শর, ইন খে বুধের আবিষ্কার করিদাছিলেন 
এবং ধাহার সাদ--'অচল' ও "হজ", এট আহি আপনার পক্ষে 
নেই দুর্ণর ব্য রচনা করিতেছি। $ 

সেট বিনি প্রবল বাছুর স্তাঘ উপস্থিত হইয। দুধে শঞ্রগনের 
দুঃসহ হইয়া! থাকেদ, সেই বোস্াঙিগের নব) শ্রেষ্ঠ তীদলেন 
আদাদের সন্বুখে খাকিয। দুষ্ধ করিবেন । ৮ 

পুরুদজো্, বীরগশে॥ অগ্রগণ/ এবং বৃদ্দোপাছনিপুৰ তীবসেন 
আমাদের সন্থখে খাকিছ! শকলৈনোর তেজ নৱ করিতে করিতে 
মৃদ্ধ করিবেন ॥ > 

সিংহ দেখিয়া ক্ষত পশ্তুলমূর থেদন অত।স্ব ভীত হটর। পলায়ন 
করে, সেইয়প ছর্ঘেযাহন প্রভৃতি ফৌঃবের। দকলে ধাহাকে ছেখিয়া। 
তাত ভীত হইয়া পঙ্গা়ন করিবে । দ্বেত্তারা যেমন ধেবরাজকে 


আ্ধাদান্তর 






[ তীন্মপর্বৰ 


জঙ্টমতা্রকর্ঘাণ; বিষহেত নরধীভম॥ ১২ 
ভীষলেনো গদাং বিভ্রদ বঞ্জলারময়ীং দাম । 
চরন্‌ বেগেন মহত! নমূত্রঘপি শোষয়েৎ ৪ ১৩ 
ভীমসেনং তদা রাজন্‌ দর্শরন্ব মছাবলম্‌ । 
কেকয় দৃষ্টকেতৃশ্চ চেকিতানশ্চ বীর্ধ্যবান্‌ ॥ ১৪ 
এতে গচ্ছন্ত সামাত্যা: প্রকর্স্ত। ছন।বিপ । 
ধৃতরাষনত দায়াদান্‌ ঈতি বীভৎঘ্বরত্রবীৎ & ১৫ 
ক্রবাণং তু তথা পার্থং সধলৈক্ষানি ভারত ) 
অগুজংন্তদা বাগ চির্ুকালাভিরাহবে ॥ ১৬ 
এবসুজ।। মহাবান্স্তধ! চক্রে ধন্য; । 

বু তানি বলান্ত1শ প্রঘযো ফান্কনন্তৰ ॥ ১৭ 
অন্প্রয়াতান কুজন দষ্টরা পাওবালাং মহাচদৃং। 
গঙ্গে পূর্ণ। স্তিমিত স্পন্দমানা বাদৃ্যত ॥ ১৮ 
তীমদেনোংগ্রধীন্তেযাং পচ বাধাবান্‌। 
নকুল: সহদেবশ্চ ধৃষ্টকে চুশ্চ পাৰিব: ॥ ১৯ 


শাপ্রথ করেল, তেমন আনব! লক্ষলে নি প্রাচীরের ন্যায় 
স্থিত হে্ুগণশ্রেঈ লেট তীন্নেকে আশ্রয় করিব ॥ ১০১১ 
জগতে শেপ কোন লোক এট, হে লোক তরফ 
নরপ্রেষ্ঠ ভৃণ্ধ ভীনসেনের চিতে দিপা করিতে পারে ॥ ১৪ 
যেন বন্ধদারডুলা 85 গলা ধারণ করত মছাষেগে 
বিচরণ করিতে খাকিং। দদৃতকে9 শক করিতে পারেন ॥ ১৩ 
রাজন ! তৎকালে আপনি মহাবল 'ভীমলেনকে ধেখিবেন। 
নযনাখ | কেকদগণ। ॥ঠকেতু এবং বলযান্‌ চেকিতান, ইহার) 
অদাতাধর্গের সহিত মিলিত হুইস্া পুর ট্রপু্গণকে ক্ষুঝ। করিতে 
করিতে গমন বঙ্চন। এই কখ। অর্দুন বলিলেন ॥ ১৪-১৫ 
তরতনন্দন! অর্চুন দেইরপ বলিতে লাগিলে পাণয্পন্দীয় 
সঞ্চল পৈনাই অচ্হূল যাৰ্যদায। ধুত্ধবিধয়ে অর্জুনের প্রশংসা 
ফ্রিতে লাগিল। ১৬ 
মহাবা অর্জুন এইকপ হলি] তাহাই করিলেন। সেই লৈরগণৰে 
বুছাঞ্চারে স্থাপিত করিঘ। ভরত গদন করিতে লাগিলেন, ॥ ১৭ 
তখন হেখা। গেল --পাণ্ডযগণের সেই মহালেন! বুক্ছনৈন্যগণকে 
আসিতে দেখি পরিপূর্ণা গদর নাহ প্রথমে নিশ্চল। খাকিছা 
পরে আবার চলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 
তৎকালে ভীমলেন সেই লৈনোয় অগ্রগামী হইলেন? আর 
হলবান্‌ বছর, নকুল, লচচ্বে, রাজা বুইকেত এবং এফ অন্দৌছিনী 


একোনবিংশোহধায়ঃ ] 





মঙ্তাভোরতম ৩৬১৩ 
বিরাটস্চ ততঃ পশ্চাদ্‌ রাজাথাক্ষৌহিহীতত:। সনুহসার্ধা ততঃ পশ্চাদ দৃষ্টতাদে। নহারধঃ। 
ভ্রাতৃতি: সহ পৃতৈশ্চ সোহারক্ষত পৃষ্ঠত: ॥ ২ ভরাতৃশ্ডিঃ সহ পুত্রৈষ্চ সোহাতারক্ষদ্‌ যুদিচ্রম্‌ ॥ ২৮ 
চক্ররক্ষৌ তু তীমন্ত সাত্্রীপুত্রৌ সহাছাতী। সদীয়ানাং পরেযাঞ্চ রখেধু বিপুলান্‌ ধ্বজান্‌। 
আবৌপদেয়াঃ সসৌভত্রাঃ পৃষ্ঠগোপাস্তরস্থিন: ॥ ২১ অভিন্য়রজনশ্যৈকো রবে তন্টৌ মচাকপিং ॥ ২৯ 
হাস পাঞ্চাল্যস্তেযাং গোশ্যা মহারখঃ। পাদাতান্বপ্রতোহপচ্ছছসি-শকযষ্তিপাপল্ঃ । 
সহিত: পৃত্নাশূরৈ রথসুধ্যৈঃ প্রভত্রকৈ: ॥ ২২ অনেকশতসাহশ্র। ভীমলেনন্ত রক্ষিপ; ৷৷ ৩০ 
শিখণ্ডী তু তত: পশ্চাদু নেনাতিরক্ষিতঃ ॥ যারণ। দশসাহত্রা: গ্রভিল্নকরটামুধা: । 
ততো তীম্মবিনাশায় প্রযলৌ ভরতডর্ষ ॥ ২৩ শ্বর| চেমময়ৈরক্জালৈগাঁপামানা ঈবাচলা; ॥ ৩১ 
পৃষ্ঠতোংপ্যজু নস্যাসীদ্‌ বুযুধানো মহাবল: । শ্ষরস্তু টব আীমূত! যা; পদগগাহ 
চক্ররক্ষৌ তু পাকষালো) যুধামন্যুতসৌজসৌ ॥ ২৪ রাজানমন্গুঃ পশ্চাজ্জীনৃত! ইল বাহিকাঃ ॥ ৩২ 
রাজ। তু মধ্যমানীফে কুন্তীপুত্রো হুবিটির:। ভীমলেনে। গং ভীমাং প্রকর্ষন্‌ পরিঘোপমাম্‌ ৷ 


বৃদ্ধি: ফুৈরমবৈস্চল ্রিরচলৈরিব ॥ ২৫ 
মক্ষৌছিণ্যাৎ পাচ্গালোা যন্ঞলেনো মামলা: 
বিরাটমঘ্বয়াং পল্চাৎ পাওবার্থং পরাক্রমী ॥ ১৬ 
তেষামাদিতাচহ্্ান্ডাঃ কনকোরমসৃষণা: 
নানাচিহ্নধর! রাজন্‌ বাথেৰাসন্‌ মাধব: ॥ ২৭ 





লৈনে। পরিবেরীত বিরাট রাজ ইহ।র। হাত। ও পুত্গণের সতিত 
মিলিত হইছ। ভীদসেনের পৃ্ঠচাগ বক্ষ! করিতে লাগিলেন ॥১৯-২ 
মহাতেদন্বী নকুল ও লগে এবং সুর তাপুত্র সঠিন্ার সহিত 
তহৌপমীর পঞ্চ পুহ, ইহার। <লহান্‌ চীনদেনের চক্রঃক্ষক 
হুইলেন॥ ২১ 
পাঞ্চালয়াজপুত্র স্ারখ 82) সৈনামশে। বীর ও রখিলেওঠ 
প্রন্ত্রকগণের লহিত মিলিত হইঘা 1চ1চিপকে রঙ্গ! করিতে 
লাগিলেন ॥ ২২ 
তয্তশ্রে্ট। তাহার পর শিখতী অর্চুনকবৃক রক্ষিত এবং 
ভীক্ষের বিনাশের জনা ঘরবান্‌ হইস্ব। গমন করিতে খাফিলেন ॥২৩ 
যহ্থাৰল লাতাকিও অর্জুনের পশ্চান্াগে খাকিলেন এ পাক্ষাল 
দেখব মুধান্থা ও উ্তমৌজ। ভাতার চক্ররস্কক হইলেন ॥ ২৪ 
কুত্তিনন্দন রাজ! দুখিটির আদ পর্কাতের ল্যান বিশাল ও 
দয হত্বিগপের লহিত মদ লৈনে। চললেন) ২৪ 
£ তাহার পর মহাছন। ও (পরাক্রমশাদী পাঞ্চানয্থাজ হাপহ 
পুঁতিরগণের ঘন) এক আক্ষৌিবী সৈনোর ছিত বিরাটরাজার 
বর্মন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ 
বাহন । তাহা তের রখে চর ও দুখ্যের নচাই উজ্জল, দূষণে 
ভবদ্ধিতত এফং নানাবিধ-ঠিছমুক বিশাল ধৰজলকল বিয়াত করিতে 
লানিল॥ ২৭ 
৪4৪ 





প্রচকর্ধ মহালৈঙ্ষং দুরাধ্রহে! অপামলা | ৩৩ 
অমর্কামিব দুপ্ররেক্ষাং তপস্থমিন পাবকহ্‌। 

= শেকুঃ সর্বযোধান্ছে প্রতিবীকিতুমস্থিকে ॥ ৩৪ 
বজে। নাঘৈয স বাহে! লিং লরতোদুধা ৷ 
চাপবিছাদ্ধবডে। দেব! খা গা খ্রীব্ধয়ন) ॥ ৩৫ 














তাহার পর হপিষ্ঠ এহানীর ও মহারদ বুছোজ আতর ও 
পূতগণের লচিত নিলিত হই লোকসমূহকে অপলারিত করিহা। 
ছুষিষিরকে বক্ষ) করিত লাগিলেন ॥ ২৮ 

মহারাজ! একমাত্র হানপ৫া্জ নান মাপনার পক্ষের 3 
বিপক্ষের রখগুলির দবরওসমৃচকে অচিড়ৃত করিয়া অর্ভুন্রে যবে 
আনস্থান করিতে লাগিলেন । ২১ 

ভীহঙগেনের রক্ষী হর লক্ষ প?াতিক পৈত অলি, শক ও রী 
বারণ করিয়া অগ্ডে অগ্রে চলিল ॥ ৩* 

শ্ৌ্যশালী, পর্মতপ্রনাণ, মৰস ও পল্মদৌরতলন্পয ॥শ 
হাতার হস্তী হর্জালে উজ্জল হইত গশ্তদেশ হইতে দল 
নি:লারণ করিতে কমিতে জলশ্রাবী পর্বত ও বধাকাদীন 
দেদদমৃতের গা দুখিষ্টিরের পশ্চাথডাগে বাই তে লাগিল।৩১-৩২ 

দুধ ও মহাঘন। ভীঘসেন পরিততুলা একটি তয্বর গঘাধায়ণ 
করত মছালৈনা আৰুশ করিও! লইছ। চপিলেন ॥ ০৩ 

তখন উর পক্ষের লেট সমস্থ যোদ্ধা দর্ঘ্যে ও গ্রজজনিত 
আগি ন্যাহ ছুত্েক্ষা সেই ভীবসেনকে নিৰকটে দেখিতে দর্খ 
হুইল ন! ॥ ৩৪ 

মারা । আপনার সৈনোর বিপক্ষে বে বৃহ নির্শ্বাণ করিছ। 
পাগুহৈরা অবস্থান করিতে লাগিলেন; উহার নাদ 'বন্নুত'। 
অর্জন উহাকে বঙ্গ! কবিতেছিলেন: হৃতর।- উহার কোন ডং 








৩৬১৪ 


হং প্রতিব্যহ তিষনস্তি পাওবাত্তব বাহিনীম্‌। 
অজ্ছেযো মানবে লোকে পাও বৈরভিরক্ষিত; ৷ ৩৬ 
লক্্যাং তিষ্ঠংহু লৈল্সেছু সূৰ্ধযস্তোদরনং প্রতি। 
প্রাবাৎ স পৃৰতো বায়ুনিরত্রে জনয়ির,মান্‌ ॥ ৩৭ 
বিধগ_বাতাশ্চ বিববুরনীচৈঃ শর্করক ছিশ: । 
রজশ্োক্চারত মহৎ তম আচ্ডাদয়জ্জগহ ৷ ৩৮ 
পপাত মহতী চো প্রান্ত সুখি ভরতর্ধভ । 
উচ্ভন্তং সূর্যমাততয বাশীর্য্যত মহান্বনা ॥ ৩৯ 

অথ সংনহৃদানেৰু সৈস্যেযু ভরতর্ধত ৷ 
নিল্রভোহত্াদ্যযো সরা; সঘোষং ভৃশ্চচাল চ ৷ ৪* 
বাশণীর্য্যত সনাদা চ স্ত্তদ। ভরতর্যভ ॥ 

নির্ধাতা বহুবো রাজন্‌ দিক্ষু স্বাস্থ চাভবন্‌ ॥ 


ছিল না, সকদদিকেই সৈকের দুশ চিল, উঠার ধ্বজ বিছাতের 
গাছ দর্ণখচিত একটি ধনু ছিল এবং পাওডবযরক্ষিত ও বৃষ 
হহুক্কলোকে অঞের ছিল ॥ ৩৪.৩৬ 

দুর্ধ্যোদ্ৰকালে সৈতকের! দক্কা' করতে লাগিলে, আকাশে 
দেখ লাখাকিলেও মেঘ গর্জন চটকে লাগিল এবং তুষারবিন্ুর 
সহিত বাস্ুপ্রবাঠ চলিতে দিল ৷ ৩৭ 

বাধ দুতল ১3তে কর মাক ভরি! লটহা সকল দিক্‌ 
নতিদুখে প্রধলবেগে চলিতে লাগি। 
অঞ্চকার জগৎকে আবৃত করি 

ভরত্তে্ট! বিশাল উদ্ধ/সকল পুনু ছইহা শড়িতে লাগিল 
এবং লেগ্ডলি উদীয়মান গুধ)মণ্ডলের উপরে দেন আঘাত করিয়া 
দচাণৰে বিশীৰ্ণ হইতে লাগিল ॥ ৬১ 

তরতত্রে্! সৈক্গণ যুদ্ধের জনা গশ্বত চটলে, সূর্ধ্য প্রতা- 






আর্ধাশাস্ত্র 


[ ভীম্মপর্বধ 


প্রাদ্রাসীদ্‌ রঞ্জস্তীতরং ন প্রান্তায়ত কিছ্ষন ৷ ৪১ 
ধবজানাং ধৃয়মানানাং সহস। মাতৱিশ্বনা। 
(কিডিউজালবন্ধানাং কাঞ্চনশ্রগ্বরাম্বরৈং ॥ ৪২ 
মহতাং সপতাকানামাদিত্যসমতেজ্জসাম্‌ । 
সর্ব; ঝনকনী্ূতমাসীং তালবনেদ্বিব ৷ ৪৩ 
এবং তে পুরুষব্যাস্র; পাওবা মৃন্ধনন্দিন্য। 
বাবস্থিতা: প্রতিবৃাহ তব পুত্রন্ত বাহিনীম্‌ ॥ ৪৪ 
আন্ত টব সঙ্জানো যোধানাং ভরতর্ঘভ । 
দৃষ্টাগ্রতো ভীমসেনং পদাপাণিমবন্থিতম্‌ ৷ ৪৫ 
ইতি প্রীমহাভারতে শতদাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীন্মপর্ানি এ্মন্ছগবগগাতাপধণি পাণ্ডবনৈন্তৰূহে 
একোনবিংশোহধ্যায় ॥ ১৯ 
হীন হইব! উদিত হইলেন এবং দাকশ শব্দসহকারে কৃমিবন্প 
আরম্ভ হইল | ৪. 
ভরওপ্রধাৰ রাজন! তখন শব্ব করি ভূতল বিদীর্ণ হইল, 
সকল গিকেই যহতর নির্ঘাত শু গুন। ঘাইল এবং তীহ দুলিষাল 
উদিত হইল; তাচাতে কিট ছানা গেল নাও ৪১ 
উচছ পক্ষেই ধংরসমূৰে কিন্িশীাল, স্ববর্মালা, উত্তম বর ও 
পতাকা বন্ধ ছিল এবং সে দৰঞ্জঞ্ডলি দুধের না উজ্জল ছিল। 
চঠাৎ বাছু আলি লেট ধন্গুলিকে কম্পিত করিলে, ডালৰনে 
হেছন 'বন্‌ বন্‌ শঙ্গ হন, দেটনপ ফন ঝন্‌' শ হইল রঃ 
পুরুৰলে ও দুঙ্ধামোদী লেট পাশুবেহা আপনার পুতের 
সৈন্যের প্রতিপক্ষে এইভপ বুং রচন। করিধ। অবস্থান করিতে 
লাগিলেন ৪ ৪৪ 
ভরতে! তখন লগ্গুখে ভীঘলেনকে গধাহ্ত্তে অবস্থিত 
ঘেখিয়। কুরুপক্ষীর যোস্ূগণের মন্দ হেন ্থলিত হই! পড়িল 8৪8 











পমকরহূতি বেষব্য। প্রীত শতপাহত্রী সংচিত। মহাতারতের ক্ষীক্মপর্ান্তর্দত এমন্তগ হরীতাপর্কের লৈনাবরণনবিধন্ষক 


একোলবিংশ অধ্যায়ের অদুবাদ লদাণ্ত) 


-এ 


বিংশোহধ্যায়ঃ। 
[ উভয়পক্ষয়োঃ সৈঙ্গানামবস্টিতি। কৌৱবসৈ্যানানত্তিযানঞ্চ ৷ ] 


ধৃতরাইট্ উবাচ । 
সবর্য্যোদয়ে সঞ্জয় কে হু পূর্মং 
যুযুংসবে দ্গ্বমাণা ঈবালন্‌। 
মামকা বা ভীশ্বনেত্রা: সমীপে 
পাণ্ডবা বা ভীমনেত্রান্তদানীন্‌ ॥ ১ 
কেবাং জঘস্টৌ লোম-্থর্ষো। সবার 
কেঘাং সেনাং শ্বাপদাশ্চাভঘস্ত । 
কেবাং ধূনাং মূখবর্ণাঃ প্রসন্না: 
সং স্থেতদ ক্রহি তব: বথাবং ॥ ২ 
সজয় উবাচ। 
উত্তে লেনে তৃল্যমিবোপবাতে 
উভে ব্যতে হৃষ্টকূপে নরেন্দ্র । 
উভতে চিত্রে বনরাঞ্জিপ্রকাশে 
তখৈবোভে ন।গ-বন্ধাশ্বপূৰ্ণে ॥ ৩ 
উত্তে লেনে ভীময্তপে মহত্যৌ 
তথৈৱোভে ভারত থুৰিবঞ্ধে । 
তখৈবোতে শ্বৰ্গজয়ায় নে 
তথৈবোভে সংপূকুধোপজ্ুষ্টে ॥ ॥ 
বিংশ অধ্যায়। 
[ উচ পক্ষের লৈন/গণের অধাস্থাত এবং কৌরংসৈরংদের 
সডিধন । ] 
সতরাষট্র বলিলেন, লগ! পেথ হইলে, তখন কাহার 
প্রথষে আনন্ৰিত ঘইৰাই ছেল নিকটে তুক্ধাণী হটৎ1ছিল? তীস্ব- 
পরিচালিত আমার পুন্তপণ 1 =/--ভীমপরিচালিত পাণুবের 1 ১ 
চজ, পর্ণ্য ও বান কাহ।ঘের প্রতিকূল হটছাছিল? হিংশ্- 
গধপণ ফাহাদের সৈন্যগপের থিকে গূরীপাত করিয়া ভব 
করিয়াছিল ? এই লবন বিষয় তুমি হখাহখতাৰে বল ২ 
নাজ বলিলেন,--মহার।দ ! উড দৈনাউ বেন সমান ক্ষণ 
|, ৰূহস্থিত উত সৈন্যই আনন্ৰিত হইছিল? 
কেই হন্রেণী নার আশ্চধ্য দেখা হাইতেছিল এবং 
নাই হত্তী, অর্থও রখে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৬ 
কান] উতর নৈনাই ভীবপদৃষঠি ও বিশাল ছিল। 
উত্তর সৈন্যকেই লহ করা ভুষধর বলিত বোধ হইতেছিল : বিষাতা 
খেন ব্রর্গলাতের জনাউ উতত দৈন/কে সরি করিখা ছিলেন এবং 


পশ্চাগুধা: কুরবো ধার্ডরাষরা: 

স্থিত: পার্থা; প্রচ সখা যোৎস্তদানাঃ। 
দৈত্যেন্বসেনের চ কৌরবাণাং 

দেবেশ্রদেনেধ চ পাণ্ডবানাস্‌ ॥ ৫ 
শীতে! বারুঃ পৃষ্ঠত: প।ণ্ডবানাং 

বার্তরাইন শ্বাপদা ব্যাস্ত । 
গজেম্রাদা; অদগ্জাংস্চ তান, 

ন সেহিরে ৬ পুত্রস্ত নাগা: ॥ ৬ 
ছাধ্যধনো হস্তিনং পণুবণ 

সবর্ণক্ ছাল: প্রচিন্নম। 
সনান্থিতে। মধাগত: কুক্ষণ।ং 





সংগৃগ্নানে। ব্পিতিমাগধৈশ্ড ॥ ৭ 
চহ্বপ্র হং শ্বেত, 

দৌণনীহগ রাগতে ছো্রঘাঙ্গে । 
তং সধতঃ শকুনি: পরতাট়ৈঃ 


সাধং গান্ধারৈঘাতি গাদ্ধাররাজঃ ॥ ৮ 





বহত লংপুঞ্য 1২ 

কুক্বংনীয তারের পূঞগণ দুঞ্যাপা হই) পুদিকে পশ্চিমা- 
তিনুখে অবস্থান করিতেছলেন “াগুবের। যুদ্ধানী ছুই 
পঠণ্চিমদিকে পৃন্মমুখ হইছ। রতিচাছিলেন এবং কৌরয্সেন। থেন 
বৈতাদেনার নান্ধ এবং পাওব সেন। দেন দ্ব-লেনার তুল। বলিয়া 
বোধ হইতেদ্বিদ ৪ ৪ 

পাত্তবগণের পিছনের দিকে ঈতল ধান ধহতেদ্িল। শৃগাল 
প্রভৃতি হিহশ্র অন্তগণ ব্ুতরাষ্টপূতদিগের প্রতি চাচির) রব 
করিতেছিল এবং আপনার পুত্রের হস্বীলকল পাণ্বপন্ধীর 
হদ্তিগণের তীর বন্ধ লভ করিতে পারিতেছিল না ॥ ৬ 

ছধ্যোহন এটি প্বণ, হ্ণকৃষণে ভূষিত, স্ব্ণজালে আৰবৃত- 
পৃষ্ঠ ও মছত্রাবী হস্বীর উপরে আরোহণ ক্রি কৌরব্গণের 
ঘৰো খাকিছা গঘন করিতেছিলেন। তৎকালে বানরা ও ছাগুধগণ 
ভাছার স্তব করিতেছিল। ৭ 

হ্খ্যোধনের সন্থকে একটি চঙ্ছের স্তাধ শুত্রবর্ণ ছজ ও 





০৬১৬ 


ভীম্মোহগ্রত: সবটসগন্ড বদ্ধ: 
স্বেতচ্ছত্র: শ্বেতধন্র: সখড়গাঃ । 
স্কেভোকীঘ: পাওরেণ ধরছেন 
শ্বেতৈরশ্বৈঃ শ্বেউশৈলপ্রকাশৈঃ ॥ ৯ 
ভন্ক লৈস্যে ধাৰ্ডরাষ্টরাষ্ট সবে 
বাহৃলীকানামেকদেশ: শলম্চ। 
থে চান্বষ্ঠা; ক্ষতিয়া যে চ সিদ্ধো- 
স্তঘা সৌবীরা: পকনদাস্চ শুরা: ॥ ১০ 
শোগৈর্ঘয়ৈ রুরংধো মহাত্তো 
হ্বোণো ধছুদ্পাপিরদীনলক্ক: । 
আন্তো। গুরু: প্রথিত: সর্বরাচচাং 
পশ্চাচ্চমুমিশ উব!ভিঘাতি ॥ ১১ 
বাধধর্ষত্রি: সর্বসৈ্তন্ত মবে। 
সরিশ্রবা: পুরু মিত্রো ভুস্চ। 
শাহা মংস্া; কেকয়াশ্চেতি সা 
গজানীকৈত্রাতরেো। যো(ংস্কমানা: ৫১২ 





বর্ণমালা শোভা পাটতেছিল এবং গান্ধারর1ও শকুনি গান্ধার- 
সৈশ্ত ও পার্বতা লৈশ্লের সহিত মিলিত হইছা লকল বিকে 
তাহাকে বেষ্টন করি! থাইতে ছিলেন ॥ ৮ 

শ্বেত ছত্র, শ্বেত দর্। শ্বেত উকীঘ এবং তরবারি ধারণ 
করিয়া, শ্বেতধগ ও স্বেতাস্বচুফ রখে আ.কচ হইব। 3 তীন্ম শ্বেত- 
পর্বতের শ্রাদ্ধ নমন্র ঠৈগ্ের অগ্রে অগ্রে গমন ফ্রিতে 
ছিলেন। ৯ 

গাছার সৈক্মধে বৃতরাষ্টপৃগণ লঞ্চলে বাহলীক নৈক্বের 
কিছদংশ, শলরাজ! এবং কমন, লৌবীর, সিকধু পঞ্চনদযেশীর 
যীর ক্ষবরিয়েরা অবস্থান ₹রিতেছিলেন ॥ ১৯ 

প্রার্ সকল রাজার গুরু, মহাবীর বলির প্রসিদ্ধ, বিস্তন্ধ, 
সাধারণ অধ্যবদারী ও মহাত্মা! ভ্োশাচার্যা ধহ ধারণ করিয়া 
রক্ত্ণ ঘোটকদুক ও স্বরচিত দুখে আরোহপপূর্বক ইন্রের ক্রায় 
কৌরবসৈক্ের পশ্ান্তার্গে মাইতে লাগিলেন ॥ ১১ 

বার্চক্ষত্রি, কুরিশবা, পুরুদিত, জয় এবং শা, যতন ও 
কেবাহেশীয়েরা সকলে, নার দুর্খ্যোংনের কতিপহ ভ্রাতা, ধাহারা 
হস্তী সৈকতের সহিত দুখ করিবেন, ওাঁহার। সকলে সমস্ত 
পনের দধ্যো গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ 


আযাশান্র 


[ জীশ্বপর্কং 


শারগ্বতশ্চোতরধনহায়! 

মহেঘাসো গৌতমশ্চিত্রযোধী । 
শকৈ; কিরাতৈর্ধ্বনৈ; পহনবৈষ্চ 

সার্ধ চমুমুৱরতোহভ্িবাতি ॥ ১৩ 
মহারখৈর্ কিভোজৈঃ লগত 

শুরাষ্টরকৈবিহিতৈরান্তশক্রৈ ॥ 
বৃহদ্বলং কৃতবর্ধাভিশুপ্তং 

বলং স্বদীয়ং দক্ষিণেনাভিঘাতি ॥ ১৪ 
সংশপ্যকানাময়ূতং রথানাং 

মৃতথার্জয়ো বানু নলোতি স্ষ্টাঃ। 
বেনাজুনত্েন রাজন্‌ কৃতাস্তরাঃ 

প্রযাতারন্তে ত্রিগর্ডা্চ শূর।: ৪১৫ 
সাএ্রং শতসহত্রস্ত নাগানং তব ভারত । 
নাগে নাগে ব্রথশতং শতমশ্ব। রথে রথে ৪ ১৬ 
অশ্বেহশ্বে দশ ধানুদধ ধাহৃক্ষে লতচমিণ; । 
এবং বৃঃচান্তনীকানি তীন্মেণ তব ভারত ॥ ১৭ 


মহাবসর্ধর ও বিচিত্র তোস্ধা, গৌতঘবংনীয মহাত্মা রূপাচার্য। 


গুরুতর তার গ্রহণ করিব শক, কিরাত, ঘ্বন ও পহলব সৈয্রের 
সহিত কৌরবসেন।র বামভাগে যাইতে লাগিলেন ॥ ১৩ 

মহারখ বীর বলিয়। প্রসিদ্ধ ও অন্থধারী বৃক্চি-লৈক্প, তোছ- 
দৈক্ত ও সুরাষ্ট নৈন্তগণ ধাহাকে বিশেধচাবে রক্ষা ফরিতেছিল 
এবং তীক্ম প্রভৃতিও ধাহাকে লবতোডাবে রক্ষ! করিতেছিলেন, 
আপনার দহাশকিলালী লেই সৈন্তের চব্বিশ চাগে ঈতবর্ধা সৰন 
করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ 

ছাজন্‌! 'আামর। অর্জুনকে আহ করব, জায় ন! হং আাদাদের 
মৃত্যু হইবে? এইছপ প্রতিজ্ঞ! কারা দশ হাজার লংশহাক এবং 
খস্ধে হশিক্ষিত ত্রিগর্তবেশছ বীরের! যে দিকে আঙুল ছিজেন, 
নেইদিকে ঘাইতে লাগিলেন ॥ ১৫ 

শুরতনব্দন! আপনার পক্ষে আরোহীমূক্ত একলক্ষ হী 
ছিল। খর প্রত্যেক হনতীর সঙ্গে একশও করিয়া রখ, প্রতোক 
খের সহিত একশত কৰিছা অশ্বারোহী, প্রত্যেক অস্থারোহীর 
নহিত ধণজন করিগা বহষ্ঠর এহ: প্রত্যেক বছরের সঙ্গে একশত 
করিয়া শসি চ্শদারী পথাতিক লৈন।, এইভাবে ভীক্ম আপনার 
গ্তগশক্কে হলক্মিত করিতেন ॥ ১৬:১৭ 





এককিংশোহধ্যায়: ] 


লব্ধ দাত; বৃঃং দৈব: গাস্তবনাসুৱম্‌ । 
দিবসে দিবলে প্রান্তে ভীগ্ব: শাশ্ডনবোইএ: ৷ ১৮ 
মহারঘৌঘবিপুল; সদূত্র ইব ঘোষবান্‌। 
ভীন্বেণ বার্ডরাষ্ট্রাপাং বৃহঃ প্রত্যঙ সুধো বুধি ॥ ১৯ 
অনন্তুরূপ! ধ্বজিনী নরেন্র 

ভীমা স্দীয়। ন তু পাণ্ডবানাম্‌ । 


দহাচার'চম্‌ 


৩৬১৭ 


তাং চৈৰ ম্যে বৃহতাং দস্পরধনা। 
ঘন্ত। নেতা কেশবস্াজ্নিস্ ॥ ২* 


ইতি জীমহাভারতে শতসাহস্র।াং সংহিতানুাং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্বপৰূৰি ্রীমন্ূুগ বদসীভো পৰি, সৈল্যবরপনে 
বিংশো হত্যায়; ॥ ২৯ iy 





প্রতিদ্দিন প্রাত:কালে দৈব, গান্ধধ, বাহুর ও মাছ এই 
চারি প্রকার বুকের কোন না কোন যু!হ রচন। করি৷ শান্বগ- 
নন্দন ভীগ্ন তাহার ল্গুখে খাকিতেন ॥ ১৮ 

ভীঙগ দুস্ধের সমর্রে বতরা্পুর্গণের বু পশ্চিম দুখ করিছা 
স্বাপন করিতেন; পেট ব/হে॥ মহে। বহপংখ)ক ছহারণ বীর 


খাকিতডেন এবং লদৃতের সাঙ্গ তাচাতে কোলাহল হইত ॥ ১৯ 

নরনাখ ! আপনার লেন। বহর ও ভীদশ। হইত; কিন্ত 
পাণ্ডবসেনা গেঙ্জল হইত না, তথাণি কু ও অর্গ্জুন বাহার 
মাদক হইতেন, দেই পাশধলেনাকে বচাশক্ষিশাণী ও ধুলা 
যলিয়। মৰে কৰরিডাম । ২+ 


উদ বেষব্যাসপ্রসীত শতলাংশ্রী সংহিত। ঘহাচারতের ভীত্বপধাস্ব্তি ভ্রহন্ধপধপণী 14: সৈনং্বনবিদদক বিংশ 
অধ্যান্ের অনুবাদ দমাপ্ত। 


একবিংলোহব্যায়ঃ। 


[ কৌরবলেন। দৃষ্ট। মুবিষিরস। বিষাদ:, শ্রকৃ্ণকরুণয়া জন্ুলাভে। বিত্ত ভীত নিগঞাগ্দু নেন মুগিগিপাদাশ্থাসদানধ । ] 


সুর উবাচ । 

বৃহতী: দার্ডরাষট্রন্ত লেনাং দৃষ্ট। সমুগ্ঠভাম্‌। 

বিযাদমগদদ্‌ রাজ! কৃতী পুতরো যুধিষ্ঠির; ॥ ১ 

বাং ভীগ্ষেণ ঢাভেগ্ঠং কলিত: প্রেক্ষ। পাণ্ডৱ; । 

অক্ষোভ)দিব সপ্র্রেক্ষ) বিবরণে নমত্রবীং ॥ ২ 

ধনঞ্জয় কথং লক/মশ্মাডিধোদ্ধ মাহবে। 

ধার্ডরাষ্টরে ধহাবাহে! যেঘাং যোদ্ধ! পিতামহ; ॥ ৩ 
, অক্ষেত্যোহুমতেরস্চ ভীগ্েপামিত্রকবিদা । 





[ ৰৌৱৰলৈনাগৰকে ঘেখিবা ঘুখ্ষিরের বিযাধ এবং ‘ঈীকৃকের 
কছশায় অহলাত হইবে’ এই কখা বলিয়া অর্জুন কর্তৃক 
দুথিউি্কে আশ্বালদান 1 ] 

সর ধলিনেন,__কুত্ধিনব্দন রাজ। ছুিতিএ চর্খ্যোধনের বিশাল 
দ্ধ করিতে উন্নত দেখি! বিৎর ছইয়। পড়িলেন 1১ 
দিতির তীক্বঘচিত শতেক বৃহ থেখিযা। এবং তাহাকে 
মনে করত বিবর্ণ হাই! অঞ্ছনিকে বলিলেন ॥ ২ 
be বুল! তীগ্ ধাহাধের হোস) হইরবাছেন, সেই 
বতরাষুজদের লহিত আদর! লখরাগলে কি প্রকারে বুদ্ধ 
করিতে দ্ধ হইব 18৩ 


A 






তে বয়: সংশয়ং প্রার্থা; সদৈনযা; নঞ্কষণ । 
কখমন্থান্মহাবাহাছথানং নে! তখিৱুতি॥ ৫ 
অধাম্ু নোহ ত্ৰবীং পার্থ: যূহ্চিএনমিত্রহ।। 
বিষগমিব সং্ল্র্ধ। তব রাদমনীকিনীম্‌ ॥ ৬ 





প্রন্রয়াভ্যধিকান, শূরান গুপযু কান বহুনপি । 
জয়ন্তযমতরা যেন তত্রিবোধ বিশাপ্পডে॥ ৭ 
ভিজ তে কারণং রাছন্‌ প্রবন্ষন/নন্থয়ুবে। 
নারদত্বম্বহিবেদ তীগ্-প্রোণো ৮ পাব ॥ ৮ 








খহাতেজস্থী ও শ্ব। উীচ্ঘ পান্রহষই বিধান অন্পসারে এই 

অক্ষোতা ও আডেছ বুহ রচন। করিাছেন ।॥ ৪ 
শ্রঘন ! পৈশ্তগণের দহিতই জান লংশদধাপন্থ হই! পড়িলাস 

ছে, কি প্রকারে এই হহাবুহ হইতে আদ1থের উদ্ধার হইবে 1 ৫ 

বান্‌। কু্ধিনন্বন হুৰিঠর আপনার নৈগ্ক দেখিয়াছি বৈৰ 
বিধ্ত্র হইয়া পড়িলেন। ডাহার পর শত্রহন্থ। অঞ্জন তাহাকে 
বলিলেন + 

প্রদানাখ ! বিশক্ষীরেরা অধিক বুদ্ধিনান্‌, ধীর, গবা এফং 
সংখ্যার বছতর হইলেও, অন্রপংখাক লোকের! ঘাহাতে তাছা- 
দিগকে জঙ্গ করিতে পারে, তাহা শ্রবদ করন ॥৭ 

পাুনম্বন রাঞন্‌ ! আংপনি কাহারও ঘোষ আবিঘার করেন 


৩১৮ 


এনমেবার্থম।শ্রিত। যুদ্ধে দেবাস্থরেইব্রবীৎ । 
পিতামহ: কিল পুর! মহেশ্াদীন্‌ দিবৌ কস: ॥ ৯ 
ন তথা বল-বীধ্যাভ্যাং জয়স্তি বিজিক্টিবব: ৷ 
বখা সত্যানবশংস্তাভ্যাং ব্েণৈবোস্থদেন চ ৪ ১০ 
তাজ,। সবমধর্মক লোভকোস্মমান্থিভা: । 
মুধ্যধৰমনহন্ধার! যতে! ধর্মস্ততো জয়: ॥ ১১ 
এবং রাজন্‌ বিজ্ঞানীহি এ্‌বোইস্মাকং রণে জয়: ) 
যথা তু নারঘ: প্রাহ হত; কৃষ্ণতততে। জয়: ॥ ১২ 
গুণসৃতে। জয়: কৃষে পৃষ্ঠতোহভোতি মাধবম্‌ । 
তদ্‌ ঘথা বিজনশ্চান্ক সপ্্রতিশ্চাপরো গুণ: ॥ ১৩ 
অনন্ততেজ। গোবিন্দ: শত্ৰুগূগেঘু নিবাথ্য ৷ 


{ ভীদ্মপবথ 


পুরুষ: সনাতনে। ক্রেধ বড কুক জুতো জয়: ॥ ১৪ 

পুরা শ্বেৰ হরিভূবা বিকৃষ্টোইকৃষ্ঠসায়কঃ ৷ 
হুরান্থরানবন্ূব্রবীৎ কে জয়্থিতি ৷ ১৫ 

অন কৃষ্ণ জয়েমেতি বৈরুত; ডত্র তৈজিতম্‌ । 
তংপ্রসাদান্ধি ত্ৰৈলাকাং প্ৰাপ্ত: শক্রাদিভি; সুরৈ, 1১৬ 
তস্ক তে ন বাখাং কাফিদিহ পশ্যামি ভারত 

ঘন্ত তে জয়দাশান্তে বিশ্বভুক্‌ ত্রিদিবেন্বর: | ১৭ 


ইতি গ্রীমহাভারতে শতসাহরযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্মপ্ণি জীমন্তুগবদগীডাপৰবণি যুবিষ্ঠিযাজ নসংবাদে 
একবিংশোইধ্যায়ঃ ॥ ৭ 





না; তাই আপনার নিকট সেই জ(ের কারণ বলিব। গেছি 
নার, ভীক্ম ও ত্োণ ই জানেন ॥ ৮ 

পূর্বে ধেৰাহুর-বযুক্ধের দমে পিতামহ তষ্কা এই বিষয়েই ইজ 
প্রভৃতি দেষগণকে বালা ছিলেন ॥ ৯ 

জয়াক্িলাধী বাকিগণ লা, গা, ধন্ট ও উঞ্চমন্বার। দেল 
ভর করিতে পারেন, বল ও বীর! লেন্স আহ করিতে 
পারেন না ১, 

আঅতএঘ আশনার। অচত্ারল্র উর সর্মপ্রকার অংশ 
ও লোড ত্যাগ করত উদ্মঘলহকাতে দুন্ধ করুন, ধেবিেন-_. 
যেদিকে বশ খাকিবে, দেই দিকে জত হবে ॥ ১১ 

রাজন ! আপনি এই গালিঞা রাধুন বে, নিশ্চই বুকে 
আমাদের জয় হইবে) ধেছেতু নারদ বলিযাছেন-খে ঘিকে 
কফ খাকেন, সেই দিকেই জয় হয ॥ ১২ 

জত ত' টৰ্ফের একটি গুণ; হতরাং দেই জঃ রুঞ্চের পিন্ধনে 
শিছনেই খাকিবে। অতএব জং থেবন কুকের একটি গুণ, তেষন। 


জরমক্ম্ধখি বেদব্যালপ্রশীত শতনাংশ্রী সংহিতা দহাকারতের 





গুকন্ধনের নিকটে অবনত খাকাও রঞ্চের আয় একটি গণ 1 ১৩ 

এই লনাতেন পুরুষ ভীচফ শতুসদৃঘত্োও নির্তম্বট ঘাকেন; 
কারণ ইহার (তেজ অনস্ব । অতএব কফ খোদকে খাবেন, লেই 
দিকেই জর হর ১৪ 

পূৰে দেবাহর-ুদ্ধের লমধে ঈনিই অপ্ষুমতেজ। ও অবার্থশত 
হরিতে প্রকটিত ছইয। বয়নিনাদে দেখগণ ও অনুরগণকে 
বলিয্নাছিলেন--'তোমাদের ছখো কেন পক্ষ ওতলাভ করিতে 
চাও? ১৫ 

তখন ধাছারা বলিষাডিলেন__আমরা আপনাকে আর 
করিহাই জন্ধলাও করিতে চাই, লেট দেবতারাই জনলাত 
করিথান্িগেন এবং লেট জীঁচরির অহগ্রচেই উদ্তু প্রভৃতি 
ছেঘতাগণ ভিন দাত করিয়াছিলেন ৪ ১৬ 

ভরতনন্ধন। অতএব লর্বসংছর্। ও জিকুতনাধীন্বর স্বযং কু 
ধাহার জয় কামলা! করেন, লেট আপনার ও’ এ দুঙ্চে কোন 
যনোবেষনার ফারপই আৰি ধেখি(ত পাই ন)॥ ১৭ 


ভীনপর্ানতগত ত্ীবহতগবগদীতাপর্কে। মুখিটির ও অর্জুনের 





সংবাধব্বিহক একবিংশ অধ্যায়ের ন্ধাদ লা) 


দ্বাবিংলোহঘ্যায়ঃ। 
(স্টিল রপযাত্া, ভীম নয়ো: প্রশাদা, কৌরবশৈচ্ঠানি সংহতু€ প্ীকজদযান্ছুায়োপাদেশস্চ। ] 


সঞ্চয় উবাচ । 

ততে যুধিষ্ঠিরে। রাজা শ্বাং সেনাং সমচোদক্সং ৷ 
প্রতিব্যছ্ননী কানি ভীন্মস্ত ভরতর্ষভ্ ॥ ১ 
বধোদিষ্টাস্তনীকানি প্রত্যব্যুহম্ত পাণ্ডবা; । 
বর্গ, পরমসিচ্ছ্ত্ত সবঘু্ধেন কুরন্ছা: ॥ ২ 
মধ্যে শিখডিনোইনীকং রক্ষিতং সব্যসাচিন। ॥ 
দৃ্টচ্যাযশ্চরাহপ্রে ভীমসেনেন পালিত: ৷৷ ৩ 
অনীকং দক্ষিণ: রাজন্‌ যুযুধানেন পালিতম্‌ ৷ 
মদত সাৰতাগ্রোণ শক্রেণেব ধনুগ্রত। ॥ 9 
মহেন্রঘানপ্রতিমং রখন্ত 

সোপদ্ধরং হাটকরয়চিত্রথ । 
যুৰিষ্টি: কাক্ষনভাগুযোক্ত 

লমাস্থিতে। নাগপুরস্ত মধেো ॥ ৫ 


লমুদ্ধিতং দম্তুশল!কমন্ত 
শ্ুপাণুরং ছত্রদতীব ভাতি। 
দ্বাবিংশ অধ্যায় । 


{ যুদিচিযের দুত্ধধাড।, ভীঘলেন এ জর্জুনর প্রণ।ল। এধং ক্ৌবয 
লৈনাগণকে লংহার করিবার জন) পর্ুনকে দীকক্চের উপদেশ । ) 
দাং বলিলেন,_ভারতশ্রে্ঠ? তাচার পর রাজ খুশির 
আপন লৈল্পগণকে তীন্মচিত বুছের ধতিবুছচাবে সঞ্জিবেশিত 
করিবার জন) তাহাদিগকে প্রেরণ ধরিংলন 1 ১ 
ক্রমে ফৌরবত্রে্ট পাওংগণ দ্ধ উম হ্গলা্ত করিবার 
ইচ্ছা করত পূৰ্কোক্রপে সৈগ্রগণক্ষে প্রতিনহরূপে স্থাপিত 
করিলেন) ২ 
অর্জুন বৃহের বধ্যস্থানে শিখর সৈ স্থাপন করিলেন এবং 
ধৃইছা৷ তাহার শঞ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তখন ভীমলেন 
গাহাকে রক্ষা করিতে খাকিলেন ॥ ৩ 
&, রান | বীরশোভাহ শোভিত, সাত বংশবে& এবং ইঞ্সের 
Y রর লাত্যকি পাপ্তবলৈক্তের দখিশডাগ রক্ষ। করিতে 
10 
সিটির হতিনৈরসখো থাকি ইন্জরখের তুলা এবং ব্রণ ও হতে 
বিটিজ একখানি রথে আরোহণ করিলেন, তাহাতে বুদ্ধের লমগ্ত 
উপকরণ এবং স্ব্দি ৰহতা ও ঘোক. ( রজ্ষুবিশেষ) ছিল &ধ 


প্রদক্ষিণ, চৈনসুপাচরন্ত 

মহরত: সংস্থতিভির্নরেন্ত্রম্‌॥ ৬ 
পুরোহিতাঃ শত্রুবধং বদলে! 

ভ্রক্মষিলিদ্ধা: শ্রাতবন্ত এনদ্‌ 
হপোম্ছ মস্বৈশ্চ নহৌত্ধীতি: 

সমস্বত: দস্থাগনং ক্রবন্ু:ঃ ॥ ৭ 


ততঃ স বস্ত্রাণি তখৈব গাশ্চ 

ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিষ্কান্‌। 
কুকততমে) ব্ৰাহ্মণদাগ্হায়৷ 

কুন যযৌ শত্রু উহামারশ: ॥ ৮ 


লহতরনথ্ধা; শঙকিন্ছিগীক 
পবাধাজাবনলহেঘচিত্রা। 
বখোহজুনস্ঠাক্রিরিবাঠিবালী 
নিহাজতে শ্বেত) শষ: ॥ ৯ 
তখন কোন এক পেবক ধুদিছিবের মনকে হিসস্বলিস্চিত 
পলাক।চুক অতি শব একটি ০% ভুলি গ্রিল এবং টঙাতে 
লেই ছয় হিপেষ শোভা পাত লাগিল ১ আর মছধিরা শষ 
করিতে থাকিয়া বাবাও ?:৭%একে হদক্ষিত কবিতে লাগিলেন ॥৬ 





শাহসদুহে মডিজ পুরোহিত, ব্রদ্ধনি ও পি্গণ দকল দিক 
হতে হুদিউিরের শঞ্চলংহাতের আনীর্্মাণ করিতে খাকিছ। 
মন্ত্রপাঠ ও গানতদূষই প্রভৃতি নিক্ষেপ করিঘা মঙ্গললাতের পচন 
করিতে লাগিলেন ॥ ৭ 

তখন কৌরবস্রেষ্ট মছান্থ। যুশিচিরও লেই আদ্ষলদিগকে যন্তু, 
গো, কল, পুষ্প ও প্বরণমূত্র দান করিতে খাকিথ! বেবরাজ ইক্তের 
ভা খহন কৰিতে লাগিলেন ॥ ৮ 

অর্জুনের রখ, শিখাত্রেবীদূক অগ্নির ভার শোভ| পাইতে 
লাগিল। করেন, বহতর পর্যোকৃতি রছতপ্, ব্হদংখাক 
কিছ্িণী, উততঘ খর্প ও লাখারণ স্বর্ণ থাকা তাহ। বিচিত্র 
হইয়াছিল এবং তাহাতে শ্বেত্বর্শ অধ ও হন্দর চক্র োজিত 
ছিল» 





{ ভীম্মপৰ্ধ 


৩৬২০ আা্ধ্যলাস্স 

তমাস্থিত: কেশবস:পৃষ্থীত: অনীকমধ্ো ডি&স্তুং রাজপুত্র হুরাসদস্‌। 
কপিধ্বদো গণ্ডিববাণপাণিঃ। অব্রবীদ্‌ ভৱতঞ্ৰেষ্ঠ: গুড়াকেশং জনাৰ্দন: ৪ ১৪ 

ধছধরো! যস্ত সম; পৃথিব্যাং বান্থদেব উবাচ । 
ন বিভ্ভতে নো ভবিত। কদাচিৎ ৫ ১- হ এৰ রোহাৎ,প্রতপন্‌ বলন্থে? 

উ্বিনৰ পুত্রসেনা- যে নঃ সেনাং সিংহ ইবেক্ষতে চ। 
মতীব রৌত্রং স বিভতি রূপদ্‌ । স এষ ভীত কুরুবশেকেরু 

অনারূবো য: সহজে! তুক্ধাভ্যাং ধেঁনান্থতান্ত্রিশতং বাজিমেধা? ॥১৫ 
নৱাশ্ব-নাগান্‌ যুধি ভশ্ম কুরঘ্যাৎ ॥ ১১ নীকানি বং 

ন ভীমসেন: সহিতে! যমাভ্যাং El 

বলা সাজ গৃহস্থি মেঘা টব রশ্মিমস্তম্‌। 
বৃকোদযো ররথপল্ত {} 
এতানি হব| গুরুত প্রবীর 
তর সিংহধতদৱখেলং কাক বৃদ্ধ: তর'্রর্ষডেণ ॥ ১৮ 


লোকে মহেষ্টপ্রতিমানকত৭ ॥ ১২ 
সমীক্ষ্য সেনাঞগতং ছুরালদং 
সংবসাধু পক্ধগত। যধা দবিপাঃ। 
বৃকোদরং বারণরাজদপং 
যোধাস্তদীয়। য়বিঘ্লবা: ॥ ১৩ 
ছার ভুলা বন পৃথিবীতে বাট এবং কখন এঃবেও না, 
শেষ অর্জুন গাতীবধঙ্থ এ বণ দর করিং লেট র'খে আক্োছণ 
করিলেন: তখন কুক তাহার জঙ্বরজ্ছু ধরলেন । ১ 
মহারাজ! থে নহাবাচ নিবন্ধ হট কেবল বাহসুগলঘার! 
আাছষ। অশ্ব ও হশ্বী বিনাশ +রিতে পারেন, সেট শ্রীষঙ্গেন 
আপনার পুতের লৈনা দঃ” করিবেন বলিছা অতি ভীষণ ছুটি 
ধারণ করিলেন ॥ ১১ 
লেই বৃকোষর ভীমলেন, নকুল ও সচছেবের দিত মিলিত হই 
নীমিছিত জছাযের রখ অ্গ। করিতে লাগলেন। তৎকালে দিংহ 
ও বধের নায় ধাহার। গমনভ্গষ। নততার হুচন। করিতেছিল, 
ঘিনি জ্বগতে ইঞ্সের লাদৃত্ত বারণ করিধা খায়ে এবং হত্তি- 
বুপ্ির তুলাই ধাছার দ্প রহিয়াছে, লেট ছু ভীমলেনকে 
পাশুবনৈনন্যের লক্গধব্তী বেখিয। ক্মাপনার পক্ষের যোদ্ধার! ততে 


ইতি গ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
তীক্ষপর্যণি শ্রীমতগবদগীতাপৰণি স্ীকৃষ্ণাদু নলংবাদে 
দ্ধানিংশোই ধায়া ॥ ২১ 


আকুল হট পদ্নিঘ্র হব্বিগণের নার অন্বির হইয়া 
পড়িল ॥ ১২-১৩ 

এই সময়ে ওগবান্‌ শ্রঠফ, পাওংলৈনামধাব্তী দ্র ও 
ভয়তশ্রেঠ রাজপুত অর্ভুকে বলিলেন $ ১৪ 

কফ বলিলেন, _এই দিলি ক্রো্াহলে (বিপক্ষ নৈনাকে লগ 
করিতে খাকিঘা আপন পৈন। হখে। রচিচাছেন। বিনি লিংকের ন্যায় 
আঘাদের লৈনাগণের প্রতি দুইপ।ত করিতেছেন এবং দিনি 
তিনশত অশ্ব দজ্ঞের হান করিখ।ছেন, ইনি সেই কুকবংশ- 
কেতু তীন্ম ॥ ১৫ 

হেহলমূহ যেমন দূর্ঘকে আবৃত হরে, লেইকপ এই দৈনাগণ 
মহাত্মা তীক্ঘন্ষে আবৃত করিয়া রাখিযাছে। অতএব পুরে | 
তুষি এই নৈন্যগণকে লংছার কৰিছ। ভরতবেষ ভীগ্মের সহি 
যুদ্ধ করিবার চেষ্টা কর ॥ ১৬ 


জনক বেদব্যালপ্রৰীত পত্তসাহ্শ্রী লংছ্ধিতা দহাভারত্তের ভীক্পর্বানর্গত শীবন্ধগনদৰীত।পর্কে হীরক ৩ পর্মুনদাদব্রক 
ছাৰিংশ অধ্যানের অহবাদ লঙগান্ত। - 


ভ্রয়োবিংলোহব্যায়ঃ। 
[ মর্ুনেন দুর্গ/দেব্যা: স্থতিদ তস্য বরলাত:, অর্ণুনকৃত-তুর্ান্তবপাঠদাহাস্াবর্ণনঞ্চ। ] 


সঞ্জয় উবাচ 
তাল: ষ্। বৃদ্ধা সমুপস্থিত। 
অঞ্জ্নন্ত হিতার্ধায় বুকে বচনমত্রবীং ॥ ১ 
7 = উীভগবান্ধবাচ 
গুচিডু দবা মছাবাহে! লংগ্রামাতিসূখে স্থিত: । 
পরাজন্থায় শত্তণাং দর্গাস্থোএ্রনূঢীরয় ॥ ৯ 
সঞ্জয় উবাচ 
এবদুক্োধ্জুম; লংখ্যে বাস্থুদেবেন ধীমতা ॥ 
অবতীর্য্য রখাৎ পার্থ: স্বোত্রমাহ কৃতালি; ॥ ৩ 
অর্জুন উবাচ 
নমস্তে লিদ্ধসেনানি আধ্যে মন্দরঝাসিনি। 
কুমারি কালি কপালি ঝাপলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥ ৪ 
ভদ্রকালি নমন্ত চাং মহাকালি নমোইগ্ক তে। 
চণ্ডি চ্ডে নমস্তভাং তারিনি বরঝমিনি ॥ ৫ 
কাত্যায়নি মহাভাগে করলি বিয়ে জায় । 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়। 

[ পৰ্মুন কর্তৃক দুৰ্ণাদেৰীর স্ততি, ঠাহার বরলাত, অর্দুব্রত- 
সুৰ্গাপ্তৰের মছিঘাকখন। ] 

লৱয় কছিলেন,--ছুর্ঘোধনের লৈল; ধুক্ধের জন) উপস্থিত 
হইঘ্বাছে দেখি ভগবান হর্ষ অর্ণুনের হিতের বিদিত এই 
ৰখা ঘলিলেন। ১ 

তগঘান্‌ কফ বলিলেন,_ ঘচাবাহ অর্জুন! তুছি পতিত্ত- 
চিত হইয়া ধুদ্ধের অভিমুখে অবস্থান করত শক্রগপের পরাকদ্ধের 
আনা দর্গান্তৰ পাঠ ৰয় ॥ ২ ys 

ললঙ ফছিলেন,--পরদজনী কফ এইকপ বলিলে, পৃালদ্দন 
অঞ্ুর রখ হইতে সমর্বদ্বে নাছিব। ক্বতাজলি হই দর্গাতব পাঠ 
করিতে লাগিলেন ॥ ও 

অর্জুন খলিলেন/ নিচ্ধসেনালি! আর্ধ্যে ! ছন্বরাশিনি { 
কুর্ধারি। কালি! কপালি! কপিলে! কঞ্চপেদ্লে! আপনাকে 
নৰন্ধার করি ॥ ৪ 

তজকানি! আপনাকে নদক্ার, মহাকালি! আপনাকে 
নঘন্ধার, ' চত্তি! চণ্ডে! ভারিশি। বরবর্ণিনি! আপনাকে 


সমন্বার ॥ ৪ 
কাত্তাছনি{ হচাডাগে! শিৰিসিষ্ছ- 


৪৫৫ 


বিরহে! জছে। 


শিখি পিচ্ছধ্বজধরে নানাতরপভুষিতে ॥ ৬ 
অটশৃূলপ্রহরণে খড়াখেটকধারিলি 1 
গোপেহ্বস্তামুজে জোষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ধবে ॥ ৭ 
মহিধাশ্থবক্প্রিয়ে নিতাং কৌশিকি লীতবাসিনি ) 
আট্টহাসে কোকমুখে নমন্রেংস্ত রণগ্রিয়ে চ ৮ 
উৰে শাকন্তুরি শ্বেতে কঙ্ে কৈট চনাশিনি। 
ছিরপ্যাক্ষি বিনরপ!ক্ি সুধ্ত্রাক্ষি নমোহস্ত তে ॥ ৯ 
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ক্ষানো জাতবেদসি ৷ 
ন্বকউকচৈভোমু নিত্যং সচিত্বিডালয়ে ॥ ১ 
বং ্রহ্ধবিদ্তা বিভ্ভানাং মহানিত! চ দেহিনাস্‌। 
স্কন্দমাতর্গবতি ছুর্গে কাম্থারবাপিনি ॥ ১১ 
হ্বাহাকার: হবধা৷ চৈব কল কাষ্ঠা সরস্বতী । 
সাবিত্রী বেদনাতা চ তথা বেদাছু উচ্যতে ৪১২ 
গ্ততালি বং মহাদেবি বিশুন্ধেনাম্বরাছুন]। 

জয়ো। ভবতু মে নিত্য: ঘংপ্রসাদাদ্‌ রপাজিরে ॥ ১৩ 


ধ্ৰজঘরে ! লালাডরপভৃবিততে আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ 


অাশ্লাঙ্ছে!  খজাবসীগাঞিনি? কফাছজে। 
নন্ৰগোপৰুলোস্ধবে! আপনাকে নমন্ধার ॥ ৭ 

দর্ষহ। মহিিরক্ষপ্রিধে। কোৌনিকি । নীতযসনে | অষ্টছাসে। 
চক্রবাকবদ(ন ! রপগ্রদে। আপনাকে নমস্থার ॥ ৮ 


সর্কাৱে চে ৷ 


উদে। শাকস্নি। শ্বেতে! কক্ষে! কৈটরনাশিন। 
পীত্তনহনে! বিকৃত্বলঃজনে।  নতিত্মনগনে! আপনাকে 
নদন্কার ৪৯ 

যেবভিমহাপুপ্যে। বেবছিতে। প্রাচী'লজ্ঞাতে। সর্ব 


জুীপনথ ু্গদেবতালঘধাসিনি ! ব্দাপনাকে নমস্কার ॥ ১৮ 
কাঠিকেদবজননি! ওগধতি! ছর্গেঃ সহারণাধাসিনি। 
আপনি বিস্তার দখো বন্ধবিদ্া এবং প্রোশিগণের মঙ্থানিজ ॥ ১১ 
ভানিগণ আপনাকে স্বাহা, সখা, কলা, কাটা, দরস্বডী, 
বেষদাডা গান্ধী এবং উপনিষৎ ধদিয়া খাকেন ॥ ১২ 
মহাঙ্গেৰি। আছি পবিআচিতে আপনার স্তব করিলাম! 
ভুতরাং আপনার অরুগ্রচে দদযাজণে সর্ধহাই আদার দয় 
হউক ॥ ১৩ 


৮৮১১ 


কান্তারয়ছরগেষু 'ভক্তানানালয়েসু চ। 
নিত্যং বসমি পাতালে মৃদ্ধে ডয়সি দানবান্‌ ॥ ১৪ 
্বং আভ্তলী মোহনী চ মায়া ঘ্রী: শ্রীত্বথৈবচ ৷ 
সন্ধ্যা প্রতাবর্তী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১৫ 
তুষ্টি; পুষ্টি ্তিদাণ্ডিক্চন্্াদিত্যবিবধ্ধিনী । 
কৃতিত্ব তিমতা! সংখো বীক্ষাসে সিদ্ধ-চারণৈ & ১৬ 
সঙ্গর উবাচ 
ততঃ পার্থস্ক বিজ্ঞান ভক্তিং মানববংসলা। 
অন্তরীক্ষগতোবাচ গোবিদ্দস্যাপ্রত: স্থিতা ॥ ১৭ 
দেব্বাবাচ 
শ্বপেনৈব তু কালেন শক্রন্‌ জেঘালি পাণ্ডৱ । 
নরম্বদসি দুৰ্ধৰ্ৰ লারায়পলহায়বান। 
মজেয়ম্ং রণেইরীধামপি বঙ্ছনৃত: ্য়স্‌॥ ১৮ 
ইত্যেবযুক্ত,। বরদ! ক্ষণেনাস্তরধীয়ত । 
লা বরং তু কৌত্তেয়ে! মেনে বিজ্ধঢমাম্বন; ॥ ১৯ 
আরুরোহ ততঃ পার্থে। রখং পরমসম্মতম্‌। 
_আাপলি লর্বদাই ভকগণের ছন। মলরশো, ভালে 
দর্গমহেশে, ভক্তগলের গ্ধে এবং পাতালে বাস করেন, আর যুদ্ধে 
লানবহিগকে অয করিব খাকেন। ১৪ 
আপনি তি, মোহিনা, বায, লক্ষ, লক্ষী, সন্ধা, নীতি, 
প্রকৃতি ও জগতের জননীন্বপ। ॥ ১৫ 
“দেষি ! আপনি তুই, পুরী, সৃতি, চজ ও হুর্ধোর উজ্জলতা- 
কারিশী দীপ্তি এবং ল্পযদিগের সম্পত; আর যোগিগন ও 
পরিজ জকগন ধ্যানে আপনাকে গেখিযা ঘাকেন। ১৯ 
সহ্য ফহিলেন,-_“ত/ছার পর মানববৎসলা দুর্গা অর্জুনের 
ভক্তি জানিযা ভীকফের সমুখে আকাশে খাকিয়াই বলিলেন ১৭ 
র্গাদেবী বলিলেন চুর পাতুনন্দন! তুমি খত 
অন্পকালের মধ্যেই লফগণকে জয় করিতে পায়িবে | কারণ, স্ব 
নারাহণ' তোদার লা এবং তুমিও সহবি নরের অবতার, 
করে ইন্রেরও বের ॥ ২৮ 
এইকথা ধলিয। হর্গা সেই স্থানেই অন্ত্িতা হইলেন) শর্ত 
বর লাভ রিবা ন্জেঘের জয় হইছে বলিয়াই মনে 
করিলেন ॥ ১৯ 
তাহার পর অর্ধুন নিঙ্গের উদ রখে আরোহণ করিলেন 
এবং কক ও অর্জুন এবরখে খাকিছ। দিব। শহর ধ্বনি 
করিলেন ॥ ২৮ 


আর্ধাশান্্র 


( টী্ষপর্জর 


কুষ্কার্ডুনাবেকরথে দিবোঁ লম্খৌ অদধ্যত্য ॥ ২০ 
য ইদং পঠতে স্তোত্রং কল! উত্ধায় ঘানবঃ॥ 

যক্ষ ক্ষ:-পিশাচেভোঃ ন তয়ং বিদ্যতে লদা ॥ ২১ 
ন চালি রিপবন্তেভা: সরপাস্া বে চ দংর্বিপঃ। 

ন ভয়ং বিদ্ধতে তলা সদা রাজকুলাদপি ॥ ২২ 
বিবাদে জরয়সাপ্রোতি বন্ধে সূচ্যতি বন্ধনাৎ। 

দুর্গ তরতি চাবশ্র: তথ! চৌরৈবিমূচাতে ॥২৩ 
সৃ'গ্রামে বিজয়েদিতা: লক্ষ্মী: প্রাপ্তি কেবলম্‌। 
আরোগাবলসম্পন্লো জীবেদ্‌ বর্ষশতং তথা ৪ ২৪ 
এতদ দৃষ্টং প্রসাদাৎ তু ময়! ব্যাসম্ক বীমতঃ | 
মোহাদেতৌ ন ছানি নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ২৫ 
তব পুতা দুৱাত্ানঃ দরে মন্যশানগাঃ। 
গ্রাণ্তকালমিদং বাকা: কালপাশেন কুষ্টিতাঃ ॥২৬ 
দৈপায়নো নারদশ্চ কাথা রামস্তখানঘ: ) 
অধারয়ংস্তধ সৃতং ন চাসৌ ন্‌ গৃহীতবান্‌॥ ২৭ 


যে ছাহথ প্রভাতে গাত্ঞোখান করিহ। এই পুব পাঠ করে, 
তাহার কধনও হক্ষ, রাক্ষপ ও লিশাচের চয় খাকে না। ২১ 

কিংবা তাহার শত্রু ছব না, আর দর্পপ্রভৃতি থে সকল দখী 
আছে, তাহাদের ভঙ্গ বারাজফুলের ভাও তাঙার ছয় মা ॥ ২২ 

সাচ্থছ বিবাদে ( মোৰক্ষমাদ ) জালাভ করে, বন্ধলোদ্ধ বন্ধন 
হইতে দৃক হৰ, পথিক নিশ্চয় হ্গম অরণ। প্রভৃতি হতে 
উত্তীর্ণ হইদ। খানকে এবং গৃহস্থ দশ্গার হস্ত হইতে নিস্তার 
পা 8২৩ 

দর্বদাই ধুন্ধে বিভয়ী ছয়, শ্রেষ্ঠ দষ্পন লাত করে এবং 
আরোগা ও শক্তিদস্পর ছইয়। শত হংলর পর্ধান্ত ্বীবিত 
বাকে 1২৪ 

আমি পরদূজানী বেদ্য্যাদের সছগ্রছে এই ঘটল! যেখিয়া- 
ছিলাম । কিন্তু হষ্টচিত ও ক্রোধের বশধততী আপনার পু্গণ সকলে, 
ঘোষবশত: গীৰুষ্ণ ও অর্জুনকে নারাংণ ও নয় ক্রি বদিয়। জানে 
না এবং কামপাশে বন্ধ হওয়ার বুদ্ধি স্বর হইরাছে বলিয়া আদাদের 
কালোচিত বাক19 শোনে ন! ॥ ২৫-২৬ 

নিষ্পাপ বেদব্যাল, নাং, কথ ও পরশুরাম আপনার পূরকে 
দুদ্ধ কৰিতে নিহে কহিথাছিলেন। কিন্ত লে তাহা আ্রাঙ্ করে 
নাই ॥ ২+ 


চধিংশোহখায়:] 


হত্র ধর্মে হাতি; কাদির শ্রী: কন্তধা মতিঃ। 
হতে! বর্মন্তত; কষে হত; কৃষ্ণস্ততো জয়: ৫২৮ 


মস্বাচাৱতগ্‌ 


৩৬২৩ 
ইতি প্রীমহাচারতে শতসাহম)াং সংহিতাঙ্জাং 


বৈয়াসিক্যাং ীম্পর্থনি শমন্ুপবদগীতাপৰঁনি 
ছর্গাস্তোত্রে ত্ররোবি:শোধংল্যার: ॥ 





দে পক্ষে ন্যায় তেজ, কোমলতা, সজ্ঞা, বৃদ্ধি ও ধর খাকে, 


সেই পক্ষেই ই খাকেন এবং বে পক্ষে কৃষ্ণ খাক্ষেন, নেই পঙগেরই 
জন্থ্দ্ব ২৮ 


উনি বেধৰ্যাদপ্রৰীত শতঙগাহতী সংচিত। মহাভারতের তীকর্াতি উবাদীপাপর্কে দর্ণালোত্রবিবযক রয়োৰিশে 
অধ্যায়ের অহু্যাদ লঙগাত। 


চতুধিংলোহব্যায়ঃ। 


[ পৈশ্গানা; হরসুংসাহফাবিকত্য 
ধৃতরাষ উবাচ ॥ 
কেবাং গ্রহষটান্ততরাগ্রে যোধা বুধান্তি সঙ্গ 
উদপ্রদনস্য কে ব! কে বা দীনা বিভেগুল: ॥ ১ 
কে পূর্ব, প্রাহরংস্তয় দৃদ্ধে গগ্রকম্পনে । 
মামকা; পাগ্ডবেয়। ব। তস্মমাচক্ষ। সময ॥ ২ 
কক্স সেনাসদূদয়ে গন্ধমাল)লমৃষ্ঠব: । 
বাচঃ প্রদক্ষিণ[6ব ঘোধানাদত্িগঞ্তাদ্‌ ৪ ৩ 
লজ উবাচ । 
উভয়োঃ সেনয়োস্তর যোধা জহযবিরে তদ।। 
অজ: সেমাঃ স্বগন্ধানামুভগত্র সমুদ্ধব: ॥ ৪ 


ধৃতরাষ্ট্রদ্া স্জয়েন সহালাপ: । ] 
সংহতানাসনী কানাং ব্বাঢানাং তরতর্ষভ। 
সংসর্গাৎ সমুদীর্ণানাং বিঘদ: স্বমহবানভুং ॥ ৫ 
বাৰিত্রশব্দপ্যমূল: শদ্ঘতেরীরিনিঞ্িত;। 
শৃৱাণাং রণশূরাণাং গড তামিতরেতবছ॥ ৬ 
উভয়ো; দেনগো রাজন মহান বাতিকরোইডবহং । 
ল্সোন্তং বীক্ষমাণানাং যোধান।! ভরতর্বভ ॥ 
কুঙরাপাঞ্চি দাত: সৈচ্ঠানা? প্রগ্যভাম্‌॥ ৭ 
ইতি মহাভারতে শাহর: ল'হিতারাং বৈয়াসিকাং 
ভীগ্মপর্ধনি ভমদ্ুগবদ্রী তাপধণি ধতরা্-সঙ্গয়নংবাদে 
+ চতুবিংশোহঞ্যায ॥ ২৪ 





চতুৰিংশ অধ্যায় । 

( লৈরছিগের হখ ও উৎলাহ বিধা পদের লহিত দ্তরাষ্্রে 
খ্বালাপ।] 

রাষ্ট্র হলিলেন-_স্চ্! তখন কোন্‌ পক্ষের যোদ্ধারা 
আনন্বিত হই গ্রথছে দ্ধ কারঘাছিল? কাহ।থাই হা উৎসাছে 
উৎ্রচিত্ত ছিল, ফ্ষাহারাই বা কাতর ও বিষ্চিত। হইয়া 
পডিয়াছিল। ১ 

লঙ্গর। দেই হংকম্পজনক দুদ্ধে কোন্‌ পক্ষ প্রথমে প্রথা 
করিছাছিলা সামার পুত্রের? ন/পাওবের!1? তুমি আমার 
নিকট তাহা ৰদ ২ 
*. কোন্‌ পক্ষের দৈন্যমঘে) পুশমানার দৌরড বাহির হইতে 
ছিল এবং কোন্‌ পক্ষেরই ধা গর্জনকারী যোস্কগণের দ্গিপ 
বিকৃ-দিযা বাছু বছিতেছিল ? ৩ 

প্রীদঙ্গহধি বেদনা লপ্রবীত শইলাভত্রী লংহিতা মহাভারতের 

হিৎকে চতুবিংশ অধা! 


লঞ্চ বলিলেন--মহারাছ ৷ লেট দমরাগণে তখন দুই লক্ষে 
যোদ্ধার(ই আনন্বিত হইয়াছিল, তু পক্ষের লৈঙ্সগণেয় মখ) 
হইতেই গৌযত বাহির হৃটডোছিল। ৪ 
তরততরে্ঠ। সন্দিলিড, বুছডাবে সরিযেশিড এবং দমরোৎ- 
সাহে উদ্ধত উতত সৈনে)র সংশ্রবে গুরুতর লাংঘথ হৃইৰাছিল।॥ « 
শব্ধ ও তেরীর শখ, অন]1৭) বানের শব্ধ এবং পরস্পর 
গর্জসঞ্ধারী লঘরহক্ষ হীরগণের কোলাহল ছিলিত ছুই তৃদূল 
= হইয়াছিল ॥ ৬ 
ভরতলেষ্ট রাজন্‌ ! উড সেনারই প্রদান যোদ্ধারা, সাধারণ 
লৈনাগণ ও হত্তিলনূহ আনন্দিত ছট্ছ। পরস্পর বরশন করিতে 
খাকিছ। গর্জন করিষাছিল, পরে তাহাদের গুরুতর লংহধ 
* হইঘাছিল। ৭ 
স্তীত্মণর্কাস্ব্ত ঈীনন্ধগনচ্টীতাপফে বৃতরাষট ও দ্জদের লংবাদ- 
[ন্কের জন্থব)9 লা? 


তার ছুখের লেশনান্ থাকে না) “বে বাকি নিগডভাসে জানত 
জান্তে পারে, ভার সমুদয় কামন! পরিপূর্ণ হয়।” “সত্ান্বঙপ আনা 
হতে স্থাবর“ছঙ্গঘান্থক জীবসকল উৎপন্ন হয়ে কর্ণএ্রবাহে জীবিত 
থাকে।” “লত্য শ্বভাবতঃ নিগুল, বখন উহা সপ্তণ হয়, তখন 
উহাকে ঈশ্বর, ধর্ণ, জীব, আকাশাছি ভূত ও জয়ারুজাদি প্রাণী এই 
পাচ প্রকার বলে নির্দেশ করা হায়।” আমি এই অমুসীডায় 
ভ্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনের জগ্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্রাদি এই 
চারি বর্ণ, ব্রক্ষচর্ধয-গার্হস্থা-বানপ্রন্থ ও সঙযাল চারি মাশ্রম, নিত) 
চতুপপদরূপ (তপস্থা, শৌচ, ধয়া, সত)) পাদচতুটচ-যুক্ত ২, 
বশ্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুবর্গের ও বিঃ লোকের! ত্রক্ষভাবলাভের 
নিমিৱ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, সেট শুভছনক পথ দলছি। 
যোগিগণ আান্মডঞানলাতের জন্য তপস্তা যোগান্যাস করেন। 
যতদিন হোগুংদর আত্মজ্ঞান না হয়, ততদিন তারা জোতিআাকাশ- 
আগিতা-বাযু-্্র-শ্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বি[ভিগ্ররপ দর্শন করেন। 
আন্বন্ছান লে বিভিন্ন ছান লোপ হয়, তাদের হৃদয়ে একমাত্র 
্র্ষঈ উদ্মাসিভ হন। সর্ধবন্থতের ছিতকর লবগ্ডণের ঝথা। বলেছি, 
যথা-- আনন, প্রীতি, উদ্রতি, প্রকাশ, সুখ, বদাশ্যতা, অভয়, সাম্মোষ, 
শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমতা, সতা, সরলতা, আক্রোধ, শৌচ, 
দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অভজ্দিতা, 
অন্বশংসতা, অসম্মেহ, সর্ববন্থতে দয়া, অন্তুরতা, হর্ষ, তুষ্ট, বিশ্ময়, 
বিনয়, সাধুব্যবহার, শাস্তিকার্ধ্যে সরলতা, বিশুদ্ববদ্ধি, পাপকার্ধে 
নিবৃত্তি, ধঁদালীশ্য, বরহ্ষচর্ধ্য, অনাসক্তি, নির্মম, কলকামনা পরিত্যাগ 
ও নিত্যধৰ্শের অমুশীলন__এ সকল কার্থা সবগুণ হতে সমূংপন্ন হয়। 
যে ত্রাহ্মণগণ এ সকল আতর করে ক্রমে ক্রমে শা্রত্রভান-ব্যবহার- 
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সেবা-দাঙ্রয়-দান-হন্ঞ-অধ্যয়ন-ত্রত-প্রতিএহ-ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা 
প্রদর্শনিপূর্ব্যক পরত্রগ্থে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ ছল, ভারাই ধখার্থ 
সাধুদশ_এট ভাবে আমার ভগবন্ধর্মের উপদেশ অনুষীতায় 
করেছি। যখন আমার এই ধর্ম্মের গ্রানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত করবার ছন্ত আনি সাকার সঞ্ডপন্রপ ধারণ করে জগতে 
আবিষ্ঠত হই। ধৰ্শ্ম আশ্রণ ঝাতীত জীবের পরম কল্যাণ কিছুতে 
হতে পারেনা, আই আসি আমি ধর্শ্মপ্থাপন করবার জগ্ক ; যুগে 
যুগে এসেছি, ভবিশ্যৃতে মাস্‌বে। । 
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হইতে প্রকাশিত ও শ।%তগবান প্রেস, নহামিলন মঠ, পি. উররিউ- ডি. রোড, কলিকাত্রা-৩৫ হইতে মুত্বাপিত। 





শবস্রগুরবে নদ; হ 


ওস্কারমঠ 
১৬১৬১ 


ভ্ৰজ্তনাশ্ব-গাল্ী 


সনানন্দনয়ি দা করুপাময় গুনের ৷ 
সদানন্দ্মফ্ি মা করুণাময় গুরুদেব! 
সদানপ্দনয়ি মা. করুণাময় গুরুদেব ! 


যদা। ষদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্রানির্ভবতি ভাত? 
অস্যু্থাননংঘ্্ত) তনাস্মানং স্জ্জান্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রোগায় সাপুনাং বিলাশায় 6 দৃ্বতাম্‌ । 
ধর্ক্মসংস্থাপনার্থায় স্বামি যুগে যুগে ॥ 


যুগে যুগে হই আবিষ্ৃতি আমি ধৰ্ম্ম স্থাপিবারে । আমি উক্তবকে 
বলেছিলান হে উদ্ধব ! অ্রন্ধাসম্পন্ন হয়ে লোকপাবনী নিরতিশয়- 
মঙ্গলকার্রিদী আমার কথা শ্রবণ, নিরস্তর মগীল্প জন্ম- 
কর্ম্মকীর্ততন, অশনশ্মর্ণ ও অভিনিবেশসহকারে ধারণ করুলে এবং 
আমার আশ্রিত থেকে আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম কাম ও অর্থের 
আচরণ কর্লে, লোক সনাতন-স্বর্ূপ আমাতে ভক্তি লাভ কর্তে 
পারে। 
আমি মানবগপের কল্যাশের জন্য জ্ঞান, কর্শ্ম ও ভক্তি এই 
তিনটি যোগ বলেছি ৷ ধীরা কর্ম্দে বিরক্ত হয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন, 


চি 


৯৯ সপ? 


হা 


হহাতারতত_৩৫-৩উ 


১৩৭৮ একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্য! 
ব্যাস Ly 
৬. _ 


স্পিন 


শ্রীশ্রী সীভাব্ৰাসঙগাসওক্ষান্সনাল তালি 
শ্ৰীদন্মহখিবেদব্যাসপ্রণীতম 


মহাভারতম্‌ 
ভ্ীজীঠারজীমৎপীতাঝ/মদ।সোক্কাযুনাথমহার।উ উতবঙ্গ ভাধানুঝদসাহিতম্‌। 
‘ 


€ অঙ্গ আপলিক = 
আবাগকালা এই পুস্তক এল 





তীয় পদালাদিকী পুথি 


সবকারমা 









যুগ্ম-মম্পৃজক 
মহামহোপধ্যায় শ্রীক।লীপদৃতর্কাচার্য্য স্ব ্সীঞ্রীজীববভটচ।্যন্যায়তীর্থ 


দহ-দম্পুজক সঞ্ঘ 
্রঙ্ষামাশ্ধর বিস্াড়ঘণ হররদু্বাথ ্াবা-বাক বণ চীৰ 


জীহরিন।রায়ণ তর্ক-বেদ্-ব্য।করণতীর্থ শ্রীামরজন কাবা-বাকধণঠীধ 


ঘুগ্ম-কর্ম্মাকিষ্তর £_ 
শ্ৰীসতাযধৰ্ম্মপ্রচারসজ্ঘ 


কিছুর বিনল নন্দ 

ডাঃ জীজ্জিতেএনাথ দে, এম বি, 

ডি. ও. এম . এদ, ডি.পি.এইচ., 
ডি-টি.এন, এণ্ড এইড. (লণ্ডন) । 
এফ.আর.এস্‌টি.এন এণ্ড এইচ (লণ্ডন) । 
কার্য্যালয় £- 

৩৮ লি, বিধানলরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড) কলিকাতা-৬ (ফোন লং ৩3-১৯০৮) 


{ বাঘিক মুল। সড়াক ১৫:০০ টাকা প্রতি সখ ১০ টাকা] 


নিয়মাবলী 


৯.৩ ১৫ আর্ধাশা্র শাহর সাসিক পত্র। প্রতি মানে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হুয়া -:$ 
আঘাচ় (জুন-ছুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ধারস্ত। বাখিক গ্রাহকদূল। ভারতে ও পূর্ববঙ্গ 
সভাক ১৫"০* টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৫ ন; পয; অস্ত্র বাক লডাক ১-** টাকা, প্রতি 
লখ্যো। ২'** টাকা! মাত্র । গ্রাহকমূলা অগ্রিম দেয়। 


২। এই মাসিকপত্ে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, এজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ শ্বতিএ্রন্থ, 
জীবাল্পীকি-রামারণ, প্রীবিসুপুরাণ ও শ্রীমন্ধাগ্ববত প্রকাশিত হটয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত 
হইজেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশা্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে । 


৩। মসিকপত্র-সক্রান্ত কোন অভিবোগ থাকিলে "সম্পূরক মার্বাশাশ্র, 
ভ্রীলীতারাম বৈদিক নগ্রাবিষ্থালয়, ৭১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, ঝলিকাতা-৩ এট ঠিকানায় 
ছানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মানিকপত্রের প্রাপ্থি-অপ্রত্িবিষয়দ্ পতাদি “সঞ্চালক 
মার্ধ্যশাস্তর, ৩৮সি, বিধান সংশী, কলিকাতা-৬” এই ঠিকানায় জানাইবেন। 

মনি-মর্ডার কূপন ও পত্রাদি,ত গ্রাহকগণ নাম, ঠিকালা ও গ্রাহক-নস্বর সবর ম্পষ্টডাবে 
লিখিবেন ॥ ঠিকানা-পররবর্ঠন পূর্ববর্তী বাংলাঘানের সধো, অবশ্যই জানাইতে হটবে। 


৪। গ্রাহকগণ্রে পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল বাবস্থা শীস্রঃ গ্রহণ কর। হয় 
কিন্ত প্রয়েজন বনে লা করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশ। করিলে 
পত্রদাতা জববাধী-পত্র ( রিগ্লাঈকার্ড ) পাঠাইবেন। 


৫। মর্ধাশস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাবার নির্চেল থাকিলে গ্রাহকগণকে 
পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবন্তই দিতে হটবে। ডাকযোগ বাতীত কার্যালয়ে আলিয়। বা মস্ক কোন 
উপারে গ্রহণ করিলে তাহ! দিতে হষ্টবে না। 


৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব 
গ্রহণ কর! সম্ভব নহে । নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহ! ক্রমশ; পূরণের চেষ্টা চলিডেছে। 


সম্পৃছক-_আধ্যশাা 
প্রীীতারামবৈদিক দহাবিডাসর় 
৭২, পি, ডব্লিউ, ভি রোড 
কলিকাভা-_৩4 
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জীতীঠাকুর্রীমৎ্লীতারামদাসওকারনাথঞবভিত আর্ধয শান্তর 


সমহ্হাক্ভান্ভাল্তর্গীভ্ি- 


ভীত্পর্ক্বোক্ত- 


শীলুভ্গ্গান্বলুলীভাপার্নি 
গ্রমদ্তগৰদ্যীত৷। 


সর্বপাক্্পারক্গত-পরমাচার্ধ্য-প্রাশ্রধরত্বামিকৃত-স্ুবোধনীটীক।-সহিত। । 


প্রপ্রঠাকুল প্রীমণসীতারামদাসোকারনাযমহানরাজক্ৃতবঙ্গভাষান্তরাদ-বিভূষিতা। 
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ছে কক করুপাসিস্কো 
দীনবক্ষো জগতপতে ! 

গোপেশ গোপিকাকাস্ত 
রাহাকান্ত নমোংস্ত তে ॥ 


হে দেব হে দগ্গিত ছে সুবনৈকবক্ধো। 

হে রষ্ধ ছে চপল হে করুণৈকপিক্গো " 
হে নাদ হে হমণ হে নয়নাভিরাম 

হা হ। কদা গু তবিতাসি পদ: দৃশোৰে । 


এক: শান্ত: দেবকীপুত্রগ্টতম্‌ 
একো দেবো দেবকীপুত্র এব । 
একো মস্তুপ্তস্থ নামানি ঘানি 
কর্মাপোকং ত্য দেবস্ত সেবা ॥ 


ক্স সিসিক যদি সরস 
মর 
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্রীমন্ভগবদৃগ্ীত। 


[8 8ধ্রস্বাধিক্বত-সুবোদনী’টাক। সঙলষ্কত! । ] 
অথ স্রীমন্তগবদৃগীভাপাঠত্রমঃ 


অন্য জীমন্তগবদ্যীতায।লামপ্স্ত শর গবান্‌ বেদব্যাল- 
খবিরহষ্প ছন্দ; শ্রীকৃষ্ণ পরমান। দেবতা -অশো?]- 
নম্বশোচন্তং প্রন্ঞাবাগাংস্চ ভাষসে" তি বীজম্‌ “লর্বাপ্থান্‌ 
পরিত্যজ/! মামেকং শরণ: ত্র" ঈতি শক্তি: “হং ৰাং 
র্বপাপেত্যো মোক্ষয়িঘ্বামি মা শুচ:" ইতি কীলকং 
আরফএীভ্যর্থলাঠে বিনিযোগ: । ৪ 

“নৈনং ছিন্দপ্তি শঙ্ছ(ণি নৈনং ৮৪০ পাবক:" 
ইতাদৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। “ন চৈনং ক্েওগ্তাপো। ন 
শোষয়তি মারুত:” ইতি ওঞ্জলীতা। ॥/ত।। “অচ্ছেছোই- 
যমদাহোংযমক্লেডোহশো দ্য এব ৮" ইতি নধ্যঘাভ্]াং 


মহহ্বশযা ইতি কলিষ্জাচাং সেট  “নানাবিষানি 
দিবানি নানাবর্ণাকুতীনি ৮" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্্রায় 
ফট্‌। তি করপ্তাস; ৷ 

“নৈনং হিন্দস্থি রানি নৈনং নতি পাবৰুঃ” ইতি 
স্থদয়াঘ নমঃ । “ন চৈনং ক্রেদযশ্বপে। ন শোহয়তি 
মারতে ইতি শিকলে সাত! জ্ছগ্টোইজমদাহ্হোহয়- 
মকেস্তোহশোস্তা এব চ" উঠি শিধাটা বধটু। “নিত্য 
সর্স্মগতঃ চ্থাগুরচুলাই়ং সন ইকি কবচায় হুম্‌। 
“পণ্ত মে পার্থ রূপাপি নতাশোহথ সতশ্রণঃ উতি নেত্র- 
অয়ায় বৌহট্‌। "নানাধিসানি দিহ।॥|ন মালাবর্ণাকতীনি 








বহট। “নিত্য: স্বগত; স্থাণুরচলাইয়ং সনাতন চ” তি করতলপৃষ্ঠাত/ামগ্থায ধট ষতি অঙ্গম্যাস; । 
ইঙানামিকাভ্যাং হুম। “পশ্য মে পাথ রূপালি শতশোহথ 
অথ ধ্যানম্‌ 
পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবত। নারায়ণেন বয়ং গুপক্পারিজাতায় তোত্রবেতৈকপাণয়ে। 
য্যাসেন গ্রথিতাং পুরাপদুনিনা মধ্যেমহাভারতম্‌। ভ্ঞানহূডর কৃষ্ণায় সীত মৃতহৃহে নমঃ ॥ ৩ 
.. অধ্তাম্ৃতবন্ধিণীং ভগবতীমষটাদশাহযারিনী- সর্ব্োপনিষদে। পাবে দে গোপাল-নঙ্মানঃ 
 ্বামনুন্দধামি ভগবদ্সীতে ভবছেবিদীদ্‌ ॥ ১ পার্থে। বং; সুধীর্ডোক! ছু, ঈীতামৃত। মহত ॥ ৪ 
তে ব্যাস বিশালবৃদ্ধে বহুদেবস্বতং দেবং কংলচাণ্রমদ্দনহ্‌। 
Ee ফুল্লারবিদ্দায়ত-পত্রনেত্র । দেবকীপরমানদ্দং কৃষ্ণ, বন্দে জগদৃ গুরুম্‌ ॥ ৫ 
বেন সবর! ভারওতৈলপূর্ণ ভীশ্বত্বোণতটা অ্্রথজল! গান্ধালীলোতপলা, 


প্রালিতো জ্রানদয়প্রদীপঃ ॥ ২ 


শল্/আহবতী কৃপেণ বহনী' কর্ণেন বেলাকুলা। 


"৬২% 


অশ্বথাম-বিকর্ণবো<নকর। তুখোধন/বত্রিনী, 
লোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈব্তক: কেশব: ৪ ৬ 
পারাশর্ধবচঃসরোজমসল: গীতার্ধপান্ধাংকটং, 
নানাধ্যানককেশরং হুরিকদালম্বোধনাবোধিভদ্‌। 
লোকে সঙ্জনবটপণৈরহরহ: পেপীয়মানং মুঘা, 
কুয্াদ্‌ তারতপঙ্থজং কলিমলগ্রববংলি ন: প্রেস ॥ ৭ 


আধাশাই 


[ জান্মপর্বব 


মৃক্: কহাতি বাচাল: পদং লজ্বচতে গিনিম্‌। 
যংকুপ! তমহং বন্দে পরমানন্দদাহবদ্‌ ॥ ৮ 

হং ত্ৰগ্মা বরুণেশ্রডত্রদরুতপ্যদ্বন্তি দিবো: আবৈ- 
বেঁদৈ; সাঙ্গ পদক্রমোপনিষদৈরগয়ন্তি হং সাদগাঃ। 
ব্যানাবন্থিত-ভদ্গতেন মন! পঞ্ডন্তি বং যোগিনে। 
যস্তাত্তং ন বিচ: স্থরাহ্বরপণ। দেবার তশ্মৈ নয ॥ ৯ 


ধ্যান-ল্লোকানায্‌ আন্বমিকী ব্যাখ্যা 
ওক্কারভাথসেবক-_্রী়ামরঞ্জরকাব্য-ব্যাকণতী রত) 


অগ্ব (হে জননি ) ভগবদ্ণীতে ! ভগবত! ( বড়েগর্ঘা- 
শালিলা ) নারায়ণেন দ্বয়ং | সাক্ষাৎ) পার্থায় 
( অঞ্জ্নায়) প্রতিবো(ধিতাম্‌ { উপচিষ্টাং ) পুরাপমুনিন! 
{ প্রাচীনদুনিলা ) ধ্যাসেন ( শেদ্বাসেন ) মাধো- 
মহাভারত ( মহ্বাডারত'্ঠ মধে। { ভীঘ্মপববণঃ ২৫ 
সধায়াৎ ৪২ অধ্যায়পা্‌। স্ব মিও]ঠাদতাব্যায়ে ক্র সপ্তশত- 
প্লোকৈরিতি শেৱঃ ] গরন্থতান ( সংলিবন্ধান ), অদ্ৈতাম্বৃত- 
বযিদীম্‌ ( অবৈভতবক্ষপান তবঘিণ।এ 0, তবন্ধেবিণীন 
( সংলারন।শিনীম্‌ ), অষ্টাদশ।ধ।[থিনাদ, { অইাদশাধ্যায়- 
বিভক্তাং ) ভগবতীং বাম অনুসন্দধামি ধ|য়ামি ॥ ১ 

বিশালবুঞ্ধে (বিশালা অগাধা বৃদ্ধিধন্ত ল:, তং 
সংগ্বাধনে; ছে মহামতে ৷ ) ফুল্লারবিদ্দায়তপত্রনেজ 
{ ফুলত বিকসিতস্ক মযবিন্দ্ত পদ্বন্ত আয়তে বিস্ৃতে খে 
পত্রে ত্বং নেতে নয়নে যগ্ঠ সঃ. তংসম্বোধনে ; হে 
বিকলিতপক্সপত্রসদৃশবিষ্কতলয়ন! ) ব্যস (ব্যাসদেব 
কছৈপাছন! ) বেন দ্ধ ভারততৈলপূর্ণয ( ভারতং 
মহাভারভমেব তৈলং তেন পূর্ণ: ) জ্ঞানময়: ( তত্তদ্জান- 
মন) প্রদীপ: প্রজালিত:, তে তু চাঃ লম; অন্ত ॥ ২ 

প্রপরপারিজাতায় ( প্রপরন্ত শরণাগতন্ত পারিজাতঃ 
কমৰ্্মং ইব ফ: ত্মৈ ), তোত্রবেব্ৈকপাণরে € তোগ্ৰঘ্‌ 
খলীনদ্‌ { লাগাম ইতি ভাব] ] বেত্ৰম্‌ অশ্বতাড়নদণ্ডড চ 
একপাপৌ একহত্তে বন্য স তন্বৈ), ছ্ানদূড্ায় 


( জ্ঞানমেব মুদ্রা ঘন্ত তন্রৈ ), কৃষ্ণায় ( স্বয়ং ভগধতে 
জীরকায় ) নমঃ ॥ ৩ 

শীর্ব্বোপনিহদ:--গাবঃ ( ধেনতুল।।: ইত): ), দোস্কা 
(দোহনকৰ্ত৷ )-- গোপালনন্দন: ( গোপালকপুত্ৰ: হয়, 
ভগবান্‌ শ্রিকক্ণ; ), পার্থ; -€ পৃথাপুত্র: তৃতীয়: পাগুবঃ 
অক্ষ ন; )--বংসঃ ( দন্তান: ), সুধী: ( দুবুদ্ধিদম্পরঃ জন: 
বিবেকী টত্ার্ঘ; ) -ভোক। ( পালক), গীতামুতং 
(গীডাক্ূপমমৃতং ) -মহং ( আ[২ দন্ত: ) হৃদ ৪ 

বন্বদগেবন্থুতং ( বসুদ্বেপুতং জীর্ণ: ), কংস- 
চাৰ, রমর্দিনম্‌ (কজন চাণরষ্ত চ দৈতাঘয়ন্ত মর্মিনং 
নাশনদ্‌ ); দেবকীপরমানন্দং ( জনক্ৈ দেবকৈয পরমা- 
নন্দপ্রদং ) জপদ্গুরুং (আগতে! মায়ামন্সংসারলয গুরুম্‌ 
উদ্ধারকর্তারদ্‌ ) দেবং ( দ্বয়ং ভগবস্তং ) কৃষ্ণ; বন্দে ॥ ৫ 

ভীদ্ম-ত্রোণতটা ( ভীগ্রে। ্রোণশ্চ তটং তীরং বন্কাঃ 
সা ইতি রপনদীবিশেষণদ্‌ ), জয়দ্রথজনল। ( য়ড্রধ এব 
জলং বস্তা; সা), গাদ্ধারনীলোৎপল। ( গান্ধারন্বপ: শকুন 
এব নীলম্‌ উৎপলং যস্কা: সা ), শল/এ্াহবতী (শল্য এব 
প্রা অবহারঃ [হাঙ্গর তি ভাব! ] বন্যা: লা), কৃপেন 
কৃপাচার্য্যেণ বছনী (ভীক্ষপ্রধাহা ), করেন বেলাকুলা 
(তৌরাগরাবি-তরক্গ।), অশ্বখাম-বিকর্ণঘোরমকর] ( অন্ব- 
খাম বিকণশ্চি এব ঘোরে) ততরঙ্করৌ। মকরৌ যন্যাঃ সা), 
ঘর্ঘ্যোধনাবন্ধিনী (ছুর্ধ্াধনজপঃ আবর্ত: জলভ্রদ: [ বর্ণ] 


মহা ভারতম্‌ 


সস্তা অস্তীতি ) লা ( প্ৰসিদ্ধ৷ কুরুক্ষেত্রসস্তৰা ) রপনদী 
(রশ এব নদী ) খলু ( নিশ্চিতম্‌ ) পাগুবৈ ( পাতৃপুতৈং 
যুিচঠিরাদিভি; পঞ্চতি: ) উত্তরা ( পারং গা): ( হত 
স্তেষাং) কৈবর্তক: ( কৃৰ্ণবারঃ) কেশব: ( হক্সং 
তগবীন্‌)) ॥ ৬ 

পারাশধ্যবচাঃলরোজস্‌ ( পরাশরস। মপত্যং পুমান্‌ 
ইতি পারাশর্ধাঃ, তস্য পরাশরপুত্রসা বচ এব দর; সরো- 
বরং তন্মাজ,জাতদ্‌ উৎপন্মূ। বেদব্যালস্য বাগ রূপ- 
লরোবরোৎপায়ম্‌), লানাখ্যানকাকেশরম্‌ ( বিবিধাখ্যান- 
রূপকেশরদুক্তম্), ছরিকখাসম্বে!ধন/বোধিতদ্‌ (হরি বিহমক- 
কথাএললেন সমূদ্ভীসিভস্‌, অথবা তরিকখয়া সন্বোধনং 
লম্যক্‌ বিকাশ ( চৈতনা )-সম্পাদনম, তেল আবোবিতছ্‌ 
জা! সমন্তাং ( সর্বত্র ) বোধিতন্‌ উংফুল্লীকৃতম্‌ ), লোকে 
(গতি ) সুদ (হর্ধেন ) অহরহ: (প্রতিদিন) সচ্জলহট্‌- 
পদৈ: ( সঙ্জনা বিবেকিন এব বটুপদ) ভ্রমরাঃ, তৈ:) 
পেপীয়মানং (ঘসা তারতপক্ষজসা মধু পুর; পুনঃ 
পীয়ন্তে তি), তং ( প্রলিদ্ধং) কলিমলপ্রধ্বংসি 
( কলিকলুষাপছারি), গীতার্ঘগন্ধেংকটন্‌ ( পীতায়া 
আর্থ এব গন্ধ: তেন উৎকটন্‌ উদ্রিকদ্‌, দ্র প্রকটিত- 


৩৬১৯ 


তাদৃশগন্ধ ত্য । আথস! গীতারপতীত্রগন্ধবুকম্‌ ), 
অমলম্‌ (নির্ষলন্‌-- পনিতরন্‌) ভারভপস্কজস্‌ ( ভারতং 
মহাভারতমেব পপ্ধ্ং পদ্ম ) ন: অন্মাকং জেলে 
(কল্যাণায় ) ভৃাৎ ॥৭ 

হংকবপা ( ঘা কৃপা) থুকং( বচনশক্তিস্থীনং জনং ) 
বাচালং ( বাকপটুং বাস্মিনম ) করোতি, পদ্গুং ( চলন- 
শক্তিস্বীনং জনং ) গিরিং ( পর্্দতং) লঙ্ঘয়তে ( উত্তা- 
রতি), তং ( স্বপ্রসিদ্ধ: ) পরন!ন-দমাধবন্‌ ( পরমানন্দ- 
শ্চাসৌ মাধবশ্চেতি ত: পরসানপদনবন্থপ' দাধবং শরীক») 
অহং বন্দে ॥৮ 

আক্ষা। বরুণেন্র-মঞ্জ ডঃ ( বরণশ্চ, ই ্দরশ্চ, মরুং প্যনশ্চ 
তে) দিবৈ; ( সলৌকিকৈ: সোদোৰৈ: ) স্তবৈঃ যং স্ব্থন্তি 
(স্বৰস্থি ), লামগা: ( সাহবেন্গাযক।: সাঙ্গপদগ্রমো- 
পনিহদৈ: ( হঙ্গ-পদক্রাদো পনিধদ বেদৈ;) হং 
গায়ন্টি ( যদ্য গুণগান কৃৰ্ষদে ), ধ্যানাবন্থিত- 
তদগতেন ( পানথে!গলিমগ্রেন ) ননসা (চিন্তেন) যং 
পশ্তসথি, স্ুবাস্তুরগণ!; যস। নং (চন ওয়ং ] ন বিঃ 
(জানান), তন্মৈ ( প্রপিক্গাঘ ) দেবা ( ভগবতে 
জীকৃ্চায় ) নম: 4 ৯ 





শত 


EE il 


মভাডারতম্‌ 





পঞ্চবিংশোছুদ্যায:। 
প্রথযোধধ্যারঃ ৷ 
[ উভয়পক্ষয়ো: লৈ ্যানাং মধে। প্রধান-গ্রধান-বীরাশামূল্রেষ:, শম্খববনিবর্ণনম্‌, ব্বজনবধপাপসা ভগন তীতল্য 
অন্ুনস্য বিষাদশ্চ। ] 
ধৃতরাট্র উবাচ । সঙ্গ উবাচ। 
ধর্ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হ্যুংলব: । দৃষ্টা! তু পাণ্ডৱানীকং বৃ দুর্য্যোধনন্তদা। 
ঘামকা; পাণ্ডবাশ্চৈব কিসকুর্বত সঞ্জয় ৪১ আচাধ্যসুপসঙ্গন) রাজা! বচনমত্রবীৎ ॥ ২ 
প্রথম অধ্যায়। তত্র তাবন্ধর্থক্ষেত্র টত্যদিন! বিবীদরিদমরবীদিতান্তেন 
জ্রীত্ীধরস্বামিরুতা টীকা গ্রন্বেন জীরুফার্চনসংবাদপ্রস্তানায় কথা নিরূণ্যতে, ততঃ 


শেষাশেবদুষব্যযখাচাইুণং ফেস 2:। 

দৰানমন্কুতং বন্দে পরমানন্দসাধবন্‌ ॥ ১ 

জীদাববং প্রণমোনালবং দিশ্বেশলাদরাৎ । 

তঙ্চকিযন্ত্রিডঃ কুরে গীত।ব্যাখ্যা: স্থবোধিনীম্‌ ॥ ২ 

ভাস্তকারমতং সসাক্‌ তদ্ধাখা।ড়গিরস্থথা । 

ঘখামতি সমলোকা গীষ্ানাখাাং সনারভে » ৩ 

গীতা বাখায়েডে হস্ত" পাম প্রধত:। 

সেন্ং স্বুবোধনী টাক। সদ পোড়া মনীবিভিঃ ৪ ও 

ই খলু সফললোকছিতাবতার; পরমকারুণিকো 
ভগবান্‌ দেবকীনদ্দনন্তসবগানবিছ্গ্যিতশে।কমোহত্রংশিত- 
বিবেকতয়া  নিজধর্সপরিত্যাগপৃবর্ধক-পরধর্যাভিসন্ধিন- 
নৰুন: ধর্খম্মানরহস্টপদেশল্লবেন তশ্মাচ্ছোক-মোহ- 
লাগরাহদ্ধধার। তমেব ভগবগুপদিষ্টদর্থ, কৃষষৈপায়ন: 
মগ্ততি; শ্লোকশতৈরুপানিববন্ধ । তত্র চ প্রায়শ; ীকৃষ্ণ- 
মখাধিনিরস্ালেব ল্লোকানলিখং, কাংশ্চিং তংসঙ্গতয়ে 
ঘয়ঞ্চ ব্যরচয়ং । বথোকং গীতামাহাত্ো__দীতা শুসীতা 
কর্তবা! কিশন্টৈ: শাঙ্রবিস্তরৈ: । হা! য়া পদ্মনাভন্ত 
মুখপন্থাদ্বিনিঃস্ৃতা ইতি ॥ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 
জীম্তগবদগীতা 


প্রথম অগ্যায়। 
[ উদ্ভাপক্ষের সৈনাগণের হবে) কধান পধংন বীন্ছদিগের উজ, 


শদ্খধ্ৰনি বৰ্ণন এবং স্বন্তনযধের পাপে চীত হঈডা অর্ণুনের বিছা] 
বরা বলিলেল,_ঠে লজ) দহ, আমাক পক্ষীগণ ও 


পরম্‌ আসমাণ্ডেত্তয়োর্গানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্ম্মক্ষেত 
ষঈত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রে হন্তিনাপুরস্থিতং স্বলারবিং 
লমীপন্থ্য সঞ্জয়ং প্রতি কৃরুক্ষেত্রবৱা্‌ম্র পৃষ্টে সঙায়ে। 
হন্তিনাপুরস্থিতোহপি বযাসপ্রসাগ।হয়দিবচগুও কুরুক্ষেত্র 
বৃত্তান্ত: সাক্ষাং পশ্যপ্লির ধু তরাট্রায় নিবেদয়ামাস__দৃষ্টা তু 
পাপ্ধবানীকমিহ)ািনা । 

টীকা--অত্র তাবপ ধর্মমক্ষতে টঠা।দিন। বিষীদন্মিদঘ- 
ব্রবীদিত্যান্সেন এন্বেন কৃষ্ণাচ্ছ. নসংবাদপ্রস্তাবায় কথা 
নিক্তপাতে,_ধৃতরাষ্টর উ্যাচেতি। ধর্মমক্ষেত্র ইত্যাদি । 
ভো: দয়! ধর্মী কুরুক্ষোত্রে ইতি ক্রুক্ষেত্র- 
বিশেষণম্‌ । এবামাদিপৃরুষ: কশ্চিং ফুকনাম। বন্ধুর, তল। 
কুরোরধ্ন্থানে, মামকাঃ মংপুয্রা; পাতৃপুত্রাল্ট যুবুৎসবেো 
বোদ্ধ,মিচ্ছন্ত: সমবেতা; মিলিতা: সন্ত: কিছু অকুর্ত 
কিং কৃতবন্তঃ? ১ * 

টীকা__সদয় উবাচ-_দষ্টেত্যাদি। পাওযানাদনীকং 
লৈঙ্গং বুচুং ব্যুহরচনয়। অধিিতং দষ্ট। আোনাচার্যযসদীপং 
গত্বা রাজা দুর্্যোধনো বক্ষামাণ; বচনযুবাচ ॥ ২ 
পাণ্ডবদকল পুৰান্ষের কৃদ্ক্ষেত্রে সমবেত ছুই! কি 
করিছাদ্িল?১ 

লগ বলিলেন, তখন রাছ। দুর্ঘে]াছন পালে রুহ 
রচনায় অধিষ্ঠিত দেখেছ হোশাচাধোও নিকট গমন করত বক্ষ্যমাণ 


বাক! বলিলেন ॥ ২ 


মহাতারভঙ্, পক্ধিংশোহধ্যায়: ] 


পশ্লৈতাং পাও পুত্ৰাণামাচাৰ্য্য মহতীং চমূম্‌ ৷ 

বাঢ়া: জ্রপদপুত্রেপ তব শিন্যেণ ধীমতা ॥ ৩ 

অস্ত্র শুরা মহেষাসা ভীমার্জুনসন। যুধি ॥ 

যুযুধালো বিরাটশ্চ ক্রপদচ্চ মহারথ; ॥ ও 

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্ঘযবান্‌। 

পুক্জিৎ কুণ্তিভোজশ্চ শৈবাশ্চ নরপুঙ্গব: ॥ ৫ 

ধৃধাসদ্াস্চ বিক্ৰান্ত উত্তদৌজাশ্চ বীৰ্ধ্যবান্‌ ৷ 

তৌপদের়াম্চ দর্য এব মহারথাঃ ॥ ৬ 

চ্ম্বাকং ছু বিশষ্টা যে তান্‌ নিবোধ ছিজোত্রম। 

উীকা--তদের বচনমাহ__পশ্তৈভা(মত)। দিবি: 
ঙ্লোকৈ:। পশ্যেত্যাদি । হে মাচার্ধা, পাণ্ডবানাং মহতীং 
বিতভাং চমূং সেনাং পন্য, তব শিশ্পেপ ধীমতা দ্রুপদপুভেশ 
ধৃষ্টহ্যয়েন ব্যঢ়াং বাহরচনয়াইধিষ্টিতাম্‌ ॥ ৩ 

টীক।-_মকেত্যাণি । অত্র অন্ত: চদ্বাদ্‌। ইযবো 
বাণা অন্থা্তে ক্ষিপান্তে এভিবিতি হালা: ধন্ংষি, মহন্ত 
টদ্বাসা বেছাং তে দাহঘাসা:। চীমাঙ্ছু'নৌ তাবদত্রাতি- 
প্রলিন্ধৌ হোদ্ধারৌ, তাভাং সনা: শুরা: শৌরখোন 
ক্ষাত্রধর্শোণোপেতা: সম্মি। তানের নামন্ডিনিদ্দিশতি 
যুযুধান ইতি । বুষ্ধান: সাতাকি: ! কিক ধৃষ্টকেতুরিতি। 
চেকিতানো নাম একে রাডা। নরগুঙ্গব; নরজে্ঠঃ 
শৈবাঃ। যুখামন্থারিতি। বিক্রান্তে। ঘুগাননত্ামৈক:। 
সৌভত্রোংভিমন্:, ড্রৌপদেয়া: ডৌপস্থাং পঞ্চভে|। 
ঘুদিষ্টিরাদিভে!। জাতা: পুত্রা: প্রতিবিস্তাদয়; পঞ্চ। 
মহারখাদীনাং লক্ষণম_“একে! দশসহশ্রাণি যোধয়েদ্‌ 
মন্ত ধন্গিনাম্‌। শত্রশাত্ত্প্রবীণশ্চ মহারধথ ইতি স্মতঃ ॥ 
অমিতান্‌ যোধয়েদ্‌ ঘন্য সং্রোক্তোহতিরখন্ত স:। রখী 


সরন=চগহনগীত। প্রপন অপ 


৩৬৩১ 


নাঘ্রকা মম সৈগ্যম্ত সংস্ঞার্থ; তান্‌ ব্রবীদি তে & ৭ 
তবান্‌ ভীন্মস্চ ক্পশ্চ কৃপষ্চ সমিতিজয়: ৷ 
অশ্ব্থাম! বিকরণ্চ সৌনদত্তির্জয়ত্রথ: ॥ ৮ 

অঙ্গে চ বব: শৃ! সদর্থে ্যক্রজীবিতাঃ। 
নানাশঙ্থপ্রহর্ণাঃ সৰে যৃদ্ধবিশাংদা: ॥ ৯ 
অপধ্যাপ্ং গুদস্মাকং বলং ভীত্বাভিরক্ষিতগ্‌। 
পৰ্য্যাপ্ত! দ্ষিবষেতেহাং বলং ভীম[ভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১৭ 
অয়নেঘু চ সৰ্বেষু হখাভ।গমবন্থিতাঃ । 
তীম্মামেবাভিরক্ষল্ত ভসম্ব; ল্য এব হি ॥ ১১ 





চৈকেন যে। বৃধোৎ ওলোহদ্ধরণঃ পৃঃ হা" ৪-৬ 
টীকা-_অশ্মাকসিতি। নিবোধ বৃধ্যন্ব। নায়কা 
নেতারঃ। সংস্রার্থ, সম্যক্‌ স্কানার্থ নিত্যার্থট । তানেবাছ- 
তবানিতি দ্বাচ্যাম্‌। 'ভষান দ্রোণঃ। সমিতি সংগ্রামং 
জয়তীতি তখা। লৌহদবি? সেোমদৱস্ত পুত স্রিজাবাঃ । 
অস্কে চেতি মদর্থে সংগ্রয়োজনার্থং জীবিত: ত্যক্ত.সথা- 
বিত! ইভা, । নান। অনেকানি শশ্ছনিপ্রহরসাধনানি 
বেষাং তে ঘৃদ্ধে বিশ।বন!; নিপুণ। তার; ৪ ৭-৯ 
টীক।--ততঃ কিন, আহ আহ _ অপৰ্ধ্যাপ্তমিত্যাদি ? 
তং তথাচৃতৈবীবৈযূ ক্ৰমপি তীখেপাতিরক্ষিতমপি অন্মাকং 
বলং সৈচ্যম্‌ অপ্যাপ্তং ঠৈ: সহ ঘো্ধ ন অসমর্থ, ভাতি । 
ইপম্‌ এতেবাং পাগুবানাঃ বলং সৈগ্রং ভীমাচিরক্ষিতং সং 
পর্ধ্যাপ্ত; সর্থং ভাতি, চীয্মন্তে চয়পক্ষপাতিৱবাৎ ॥ ১* 
টীকা--তন্বাং ভবদ্থিৱেবং বন্তিতবামিত্যাহ_অয়নে- 
দ্বিতি । নেয়, যু প্রবেশ মার্গেন্‌ যথা ডাগং বিতক্াং দ্যা 
স্থং রপকৃমিস্‌ অপরিতাছা অবস্থিতা; সন্ত: সর্বেধ ভীগ্মমেব 
অতিরক্ষস্ত । যখাইন্তৈহূ বানান; পৃষ্ঠত: কৈশ্চিয় হস্যেত, 
ভখা রক্ষস্ত। ভীশ্ববলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাব: ৪১১ 








ছে আচার্য । আপনার শিল্প বুদ্দিহান্‌ ফপংতনর ছা 
কর্তৃক নু রচনা শবস্থিত পাংপণের এই মহান্‌ সৈক্সসনৃহ 
দশন ককন॥ ৬ 

এই পাণ্ডযসেনাতে সছাংদর্ঘ! হৃষ্ষে ভীম-র্জুনের লমবক্ষ 
টান, লাত্যকি, বিরাট, থহারখ, ফপদ, বষ্টকেতু, চেৰিতান, 
অহাবলবান্‌ কাঈরাজ, পুকজিৎ, হুন্তিতোজ, ন্ইতোষ্ট শৈবা, 
পর্াক্রমশাদী মুদাস্, তৌপরীর পঞ্চপুজ (ও তীঘতনথ ঘটোৎকচ) 
প্রভৃদ্তি ইছার! দকলেই মছারখ ৪ ৪-৬ 

হে দবিজোত্তৰ ! আর আমাদের পক্ষী ধাহারা প্রধান সৈশ্ব- 
পের নাহৰ ওাঁছাদিগক্চে বিদিত হুউন। আপনার পাক 
বোধের জন তাহাদের নাম বলিডেছি। * 


৪৫৬ 





আপনি, ভীত, কর্ণ, লএ্রাদঞ্যী ₹প।চাখা, অগখাষা, বিবরণ, 
মোষবততপুত ভূরিজব। ও ওযতুশ । ৮ 

বিবি জন্শস্বধারী অপর বীরলদূহ আছেন, আাছার জন্য 
জীবনত)াগে সকলেই কৃতলঘয়, ভাগ র! সকলেই দুদ্বুশল ॥ ৯ 

সপ বীরগ্ণমূক ভীগ্র কর্ণৃক সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আমাদের 
সৈগ্ তাহাদের লহিত দুদ্ধ করিতে অলদর্থ ঘনে ছইত্বেছে, আর 
পাগুহগণের ভীঘ-রক্ষিত পৈগুংল নদর্থ, কারণ, তীক্ম উ্ভ 
পক্ষদাতী--তীষ এক পক্ষপাতী ॥ ১" 

আপনারা লকলেই লমণ্য বাহ প্রবেশপথে নিষিদ্ধ স্থান, 
ত্যাগ না কিং অবদান পূর্ক সেনাপতি চীশ্বকেই লঙ্কল দিকে 
বক্ষা চন ৪১১ 


৩৬৩২ 


অন্য লঙ্গনভুন্‌ হর্য: কুরুতৃন্ধ: পিতামহ: । 

সিংহলাদং বিনস্ো্ছৈ: শঙ্খ দো প্রতাপবান ॥ ১১ 
ততঃ শঙ্খা্চ ভের্যম্চ পণবানক-গোসুধাঃ ৷ 
সহলৈবাত্যহস্তন্ত সশব্দ স্বুলোইভবং ৷ ১৩ 

ততঃ শেতৈর্রৈহূ'ক্তে মহতি স্তন্দনে স্থিতৌ। 
মাধক: পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যো। শখ প্রদপ্তু: ৪ ১৪ 
পাক্ষরন্সং ঘবীকেশো দেবদতং ধনজন: । 

পৌও দক্ষ মহাশঙ্খ: ভীদকর্থা বকোদর: ॥ ১৫ 
অনস্তবিজতং রাজা কুম্তীপুত্রে। যুধিটির: ॥ 


আৰ্ধাশাস্তর 


{ জীন্মপর্ব 


নকুলঃ সহদেবশ্চ স্ুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ৪ ১৬ 
,কাশ্সস্চ পরমেহ্বাল: শিখণ্ডী চ ঘহারথ: । 

প্ৃ্টদ্ায়ে। বিরাটশ্চ স্াতযকিশ্চাপরাজিত; ॥ ১৭ 

ক্রপনো! ড্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশ: পৃথিবীপতে। 

শনৌভত্বচ্চ মহাবাহ: শদ্মাদ্‌ যন; পৃথক্‌ পৃথক্‌ ৪. ১৮ 

স ঘোৰে ধাৰ্ডযাষ্্ৰাণাং হৃদয়ানি বাদারয়ং। 

নভশ্চ পৃথিবীং তৈব তুষূলোংভামুনাদয়ন্‌ ( ১৯ 

অধ ব্যস্থিভান্‌ ৃষ্ট! ঘার্তর ন্‌ কপিধ্বজ: । 

প্রবৃত্তে শস্মলস্পাতে দহরুম্ভমা পাব; ॥ ২+ 





চীকা--তদেবং বহুমানঘূকং রাজ! দুর্খ্োোধনস্ত বাকাং 
ক্র্ধা ভীগ্নঃ কিং কৃতবান, তদাহ -তস্তেতযাদি। তস্ত 
রাজ্ঞো! ছর্যং লনচন কুর্বন্‌ পিতানহো ভীন্ম উচ্চৈর্ছান্তং 
পিংহনাদং বিন কৃ শঙ্খ দল্টো বাদিতবান্‌ ॥ ১২ 

টীকা__তদেবং পেনাপাতেচায়স্ক ধৃদ্ছোংস্বমালোক। 
সর্কাতো মুদ্ধোৎসব: প্রত টতাাহ--তত ষ্তা।দিনা। 
পণবা মার্দলাঃ আনকা। গোনুধ।-5 সাগ্ঠবিশেষাঃ সহস। 
তংগ্ষণমেবাভ্যহ্যল্ক বাছা; স 5 নখাপিশসস্মূলো 


মহানস্কৃৎ ॥ ১৩ 
চীকা-পাওবসৈগৈ: প্রত মুক্োংসপনাহ_ তত 
ইতা।দিভি; পঞ্চভি:। তত: কৌববসৈগ্তবাগকোলাহলা- 


নন্তরং মহতি স্কন্দনে রথে স্থিতৌ সীকুষ্ণাক্ছু নৌ দিবো 
লম প্রকর্ষেণ দশম তুবাদয়ামাস ত: ॥ ১৪ 

টীক!--তদেব বিভাগেন দর্শনা _পাঁ্চজগ্সসিতি। 
পাঞ্চলস্সাদীনি গরীকৃক্/দিশখ্খানাং নামানি । ভীমং ঘোরং 

প্রভাপশালী কুক্বৃদ্ধ নিতাম জীন ছধ্যোধনের আনন্দবর্ডন 
করত মবান্‌ সিংহনাদ পূর্বক শব্ধ বাত করিলেন ॥ ১২ 

নেবাপ্ি ভীগ্মের ঘুন্ধোৎসবদর্শনে শঙ্খ, ডেরী, পণয (বাদল), 
নক ( চকা নাগর! ), গোদুখ ( শু প্রতৃতি ) বান্ডপনৃহ লৰ্না 
বাদিত হুইন। সেই শব্দ একত্র নিলিত হুটা তুমূল ওটা 
উন ৷ ১৩ 

অনন্কর স্বেভবর্ণ অশমূক্ত মহান্‌ রণে অবস্থিত ধীচগবান্‌ 
কষচন ও অর্জুন উতর হুটটি অলৌকিক শখ হাজাইলেন ॥ ১৪ 

হৰীকেশ পাছত এন, অর্দুন দেবচ'রনামক শঙ্খ, তীষকন্ছা 
জীঘ পৌও, নামে মগাশথ সাদিও ফুরিলেন। কুঙদীতলহ রাজা 
দূ্দিরীঃ অনন্ধবিজ্র নামে, কুল খোদ (ন: সঃচেন মণিপুশ্শক 


করব বসা সঃ। বকবতূদরং যস্য স বুকোদরে! মহাশছ্খ ' 
পৌওং দগ্থাবিতি। সনস্বেডি। নকুল; স্থঘোষং নাম 
শখং দ্, লহদেবো মনিপুষ্পকং নাম ॥ ১৫-১৬ 

টীকা--কাশ্তশ্চেতি ৷ কাশ্য; কাঈীরাজ:। কথভুতঃ ? 
পরম: শ্রেষ্ঠ; ঈদ্বাপো। ধ্মর্ঘস্য দ:। ফ্রুপদ ঈতি। হে 
প্রধিবীপতে ধুতরা ! | ১৭-১৮ 

টীক।--দ চ শঙ্খান!ং নাদব্গীযান।ং মহ! ভয়ং আনয়া- 
মাসেত্যাত--স দোষ উশ্তাদি। ধার্ধবাউ্রাণাং বদীয়ানাং 


হ্ধদয়ানি বাদারয়ং বিদাহিতবান। কিং কর্ন! 
লভশ্চ পৃথিবীক্ষৈ তুমুল !ইচানুনাদয়ন প্রতিষ্বনিভি- 
রাপূরয়ন্‌ ॥১৯ 


টাক। -এতন্মিন্‌ সময়ে দীকৃষ্ণনর্জনে| বিজ্ঞাপয়ামাসে- 
ত্যাহ--সথেত্যাদিনডিশ্চডুভি: শ্লোকৈ;। মধেতি 
অধ্ানস্তরং ব্যবন্থিতান্‌, যুদ্ধেদ্যোগেন স্থিতান্‌। কপি- 
ধ্বন্ধোহৰ্জ্জুন; ৪ ২৯ 





নামক অথ বাছাইলেন। আর শ্রেষ্ঠ ধর কানীয়াজ, মৃহারণ/ 
শিখণ্ডী, ক্টাহ ও হৌপবীর় পক্ষপুজ এবং হছাবাছ পসৃতত্রাদন্মন 
জ্তিমছা সক্কলেষ্ট স্ব শ৷ পৃথক্‌ পৃশক্‌ শখ হাজ।ইলেদ ॥ ১৫-১৮. 

ঘোর সেট শব্খধধনি অক।শ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে 
প্রতিষ্মনিত করিয়া বতরাষ্ট্রপূত্রগণের হবয়লকল বিধীণ 
করিল ৪ ১৯ 

জে ভৃপতে ! অনন্থর শন্সম্প1ত গ্রবৃত হইলে কশিষাদ অর্দন 
বৃতরাষ্্রপূত্রগণকে দুক্ধে সাক অবষিত দেগিয়। গাণীব উত্তোলন 
পূর্কাক হৃদীকেশ (ইক্রিহের অপি) ভ্িচকে বক্ষাদাণ ছাফা 
বলিলেন ॥ 


মহাভাএ ১৭ পৰু[হংশোহব।।৬: | 


স্ধীকেশুং তদ! বাক্যমিদমাহ মহীপতে। 
অঞ্ছুন উবাচ । 
সেনয়োরুভয়ে।ধে। রং স্থাপথু মেংচ্যুত ॥ ২১ 
ধাবদেতান্‌ নিরাক্ষেইহং যো, কা নানবন্থিতান্‌ । 
কৈৰ! সহ যোদ্ধবযমস্মিন রণসদূত্তমে ॥ ২২ 
বোংল্মানানবেক্ষেহহং য এতেহন্ত্র সমাগতাঃ | 
ধার্তরাষক্ক হবু দ্ধেযু স্ধে ঝিঃচিকীধব: ॥ ২৩ 
সঞ্জয় উবাচ । 
এবছুক্তে| হৃষীকেশে। গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধে স্থ।প্রিত্না রথোৱৰম্‌ ॥ ২৪ 
ভীত্ম-জ্রোণপ্রমুখত: সর্বেষাদঃ মহীক্ষিতাম্‌ । 
টীকা-_তদের বাক্যমাহ--দেনঢোরিত্যারি ঘাৰনেভা- 
নিতি। নন স্বং যোদ্ধা, ন তু ুদ্ত্রক্ষকত্তরাহ-_ 
কৈর্মরেত্যাদি। কৈ; সহ ময়া ঘোহ্ধবাম ॥ ২১-২১ 
টীক।--যোংস্তমানানিতি । ধাৰৱরঠুন্য ছর্ধেোোবনসা 
প্রিয়! কর্জদিচ্ছবে। যে ই সমাগতা:, তানহ: সক্ষা!ছি 


যাবৎ, তাবছুভয়ে।: সেনয়েশ্যধো মে নও রং স্াপযেত্- 
ঘর ॥ ২৩ 


চীকা-তত; কিং বৃতন্‌ ইতাপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ-_ 
এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তদ্য। ঈশেন 
জিতনিকেপ অন্জু নেন এবমুউ; সন্। হে ভারত! হে 
ধরাই! লেনয়োর্দঘো রখালামুন্তনং বথং হ্বধীকেশ: 
স্থাপিতবান্‌। ভীগ্মঘ্রেণ ইতি। মহীক্ষিভাং রাজ্ঞাং 6 
প্রমুধত; সমূখে রখং হাপয়িযা। হে পার্থ! এতান্‌ 
কুরন্‌ পশ্যেতি প্রীভগবাজুবাচ ॥ ২৪-২৭ 


হবল হগবদৃর্থিত। প্রথদ অধ্যায় 


৩৬০ 


উবাচ পার্থ পক্ষে ভান সববেতান্‌ কুক্ধনিতি & ২৫ 
ভত্রাপস্তং স্থিতান্‌ পার্থ: [বিত নগ্ব (পতামহান্‌। 
আচাৰ্য্যান্‌ মাতুলান্‌ ভাতুন্‌ পতন 

পৌআন্‌ স্ী-ন্তথ। ॥ ২৬ 
শ্বশুয়ান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনয়েরুভদ্রেরপি । 
ভান্‌ সহীক্ষ্য স কৌন্তেয়: সান বন্ধ নবন্থিতান্‌ ॥ ২৭ 
কৃপয়! পরয়।বিষ্টে। বিহীদহ্রিদমত্রবীৎ 1 

অৰ্জুন উবাচ। 

দৃষ্টেমং দ্ৰজনং কৃষ্ণ ঘূযূংস্থুং সমূপদ্থিতদ্‌ ॥ ২৮ 
শীদস্তি মন গাজর দুখখ। পরিসুদ্থতি। 
বেপথুশ্চ শরীরে নে বোনহধস্চ জাতে ॥ ২৯ 


টীক। -ততঃ (কং কৃঙনিই/।হ ভঙেতাদি। লিজ্ন্‌ 
পিত্বয৷নিতার্ঘ: । পুত্রান শৌত্রানিতি ছখোবনাদীল্যং 
বে পৃত্রাঃ পৌয্রাণ্ড ৬1/নডর্ঘ: সবান নিএালণি। সুহৃদ: 
কতোপকারাংস্ড অপশ্তং ॥ ২৩ 
টীকা ৬৬: কিং কৃঙথান্‌ 5508 তানিতি । লেনযো- 
রুভয়োতরেবং পমীক্ষ) কৃপত। নহ 2) দাবি: বিষ: সন 
ইদমগ্ধনোহিতবীং। ইঠ)বরস্যাগপোকসা  বাক্যার্ঘঃ। 
আবিষ্টা ব্যাপ্ত; ॥ 
টীক[--কিন্রবী দিঙঃপেক্ষায়াম।হ-_দৃআানিত্যাদি 
ঘাবদধ্যায়সমা্তি ! হে কৃষ্ণ ! যো নিচ্ছ৬: পুরত) সম্যস- 
বন্থিান্‌ শরনান, বহ্ধুঞনান পৃষ্ঠ । মদীয়ানি গাজজাণি কর- 
চরণাদীনি সীদম্থি বিশীধাস্তে। কিঞ্চ বেপথুল্ছেতি। 
_ৰেপথু কম্প: । রোমহধে। রোমাক: । শ্রংসতে নিপত্ততি। 








পৰ্ষদ কছিলেন,_ছে শঢযুত অচল | আম বততব্দণ মুগ্ধ 
কামনায় অবস্থিত ইছাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যৃদ্ধ উদ্ভোগে 
কাছাছিগের নছিত আদি বুদ্ধ কাব, -রপন্থলে ছর্বড্ধি ব্বতরাষ- 
গুজের হিয্বকার্য করিবার বচা ধাহারা এইস্থানে উপস্থিত 
কিযে, “সেই দুন্তকাঘিগণকে ঘাযৎ, ধর্শন করি, তাবৎ উত- 
১৪ সন্ডে সুমি শাছার রখ স্থাপন ফস ॥ ২৯-২৩ 
2০ বলিলেন,__হে ভারত ! গর্জন অন্তর্থামী প্রকে উহা) 
বনি তিনি উতলেনার মঙ্থো ভীন্ব-তোগগ্রদুখ সমস্ত রাছ- 
গণের সৃস্থথে উত্তম রখ স্থাপন। করিত) "হে পাখ, এই লসবেত 
কু্ষগণকে দেখ' এই কথা! ঝলিলেন ॥ ২৪-২২ 


অনস্তার ধুব শে স্থানে খিত ডতয বলের সেনাগণের হথো 
শিল্ুবা, পিতামহ, আঢাধা, মাতুল, আতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা, 
স্বর ও হ্ধৎসদৃছকে ছেশিশেন ॥ 

কুৰ্দীতন্‌ সেই সমন বৰুপখংক অবস্থিত দর্শন করিম! অডানত 
শামি ও বিন হুইদ্বা এই কখ। বলিলেন ৪ 

অর্জন কহিলেন,_হে ₹ঞ! ঘুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই 
আন্তীযগণকে লঙ্গুধে অধস্থিত দেশি আদার গাত ঈর্ণ ও দুখ 
শুধ হইতেছে। আমার শরীরে সম্প এবং রোদ্হ 
হইতেছে ২২-২৯ 


৩৬৬৪ 


গাণ্ডীবং অ্রংসতে হত্তাং কু তৈব পরিদহাতে ৷ 

নত শরোমাবন্থাহুং ভদতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ 
নিহরিতানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব । 

ন চ জেরোইদুপন্ামি হব! সুজ্গনমাহবে ॥ ৩১ 

ন কাজে বিজতুং ক ল চ রাজাং শ্বদানি চ। 
কিং নো রাজোন গোবিন্দ কিং ডোগৈলী বিতেন বা$০২ 
যেবামর্থে কাজিক্রতং নে রাজ্য: ভোগা: খানি চ 
ত ইমেংৰাস্থিতা বুক্ধে প্রাণাংস্ত!ক্ত,| ধনানি চ ৷৷ ৩৩ 


[ ভীখ্বপৰথ 


আচাহা পিতর: পুত্রাস্থথৈৰ চ পিতামহাঃ । 
মাতুল স্বশুরা: পৌত্রা; শ্ালা: সম্বদ্ধিন্তধা ॥৩৪ 
এতাৰ্‌ ন হন্তদিচ্ছামি স্বতোহপি নধুসূপন । 

অপি ব্রৈলোক্যৱাজ্স্ত হেতো; কিং দু মহীকৃতে ॥৩৫ 
নিহত্য ধার্ডয়াষ্টরান ন: কা প্রীতি: স্যাচ্ছনার্দন। 
পাপমেবাশ্ররেদস্মান হয়ৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ 
গক্মানার্বা বয়ং হন্ত: বার্ড রাষ্ট্রা স বাদ্ধবান্‌। 

স্বজনং হি কথং হছ! সুধিনঃ স্কাম মাধব: ॥ ৩৭ 





_নরিদন্ধতে সরবত; সম্তপাতে অপি চ ন শর্লোমীত্যাদি। 
(বপরীতানি লিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি 
পশ্যামি ॥ 

টীকা--কিঞ্চ ন চেত্যাদি । আহবে ঘৃষ্ধে হ্বজনং হয়া 
পেরু কলং ন পশ্থামি। বিজয়াদিকং কলং কিং ন 
পশ্নীতি চেং, ডত্রাহ -ন কাজ টি ॥ ৩১ 

তীকা-_এতদেব প্রপঞ্চচ়তি কিং লো রাজে।ন 
ইত্যাদি__সার্ধছয়েন ত ইমে ঈতি। হদর্থমন্মাকং 
রাজ)াদিকমপেক্ষিতং, তে এতে প্রাপধলানি তক 
তাগমঙ্গীকৃতা বৃদ্ধার্থনবস্থিত13) অত; কিমন্মাকং 
রাজ্যাদিডি: কৃতামিভার্থং। নগর ঘদি কৃপয়! হমেতান্‌ ন 
হংসি, তছি মেতে রাঞ্জলোতেন হনিগ্যাতোব, অত স্বামে- 
বৈতান্‌ হৱা রাজাং হুতেক্ষতি ততাহ__এতানিত]াদি 
সার্ধেন। জ্তোহপি অস্থান্‌ মারয়তোইপি এতান্‌। 
অলীতি তৈলোকারাধ্া প্তাপি হোতোঃ তংপ্রান্তার্থদপি হস্ত: 
নেচ্ছামি; কিং পুনর্শ্মহীমাত্রপ্রাণচ ইত্যরথঃ ॥ ২৭-৩৫ 


টীকা_ নন চ “আ্নিদে| গরদশ্চৈব শন্্রপাধির্ধনাপহ)। 
ক্ষেতরদারাপহারী চ বড়েতে হাতঙায়িন:”॥ ইতি 
শ্মরশাদর্রিদাহ!দিতিং  ঘড়ভিহেতুত্তিরেতে তাবদাত- 
তানিন: ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব, “আততায়িন- 
মাগান্তর হশ্টাদেবাবিচারয়ন।  নাততাঞ্টিবধে দোবো 
হম্ভ্ঠবতি কশ্চন" ইতি বচনাং। অত্রাহ__পাপ- 
মেবেত্যাদি সা£ন। “আডতাড়িননায়ান্তুম” ইত্যাদিক- 
মর্থশান্। তঞ্চ ধশ্মণাস্রায়, হবলন্‌। যথোক্তং ঘাজ্- 
বন্ধোন, “স্বৃত্যোব্বিরোধে গ্যায়হ বলবান্‌ বাবহারতঃ। 
অর্থশান্্া্চ বলবন্ধগ্মশাছমিতি স্থিতি: ॥” ইতি। 
তন্মাদওতায়িনামপি এতেবাম(চাথাদীনাং বধেহস্মাকং 
পাপমের ভবেং অগ্তাহা1ৎ অধর্ণ্যথাচ্চৈতদ্বধল] । 
অমুত্র চেহ বা ন সুথং সাাদিঙযাহ-দ্বব্পনং হীতি ৪৩৬৩৭ 

ভীকা_নন্ব চ তেবামপি বন্ধুবধদোধে সমানে 
হখৈবৈতে ববধদোহমগীকৃত)াপি যুদ্ধে প্রধর্ত;ঝু, তথৈব 
ভবানশি প্রবর্ততাং, কিমনেন বিঘাদেনেত্যত্ত আহ - 





আমার হাত হইতে গাতীব বসি৷৷ শড়িতেছে, সবক বেন দন্ত 
হৰা বাইতেছে, আমি আঃ অবস্থান করিতে পারিতেছি ন, 
আদার মন অতিশয় চকল হইসে ॥ ৩+ 

ছে কেশঝ| সানি বিপরীত অনিষ্দচক শকুনদকল 
দেৰিতেছি। দূৰ্ধে স্থছনকে হত্য। করিছা ফলন ফেখিতেছি 
না) ৩১ 

হে কফ! আমি বি আকার! ফি না, রাজাহুণও 
আকার করি না। হে গোবিন্দ! ?ধহাগের জগত রাজ্যভোগ 
ও সখসম্যহ আকাজিফিত, সেই বাচা), প্তিবা, পুত্ৰ ও 
পিতামহ, মাতুল, স্বশুর, পৌত্র, শ্লক ও দর্বস্বিলকল ধনপ্রাগ 
ত্যাগ স্বীকার পূর্কাক দুষ্ধে অবস্থান করিতেছেন। এজপ্র 


আঘাদের রাঞ্জো ভোগসমূহে অখবঝ। জীবনে কি প্রন্বোজন। 
হে স্বৃহন! পৃথিবীর জগ কেন ত্রিতুধনরাঞ্জোর নিদিতও 
ছাদের নিহত করিলেও উহাদের বিনাশ করিতে ইচ্ছা 
করি না ৩২-৩৫ 

ছে অনার্ছন! ঘৃতরাই্তনহ ছুর্ধ্যোখন প্রদ্থৃতিকে নিব্ত 
করি আছাহের কি শখ হইবে ? এই লঘন্ত আততাহিগখকে 
ধিনাণ করিলে আঘাগের পাপই হরে ৩৯ 

ভক্ষ আছর! নিজ বান্ধব বৃতরপৃতরগণকে বিনষ্ট করিব 
না, ধেছেতৃ ছে সাব! স্বদনগণকে বিনাশ ফরিছা কি প্রকাছে 
স্থখী হব? ৩৭ 


মহাতারতন পঞ্চবি:শোহল।।$ ] 


ব্ভগোতে ন পশ্চস্তি লোভোপতহচোতলঃ ৷ 
কুলক্ষ্কুতং দোষং মিত্রজ্রোহে চ লাতকদ্‌॥ ৩৮ 
কথং ন ভ়সম্মাতিঃ পাপাদ শ্রান্িবতিতুম্‌ । 
কুলক্ষয় দোষং প্রপশ্ত্চির্ঠনাদ ন ॥ ৩৯ 
কুলক্ষয় প্রণন্তন্তি ফুলধর্মা: সনাতনাঃ। 

হে নক্টে কুলং কৃতস্্র্মোইভি তবহু/ত ॥ ৪- 
অবর্যাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদৃত্ম্ভি কুলক্রিয়:। 

জীযু চষ্টামূ বাকের জাতে বর্ণস 
সঙ্করেো| নরকায়ৈষ কুলগ্রানাং কুলক্স চ। 





ক্ষ হগবন্মী। প্রথম অধ্যাহ 





ঘন্ধপীতি দ্ধাত্যাস্‌। রাজালেভোচনাপহতং ওষ্টবিবেকং 
চেতো। বেহাং তে এতে ছখ্যোধনাদয়ো যন্ধুপি দোষ, 
ন পশ্যদ্তি, তথাপি অন্মাভিদ্দোধং প্রপন্থন্ধিরন্থৎ 
পাপাং নিত্তিতুং কথ; ন ছ্েয়ং নিৰ্বৱাবেৰ বু 
কর্তবোতার্থ; ॥ ৩৮-২৯ 

উীকা__তখেব দোষ: দশয়তি--কুলক্ষয় টত্যাদি । 
সনাতনাঃ পরস্পরাপ্রাপ্তা: উত অপি অবশিষ্ট কৃতরঘাপ 
কুলম্‌ অধ্শ্মোহন্তিভবতি বাঃ ভীত) ॥ ৪৯ 

টীকা_ততম্ঠ অধশ্রাতিতবাছিও।াদি এবং লতি 
সন্ধর এবাং কুলঙ্জানাং পিতর; পঙষি, তি যন্থাং লুপ্তাঃ 
পিপ্তোদকক্রিয়া: বেধাং ডে তথা ॥ ১১-৯১ 

টীক।--উক্ুদোহমূপসংহর(ত--দোধৈরিতি দ্বাত্যান্‌। 
উৎসান্ডে লুপান্তে। জাতিধশ্বা:, কুলধর্শ্মাশ্চেডি 


বে জনার্ধন1 হদিও ইহার) লোভের দ্বাখ! হতচির ছইঘা 
ফুলক্ষাত্বত মোষ ও দিত্ৰযোহজনিত পাতৰ থেখিতেছে না, 
তথাপি কুলক্ষ্বদোধ-অধলোৰনকারী আমরা এই পাপ হইতে 
(ফেন প্রতিনিযৃত্ত হুইব না? ৩৮-৩৯ 
লক্ষ হইলে পরস্পয়াগ্রাপ্ত কুগধর্চগকল একেবারে ন্ট হইর। 
যাহ । বর্ম নষ্ট হইলে অধ অবশিষ্ট ল্ূৰ্ কূলকে আছে 
ইক্ষয়ে॥ ॥- 
কাছে কক | অধ্শের প্রাদ্্ঠাবে কুলবীগণ ঘাতিচারিসী হব। 
হেঁ বৃক্ক বংশধর। রমনীগ্ণ ঘ)ভিচারিন্ট হইলে বর্ণনযবর হইত 
খাকে ॥ ৪১ 
কপির কুলনাশকারী দমূহের ও কুলের নরকের অস্ই হ্। 





দোবৈরেতৈ: কুলস্ানা: বৰ্ণসন্ধরকারকৈঃ। 
উৎসান্রন্তে জাতিবৰ্ণ।: কুলবর্নাস্চ শান্তা) ॥ ৪৩ 
উৎসরকূলধাণাং মস্তাণাং ওনাদ'ন। 

নরকে নিঘুতং বালো ভবতীতামুশুক্রম ॥ ৪৪ 
অহে। বত বহৎ পাপং কহু ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
ঘদ্‌ রাজ্য সুখলোডেন হস্ত: দর৫নবুর্পডাঃ | ৪৫ 
থদি মামপ্রতীকারমশন্রং শঙ্ুপাণয়;। 

ধার্তরাস্ট্া রণে হম্রস্থপ্রে ক্ষেসাতরং ভবেৎ $ ৭৬ 


চকারাদা শ্রবধশ্থাদয়োহপি গৃহে । উৎসন্পেতি উৎসরা: 
কুলধস্মা ঘেঘামিতি উসপ্র্তিগশ্থাদীন।মপু!পলক্ষপম্‌। 
অনুশুঞ্রন শ্রুতবন্থে। যন ।  -প্রায়শ্চিন্তমকুর্ববশাঃ 
পাপেণু নিয়ত! নর: অপশ্চাঞাপিল: পাপ! নিরল্পান্‌ 
যান্তি দাঞ্পান্‌ ১ ৯১] দিবচনে৬):॥ ১৬৪৪ 





টাকা__বন্ুধাদাবসায়েন সন্ূপামান জাহ আহে 
বতেত্যাদি। ম্বএনং হন ইত, ৩২ এতনসহুহ পাপং 
কর্ মধাবসায়: কউ এখন আহা বত মং 
কষ্টাবতাথ: ॥ ৪2 








টীক।--এবং স্ব; সল মঃ।বেবাশংসলান আহ" 
যদি মামিশ্যাদি। অকৃতপ্রতীকারা Rf 
ঘদি হনিহ্/্তি, তহি ৩দ্ধননং 
ভবেৎ পাপানিষ্পত্ে:।| ৪৬ 






ক্লবিনাশকপণের পিতৃগণ 15৩৮ান এ উদকত্রিছা লোপ হওয়ার 


পতিত হই! খাকে ॥ ৪২ 

কুলনাশকগণের এই ব্্ণল্একারক দোষ সঙ্চলেয় দারা 
চিরন্তন ধর্মংশী, কুলবশ ও আর র্থলমূহ্ধ বিনষ্ট হইথা দাহ ॥ ৪৩ 

ছে জলাঞল ! বি্দিষ্টুলঘ্ মানবগণের অবস্তদ্তাৰী নরকে 
বাল ছছ-_ইছা আমর! গুনিহাছি ৷ ৪৪ 

ছার দহ বট, আছর ডাব পাপ করিতে চে্টীত ছইছাছি। 
হেছেতু হাগ্জার্ৰদোতে আতস্মীদদঘূহকে বিনাশ করিতে দযুত্ত 
হইছাছি ॥ ৪৪ 

দি শধারী নৃতরাইপুহগণ, প্রতিক বিদুখ নীরবে উপবিষ্ট 
নিরস্ব আমাকে বহ করে, তবে তাহা আদার হিতকর হইবে ॥৪৮ 


৩৬০৩ 


সদ উবাচ । 
এবমুক্ত/দু'ন: সংধ্যে রথোপন্থ উপ।বিশৎ। 
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ELT 


[ শীঘপৰ্থ 


ইতি জ্রীমহাতারতে শতদাহ এ): লংহিতায়।ং বৈয়াসিক/। 
ভীম্মপর্থণি শ্ীমন্তগবদগীতাপধণি জীমগৃভগবদ্সীত।- 
স্থপনিবহসথ ব্রক্থবিভায়াং ঘোগশাখে উ্রীককাঙগুন- 


সংবাদে অজু নবিবাদযোগো নাম প্রথমোধধ্যাচট ॥ 
_ ভীত্বপর্দি তু পঞ্চৰিশোহধ্যারঃ ॥ 





শকত কিং বৃতনিতাপেক্ষায়াং সঙ্গ উবু 
এবছুজেত্যাদি। সংব্যে সংগ্রামে রখোপন্ছে রথস্যোপরি 
উপাবিণৎ উপবিবেশ । শোকেন সংবিগং প্রকম্পিতং 





সন বদিলেন_অর্খুন এইকপ খাক)লকল হলিম্া হুদ্ধে 


মানলং চিত্ত৷ যস্য সঃ ৷ ৪৭ 
ইতি জীমন্তগবদ্টীতায়াং জী ন্রীধরশ্ব।সিকৃতসবোধনী- 
কারা, পরণযোধধ্যা 0১. 


শরলমন্ধিত গাওীৰ ছু পরিত্যাগ পূর্বক শোষকম্পিভ-মানসে 
রখের উপর উপথিউ হইলেন । ৪$ 


ইতি হ্দ্াভারতে বেধব্/(সবিরদিত শতলাহত্রী সংহিতা মধ্যে তীঙ্পর্মান্তর্গত জীঘন্তগবদ্সীত। উপনিধদে ব্থবনত।বিহক 
ফোগশাহে প্রফ193-সংবাছে অর্ণুনবিৰাংযোগ নামক প্রথম অধ্যায় । 


ষড়বিংলোহব্যায়ঃ। 
(জদন্তগব্দগাতায়াং দ্িতীয়োহপ্যায়ঃ 
লাধ্াবোগঃ। 
[ যুদ্ধায়াৰ্চুনমূংসা[হিত কুক) ভগবতা আ্রীকফেন নিঙ্যনিত্যাবস্তধিবেচনপূর্বকং লাখ/যাগ-করীযোগ- 
স্থিতপ্রচ্কানাং তববর্ণনন্‌ । ] 
সঙ উবাচ শীচগবাস্তুবাচ 
তং তথা কপয়াবিনৈ প্রপূণ!কুলে্ষন্‌। বুতগ্ত। কশ্মলমিদং বিষমে সমুপন্থিতম্‌। 
বিষীদদ্মিদং বাক।মুবাচ নবুস্বণনঃ ॥ অনাধ্াদুনৈন্ছ্গ।মকীতিকরমর্জ্ ন ॥ ২ 





টীকা-“দ্বিতীয়ে শোকসন্বপ্রমন্ছুনং ত্রক্মবিভয়।। 
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রভন্থ লক্ষণন্‌1' ততঃ 
কিং যৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ_তং তথ্ত্যাদি। 
অশ্কুতি পূর্বে আকুলে ঈক্ষণে হন্ত ত: তথ! উত্তপ্রকারেশ 


বিষীদ্তমজ্ছুনং প্রতি মধুলুদন: ঈটদং বাকাদুবাচ ॥ ১ 

টীকা__তদ্বেব বাকাথাহ- প্রীভগবান্গবাচ কুত ইতি । 
কুতে। হেতোন্ব। সাং বিষমে দঞ্ধটে ইদং কশ্মলমুপস্থিভমূ 
অগ্ন৷ মোহঃ প্রাপ্ত । বত আয্যরলেবিতম, জগ 
অধরা অহশস্বরঞ্চ | ২ 





দ্বিতীয় অধ্যায় । 

[ দুদ্ধের জর অর্ধূনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্‌ ইঃক 
কর্তৃক ‘নিত্যানিতৰস্ধবিৰেচনাপূৰ্কাৰ দাম্ঘযযোগ, কর্মষোগ 
ও স্থিতপ্রক্ঞের তত্ববর্ণন । ] 
গর বলিলেন,__উক্ত প্রকার রূপাধিঃ অশ্রপূর্ণ চকিতনরন 


বিষাধপ্রন্ত অঙ্গনের প্রতি মযুসুখন এই বাক) ধদিলেন। ১ 

প্রবাল বলিলেন, হে অরুন! এপ বিপৎসময়ে কিছ 
তোদার অনার্-আভরিত স্বগ-প্রতিবন্ধক অবশম্বর যৌছ উপস্থিত 
হইল? ২ 


মহাতারতম্‌ ঘড় বিংশো হ্যাক; ] 


ক্লৈব্যং দ। স্ম গম: পার্থ নৈতং ৰধ্যপপন্ততে 
তং হদয়দৌরধলাং তাক্রেতিষ্ঠ পরস্থপ ॥ ৩ 
অর্জুন উবাচ 
কখং তীশ্মমহং সংখ্যে স্রোশঞ্চ মধুলুদন। 
ইযুজি; প্রতিযোংস্তামি পৃজার্াবরিসথন ॥ ও 
শুরনছ্ত্ব| হি সহাম্ভাব।৭-- 
তরে! তো, ভৈক্ষামসীহলোকে । 


স্মদ্ভগবদণীতা তীয় অশ্যাচ 


হ্ার্থকাসাং্ত গুরূনিহের 

ভু্বীয় ভোপান্‌ রুতিরপ্রদিষ্কান্‌॥ ৫ 
ন চৈতদ্‌ সিদু; কতররো গরীয়ে। 

ষদ্‌ বা জয়েন হদি ব| নো। জয়েয়ু। 
বালের হন্ধ। ন জিজ্ীবিদ্বা»_ 


সেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরা ইরা; ॥ ৬ 





টীকা কৈযাং মাপ্ম গম উতি। তশ্মাৎ হেপার্থ! 
ব্যাং কাতর্ধাং মান্ম গম: ন প্রাণ্ুছি। হতষরি 
এতভ্রোপপন্ভতে যোগ্য ন ভব্তি। ক্ষুত্রং তুচ্ছং 
হদগ্নদৌর্ধল/ং কাতর) সক হৃদ্ধায় উত্তি্ঠ। হে 
পরন্তপ! শক্রতাপন !॥ ৩ 

টীকা-_নাহং কাতরবেন যুদ্ধাং উপরতোহস্মি। 
কিন্ত বুদ্ধন্ট অন্ঞ।ঘাযাদধধ্াথাচ্ষেত)|হ --অর্জ্জ ন উবাচ 

কখমিতি। তীন্ম-ডোণে। পৃঞ্জার্ছৌ পুঙাযে।গেটা, তৌ 
প্রতি কখমছুং যোংস্তানি, তয্রাপি ঈবুভি:, ঘত্র বাচালি 
ঘোংস্কামীতার্থচ বজ,মগুচিও:, তত বাণৈ; কথং 
যোংস্কামীত্যর্থয । হে মরিন্দন ! শ্রমদন !॥ 8 

টীকা--তদ্বি তান্‌ অহ তৰ দেহযাত্ৰাপি ন 
স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ--গুকনিতি। গুরুন্‌ স্বোণা- 
চার্ধ্যাদীন্‌ অহ! পরলাকবিরুদ্ধ' গুরুবধমকুষ্বা! ইহ 
লোকে ভৈক্ষাং তিক্ষান্নমপি ভোজ, শোয়; উচিতম্‌। 
বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র ছু:খ, কিম্বিহৈব চ নর কহ্যুষ- 
গুরন্‌ হয হৈব তু 


ছে শঙ্গুনা জীবত। প্রাপ্ত হইও না। ইহ। তোমাতে 
উপসুক হুদ না। বে শক্রতাশিন! তুচ্ছ হুবহের ধূর্কলেতা 
পরিত্যাগপূর্ক দুখ করিবার জন্য উত্বিও হও ॥ ৩ 

অর্জন কছিলেন-_হে শনি মযুদুবন। আমি কি প্রকার 
মরে পুজাযোগা পিতামহ তীগ আচাধা তোপের প্রতি শসমূছে় 
দারা দুদ্ধ করিব? ধাহাদের বকের ঘারাও দুদ্ধ করিব 
হল| অবর্তব্য, তাহাদের দহিত বাশের দারা দৃন্ধ কিন্ুশে 
করিব? ৪ 


কুধিরেণ প্রদিদ্ধান প্রকর্ষেপ লিপ্রান, অর্থকামাত্বকান্‌ 
ভোগানহং কুজীর় সশ্বীত।ন । বদ্ধা অর্থকামানিতি 
পুর্সপাং বিশেহণন্। সর্থতৃক্তাকুপস্থাদেতে তাধৎ বৃদ্ধা 
নিবর্তেরন্‌, তন্মাদেওদ্বদত প্রসছোৈবেত্যর্থট । তথাচ 
যৃৰিষ্ঠিং প্রতি 'শীন্েণেক্কন, “অর্থলা পুরুবে। গালো 
দাদন্তব্ঘ। ন কলাচিং। টি মঠারাঞ্জ বন্ধ” 
হন্যার্ঘেন কৌরবহৈ "ইতি ৪৫ 

টীক। কি 


সাং 


তথাপি 
কিশ্মাকং জচ; পরড/ঘা বা গবীয়ান ভবেদিতি ন 
ভাত ইত্যাহ ন চৈতলিতানি। এডদ্দ্বোর্মধ্যে 
নোইম্থাকং কিং গরীয়োইদিকতরং 
ভবিশ্যতীতি ন বিদ্:ঃ। তদের দয দর্শয়তি। হদ্ব! 
এভান্‌ বয়ং জয়েন দেঘ্যাম:, ঘদি য। লোইস্বালেতে 


ঘগ্তপাসপ্র্গী করিস্যা না, 


কতরং নাৰ 


জরেযূর্জেয স্বরীতি। বকিঞ্চান।ক: ছয়েইপি ক্রলত: 
পরাজয় এবেত্যাহ-_যানিতি। ঘানের হ্বা জীবিতুং 
নেচ্ছামন্ত এবৈতে সন্মৃখেধ্বন্থিতা: ॥ ৬ 





মহাপ্রৱাৰ গুরুগণূকে বধ লা করিত ধহি এ জগতে ভিক্ষালন্ধ 
আহ তোছন করিতে হব, তবে ভাহ19 ল্রেদস্কর, কিন্ত গুঞগকলকে 
বিনষ্ট করণ ইহালোকেই তাহ।ংদর শোলিতলিক পর্খকাদ ভোগ 
করিব? ৭ 

এই দে জব পরাজছের নখে গ্যাদানের অধিকতর গরীান্‌ 
কোৰ্ট, ইহা আছি বুবিতে পারিতেছি না, কেললা। ধাছাদের 
হিনাশ করত আমরা ডীবন ধারণে ইক্ষ। করিনা, লেট দত্তরাষ্টে- 
তলধগণ লঙ্গুণে অবস্থান করিতেছে ॥ ৬ 


৩৬৮ আহাশাস্ত ( ভী্মপৰ্বধ 
কার্পশাদোবোপহতন্বভাব: সদয় উবাচ 
পৃচ্ছামি রাং ধর্মসন্ম চচেতাঃ ॥ এবমুকত,! ভ্বধীকেশং গুড়াকেশ: পরস্তপ । 
হচ্ছে য: স্টার্িশ্চিতং ক্রহি তঙ্মে ন বোংস্ত ইত্তি গোবিদ্দমুক্ত | তৃজীং বৃষ হু ॥ ৯ 
শিল্ত্বেহহং শাধি মাং থাং প্রপন্নন্‌ ৪৭ ভমূবাচ ম্বহীকেন: প্রন্থলঙ্গিব ভারত । 
ন ছি প্রপক্কামি মমাপনথস্যাছ সেনযোরুভতোরধে) বিঘীদন্তরমিদং বচঃ ॥ ১০ 
যচ্ছোকদুচ্ছোধণসিল্জিয়াণাম্‌ । জীতগবামুবাচ 
অবাপা তৃমাবসপরসবং অশোচ্যানত্বশোচন্বং প্রল্াবাদাংশ্চ ভাবনে। 
রাজাং সবৱাণামপি চাবিপত্াম্‌ ॥ ৮ গভাঙগুনগতা দুস্চ নাহবশোচন্তি পিতাঃ ॥ ১১ 








টীকা--উপদেশগ্রহণে  'দ্বাধিকার:  স্বচয়তি- 
কার্পণোত্যাদি। তন্মাং কার্পণ্যদোবোপহতন্বভাব:, 
এতান্‌ ছত্বা কথং ডীবিধ্যান ইকি কাপণাং, দোষস্চ 
দ্ৰকুলক্ষয়কৃত:, তাচাামূপচতোংভিচূডঃ দ্ৰচাবঃ 
শ্ৌধ্যাদিলক্ষণে৷ যস্য দোইতং ঘাং পুচ্ছামি ; তখা। ছন্দে 
নশ্মঢ়ং চেতো যন্ত স:, ধৃদ্ধ: তাক্ত,। ভিক্ষাটনমপি 
ক্ষত্রিযন্ত ধর্োইপশ্দো বেডি সন্লধি:চড; সর্রিত্যর্থট। 
অতো মে নিশ্চিতং যং শেদ: দুঞং সাত হন ত্রহি। 
বিঞ্চ তেহছ, শিষ; শালনাঠ:, অহছাহ শরণাগহং মাং 
শাধি শিক্ষয়। ৭ 

টীকা সের বিচার] হল যুক্ত, তৎ কুদিবতি চেং, 
তয়াহ--ন হি শ্রপশ্তামীতি । ন্দ্িয়াণামুক্ষোষপদতি- 
শোষণকরং মদীয়ং শেক: যং কণ্ম অগগুঞাং অপনয়েং, 
তদছং ন প্রপক্তামীতি ৷ যস্তপি কমৌ নিঙ্টকং সমৃদ্ধ: 
রাজ্য: প্রাপ্ন্যানি, ওখ। দুরেন্্ুরনশি হদি প্রাগ্পামি, 
এবমভীষটং তত্তং সর্বমবাপ্পযানি শোকাপনোদনোপায়ং ন 


কাতরতা ও প্বহূলক্ত্জনিত দোষছেতু শৌধ্যাদি স্বকাৰত: 
অতিকৃত হইয়াডে, আমার চির দৰ্্নিৰ্বন্বে অক্ষম, এইনক 
তোমাকে জিজাস। করিতেছি, ধাজাতে সাদার কলাাণ হয় 
তাছ আমাৰে নিশ্চরপূর্বাক বল। আদি তোঘার শিল্প, 
তোমার লরশাগত, আমাকে শিক্ষা প্রধান কর ॥ ৭ 

পৃথিবীতে নিক্টক নযদ্ধ বকে) এবং দেখে প্রাপ্ত 
হইলেও আমার ইন্রিংগণের অতিশোহণকর শোক আপনীত 
হইবে তাছা ধেশিতেছি লা ৮ 

সঙ্গ কতিলেন,_শ্ক্রহাপন চিনি অর্জুন হ্বদীকেশ 


প্রপক্ামীতাখয়; ॥ ৮ 

টীকা-_-এবসুকাদুল: কিং ফৃতবানিত্যপেক্ষাপ্নাং 
সঞ্জয় টবাচ--এবমিত/।দি স্পষ্টার্থ: ॥ ৯ 

টীকা-তশঃ কিং বক্তামতাপেক্ষায়ামাহ-- 
ভসুবাচেতি। প্রহসির প্রসন্রমুখ: সন্নিত্যর্থ, ॥ ১* 

টীকা-_দোদবোরবিবেকাদশ্যৈবং শোকো ভবভীতি 
তথ্বাবেকদর্শনার্থ. এ্রভগবান্ব16-_অশোচ্যানিত্যাদি। 
শোকন্ত অবিষীসৃভানের বন্ধন বনু অদ্বশোচ: 
অভ্ুশো[চতবালসি “ূষ্টে মান্‌ জনন, কৃষ্ণ" ইত্যাদিন। ৷ 
তত্র “কুতন্তা কন্মলন্দিং বিযমে সমুপস্থিতথ” ইত্যাদিনা 
ময়া বোধিডোহপি পুনশ্চ প্রছ/বতাং পণ্ডিতানাং বাদান্‌ 
শন্দান্‌ “কথং ভীগ্মমহং সম্মে" ইতযদীন্‌ কেধলং ভাহলে, 
ন ভু পর্ডিতোইপি যত: গতাসুন্‌ গতপ্রাণান্‌ বন্ধ ন 
অপগতাসুংশ্চ জীবতোংপি বন্ধুহীন এতে কথং 
দ্ীবিষ্যন্তীতি নানুশোচস্থি পিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১ 





প্রক্ষকে এইরূপ কথনান্তর ‘এমি দ্ধ ক! 
বলি নীয়বে অবস্থান করিতে লাগিলেন 2 

ছে তারও! ছ্দীকেশ সহাস্তধহনে উতর বেনার দধো 
বিষাধপ্রন্ত অঙ্জুনঞ্চে এই বাকা করিলেন ॥ ১০ 


প্রতগবান্‌ বলিলেন, তুমি শোকের অযিদ্রীদুত বন্ুগনের 
ভঙ্গ শোক ক্ষরিতেছ এবং প্ডিতগণের ভ্যান কথ! বলিতেছ? 
পতিতগদুত ধৃত আধহ! জীবিত কাছারও জন শেক করেন 
নও ১১ 


না" গোহ্ন্থকে 


৫ 


মহাভারততন, হড়বিংশোধ্যাও | 


মস্বেবাহং জঞাঢ় লাসং ন ত্বং নেমে ছল।বিপা:। 

ন চৈব ন ভৰি্যাম: সে বয়মতঃপরহ্‌ ॥ ১২ 
দেছিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌসায়ং বৌবনং জর! । 
তথা! দেহান্তরপ্রাধ্িধীরস্তরর ন মুস্কুতি ॥ ১৩ 
মাত্রাম্পর্শান্ত কৌন্তেয় শীতোক-সুখহ্ঃখেদ: । 


মল ভ্গবৰ্গীত! দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


৬৬৩৯ 


আগমাপাহিনোহনিত্যাত্তাংকিিক্ষম্থ ভারত ॥ ১৪ 
যং হি ন বাথয়স্থোতে পুরুষং পুরুষর্ষভ । 

সমহুঃখ শুখং রং স্কেইসৃতৰায় কল্পতে ॥ ১৫ 
নাসতো। বিদ্যতে ডাবো নাভাবে! বিস্তে সঃ ) 
উভয়োরশি দৃষ্টোংস্বস্বনয়ে স্তব্দলিভি: ॥ ১৬ 





টীকা--অশোচাত্বে হেতুদাছ_ন দঘ্বেবাহদিতি-। 
ঘখাছং পরদেশ্বরো জাহ কদ।চিৎ লীলাবধিপ্রহস্তাবির্ডাব- 
তিরোভাবেংপি নাসমিতি তু নৈব, অপি ্বাসমেব 
অনাদিঘাং ; ন চ ত্বং নাসীঃ নানু অপি স্বাসীরের : ইমে 
বা ছনাধিপ৷ রূপা নাসন্লিডি ন অপি তু আসনের 
মদংশদ্বাৎ ; তথাত:পরম্‌ উত উপপি ন ভবিষ্যামো ন 
স্থালাম ইতি চ নৈব, অপি হু স্থাস৷ৰ এবেতি, জন্ম- 
মরপনৃন্ষ্থাদশেচা টত্যর্থ: ॥ ১১ 

টীকা নীশ্বরপ্য তব দন্ানিশৃন্সঘং সত্যাষেষ । 
জীবানান্ত জন্দমরণে প্রসিদ্ধ, তত্রাহ--পে[হিন উত/াদি । 
দেহিনো। দেহাভিমানিনে| জীবক্ত যধাশ্মিন সুলদেহে 
কৌমারাষ্চবস্থাস্তদ্দেহবনিবন্ধন। এব, ন তু প্বতঃ, পূর্ব্াবস্থা- 
নাশেহ্বস্থান্তরোংপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রচ্যনিজ্ঞানাং 
তখৈব এতদ্দেছনাশে দেহাম্বরঞ্রান্তিলি লিঙ্গদেহ- 
নিবন্ধনৈব। ন তু তাদবাত্মনে৷ নাশ:, জাতমাত্ৰন্ত পূৰ্- 
সংক্ষারেণ স্্তপানাদৌ প্রবৃত্িদর্শনাং। তো ধীরে। 
ধীমান তত্র তয়োর্দেহন।শেংপাত্তোর্ন সুগ্জতি, জাম্মৈর 
মৃত্তে! জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩ 


টীকা--সম্ গভালগভানহং = শোচামি, কিন্তু তদ্‌- 
বিয়োগাদিহখ্ভোজনম্‌ মাব্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ যাত্রা- 

আমি কখনও ছিলাম না, এমন নহে; তুমিও ছিলে ৭, এন্তপ 
নয এবং এই নৃপভিনদূহ ছিলেন না; ইহাও নহে, দেহান্তর 
হইলেও আমরা থাকিব না এমতও নহে $ ১২. 

4০৮ যেন যেহাভিমানী জীবের দুল হেছে কৌদার, যৌবন ও ছর। 
উপস্থিত হয, তত্রণ এই দেহনাশে অন্তমেহ প্রাপ্তি হইব থাকে, 
গে বিষে বুদ্ধিদান্‌ মোহিত চন না ॥ ১৩ 

কেগা্খ । শৰ-স্পণ-ভপ-রল-গদ্ধ বিষয়শঞচকের সহিত শ্রোত্র 

বক চক্ষু জিন্যা ত্রাণ এই উত্রিগগণের সংযোগট সত উচ্চ সুখ 

এবং দুখ প্রদান করিব! খাকে, তাহ। কগন। উতৎপত্ কখন বিন 
৪৫৯ 








স্পর্শ ইতি। শীয়নতে জ্ঞায়স্তে দিয়া আাভিরিতি মাত্রা 
ইশ্লিততব্বত়ঃ ভালাং স্পর্শ: বিবচেষ সম্বন্ধা:, তে শীতোফাদি- 
প্রদ। ভবস্থি, তে গাগলাপায়িঘাৰনি২]। অন্বিরা: ; 
অতস্তান্‌ তিডিক্ষন্ব সহন্থ ; যদা জলাতপাদিদংলৰ্গান্তত্তং- 
কালকুতাঃ প্ৰভাবত: শীতোঞ্চাদি প্রঘচ্ছত্বি, এবমি্ট- 
লংযোগবিয়োগা অপি শ্রদতুখোদি পচন, তেষাং 
চান্্রি্কাং সহনং তব দীরসোচিডং, ন চু তহ্িদিত্ত- 
হুধবিষাদপারবক্রমিতা্থ: ॥ ১৭ 


টীক!-_তৎপ্রহীকারপ্রযত্তানপি শুংলতনমেঝোচিতং 
মহাফলত্যাদ্ত্যাছ -- য: চটীতাদি। এতে মাত্রান্পর্শ। বং 
পুরুষং ন বাথয়ছি নাডিডবশ্রি, সনে দুসনুখে যন্ত স 
তদম্‌ ৷ ল তৈরবিক্ষিপামাপো ইনার অগ্ৃতত্ধা 
মোক্ষায় করতে ঘোগে]। ভবতি ॥ ১৪ 

টীক।- লু তথাপি শীতোফাপিকমতিহংসহং কথং 
সো়বমূ, মত্যস্থং তংসহলে চ. ঝনাচিদাফনো নাশা 
স্তাদিত্যাশন্ধ। তববিচারত: সর্ম্মং সো: শকা দিত্যাশয়ে- 
লাহ-্নাসতে! বিস্ততে টতি। সলতোইলাযধর্হাদ- 
বিভভমালল। খীতোষ্চাদেবাঘ্নি ভাব; সা ন বিভতে, তথা 
সতঃ সংশ্বভাবন্তাস্মনোইভানে! লাশো ন বিভ্ুতে ; 
এবছুভয়োঃ সদলতোরস্তো নির্ণয়! দষ্ট, কৈ: তব্দশিতি:, 
বত্তহাতারধাবিদ্ভিঃ। এব তবিবেকেন সহস্বেতা্ঘ; ॥ ১৬ 





হয, তন্ময় অনিত) অস্বির। 
ক্র। ১৪ 


হে ভারত! লে দ্ধ দম 


হে পুকষত্রেউ। এই মাত্রাম্পশ্পকল ইখছংখে একরপে 
অবস্থিত থে শাক পুকহকে ব।শিত ন। করে, তিনি ছোক্ষ লাত 
করিবার হোগ] ছল ॥ ১৭ 

খল জনিত) বস্তদদূতের সত্তা নাই আর নিত্য বন্ধুর নাশ 
মাই। বস্বধাখার্খাবিদ্পণই নিত। 4 আশিত্োর শি জন 
করিয়াছেন ॥ ১৩ 


৩৬৪০ 


জবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন লধমিদং ততম । 
বিনাশমবাদুল্জান্ত ন কশ্চিং কতু মর্চতি ॥ ১৭ 
অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা: শরীরিণ:। 
অনাশিনোহপ্রমেয়ন্ত তশ্মাদ্‌ বুধ ভারত ॥ ১৮ 

ঘ এনং বেত্তি হন্তারং হশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উড়ো। তৌ ন বিজ্ানীতে। নায় হম্তি ন ইল্যতে ॥ ১৯ 


চাধাশানর 


[ ভীন্মপর্কধ 


ন ছায়তে ড্রিয়তে বা! কদাচি__ 

ঘায়ং দুদ্বা ভবিভা। বাল সঃ । 
জো নিভাঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণো। 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২৯ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং যব এনমজ্রমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষ: পার্থ কং ঘাতঘতি হস্তি কম্‌॥ ২১ 





ষটীকা--তত্র সদতাবমবিনাশি বন্য লামাস্যেনোক:, 
বিশেষতো দর্শঃতি_মলিনাশি হিতি। বেল সর্বমিদ- 
মাগমাপারবর্্াত্বতং দেহাদিকং তাতং সাক্ষিরেন বাপু 
তত, আত্মস্বরূপম্‌ অবিলাশি বিনাশশন্তং বিদ্ধি ঢানীচি । 
তত্র ছেতুমাহ-_-বিনাশমিতি ॥ ১৭ 
টীকা__আগমাপায়ধর্্মনলদ =শয়তি--সম্মবন্ধ ঈতি। 
আন্ো। বিনানো বিশ্যতে ঘেষা, তত শরশ্মসন্: নিতালা 
সর্ববদৈকরূপলা, শরীরিণ: শরীববত আই এক অনাঙ্গিনো 
বিনাশরহিতসা অগ্রমেয়দা মপবিচচিন্রস। আছেন ঈলে 
সুখদৃ:ধোদিধর্ম্মক। দেচ। টউক্তাস্ত েশিড ৷ যন্থাদ্ৰো- 
স্থনে। ন বিনাশ; ন ১ এশছধানিসথগ্তদ তশ্ান্সোহজং 
শোক: তাক, যুধ্যন্ৰ গলা তযাক্ষীরিভারথ: ৪ ১৮ 
উীক। ভদ্র: ভীগ্থাল্নিড়। শোকে! নিবারতঃ 
চ্চাম্থনো হ্স্ব,বনিমিত্:ং হংখসুজন। “এতা হুন্স- 
মিচ্ছানি” উত]াদিন।, হ৮পি 'হৰ্ধদেন নিনিনিস্তমিতহ_ 
ধু এনমিতি । এনম। ডানম_। আয়না হননক্রিয়ানাং 
কন্বৎ কর্ড ক্বদপি ন।স্তীতার্থ: তত্র জেতুরাগহিতি ॥ ১৯ 
চীকা_ন ৪্ুত ইতেতলেস বড়ভাসবিকারশৃ্তন্ছেল 
ভ্রচয়তি_নেতি, ন জায়ত ঈতা।দি। ন জার তি 
জশপ্রতিষেধত ন জিগ্রত টতি বিলাশপ্রতিযের: । ঝানব্দৌ 












চার্থে। ন চালুং ডূদ্ধা উৎপদ্ধ ভবিড! ভবতি, অস্তিত্ব 
ভঙতে, কিন্তু প্রাগেব বত: সদ্ভপ ইতি জস্থানস্তুরাত্তিত্ব- 
লক্ষণদ্ধিতীয়বিকারপ্রতিযেধ; । তত্র হেতুঃ-ধন্মাদজ;। 
বো হি জায়তে সহি ৪পরাস্বরমক্তিয: ভঙ্গতে। নতু হট 
ভ্বত এবান্তি স চুয়োহপাঞ্দত্তিধং ভজত উত্যর্থ:। নিভাঃ 
সর্ব্বদৈকরূপ উতি বস্ধিপ্রতিযেধ। শান্ত: শক্বষ্কব ইত্য- 
পক্ষযপ্রতিযেধ: । পুরাণ ইতি দিপরিণামপ্রাতিবেধঃ। 
পুরাপি নব এব। = তু পরিণামতো ক্রপান্তরং প্রাপ্য 
নবো ভবতীতাথ;। যন্ধ। ন ভবিতেতাল্থাদ্ঙ্গং কৃদ্ধা 
সযোহস্থধিকং ঘখা। তবিতেতি তথা ন ভবহীতি বৃদ্ধিপ্রতি- 
খেধঃ। অভো নিত্য ঈতি চেোভয়রদ্ধাগ্ভভাবে হেতুরিতি 
ন পৌনরুকাদ্‌। তদেবং জায়তে মস্তি বর্্ডতে বিপরি- 
পমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতেবং যাক্কাদিতিধেদ- 
যাদিভিক্ক্তাঃ বড ডাববিকার। নিরস্তা:। হদর্থমেতে 
বিকার! নিরস্তাস্তং প্রস্ততং (বিনাশাভাবমূপলংঘরতি-_-ন 
হস্যুতে হন্তুমানে শরীর উতি ॥ ২+ 

টাকাঁ--অতএব হন্ত, বাভাবোহপি  পুর্বেবোক্ত; 
প্রতিবিষ্ঞ ইত্যাহ_বেদাবিনাশিলাসিত)াদি। নিত্যা 
বৃদ্ধিশৃক্তদ্‌ । অবাদদ্‌ অপক্গয়শূন্তম। সজদ্‌ অবিনাশিলক্ 
বে! বেদ, স পুরুষ: কং হস্তি ক: বা হস্তি? এবজ্ তস্য 











হাহার দার! এই চরাচর জগৎ এ (ঢচারি ব্যাক, ভিলিউ 
বিনাশবিষীন জানিবে। কেহ পর্জনিকারশুঞ্ত শরদাত্মাকে 
বিনাগ করিতে নর্থ হয না 1 ১৭ 

সর্ব একরূপে স্থিত বিনাশবিরিহিত অপরিচ্চ্ পবিধন্বীতৃত 
দীবাস্তার এই শরীরসমূদর অন্ববিশি্ট নাশশীল বলিয়া কথিত 
ছয়! হে ভারত! অতএব দুষ্ট কয ৷ ১৮ 

বিলি এই জীবাঝাকে হসনকারী বলি জানেন ও ছিনি 
ঈত্াকে নিচত ছন ননে করেন, ষ্টাচার। উচহে অহগত নহেন যে 


এই আত্মা ফাহাক্ষেও বিনাশ করেন এ। বা) বিনষ্ট হন নাও ১৯ 

এই আীবান্থা কগন জন্গ্রগ করেন ন। অথবা নরেন না, 
বারংবার উৎপৃ্ধ ব। বঞ্চিত হন ন1॥ ইনি জক্গবিহীন নিডা 
(ন্লান্বৃত্ধিবূক্ত ) শাশ্বত (ক্ষবিীন) ও পুরাণ পর্নিণাযশ্র, 
শরীর হক্তষান ( বিনষ্ট ) হলেও টনি চত হন না ॥ ২৯ 

হে অর্জন | ঘিনি এট আম্মাকে অবিনানী অক্ষয় নিত] অজ 
বলিধা জানেন, লেট পুর কি প্রকারে কাছাকে বিনাল 
করাবেন অথব। কাতাকে বধ কৱিবেন ? ২১ 


বহাতারডম়, ধউ়বি শেল 


বালাংসি জীণ।নি বর! (বঠায় 
নবান গৃত্ব।তি নরোহপরালি 
তথা শরীরাশি বিহায় জীণ।- 
স্্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ 
নৈনং হিনদনতি শ্াণি নৈনং দহতি পাবক: ৷ 
ন চৈনং ক্লেপ্ৰন্তযপো ন শোহযতি সারত: ॥ ২৩ 
অচ্ছেত্ে। প্লমদাহ্ে। ্তমক্লেন্োহশোস্য এব চ। 


ববে সাধনাভাবাৎ। তথ দ্ব্ং প্রয়োজকে। সা অস্টেন 
কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? ন কিঞ্চিদপি। ন 
কথক্চিপীত্যর্ঘ। অনেন নঘাপি প্রয়োজকরাদ্দোহদৃষিং 
ঘ। কার্থারিত্যুকতং ভবতি ॥ ২১ 

টীকা--নয্বান্ধনোইবিনাশেইপি গুদীক্শরীরনাশং 
পর্ধযালোচ] শেচামীতি চেং তত্রাহ -বালাংসীত্যাদি। 
ক্নিবন্ধনটুতানাং দেহান৷নবক্রস্তবিদ্ধাৎ ন তঙ্মীর্ণ- 
দেহনাশে শোকাবকাশ উতার্থ; ॥ ১২ 

উীকা_কখং হা ঈতানেনোক্তং বধসাধনাভানং 
দর্শন অবিনাশিলমায়ন; প্রুটীকরোতি--নৈনমিতাাদি। 
আপো নৈনং ক্রেস্যুন্কি মৃদ্করণেন শিধিলং ন 
কুর্বাস্তি ॥ ২৩ 

টীকা-_তত্্ হেতুনাছ-.আচ্ছেগ্ াদিন। সাঞ্ডেন। 
নির্বন্বস্থাৎ অচ্ছোদ্ধোংয়মক্লেয়শ্চ । সমৃর্তবাদদঘা হী, 
গুবস্থাভাবাদশোধ্য ইতি ভাব; । অত্চ চ্ছেগাদিযোগের 
ন ভবতি, হতে! নিত্য: অবিনানী সধ্গতঃ সৰ্ব্বত্রগত; । 
দ্থাণুঃ স্থিরন্থভাবঃ রূপান্তরাপত্িশূণ্ঠ: | অচল: পূর্ববরূপা- 
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৩২৪৯ 


নিতাং সৰগত: স্টাগুরচললোহছা লনাতন: ৭ ২৪ 
অবাক্যোহয়মচিহ্থে।।ইয়নবিকাধোহঘুভাতে । 
তশ্যাদেবং বিদিহৈনং নাছুশে।চিতুমহঁসি ॥ ২৫ 
অথ চৈনং নিতাজাতং নিত্যং »| মন্যসে মৃতদ্‌ ।- 
তথাপি ত্বং ঘহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্থসি ৪:২৬ 
জাতস্ত হি ক্রবে। মা বং জশ্ব মৃত চ। 
তশ্মাদপরিহ।বে/হার্থে ন হং শে।চিতুমর্থসি ॥ ২৭ 


পারত্যাসী। সনাতলোইনাছি: | (কঞ্চ অবাক্তশ্চক্ষুরাচ- 
বিহক্স:। অচিন্ত: মন/স।০পা(তহত:। অবিকার্ধ্য: 
কর্মেশ্্িয়াপামপাপে!চর ইত উচ্যতে ইতি 
নিত্যাদ্ধাদাবভিযুঞ্চোক্ি: প্রনাণমুতি ॥ ১৭ 
টাকা-_উপসংগ্রতি ত্য 














৷ তদ্দেক 
আয্বনে। আস্থবিলাশাভাবার শোক: কাধ হু) 81 ২৭ 

টীকা উদানী না জপ, তদ্ধিনাশেন 
চ বিনাপমঙ্গীক ও]াণি শোকে] = কামা তাহ আখ 
চৈনমিঙাদি। অথ ৯ সৰ্বদা 
তন্দ্ছেহে জাতে দাহ: নহলে তথা চঞকেহে মতে মৃত 
মন্যসে, পুণপ(পঠুদাস্তংকলট হ:ড়োশ১ লাইনংণণোরায়- 
গানিাৎ ; তথাপি বং শোচিঃ: নাহলি ৯৬০ 

টীকা -কুভ উঠাত আহ ঢাতদ। উতাাদি। হি 
বন্যাজ্ছাতস্য ম্বাএ$ককন্ছক্ষাঘ যুয়া*বে। নিশ্চিত, 
ম্ৃতন্ক চ তত্তাদহকুতেন। কন্দণ। জলি ফ্রবমের ; 
গশ্যাদেবমপ রহ ধোহর্ষেহবশ্য বেশি ভুগ্মমরপলক্ষণে সথে 
ত্বং বিদ্বান্‌ শে108ং নাহঁপি € 


দৈতেন 








যাপি এশমা ঘানং 








গো ন তবসি ॥ ২৭ 





ঘেঘন মালৰ্‌ পুরাতন সন্থগকল পারিতাগপুকাক অপর নৃতন 
বঙনলদূহ পরিধান করে, সেইতণ আব্ম। উর্এিত মেছ ভ/াগ 
করত অন্ত নৃতন শরীর গ্রহণ করিয়। খাবেন ॥ ২২ 
_ শস্বকল এই আখ্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল 
হ করিতে লদর্খ হয ন, জল ইহাকে আও করিতে পারে 
বাবু ইহাকে শোহণ করিতে সক্ষম হয না। ২৩ 
দম ছেবেলঘোগা নহেন, উহাকে দষ্ড করিতে পারা 
না ন্ট ইনি শা হন না ও চনি শোখশযোগা নছেন। ইনি 
সর্কাধা একছ্ূপ, দর্কত্জ অবস্থিত, স্বিরস্বভাস--কণান্তর প্রাপ্ত ছন 
না, অচল পূর্তলতপরিত্যাী ও অনাদি ॥ ২৪ 


ইনি চক্ক প্রকৃতি ইত্রিংরে অলেোচড, ইনি অচিন্তনীই_ 
মনেরও আজে, ইনি কন্েত্রিপহূগেরও বিষ হলিয়। কথিত 
হল। অতএব এই আড্তাকে এবহিও অবগত হইছ। অন্থুলোচন। 
ত্যাগ কর ২৫ 

সবার হি ইহাকে নিত/ঞাত অথবা নিত।দ্ৃত অনন-যরপনীল 
মৰে কর, তথাপি হে যচাবাহে।' তুষি ইহার অন্ত অগ্রশোচনা 
করিতে পার না ॥ ২৯ 

ঘেহেতু উৎপন্ন প্রাণী ছীবের দৃত্া নিন্চত ও দৃতদ্ীবের 
জৰ করব স্থির, অতএব অবশ্রস্তাবী অয়দরণ বিহয়ে তুদি শোক 
করিতে পার নার ২৭ jh 


৩৬৪২ 


অবাক্তাদীনি হৃতানি বাক্ুমধ/নি ভাৱত । 
অব্যক্তনিধনাস্থেব তত্র ক1 পরিদেবন। ॥ ২৮ 
আম্চর্যাবৎ পশ্যতি ক শ্চিদেন_ 

মান্চর্্যবদ্‌ বদতি তখৈব চান্স: । 
আশ্চর্ধ্যবচ্চৈনমস্ত; শৃণে।তি 

ক্রহাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ৫২৯ 
দেহী নিভযমবধ্যোহয়: দেহে সর্বস্ট ভারত । 


আধ্যৰাহ্থ 


[ ভী্লব্ 


তন্মাং সানি সৃতানি ন ত: শোচিকুমর্থলি ॥ ৩" 
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকশ্পিতুমৰঁসি। 

ধর্যান্ধি বৃদ্ধাচ্ছে রোংক্রং ক্ষত্রিযস্ত ন বিচতে॥ ৩১ 
ঘদৃচ্ছয়৷ চোপপন্নং সর্গদধারমপাবৃতদ্‌ । 

সবখিন: ক্ষত্রিয়: পার্থ লভন্তে ঘৃদ্ধসীদৃশদ্‌ ॥ ৩২ 
অথ চেৎ স্বমিদং ধর্মাং সংগ্রামং ন করিস্তুলি। 

ততঃ শ্ববর্ষং কীত্তিক হিন্ধ। পাপমবাদ্প)সি ॥ ৩৩ 





টাক!--কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্ধযালোচা 
তন্ুপাধিৰক আম্মনো জস্মমরণে শোকো ন কা) ইতাত 
আছ-_লব্যকাপীনীত্যাদি। অবাক; প্রহানং, তদেবাদি 
উৎপত্তে; পূর্ববরূপং যেবাং তানি অন্যক্তাদীনি ভূতানি 
শরীরাশি কারপান্মনাপি স্থিতানামেবোংপতে:। ওথা 
বাক্ৰম্‌ অভিবাক্তং মধ্য: জগুলরণা ্বরালস্থিতিলক্ষণং যেঘাং 
তানি ঝাক্তমধানি; অব্যক্রে নিধনং লয়ে। যেষাং 
তানীমান্সেবসত ডাম্যেব, তত্র তেষু ক) পরিদেবন! কঃ 
শোকনিমিতো বিলাপ: । প্রতিবৃষ্ধন্ত ব্বপ্রনষ্টবন্তদ্বিব ন 
শোকে! যুজ্যতে ঈতা্থ:॥ ১৮ 

টীকা-_কুতক্তঠি বিদ্বাংসোহপি লোকে শোচস্তি 
আক্কাজ্ঞানাদের উ)ঃশয়েন।ঝনো দব্বিষ্ঞেয়তামাহ-- 
আশ্চধাবদিত্যাদি। ক[শ্চপ্লনাানং শান্থাচার্ধে।প- 
দেশাভ্যাং পক্ত্াম্চধাবং পশ্যতি, সর্বগতন্ত শিতাজ্ানা- 
নন্দন্বভাবস্টায্মনেহলী কি কতাদৈশ্রজালিকবদ্‌ ঘটদানং 
পন্যন্লিব বিস্ময়ে পশ্যতি অসন্থংবনাভিসততাং। তথা 
'আশ্চর্ধাবদেবাক্তো। বদতি চ শৃণোতি চন্য; কশ্চিং 
পুনধিবপরীতভাবনাভিসৃত: শ্রুত্বাপি নৈব বেগ । চশদ্দা- 


ছে ভারত! প্রাশীসকল প্রথমে অবারু-_অ প্রকাশিত, মহে 
'অতিব্যকত ইন্লিদ্গ্রাৰ, ব্মার মরণের পরও অব্যক্ত, সে বিষয়ে 
শোষনিঘিত বিলাপ কেন করিবে? ২৮ 

কেই এই জীবাত্বাকে বিন্দদ্বের সহিত দেখেন, তন্্প অপর 
ঘাক্তিও বিশ্বদ্ের লহিত বলেন এবং অন ব্যক্তি বিশ্মদেয সহিত 
শ্রবণ ফরেন, আমার কে শুনিয্নাও উহাকে জানিতে পারেন 
না॥ ২৯ 


হে ভারত! এই জীবাস্ম। লকল প্রানীর শরীরে নিহত 


ছক্ত ইলি দৃষ্টাইপি ন সম্যথেগেতি অষ্টবযস্‌ ॥ ২৯ 

টীক৷--তদেবমবৰাত্বদায়ন:  সংক্ষেপেশোপদিশন্‌ 
অশোচ্যত্বদূপলংহরতি_দেহীত্যাদি ম্পষ্টার্থট ॥ ৩৯ 

চীকা--যচ্চোক্রমচ্দু নেন “বেপথুশ্চ শরীরে মে" 
ইতাাদি তদপ/ঘুকমিভ]াহ-_শ্ধশ্মমিতি। আত্মনো 
লাশাভাবাদেবৈতেষাং হন'নেইপি (বকশ্পিতুং নার্ছলি, 
কিঞ্চ দ্বধশ্্মপাবেক্ষা বিকম্পিতুং নাহঁদীতি অং) 
হখোর্তং “ন চ শ্রেয়োহপ্রপল্লামি হত্ব। স্বত্নমাছবে” 
ইতি তত্রাহ--ধর্ম্যাদিতি। ধধ্ম।গলপেতাল্যাহ্যাদ্‌ 
যুদ্ধাদন্তং ৪ ৩১ 

চীক।--কিঞ্চ মহতি শ্ৰেয়স দ্ৰয়দেবোপন্থিতে সতি 
কুডো। বিকম্লসে টত্যাহ--য্চ্ছয়েতি । ঘৃচ্ছট়াপ্রাধিত- 
মেঝেপপরং প্রাপ্রমীদশং যুদ্ধ: সুধিনঃ সভাগ্য। এব 
লভন্তে, বড়ো! নিরাবরণং গ্র্গদ্বারমেবৈতৎ। বন্ধা য 
এবংবিধং যুদ্ধং লভত্তে, ত এব গুখিন ইতার্থঃ। এতেন 
পন্থজনং হি কথং হত্ব। সুখিনঃ স্তাম মাধব” ইতি হনব, 
তঙ্টিরত্তং ভবতি ॥ ৩২ 

টীকা-_বিপক্ষে দোষমাহ-_মত চেদিত্যাদি ॥ ৩৩ 





অবহ্যরূপে অবস্থিত, সেইজনক নিখিল ভূতের ভয় শোক ঘর 


কর্তব্য নহে ৪ ৩* 
বার ক্রন্রিয়ের স্বার্থ ঘৃদ্ধ, তাহা দর্শন করতে তুমি বম্পিত 
হইতে পার না-_বেছেতু ক্ষতিথের ধর্শূক' দৃদ্ধ তির অন্ত নক্ষল- 
জনক আর কিছু নাই ॥ ৩১ 

হে পার্থ! লৌতাগাবান্‌ ক্ষত্রিদগণই শপ্রা্থিতয়পে প্রা 
অনর্গল খবর্সঘার এপ যুদ্ধ লাভ করেন? ৩২ 

আর ছি তুমি এই ধর্ণধুক্ত সংগ্রাম ন! ক, তাহ হইলে 
ক্ষত্রিত্রে প্রবন্ধ ও কীঠি লরিত)।গপুরীক পানী হইবে ॥ ৩৩ 





মতা রজম্‌, বড় বিকল এছ 


অকীতিঞ্চাপি ফৃতানি কঘয়িগাস্টি েহবাঢাম ॥ 
সন্তাবিতস্ক চাকীঠিম্ণাদতিরিচতে ॥ ৩৭ 

ত্নাদ্‌ রণাহুপরতং মংস্বস্তরে বাং মহারথা: ॥ 

বেঘাক ত্বং বহদতে! তৃদ্ধা যান্তসি লাঘলম্‌ ॥ ৩৫ 
অবাচাবা্দাশ্চে বহুন্‌ বদিধাস্তি তবাহতাঃ ৷ 
নিন্বন্ত্তব লামর্্যং ভতে। দুখেতরং সু কিম ৩৩ 
হতে। ব| প্রান্স্যলি দ্বর্গ: জি ব। ভোক্ষালে মহীম্‌। 


স্মৰ ভগবলবী চা খা অন্য 


ভন্গাগুব্িগ কেনে যু্গান ক 





৪ড়: ৩৭ 
হুখনখে সনে কষা লা চালাতোঁ ওয়া দ্ৌ। 
ততো ঘুন্ধায় বুজান্ নৈবং পাপমবাপ্ন্যসি ॥ ৩৮ 
এষ। তেছভিহিঙ। সাংশো বুঞ্চিমাপে ছিমাং শৃদু। 
বৃদ্ধা ঘূক্তে। হয়া পার কবন্ধ: প্রহাস্তসি ॥ ৩৯ 
নেহাভিক্রমনাশোহত্তি প্রচ্যবাছে। ন বিদ্ততে। 
স্বদমপ্যস্ত ধর্ম ভাতে মততে। য়া ॥ 9৮ 





টীকা কিক অকীন্তিনিতাছি_.অব/াং শাশ্বতীন_। 
স্ভাবিতসা ব€ুমানিঙলা । অকীন্ি্রপাৎ আঅতিরিচাতে 
অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪ 

উীকা-_কিছ ভয়াদিতি। ঘেখাং 4৫গুণাতন সং পূরধং 
সপ্মভোধকৃত্ত এব ভেন সংএ।ম।ৎ ত্বাং [বিত্ত আঙ্টেরল্‌, 
ততশ্ঠ বহুমতে। ভূঁৱ। লাঘবং লবুতাং ঘাস।লি ॥ ৩৫ 

টীকা-_(কছ্ণ অবা6/বাদাংশ্চে1দি । অবাত্যান্‌ খাদান্‌ 
বচনামৰ্ছান্‌ শৰদান শব1হিতা; তচ্চত্ৰবে। বদিন্যুম্তি ॥ ৩৬ 

টাকা হপ্রকং “ন চৈতদ্‌ বিএঃ- ইতি তযাহ _হতো। 
বেত্যাদি । পক্ষ্বয়েখাশ তব লা এবেত)থ:॥ ৩৯ 

টাকা--যদপযুক্তং “পাপনেবাশ্রয়েদ্থান্ণ ইতি তঞাহ-- 

ম্বখ-হঃখে ইত্যাদি ॥ হুখ-ছাখে সমে কা, তথা অদোষ্চ 
কারণডূতৌ হে) ল।ত।ল।ভৌ আপ ৬োরপি কারণস্কৃতৌ 
জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্ব।, এতেবাং সবে কারণং হুষ- 
বিষাদরাছিত্যম.। যুঞ্জান্ব সরস্থে। তব । বুখছুখাতি- 
লাহং হিখ। বশ্মবৃদ্তা। য্ব্যদান: পাপং ন প্রাপ্পাসীতার্থ; ॥ 





আরও প্রাণীলমূহ তোমার পক্ষৰ ( চিরকাল ) কাতি 
বর্ন করিবে। ব্হজনপৃজিত ব/কির অকীত্তি রণ হইতে 
অধিকতর হয । ৩৪ 

হরণ তোছাকে ভদ্হেতু বুধ হইতে প্রতিনিব্বত্ত ঘনে 
ফরিবেন। হে তুখ্যোধনাছির নিকট তুদি তু লক্মানিত, 
ভাঙাদের কাছে অসৌরৰ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ 

তোমার শক্রপমূ তোমার লামরখের নিন্দাপূর্বাক বহ কুৎসিত 

খলিবেই, ভা! হইতে শৰিকতর হু:খ আর ফি আছে? ৩৯ 
সুহি দি এই যুদ্ধে নিহত হও, তাহা হইলে সন্থু ল্রাষে 
সরি বর্ণলাত করিবে, বার ছি জী হও ত লদগ্র তৃঘণড 
ভোগ করিবে, সেইছেতু হে কৌন্তেছ! খুদ্ধের জগ কতনিস্যর 
হই উদিত হও ৪ ৩৭ 


_চীকা_-উপদিষ্ট: গানযোগদুপসংহরন্‌ তংসাধনং 
কৰ্্মযোগং প্রস্থোতি এবেণ্খাছি  সমাক্‌ খ্যায়তে 
প্রকাশ্ুতে বস্ধতব্মনযেডি সংখ্য: সনাগ, জ্ঞানম্‌। তশ্মিন 
প্রকাশবানসান্মতবং সাংখান শন, করনীয়! বুদ্ধিরেষা 
াযাসপি সাংখাবুদ্ধো। তব 
স্ঘরি, তঠি মস্থংকরুণশুদ্ধদ্বার! 
আন্মতধাপরোক্ষার্! কম্চমোগে হিন! বৃদ্ধি! শৃপু। যয 
বুঙ্ধযা যৃক্তং hd শষ্ধান্ঃকরণ; 
সন তংপ্রদাদ প্রাপ্তাপবোক্ষহণনেন কাথা তক: বন্ধ: প্রকরষেণ 
হান্যদি তক্াসি ॥ ৩৯ 

টীক। নয সৃঘ্যাদিবং কন্দণ! কদাচিদ বিশ্বাহ- 
লেন ফাল বাতিচাব্যতসাহ্ধপবৈ পোন চ প্রতাবাঘ়ল্তবাং 












পরানের ধাশিঠ 









কৃত কশ্থধোগেন কঙ্দবগ্প্র হাত নেহেত্যাদি। 
ইহ (নন্ধামহণঘেগেইডিক্রনস। প্রঃ ্তদ্য নাশে। নিশ্ধ- 
লং নাতি, প্রতাবাদস্চ ন বিদ্যতে । ঈশ্বাঝোদ্দেশেনৈব 


বিশ্ববৈগুণ্যা্সবাং। কিঞ্চালা দণ্মদ। ঈশ্বরারাধনার্থ- 


সুৰ হুম, লাত অল, অয প্রাৎয় সমান ক্ষরত তষনভ্তর 
বুদ্ধের অন্ত উৰ্যুর ₹ও, এরপ করিলে তোমাকে পাপতাগী 
হইতে হুইবে লা। ৬৮ 

লদযাক্‌ জানে প্রকাশবান আত্মতব্বে পূর্কাকশিত বৃদ্ধি 
তোমাকে উপদেশ করিলাম । চিৱশুদ্ধি। জগ ঈন্বরাম্থাধনা 
কষপ্বষোগে লদাখিবোগে বক্ষাদাণ ভান শ্রবণ ্ধর। হে গার্খ। 
এই নুদ্ধিকে হই! পরদেশ্বরে অপিত ব্যোগের ছার দুদ্ধান্ত:- 
করণ হত হাতাদ্বাতদূলক কর্ণবন্ধন উত্তরণে ত্যাগে সদথ 
হুইবে 1 ৩০ 

এই নিষ্কাঘ ক্থেগে আরন্ধ কাবোর ( আর্স্বের ) নিক্ষনত 
নাই ও আগামী দুঃখজনক দোহও নাই । এই দঈশর-আরাধনাখ 


৩৯৯ 


বাবদায়াস্মিক। বৃদ্ধিৰে,কেত কুক্চনন্দন ৷ 
বহুনাঘ! হল স্তাষ্চ বুদ্ধয়২৭।বসায়িনাৰ্‌ ॥ $১ 
হামিষাং পুল্পিতাং বাচ: প্রবদন্তঃবিপ শ্চিত: । 
বেঘবাদরতাঃ পার্থ নাশ্ুদন্তীতি বাদিন: ৪ 6২ 
কামাস্বান; ন্বর্গপর। জন কর্মকলপ্রদাম্‌ । 
কর্মযোগস্য হমপুপক্রমসাত্রমপি কৃতং সহতে! ভয়াৎ 
সংসারলক্ষণাৎ ড্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম| কর্শ্মবং কিকিদ- 


গগবৈগুপ্যাদিনা। লৈচ্ষলামস্েতার্থ:॥ ১* 
টাকা কু ইত্যপেক্ষায়াসুওয়োধৈষমাম/হ-__বঃবসা- 


রাস্মিকেন্যাদি। ইহ ঈদ্বরারাধনলক্ষণ কর্মযোগে 
খাবদায়ান্মিক1 ঈশ্বরতজৈ)ব বং তরিস্তামীতি 
নিশ্চয়াৰ্মিক। একৈব একনিছৈব বুদ্ধিতবতি । অবাবসা- 
রিনা ঈশ্বরারধন্বহিসুখানাং কানিনাং কামান/মানভ্ত- 
দনন্তাস্তত্রাপি হি কম্মফলঞ্চণঞলাধিএকাএতেদাদ্‌ বহু 
শাধাশ্চ বৃক্ধঘ়ো ভথগ্তি, ঈশ্বরারধনাধং ছি নিও)ং 
নৈথিত্বিকঞ্চ কম্ম কিকিনসবৈগ্ণোনাপি ন নতি, ঘৰ। 
শরুয়াৎ তথা কুর্ঘগাদিতি তি 2৮ বিধীয়তে: ৭৬ 
বৈশুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈষুণা।পশম(ত ন ছু তথা 
কাম কর্ম্ম 'অগ্তিচ্ধো্ং সৎয়াং খর্গক157 দ্র 
কাছে ভূহয়াং” ঈতি হতো মহদবৈধনামি/তি ভাব; ॥ ৬১ 

চাকা_নছ কান্নোহপি কষ্ঠান্‌ কানন, বিহায় 
বাবসায়াত্িক!সেব বুদ্ধিং (বি ন কুব্বন্তি তএাহ__ 
বামিমাঙ্গিত্যদি । যিনা; পুণ্পিডাং বিধলঙাবদা- 
পাততে রমগীয়াং প্রকৃষ্টা: পরমার্বকলপরানের বদন 
ধাচং স্বৰ্াদিফলশ্কুতিং যে তেষাং তয়া বাচাপছ্যতচেতলাং 
কখযোগের পত্যন্ত অল্পও জগষ্ঠিত হণ লংলারগাৎরপ বহাত 
হউতত পরিত্রাণ করে ॥ ৪+ 

হে জুক্দন্মন! তগবধারধন-লঙ্গণ কণ্ঘোগে "শরমেশারের 
ভক্তির দারা আমি শবস্তই সংগারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হটব, এই 
নিশচানিক) বৃদ্ধি একনিঠাই চয়, আর ক1যিগপের বুদ্ধি কামনার 
অনভ্ব হেতু ৰহৱেদবিশিয। ও অননড। হই খাকে ₹ ৫১ 

অৰিদ্বান, বেছে -র্সাদি প্রাপক কর্ণের প্রশংলাদূলক বাক্যে 
অহরক স্বর পু আছি কসলাধন চি অত ক নাই এক্খপ কখন- 
ঈলগণ এই হে 'চাতুষান্তহাজীর অক্ষম হখলাত হয,’ সোদপানে 
নর হুইব ইত্যাদি বিংলতায প্র নাপাতরনৰীর বাক) বলেন, 

















আযাশা্র 


লীয়পৰব 


ক্রি্াবিশেবহুলাং তোগৈশ্বধাগতি, প্রতি ॥ ৪৩" 
ভোগৈশ্বধাপ্ৰসক্তানাং তয়াপহৃতচেতদাদ্‌। 
বঝাবস।য়াৰ্বিকা বৃদ্ধি সমাধী ন বিধীয়তে ॥ ৪8. 
ভৈপুনাবিষয়া বেদ নিপ্বৈগুণ্যো ভবা ন। 

নিন্ব শ্ধে। নিভ)সবন্থো নিখোপক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ 


বাবলাচ্াত্মিক! বৃদ্ধি সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েন|- 
দ্বরঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, ধতোইপিশ্চিতে। মুঢান্কতজ 
হেতুঃ_বেদবাদরত। টতি,। বেদে খে বাদ। অর্থবাদা; 
“অক্ষয্যং হ বৈ চাতুৰ্দ্বাস্তবাঞিন: স্বত্ত: ভবতি", তথা 
“আপাম লোষসমৃতা অণুৰ" উত্যাদ্যাঃ। তেষ্বেৱ রতাঃ 
গ্রীতা অতএব অড:পরনক্তদীশ্বরতনং প্রাপাং নাস্তীতি 
বচনশীলা:। অক্তএব কামাগ্নান ঈতি-_কামাকুলিত- 
চিন্তা; অঃ দ্বৰ্গ এব পর: পুরুহার্থো যেঘাং তে। জপ্মচ 
তত্র কর্শ্মাণি চ তৎকলানি চ প্রদগাতীতি তথা তাং 
ভোগৈষ্বরা-পতিং প্রাপ্তি: প্রতি সাধনতূত! ঘে ক্রিয়া- 
বিশেবান্তে বলা যন্তাং তাং প্রবদঘীত ভঙ্গ; | ততশ্চ 
ভোগৈশ্বধাপ্রনক্ান।মিত্যাদি । ভে!গৈম্রষায়োঃ প্রসক্কা- 
নামন্ডিনিবিষ্টানাং তয়! পুষ্পিতফ়া বাচ। অপন্বতমাকৃষ্ট 
চেতো ঘেষান। তেহান্‌ সসাঘিশ্চিতিকাগ্র)ং পরমেশ্বরা- 
ভিমুখঙ্মিতি যাবৎ, তন্মিরিয়াস্সিকা বৃদ্ধিন্ত ন 
বিধীয়তে। কণ্্কর্তার প্রয়োগ: । সা নোৎপদাত ইতি 
ভাব; ₹ ৪২-৪৪ 

টাকা নন চ যদি ব্বৰ্গদিকং পরনং ফলং ন ভৰতি, 
তহি কিমিতি বেদৈত্তৎলাঘনতয। কৰ্ণণি বিধীয়ন্তে 
তত্রাহ-ত্ৰৈঞ্ণাবিষয়া ঈতি। ত্রিপ্ধণান্দিকাঃ সকামা 





ভাছার! কাহনাধ শত্যাগক স্ব্ত্রধানণ গন্কর্পকলপ্রহ তোগ- 
উর) গ্রাতিহ প্রতি লাবনকূৃত শধিক ক্রিয়া বিশেষ বিষয়ৰ বায 
হলি থাকেন ॥৪২-৪৩ 

সেই বাকে) আাকৃৱচিত ভোগ-এঁশ্ববো শত্যন্ধ আাসতগদের 
সমাধিতে ঈশ্বরাভিমুখে নিশ্চত্বাদ্ধিক। বুদ্ধি উৎপর হয় না 

ফর্থকাও প্রতিপাদক বেঘন্তাগ ভিওপাতু, সকাম, ব্মনিকারি- 
গণের কর্ণকলগ্রতিপামক । হে পর্চুন! তুদি জিঞুশাতীত 
নিকাদ ঈতোকাহি-হস্থরছিত নিত্যসৰগুনালিতত যোগক্ষেষ-রছিত 
(অপ্রাপ্ত স্বীকার, প্রাপ্তের রগ্গ। বিওহিক) অবিচকণ অপ্রথ 
হও ৪৪৪ 





‘ 


দহাভারতদ, অড়বিংশো হপাা: ] 


যাবার উদ্পানে সরবত: সম, তোদকে । 
তাবান্‌ সর্েদু বেদেছু ত্রাণ বিচ।নতঃ ॥ ৪৬ 
কর্মপোবাধিকারত্তে মা ফলেঘু কদাচন । 
মা কর্মকলছেতুডূ্দ। তে সঙ্গোহস্থকর্ঘাণি ও ৪৭ 


সিমপভগবদ্শীত। দিযচী৷ হন্নযায় 


৩৬৪৫ 


হোগস্থ: কুরু কর্মাণি সঙ্গ: টা ধনজয়। 
সিদ্ধালিচ্ছ্োঃ সনে ডহ। সমন্ধং যোগ উচাতে ॥ ৪৮ 
হূরেশ স্তবরং কর্ণ বৃদ্ধিঘোগাদ নয । 

বুধ শরপম্গিচ্ছ কুপণা: ফলহেতবাঃ ॥ 9৯ 





হেংৰিক্রিণস্তদ্বিবয়াস্তেযাং কর্শ্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা 
বে ত্বত্ত নিস্ৈগ্তণ্যো নিন্ধামো ভব) ততোপায়মাহ 
নিৰ্দ্ধ ন্ঃ সুখদুযবেণীতোক।দিযুগল!নি দ্বন্দানি তদ্রহিতে। 
ভব, তানি লছম্থ ইতার্ণ; । কথমিত্যত আহ--নিতা- 
সবস্থঃ সন ধৈর্ধাবলম্বোতার্থঃ। তথা নিধোগাক্ষেষ 
অপ্রাপ্তন্থীকারো বোগ:, প্রাপ্তপরিপ।লনং ক্ষেম: তদ্রচিত:, 
আত্মবানপ্রমত্ত; নহি দন্বাকুলস্ত যোগক্ষেদয্যাপৃতন্ত চ 
খ্রদাদিসনৈ গুণা।তিক্রুঃ সম্তবডীতি ॥ 4৫ 

টীকা নন বেদোকন।নাফলপ/রিত্যাগন নিগ্ামতয়া 
ঈশ্বরারাধসবিধক্লা বাবসাতািক! বৃন্ধিগ্ত কুবুদ্ধিরেবেঞ্া- 
শঙ্ক্যাহ-_এধাকালিতি । উদক: সাচতেচন্দি-স্তত্ুদপানং 

পতড়াগাদি, তশ্মিন দ'দোদকে একত্র কৃগার্থন্া- 
সম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রঘণেন বি গাগণো। যাবান্‌ স্থান" 
পানাদিরর্থ; প্রয়োজনং ভবতি, ডাবান দর্ব্বোংপার্থ: 
সর্ব; সংগুতোদকে মহ একউ্ৈব হব! ভবতি এবং 


যাবান্‌ সৰ্ব্বেষু বেদেমু, তত্তংকর্ম্ফলকূপোহর্থ: তাবান্‌ 


অর্ষ্বোহপি বিজানতে। বাবসায়াফ়কবুদ্ছিধুরুপ্জ আক্মণস্ত 
ব্রক্মনিষ্ঠন্য ভবত্যেব ; ব্রক্ষানন্দে ক্ষ্ত্র।নন্দ।নামনস্তর্াবাং, 
‘এডলৈযানন্দদ্যাক্সানি ভূতানি মাত্রমূপদীবন্তি' ইতি 
করতে. তন্মাদিয়দের বুদ্ধি স্ববুক্চিরিত,র্থ: ॥ ১৬ 
টাকা--তহি সর্ধণি কশ্মফলানি প্রমেশ্বরার।ধন।দের 





তির .ভিয বাদী কূপ তড়াগ।[* ব্বপ্লোষকে স্বানপান্যদি 
৯, শ্রযোকন সাধিত হয, একঘাঞএ মহাযুদে লে সমস্ত বিষৰ লিন হইয়া 
॥ রগ সঙধল বেদে যে প্রন্বোজন নিশাদিত হয়, সে লকদই 
মুদ্ধিলন্প৷৷ বহ্ধনিচগণের হইছা খাকে। ( যেহেতু 
বগ্বানন্বের শন্তরূ ক ) ॥ ৪৬ 
তোমার অধিকার, কখন ফলে বেন অধিক্কার না 
হয় অত্ঞৰ তোমা কল বেন বশ্মকরণের হেতু না হয, আর 
কণ অন্ধরণেও তোনার নিঃা 7 হউক ॥ ৪৭ 







ভবিস্তন্তীতাাভিসন্ধায় প্রত, কিং কর্ম্ণেভাশন্ষ্ ত্দ্‌- 
বাযয়্লাহ_কর্ম্মণোসেতি । তে তল তবজ্ঞানাধিন: 
কর্ণ্মণোবাবিক।বঃ, তংলেধ বন্ধতেতুধু সধিকারঃ কামে। 
ছা অন্ত । নগর কম্মণি কত ভক্ষণ: সাদেব, ভোজনে 
কতে তৃত্তিবদিভা শক্ষ্াত 
কর্ম্মফলং প্ররুন্থিঠ ইস 


ন; কশ্থলহেতুদ্ঃ 
মা ই কাম) 
















মানলোন অর্দাদে! ন ঘলনাদকামিত 
ফলং ন ব ফলং বদ্ধকং 
শুবিষ্াভীতি, ভছদকম্মঃন বশ্যাকসণেহশি ভব মঙ্গে। 
নিষ্ঠা নাগ ॥ ॥৭ 

টনতা যোগপ্ু  প্রহি। যোগ! 
পরমেশ্বরৈকপ' শম্মানি কুক, তথা সঙ্গং 
কর্মতভিনিধেধ, ৩,3, কে [ল্ময়লৈৰ কুরু, 
তংকলস/ স্ঞানসাাপি মো ছধা কেবল- 


মাশ্বরাপণেনৈৰ কুক, যত ৭5? দবহমের যোগ উচ্যতে 
সন্ধিশ্চিশতসমাধানন্ঞ পংা২ «২ 

টাকা _কানাচ্ঠ কণা সঠিনিকুঠনিতাহ ছেরেশেতি । 
বন্ধ্যা ঝাবলায় কয়! কং" কম্দযোগে। বুদ্ধিঘোগে। বৃদ্ধি- 
লাহনচতে। ব), তম্মাং সক্ানাপনৎ সাধনভহূতং কামাং 
কণ্থ দূরেণ অধরন্‌ অঙ্)স্থবপড়ট তি ঘন্দাং এবং তন্মাদ, 
বৃদ্ধো জ্ঞানে শংণমাশ্রয: কণ্মঘোগন মাহিচ্ছামু তিষ্ঠ, যদ 








ছে হন ! তুষি কর্বৃতের স্দচিছান ত॥াগ পূর্বক অনস্ততাণে 
পরবেশ্বরপ্রাযণ ও সিদ্ধি অসিছ্ধিতে লম হই কর্দসকল ভগাধৎ- 
প্রীতির হস্ত কর। এন্ডপ ঈশ্বরাপ্নস্থণ দদতকেই . লাধুগণ যোগ 
খলিয। খাক্ষেন । ৪৮ 

ছে ধনত ৷ যেহেতু লমত্ববুদ্ধিঘোগ হইতে ক্ষীলসূদহ 
বভতিশ নিকষ, তচ্ধগ্ধ বিষ্ধাম কৰ্মোগের আচরণ কর। 
ক্ষলকাদী মানসপণ অতি দীন । ৪2 


৩৬৪৬ 


বুদ্ধিযুক্ত দহাতীহ উৃভে শ্বক্বত-ছুডৃতে ৷ 

ভশ্থাদ বোগায় বৃজযঘ যোগ: কর্মন্থ কৌশলম্‌ ॥ * 

কর্মজং বুদ্ধিযুক্ত হি ফল: ডাক্ত,। মনীহিপঃ । 

জ্গ-বন্ধবিনিুক্তা; পদং গচ্ছন্তানাময়স্‌ ॥ ৫১ 

যন! তে মোহকলিল: বুদ্ধিবাতিতরিহ/তি। 

ভা গৃদ্তাসি নির্বেদং শোতত্যস্ত করতম্ত চ৪ ৫২ 
বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েতর্ঘ: । ফলছেতবন্ত 
সকামাঃ নরাঃ কৃপণ! দীনা: “যে বা এততদক্ষরমবিদিদ্ধা 
গার্সযশ্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কপণ:” তি শ্রাতে: ॥ ৪৯ 

টীকা বুদ্ধিযোগঘুক্তন্তা শ্রেদ ইতাহ--বৃদ্ধিযুক্ত 
ঈতি। সুরত, দ্বর্গাদি প্রাপক, গুুতং নিরযাদিপ্রাপকং তে 
উতে ইতৈব জন্মনি পর!নস্বরপ্রসাদেন জাতি তঃজতি, 
তশ্মাদ্‌ যোগান তদর্থায় কর্ম্যঢরোগায় ঘূজান্ব ঘটথ, যতঃ 
কর্ধন্থ বং কৌশলং বন্ধকানানপি তেযামীশ্বরারাধনেন 
মোক্ষপরন্বসন্প্পাদনচাতুধ)! ল এব যোগ: ॥ ৫৯ 

চীক!--কৰ্্মণাং মোক্ষদাধন।প্রকারমাহ--কর্শ্ম- 
জসিতি। কর্ম, ফলং তাক কেবলনীশ্বরারাধনার্থমের 
কর কুরববাণা। মনীঘিণে। ডানিনে| ভূয়া জগুন্থাপেন বন্ধেন 
বিনি কা: সন্ত: অনানয়: স্কে।পডবরতিডং বিষ্ণো; পদং 
মোক্ষাখাং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ 

টীকা--কদা তৎপদমত: প্রাপ সামীতাপেক্ষায়ামাহ 
-বদেতি দ্বাভ্যাস । নোচো| দেহাদিধাফ্বুন্ধিক্দের 
কলিলং গহনস্‌ “কলিলং গহনং বিঢঃ" ইত্যতিধানকোহ- 
স্মতেঃ ৷ ততশ্চায়নর্থ,__এবং পরমেশ্বরার।ঘলে ক্রিয়মাদে 


{ জী 


ক্রতিবিপ্রতিপন্া তে যদা শ্থাস্তুতি নিশ্চলা ৷ 
সমাধাবচলা বুদ্ধি্তদ। যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ 
আর্ছু ন উবাচ 
স্থিতপ্রভ্ঞন্ত কা ভাবা সমাধিদ্বস্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাবেত কিমাসীত অজেত বজেত কিম্‌ ॥৫৪ 


হুদা ভৎপ্রসাদেন তব বুক্িদে হা ভিমানলক্ষনং মোহমরং 


গহনং দুর্গ: বিশেষেণাতিতরিস্তুতি, তদা জোভব্যলা 
ক্রুৱসাযার্থল্য নির্কেদং বৈরাগ্যং গস্তাসি প্রাপ সাসি। 
তয়োরন্ুপাদেচৱেন জিদ্রাসাং ন করিঘাসীতার্ছট ॥ ৫২ 
চীকা--ততশ্চ শ্ৰুডীতি। ক্তিভিনানালোকিক- 
বৈদিকার্শ্রবপৈধিপ্রতিপল্লা । উঃ পূর্ববং বিক্ষিপ্ত সতী 
তে তব বুদ্ধিধদা সমাধৌ স্থাদাতি। সমাবীহতে 
চিন্তমস্থিপ্লিতি সমাধি: পরাসস্থরস্তশ্মিনিশ্টলা বিক্ষেপ- 
ব্যাপ্তিবিষয়াদ্বরৈরনাকৃষ্ট। অতএব অচল! অভ্যাসপাটবেন 
তত্রৈব স্থির লয়বাার্থি: সতী, তদ। যোগং যোগফলং 
তবন্ধানমবাপ্স৷লি ॥ ৭৩ 
টীকা_পূর্ববলোকোকসামত বল! লক্ষণ: জিল্ঞাম্ু- 
রুল উবাচ- দ্থিপ্র্থল। কা ভাষেতি। শ্বাভাবিকে 
সমাধো স্থিতলা, সতএন স্থিত। নিশ্চল! শ্েশ্া বৃদ্ধিসয, 
তসা ভাষা। ক।? ভাষ)তে অনয়েতি তাহা লক্ষণমিতি 
যাবৎ। স কেন লক্ষণেন শ্থিতগ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্ঘ 
তথ! ক্থিতধীঃ কিং কথং ভাবপদাসনং ব্রজনঞ্চ 


কুর্ধ্যাদিতাৰ্থ: ॥ ৫৪ ্ 








বুদ্ধি নিক্কাদ কণ্ধাহ্&ানকারী ইচ্জস্েট প্রা ছিপ্রাপক 
শ্রক্বত,. নন্বকাদি-গ্রাপক দ্রক্ৃত উতই তআগ করে; ভক্ষন) 
নিষ্কাম বর্মঘোগের নিশি ব্রশীল হ9-_ বেছেছু কে বে ঈশ্বর 
খারাধননূপ কৌশল, তাহাই যোগ ॥ ৮ 

লব্ব-ুদিল্প্ বুদ্ধিবান্গণ নিক্কাম কর্ণ অছষানহেতু 
ঘর্শজনিত হুল ত্যাগপূর্কাক জনহন্ধন হইতে বিশেধস্কপে দক 
চ্য়| লমন্ত উপত্রব-বিরণিত বিক্ুপদে গমন করেন ৪ ৫) 

ধখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম দেতাস্মাডিমান বিশেষদ্ধপে অতিত্তষ 
করিবে, তৎকালে শ্রোভব। ও শত নিবে বৈরাগ। প্রান্ত হটবে। 


দেধাত্াকিমান দূর করিবার জন! শাহ শ্রবণ প্রন্বোজন। তাহা 
দূর হইলে শ্রত শ্রবশীছের কোন প্রন্থোজ্ন থাকিবে না ॥ ৫২ 

যে সরে বিবিধ লৌকিধ বৈদিক বিঘয৷ শধণে শিক্ষিত বৃদ্ধি 
প্নমেশ্বরে অচলা হই অবস্থান করিবে, তখন দোগনচল প্রাপ্ত 
হইবে । ৫০ 

বর্ধন ধলিলেন_হে কেশব! প্রাচাবিক লহাধিতে ছিনি 
অবস্থান করেন, তাহার লক্ষণ কি | স্বিতগ্রল্জ কিরূপ বাকালাভ 
করেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও তাহার গতি কি 
প্রচ্কার 7 ৫৪ 


সহাতারতম্‌ ঘড় বি:শোহলায: ] 


জীডগবামুবাচ 
ওজহাতি হদ| কাঘান স্বান পার্থ মনোগতান্‌ । 
আদ্বস্যেবাত্থনা তুষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞন্তদেচযাতে $ ৫৫ 
দ:খেদভুত্বি্দনা; পখেষ্‌ বিগতন্পৃহ: ৷ 
যীতরাগ-ভয়-ক্রোধ: স্থিতধীমূ নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ 
ফ স্ষ্রানতিস্রেছস্তং তং প্রাপ] শুভাশুভম্‌। 


শনদ্ছ্গব্দগীত! দ্বিতীয় অধ্যায় 


৩৬৪৭ 


নাতিনন্দতি ন দেরি অন্য প্রজা প্রতিষ্ঠিত! ৪ ৫৭ 
বঙ। দংহরতে চায়: কৃম্মাহঙ্গানীব সশং ॥ 
উন্দিকষানীহ্রিগার্থেচাস্ক্ত প্রা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ 
বিষ! বিনিবর্তন্বে নিরাারস্ট দেহিন: । 
রলবর্জং রসোইপাস্ত পরং দৃষ্ট। নিবর্ততে ॥ ৫৯ 





টীক। -অত্র চ হালি লাধকল্ত ভানলাধনানি, তান্মেব 
ব্বাভাবিকানি সিদ্ধন্ত লক্ষণ।নি, এত: সিদ্ধন্ত লক্ষলস্য 
লক্ষণানি ; বছরকে অস্বরঙ্গ।নি দ্যানল।বনাস্টাহ_য।বদ- 
ধ্যায়ুসদান্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্র্ততরনাপর_ প্রজজহাতীতি 
দ্বাত্যাম্‌। 

প্রীতগবাদ্ঝাচ । মনসি শ্থিতান্‌ কামান্‌ দদ! প্রকার্ষেদ 
আহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ--আয়নীতি। আম্মঙ্তের 
ব্বশ্মিয়েব পরমান্দরূণে আনন৷ শবয়মের হুট ইত)।সারাষঃ 
সন্‌ ঘন! ক্ষুবিধা(৬ল(ঘ-স্বাজত, তদ! তেন লক্ষণেন 
গুন স্থিওপ্রশ্ উচাতে ৪ ৫৫ 

টীকা-_কিচ হ:খেদিতি । ছু প্রাপ্েষু অনু দিয়- 
মঙ্ষৃভিতং মনো হন্ত সং। দুখেয্‌ বিগত। প্গৃহা যন্ স:। 
তত্র হেতু: বীত। মপগতা রাগভয়ক্রোধা ঘপ্যাং। তত 
রাগ: আীতিঃ। স মুনি: স্থিতধীঃ স্থিত গ্রন্জ ই ঠ।চাচে ৮2৩ 

টীকা--কথং প্রভাবেডেতাস্তোয়রবাহ -হ ইতি 
ধঃ সর্বত্র পুঅসিঞজাদিঘপি অনভিন্সেত; স্বেহশপ্চ:, অতএব 
বাঘিতান্বৃত্যা। ততচ্ছতমন্ুকৃলং প্রঃপা নাভিনন্দতি ন 
প্রশসেতি। অন্তভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন খেতি ন নিন্দতি, 


কিন্তু কেবলমুদাসীন এব হতে, তন্ প্রস্তা প্রতিচঠিতে- 
তার্খঃ ॥ ৫৭ 

টীকা কিক মতি , বদ চায়ং যোগী ইল্রিয়া- 
খে্যঃ শব্দাদিভা; সকাশাদিজিঘ।ণি সংতরে প্রত্যাহরতি 
অনায়ালেন। লংছাবে টাদৃমাছ _বৃশ্দ ইতি ॥ অঙ্গানি 
করচবণাদীনি কৃর্্ে। বপ! দ্র দাসেনৈসাক মতি তদ্ধং ॥ ৫৮ 

টীক।--নঠ (নল ‘যে সপ্রবত্ি: ব্থিতপ্রক্মন্ত 
লক্ষণং ভবিক্ব্তি। ভ€ানানাহুহাণাম্ুপনানপর়াণাঞচ 
বিহয়েস প্রঠরেরবিশেহাহ ও রাত -পিষয়। ঈতি। টশ্রিয়ৈ- 
পিষডাপামাহরণা গ্রচলনাহার:  নিবাহাবঙ্জ টশ্লিয়ৈ- 
বিষয়গ্রহণমকুরর্যাতে। দেহানিম।নিনোহজ্ঞন্ত 
বিষয়া: প্রাঞশো। বিলি ! নিনর্দত উত্তার্থঃ। 
কিন্ত হলোঃ বাগোচছি ভিলাধশ্চ ন লিবর্ঘতে 
উত্তার্থ:। রসেছপি বাগোইপি পর: পরমাদানং দৃষ্ট। 
মস্ত স্থিডপ্রজগ। দ্বতো লিবুতে নশ্যতীতার্থট। হথা 
নিরাহাবল্য উপসাসপরলা বিষয়া: প্র।ছ়লো। নিবর্তন্ে। 
ক্ষুধাসন্তপ্তনা শক্ম্পর্শান্যপেক্ষ!দাডাবাং, কিন্তু রসবঞ্চং 
রসাপেক্ষা ছু ন নিবর্তত ইতর: । শেবং সমালম্‌॥ ৫৯ 


















ধ্ীজপবান্‌ ঘলিলেন,হে পাখ! দে ল্যছে বোগী লদন্ত 
যনোগত কাধলাদফল উত্তমন্ঞপ ত্যাগ করেন, আপনার 
পরদাত্মায় স্বরূপে সবই তুই অর্থত আম্মারাদ হইছ। সু বিষয়া- 
চলাথ ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিত প্রজ্ নামে অতিছিত 


pee 
bh ছ:খসমূহে অস্ষুতিতচিত্ত, হুখলকলে একেবারে স্পৃহা 
বিব্রত, অচ্রাগ তয় এবং ক্রোষ-পরিশুর, সেই দূনি মিশ্র 
বলিয়া কথিত ₹৭ ॥ ৫৬ 
ধিনি দিক্‌ দেশ ও কাল লকল বিধয্বে স্বেহশৃশ্য, বাৰিতার- 
বৃত্তিতে লেই নেই অনুকূল প্রতিকূল [বি প্রাপ্ত হট! লত্যোষ 
৪৫৮ 


পূর্যকে প্রশংলা বা নিচ্ছ। করেন না, সাহার বৃদ্ধি স্থির! ছইযাছে 
তিনি স্বিতপ্রক্জ ॥ ॥৭ 

এবং হখন এই জীংস্বক পুক্ষ কৃষ্ঘ ঘেনন অগ্লকলকে অতি 
শত্বর "সঙ্কুচিত করে, তত্রপ বিদয্লকল হইতে ইস্জিযগণকে 
প্রত্যাহ্রণ করেন, তখন তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ 

উপবাদপরাহ্থণ ছানবগণ ইন্দিদের শকতিন্থীনতার জ্ষ শঙ্কা 
বিষ প্রহশ করিতে লদর্শ হয না, লে কারণে বিহঙ্গলকল নিবৃত্ত 
হয বটে, কিন্তু বিধযে অনুরাগ খাকিছা যার । বখন নর্ষত্র 
একাজ পরমা! নানা লাগে বিয়ার করিতোছন এইভাবে 
পরদান্তের্শনে লঘর্খ হন, তপন বিন্বের রল নিপতিত হুইয়া পরম 
হলে রিড হন? 12 


৩৬৮ আরাম  ভীগ্পর্ধ 
হততে। হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিত; । শ্বতিজংশাদ্‌ বুদ্ধিলাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণক্তাভ ॥ ৬৩ 
উল্জিরাদি প্রমাধীনি হরন্টি প্রসভং মন: ॥ ৬* রাগন্ধেষবিতূক্ৈপ্ত বিষয়া নিস্রিয়ৈশ্চরন্‌ । 
তানি সর্ধাণি সংঘম্য দূক্ত মাসীত মংপর:। আব্মবন্তৈ বিবোত্থ। প্রস।দমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
বশে ছি যস্যেন্সিয়াণি ভন্ড প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ প্রসাদ্গে সর্যহখোনাং হ্বানিরস্ডোপজাদতে। 


ধ্যায়তো। বিষরান্‌ পুঃল: সঙ্গস্তে পজায়তে ॥ 
সঙ্ধাৎ সঙ্গায়তে কাম: কাসাং কোবেতিজায়তে/৬২ 
ক্রোদাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোচাৎ শ্মৃতিবিত্রমঃ। 


প্রগ্নচেত্সো ছাশু বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে ৫৬৫ 
নান্তি বুদ্ধিরযুকস্ক ন চাযুক্তস্থ ভাষন! । 
ন চাভাৰয়ঙ: শাস্তিরশাস্বস্ত কুতঃ স্বথন্‌ ॥ ৬৬ 





ঈকা_উত্রিয়সংঘমং বিন। তু স্িতপ্রন্তত! ন সড়বতি, 
অভ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্‌ প্রযক্ট: কর্তবা ইত্যাহ-_ 
হত্ততে! হৃপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থ: প্রঘতমানস্য 
বিপশ্চিতো। বিবেকিনোইপি মন: উন্দরল্লাণি প্রুঘভং 
বলাদ্ধরস্তরি, যত: টন্সিয়াণি প্রনাখীনি প্রসখনশীলানি 
প্রক্ষোভকাধীত্যর্থ ॥ 

টীকা-__বস্মাদেবং তন্মাং "নীতি । যুক্তে! যোগী 
তানি উন্তরিয়াণি সংঘমা মংপঃ: সন্‌ আলীত, হসা বশে 
বশবর্তানি ইল্লিয়াণি। এতেন চ কখনাসীতেতি ্রশ্থস্য 
বশীৃতেন্দিয়। সন্‌ আদা! ১ঠভরমক্তং তসতি ॥ ৬১ 

টাকা-_বাস্তেতরিয়দঘনাতালে দোষসুক। মনঃসংযমা- 
ভাবে দোষমাহ--ধ্যায়ত উদ্ধি দ্বাছাম। গণবৃদ্ধা। 
বিষয়ান্‌ ধ্যায়ত; পুঃপাতিবু সঙ্গ আসাকর্তবতি, আংসক্তা। চ 
ভেবিকঃ কামে। ভবাত । কানাচ্চ কেলচিং প্রতিহতাং 
ক্রোথো ভবতি ॥ ৬১ 

টীকা-কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সন্মোহ: 
কার্ধাকার্ধাৰিবেকা হাব, ততঃ শাগ্াচাধে]াপ দিষ্টাথস্থতে- 


বিশ্রমো বিচলনং 


ততে। বৃদ্ধেশ্চেতনায়া বিনাশ, 
বঙ্ষাদিঘিব/ভিভব: | ততঃ প্রণগ্ততি মৃততুল্যো ভবতি 
৪৬5 

টীকা লাহাব্রঘাণাং বিধয়প্ৰহণন্বভাবানাং নিরোন্ধু- 
অশক্যঙাদড়ং দোলে। হুষ্পরিহহ ইতি শ্থিওপ্রচ্ছন্থ। কথং 
স্তাদিত]শস্ত্যাত__রাগন্ধেষ উতি থাভটাম। বাগন্ধেষরছিতৈ- 
বিগতদণৈ(ল্ৰিয়ৈবিবঢ।শ্চরয পতুভ্ভানোংপি প্রসাদং 
শাক্রিং প্র।প্রোতি রাগদেষরাচিতামেসাহ_আ।স্মেতি । 
আঘনে। মমসো বশৈবিদ্রিগেধিবেষে। বশবভী আতা 
মনো হসোত, আননৈর কপ’ ব্রজ্ছেত হু্ীতেতালা 
চতুর্থপ্রশ্রল। স্বাধীনৈ(ংচ্হৈব্বিৰয়ান অবিগচ্ছতি। ইতু]- 
ৱরমুক্ং তৰতি ॥ ৬৬ 

টাকা প্রলাদে সতি কিং স্দিতাআহ-_ প্রসাদ 
ই(ত। প্রদাদে সতি সর্বগূখনাশত্ততশ্চ প্রলন্থচেতলে 
বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত! ভবভীতার্থ; ॥ ১৫ 

টীকা- ইন্দরিগনিগ্রহন্ড স্থিত প্রচ্তাসাধনঞ্ধং ব্যতিরেক- 
যুখেনে।পপ।গয়ডি--নাস্তীতি । অধুকাবপীকতে ভরি) 








ছে পা | নুকির দ্য চেষ্টাকারী বিবেকী পুচছ্ৰেরও অতান্ত 
ক্ষোৱদ্ধারক ইন্রিচগণ দযলে বনক্চে হ্রদ করিয়া বাকে ॥ ৬, 

সমাহিত যোগী শ(নার এফ চক হা অবস্থান কৰিবে, 
যেহেতু ধাহার ইত্সিরগণ বশবর্তী ঠাচার প্রজ। উত্দণে স্বস্থির_ 
তিনি স্বিতপ্রচ্জ 1 ৬১ 

শবৰাদি ব্বিরপমূহ্চিক্াকারী পুরুষের (বিষয়ে আসক্তি জন্মে, 
অনা হইতে অভিলাৰ উপর চা, কমন কোনকণে প্রতিহত 
হইলে কোবরপে পরিণত হ্য় ৪ ৬২ 

কোষ হইতে কার্ধ্যো কাধ্য- বিবেক নট হয, অবিবেক হইতে 
ব্বতিহদ -শাছ ও আচার্দের উপদেশ-বিশ্বতি_হুইয়া খাকে। 
শৃতিহংশ হলে নুির (চেতনার) নাশ ৫৭ বুদ্ধিবাশ হটলে 


বিনষ্ট হং-_দৃভাতুল। হই॥) খাকে | ২৩ 

অনুয়াগ-ছেদ-নিবক্ষিত, আপনার বশত ইন্িয্গদের দায়) 
বিধ লকল ভোগ করিগ। বনীকৃতচিত্ত পুরুষ প্রলন়্তা! প্রাথ 
সন ৪৬৪ 

প্রসভা লাভ হইলে এই তির আখ্যত্বিক, আমিতভৌতিক 
শাফিদৈবিক গড়ল গৃঃখের বিনাশ হইয়া খাকে, আর প্রসন্ধচিত 
ধ্যক্িত্বই লত্বর বৃদ্ধি জাঙসন্তপে নিশ্চলা হইয়া খাকে ৪ *৫ 

অসমাছিতরচিত বাড়ির আত্মাহদদ্ধান-সভিামিনী যুদ্ধ নাই, 
আজিতেপ্রিছের ধান করিবার দামর্থা নাউ, শখ্ধান মিনি করেন, 
৭1, তাহার আর চিরের উপরতি ছয় ৭, অস্থিরচিত্তের সুখ বা 
যোক্ষানন্ব কোবাছ? ৬৮ 


মহাভারত বড়বিংশোহলাদ ] 


উত্তিয়াণাং হি চরতাং বক্মনোইগুবিবয়তে । 

তদন্ত হরতি প্রদ্াং বায়র্নবমিবা সস ॥ ৬৭ 

তন্মাদ্‌ বন্ত মহ্াবাহে। নিপৃহীতানি সঃ । 

ইহ্জিয়ানীন্রিযার্থেড৷স্তন্ত প্রজ্। প্রতিষ্ঠিত; ॥ ৬৮ 

যা নিশা! সর্যকৃভানাং ভ্াং ছাগৃতি সংহমী । 
নান্তি বৃদ্ধি শাক্ত।চার্যোপদেশাত্যামাত্ববিষর। বুদ্ধি 
প্রজ্ঞৈব নোৎপক্ষতে, কুতত্তপ্তা: প্রত বাত। বা ইত/হাহ 
__ল চেতি। ন চাবুক্তস্ত ভাবনা বঠানং, ভাবনঘ্থা হি 
বুদ্ধেরাত্থনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চ।যুক্রস্থ হতো নাতি। 
ন চাতাবন়্ত আৰধ্যানমকুৰ্ববত; শাবি: আয্মনি চিত্তো- 
পরমঃ। অশান্ত কৃত: হ্বখং মোক্ষানদ্দ উত্তার্থ: ॥ ৬৩ 

টীকা- শাস্তি বুদ্ধিরণ কলাত? চেতৃমাহ--টন্রয়া- 
পামিতি। ইন্দ্রিয়াপাণবন্ঠত1নাং দ্বৈর: পিষয়েপু চরতাং 
মধ্যে যদৈখৈকমিশ্রিয়ং মনোহমুবিধীমাতিইবশীকতং সদি- 
ভ্রিয়েশ সহ গল্ছতি, তদৈনৈকনি্রিমস] নস: পুকধস। 
বা প্রস্তাং হরতি বিষণবিক্ষি্তা; কবোঠি, কিমুত বক্তবাং 
বহুনি প্রন্থাং ছস্তীতি । বব প্রম্তস। কর্ণপাকসা নাবং 
বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ধঘত; পরিজাময়তি তথথণিতি ॥ ৬৭ 

টাক।-_ইত্্িঃসংঘসন্ত সত প্রলেষে সাসন৫ং লক্ষণত- 
ক্োক্তমূপসংঘ্রতি--তন্মাদিতি । সাথনধ।লসংত।রে তন্তু 
প্রজ্ঞা গ্রতিষ্ঠিতা ভবতীতর্থ; লক্ষণঙোপসংহাতে তঙ্ক 
প্রজ। প্রতিষ্ঠিত! ভ্ঞাজবেতাথং। মতাবাহে। টতি সানা 
বনং বৈরিনিগ্রহে সনর্থস্ত তথাপি সামখ।ং তবেগিতি 
সুচয়তি ॥ ৬৮ 


ভ্রমন চগবদ্যিত। হ্িতীয় অশায় 


5৬৭১ 


হস্।াং জাগ্রতি ছুতানি সা নিশা পপ্যতো সুনে: ৪৬৩ 
মাপুধ্যঘানম€লপ্রতিষ্ং 

সমুদ্রমাপ; শ্রবিশস্থি যত । 
তদ্বং কাম! বং প্রবিশস্তি সবে 

স শান্তিমাখেতি ন কামকামী ॥ ৭* 


উীকা__লছ ন কশ্চিদপি প্রনপত হব দর্শন দিব্যাগার- 


শৃঙ্গ; সর্বান্মনা নিগৃহীতেশ্রিয়ো লোকে দৃষ্যতে, অতো- 
ইসস্তাবিতমিদং লক্ষণন্তি৷।শস্কাহ_য। নিশেতি। 
লর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা, 
মাব্মদ্ঞানদবান্তাবৃতনতীন।ং তপ্ঠাং দশনাদিবাপারাভাবাৎ 
তস্তামাত্তনিষ্ঠায়া: সংঘমী নিগহীতেছিয়ে। জাগি প্রবু- 
ধাতে, যস্যাং তু বিবয়নিষ্ঠায়াং ধিহ£ব%। চূতানি জাগ্রতি 
প্রবুধান্তে, লা সায় পশ্রতে! মুনেনিশা, তল্যাং দর্শনা- 
দিয্যাপারস্তদ্য নস্তীহধ;।  এঠহ্জং ভধতি, বখা 
দিবাদ্ধান।সূলুক্জাদীন1ং বাএাের পর্শনং ন % দিবসে এবং 
বর্ষন্ুস্যোহ্ীলিহাক্ষঞাপি এ - 









অতে। নাসপ্থাবিত[ম৮: লক্ষণ) 





মাণঘপ্যচলপ্রতিষ্ঠননতি্র যাদের সমূহ পুনরপ্যন্ত। 
আপঃ যথা প্রবিশস্ভি, উধা কলা বিধয়া যং মূনিমন্ত- 
দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিস্মাণনের  প্রারকষজ্িরাক্ষিপ্তাঃ 
সন্ত; প্রবিশস্তি, স শান্তি কৈলাদ্‌ প্রাপ্নোতি। নতু 
কামকামী ভোগ কাননাশীল: ॥ ৭৯ 








বেৰেতু প্ৰ-শ্ব বিষয়ে বিএ$শইীল উত্তিধগণের দে৷ মন অব্দী- 
ক্ষত হইয়া যদি একটি হন্দিযেরখ অনুগমন করে, তাহ। হইলে 
সেই একটি ইঞ্জিন পূর্বের প্রজ্ঞা, বেদন পরম কর্ণবারের 
লৌকাৰে বাস সমুত্ৰে চতুদিকে শ্রদণ কায, তঞ্$প নাশ ফরির। 
খ্াকে। ৬৭ 
হছে মহাবাহো! অতএব হার ইঞজিপফল বিল 
হে উত্তধঞপে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রজ প্রতিষ্ঠিত 
ভিনিংস্থিভ্রজ বলিয়া কথিত হুন ৷ ৬৯ 

নত অজ্ঞান প্রাদিগণের ধাছ। হিশাখরপ সেই আব্মনিষ্ঠাতে 
থজ্ানী জাগরিত খাকেন, যে বিধয-নিঠারণ দিবাতাগে অঙ্গান- 


অস্কারে আনৃভখতি বিহছিগণ জাত বাৰে, সেই বিদ্র-নিষা 
আত্মতস্বৰশনশীণ দুনির রাত্রস্বরপ ( ৬৯ 


“ৰেদন জলের হার। সন/ক্রণে পররপূর্ণ হইলেও, মহ্যাদা রক্ষক 
ঘর্ঘ্যাধা-কনতিক্রদ্ঈীস সমুত্রে অন্ত নদীলৰল প্রবেশ করে 
তাহাতে দহুত স্বির-ভাবেই বাকে, তত্তুপ লদত বিষয়সকদ দে 
মুনিতে অবাধে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন 
মাঁ নেই ছুনি পরদানন্দ লাভে সমর্থ হন । আয হিমি ভোগের 
কামনা করেন, তিনি কোনগুপে শান্বিলাত করিতে 
পারেন না ৪৭* 


কত 
বিহায় কাদান্‌ যঃ দবান্‌ পুমাংশ্চরতি নিংস্পৃহ:। 
নিৰ্মমো নিরহক্কার: স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 


এৰা ব্ৰাস্থী স্থিতি: পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্থতি। 
্থি্াস্যামস্তকালেইপি ব্রক্ষ নিধামৃজ্ছতি ॥ ৭২ 


আঘ।শাক 


[ ভীন্ষপ্ধধ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র।ং সংহিভায়াং বৈল্াসিক্যাং 
ভীগ্মপধ্ন জীদ্ভগবদগীতা পধণি শ্রীদন্তগবদলীদ|- 
সুপনিংশ্ র্মবিষ্ারাং যে।গশান্ধে প্রীককানুনিসংবাদে 
সাংখাবোগো! নাম দ্বিতীয়োইধ্যায় ॥ 
ইতি গ্রীমহা ভারতে বড়,বিংশোহত্যায়; ২৬ 





টাকা--যন্থাদেবং, তন্াং_-বিহায়েতি। প্রান্তান্‌ 
কামান বিহায় ত্যক্। উপেক্ষ্য অপ্রাপ্েঘু চ নিঃস্পৃহ 
যতো নিরহষ্কারঃ অতএব তত্োগসাধনেষু নির্মম সমন্ত- 
দৃষ্টিভঁত্বা বশ্চরতি প্রারকবশেন ভে।গান্‌ ভুডক্কে, যত্র 
কুত্রাপি গচ্ছতি বা সশাস্তিং প্রাপ্রোতি ₹ ৭১ 

টীকা-_উক্তাং ভ্ঞাননিষঠা,গ্বগুপসংহরতি-_এবেতি। 
ত্রাহ্মীন্থিতিত্র ক্রচ্জাননিষ্ঠা এব) এবংবিধা, এনাং পরনে- 


হে পুৰব তিধৰসকল উপেক্ষ। ক)এছ। স্পৃং-বিএঞিতি এবং 
ম্যান কর্তা' এই অহঙ্কার পরিত্যাগ প্যাক মনতশূক্ট হই 
প্রারন্ধযশে যে ডোগ আসিয়া উপস্থিত হয, ভাঙা ডোগ করেন_. 
তিনি পরমানব্দলাত্ডে সমখ হন ॥ ৯১ 


্বরায়াধনেন বিশু্ধান্তঃকরণ: পুমান্‌ প্রাপ্য ন বিষুন্ুতি 
পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্থাতি। হতোইস্তকালে 
সবতল্ময়েইপি অল্যাং ক্ষণমাত্রমপি শ্ছিন্বা আক্ষানিরব্ধাশং 
ভ্ৰক্ষণি লয়যবচ্ছতি প্রাযছোতি ; কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারত) 
স্থিত প্রাপ্রেতীতি ॥ ৭২ 

ইতি জ্রীমন্ডপবদ্গীতাণা: শর ধর্বমিকৃতন্ুবোধনী- 
টীকায়াং সাম্মঃযোগো নাম দ্বিতীয়েহধ্যায় ৪ ২ 


তে অর্জুন! ব্রাদ্ধী স্বিতি এট প্রকার । ইঠ1 লাভ করিলে 
মাধ আর লংঙগার-দোহ প্রাণ হয ন। ঘরণ লদযেও এই ভ্রাঘী- 
স্বিতিতে ক্ষন অবস্থান করিংও ত্রথ্ে লহ প্রত হইগা 
থাকে ॥ 9২ 


ইতি পরমন্ষহবি বেধবালবিরচিত তলাতত্রীং সংহিতা মথো দা ভারতে তীন্ষপঞ গীত ইমদ্ডগংহ্গীত) উপনিষদ 
অন্থবি9।বিষগক যোগশাংহ প্রতকাচ্ছুনসংহাধে লাংখাধোগনাদক িতীঘ অযার। 
মহাভারতের বড়বিংশ অধ্যায় বাণ 1 


সপ্তাবিংলোহঘ্যায়ত। 
{ শ্ৰনন্ধগবদগাতায়াং তৃতীয়েইধ্যায়: ) 


[ ভ্ঞানবোগ-কবযোগ!দিনানাবিধলাধনাহুলারেণ কর্তঝ/কশামঞ্ঠানসাবশ্তকতাং প্রতিপা্ 
দ্বধ।চরপঘাহাত্থ্যস্য কামনিরোধোপারস] বর্ণলম্। ] 


অজুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেং কর্মণত্তে মতা বুদ্ধির্জনর্দন। 


তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজ্য়সি কেশব ৪ ১ 





ঈীকা-এবং তাবং 'অশোচানেপ্রশোচন্বমিতযাদিমা 
প্রথমং মোক্ষলাধলথেন দেহাত্মবিবে কবুদ্ধিরুক্তা) তদনন্্রম 
“এৰা তেইতিহিতা! সাংখ্যে বৃদ্ধিধোগে তিমাং ৃষধি'ত্যাদিনা 
কর্ম চোক্তম্‌। ন চ তয়োশুনগ্রধানভাব; স্পষ্ট দনিতঃ। 
তত্র বৃদ্ধিযক্তত্ত স্থিভপ্রদ্রসয নিক্ষামষনিয়তেশ্রিয়স্থনির- 


হা ্বাস্তিধানাদেহ) ত্রাস্থী স্থিতি; পার্ধেতি সপ্রশলে- 
মুপসংহারাচ্চ বুদ্ধকর্মপোর্মধ্যে বুদ্ধে ভোষঠং ভগবত” 
হভিপ্রেতং মন্বানোহর্মুন উবাচ__জ)ায়লী চেদিতি ৷ কর্ম্যঃ 
সকাশাস্বোক্ষান্তরদত্বেন বুদ্ধির্জ।।যস্ণ[বিকতর। শ্রেষ্ঠা চে্ব 


-সম্মতা, তহি কিমৰ্ঘথ: তদ্‌ধ্যান্বেতে তন্মাদ্ত্তিষ্ঠেতি 





তৃতীয় অধ্যায়। 
| জানযোগ-কর্ষঘোগাদি নান)বিখ সাহন অনুসারে কর্তব্য 
ছর্মনমূছের রানের শাবশ্যক্ষতা প্রতিপাধনপূর্বক স্বধর্পালনের 


হাস্য ও কামনিরোধ-উপাররের বর্বন ] 


অর্দূন বলিলেন” হে অনার্স ৷ . হে কেশব | বর্ণ হইতে 
ভান অধিকতর শ্রেষ্ট ইহ) বদি তোমার মত হা, তাহ হইলে ফি 


নিষিত মাতে হিংসান্তক দূঞ্জে নিঘোভিত করিতেছে ॥ ১ 


মহাভারভদ্‌ সা শোহদ10) ] 


ব্যাদিশ্রেপেব ঝাকোন বুদ্ধিং নোয়মীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত। যেন শ্রোয়োহহমাপু জাম ॥ ২ 
জডগবানুবাচ । 

লেকেংন্মিন্‌ ছিবিবা নিষ্ঠ! পুরা প্ৰোক্ত ময়ানৰ। 

আনযোগেন লাখ্যোন।ং কমযোপেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ 
চ বারংবারং বদন্‌ ঘোরে হিংসান্থকে কর্মনে মাং নিয়ো- 
জয়সি প্রবর্তরসি ॥ ১ 

টাকা_নন্থ ‘বর্মযান্ধি বৃদ্ধাচ্চে য়েহপ্তং ক্ষতির) ন 
বিতে' ইত্যাদিন। কর্মণোহপি শেষঠঘন করমেবেত্যাশস্কযাহ 
_ব্যামিঞ্রেণেত্তি। কচিং কর্মপ্রশংস! কচিজ, জ্ঞান- 
প্রশংসেত্োবং ব্যামিশ্রং সন্দেহেংপাদকদিব বদ্যাক্যং 
তেন মে দম বুদ্ধিং মতিমূক্তয়ত্র দোল।প্রিতাং কুন, মোহ- 
চনীব। পরদকাকণিকসঃ তব মোহকংং নাত্তোব, 
তথালি ভ্রান্ত! মঘৈবং ভাতীতীবশন্পেসকম। অত 
উভ্ভয়োর্স্ধে৷ যদ্‌ ভত্রং তদেকং নিশ্চিত) বদেতি। যদ্ধা_ 
ইদমেৰ কেন্ত: সাবনমিতি নিশ্চিত ঘেনাহুষ্ঠিতেন শ্রেয়ে। 
মোক্ষমনমাদু য়াং প্রাপ স্যামি ওদেবৈকং নিশ্চিত্য 
বদেতার্ঘঃ ॥ ২ 

টীকা-_আত্োরং মু ভগবানুব।চ -লোকেহন্দিছিতি । 
মধ্মর্থ__যদি ময়া পরদ্লরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনন্েন 
কর্ণভাননিষ্ঠাদ্বদ্যুক্তৎ স/াতহি দয়োন্মধো যন্ত্র 
স্যাভতদেকং বদেতি ঘদীয়: প্রশ্ন; সংগচ্ছতে । ন ডু মধু 
তখোক্তদ্‌। কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্ৰহ্মনিচোক|। গুণ” 
প্রনবাননূতয়োস্তরো; স্বাডগ্রণাযুপপঞ্জে ।  একসা। 
এব ছু গ্রকারভেদদাত্্রমঘিকা(রভেদেনোক্ত সিতি। 
অস্মিষ্থ.ভ্ধাক্তদ্ধান্ত:করণতন্া দ্বিবিবে লোকেইধিকারিঙ্গনে 


কখন কর্ণের কখন জ্ঞানের ভশংপ-এইরপ লব্মেহ্নক 
বাকের ধারা আদার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ। লেই জ্ঞান 
ও বর্শের ঘবো একটি নিশ্চ করিয়া! বল, বাহার আচরণে আছি 
ফোকলাতে লমৰ্খ হইব ॥ ২ 
সিল বলিলেন, হে নিষ্পাপ ! আমি পূর্বাধ্যাছে জ্ঞান 
ও কররীপ দ্বিবিদ নি) শুঞ্ধচিত্ত ও অওখচিত অধিকারীর অন্ত 
ঘলিদ্বাছি; তক্সঘ্যে শুস্ধাৰ:করণ জঞানিগণের জ্ঞানঘোগ অর্থাৎ 
ধানাদি, আর অনুস্থচিতগণের নিষ্কাম ক অনুষ্ঠান ক্যা ৷ ৩ 





দ্বন্দ 5সসদ্গীত। 


কতা অনয ৬৫১ 


ন কর্মণামনারস্তাইৈমা; পুর্তাহোংশ্র তে) 
ন চ সংস্তসনাদে সিদ্ধি: সমলিগচ্ছতি ॥ ৪ 


ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষঠতাকর্কং। 
কারাতে বশ: কর্ণ সর্ধ:প্রকৃতিলৈগুপৈ: ॥৫ 


দ্বে বিধে প্রকারে বস: সা-_দিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা 
পূরববাধ্যারে ' মনা সর্বজন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা । 
প্রকারছ্ধদরদেব নিদ্দিশ[ত জ্ঞানবোপেনেড্যাদি। সাংখ্যানাং 
শুদ্ধান্তঃকরণান।; জ্ঞান চুমিকাম।রঢ়ানাং ছ্ঞাদপ রিপ।কার্ধং 
ভ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিন। [নিগ। শ্র্থঈপরতো1--*ভানি 
দর্ধানি সদা বুক আসীড মতপর' ইত্যাদিনা ) 
সাংখ/ডূমিকামাকগণ।ং করণ শু্চিধার। তদারোহার্থং 
তদ্পাছ্ুতকৰযেগানিক।রিপা: যোগিন: কর্মঘোগেন 
নিষ্টোকা 'বর্ম্যান্ি জুহক্ছেযোহগং ক্ষত্রিয়। ন বিস্ততে' 
উত্যাদিন।। অতএব চি্ওক্গাতগ্িপাবপ্ঠাতেদেনৈর 
দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্ত। 'এহ। তেহভিঠিতা সাংবে। বৃদ্ধিধোগে 
বিদ।ং শৃৰিতি ॥ ৩ 

টীকা _অত: সমাক্চিত্তশুক্য। দানোৎপন্তিপধাস্তং 
বণাশ্রমোচিতানি কথাণি করবা) আগ্ঠথা চিন্তশুদ্ধয- 
ভাবেন আ্ঞানানুৎপান্ডেরিও]1হ_ এ কএণ।মিতি । কর্ণণা- 
মনরড্রাদনহুষ্ঠানগ্ৈকচন/ং নং নাগ্ধতে ন প্রাপ্রোতি। 
নঙ্ু চৈবমেব প্রপ্রাজিনে। লোকদিৎ্ছস্ত: প্রত্র্নন্তীতি 
হত্যা সংস্তানস/ মোক্ষাকরশুতে: সংস্থালাদের মোক্ষো 
ভবিপ্তৃতি। কিং কর্মডি: ইত্যাশক্যোকং ন চেতি। 
চিত্তশুদ্ধি: বিনা কৃতাৎ সংপ্তসন।দের দ্ঞানশৃস্তাং সিদ্ধিং 
মোক্ষং ন সমবিগচ্ছতি ন প্রপ্রেতি ॥ 9 

ভীকা--কর্মশাং চ সংক্গালস্তেৰনালক্ৰিমাতম্‌। ন তু 





পুকষ নিকাদ কণ্দের অঞ্ঠান শা করিয়া অশুঞ্চিত্-ছেতু 
নৈধষ্) লাত করিতে সমর্থ হয় ৭1৷ চিতশুদ্ধি ব্যতীত কেৰল- 
মাত্র ল্যান ঘা! কণত্যাগের দ্বার কেহ থোক্ষ লাৱ করিতে 
পায়েলা॥৪ 

কেহ কখনও ক্ষশযাজ কর্ণ না করি৷! থাকিতে পায়ে না, 


বেছেতু প্রক্ীতিদন্থৃত লবব-৫ছ:-তনোগুণের ছার! লঞ্চলে অব্শ 
হইধা বণ কৰিয়া থাকে। বাহার ঘেক়শ প্রকৃতি তাহাকে 


০৬৫২ 
কর্মেশ্সিয়াণি সংযন। ঘ সন্ত এস) স্মরন । 
ইশ্রিয়াথান্‌ বিসৃঢ়ান্বা ঘিখ।(চার: স উচ্যতে ॥ ৬ 


ঘন্বিন্রিয়ানি মনসা নিগ্নম৷।ৱকতেই ন ॥ 
কর্দেশ্রিরৈঃ কর্মঘেগদলক্ত: স বিশিল্ভতে 1 ৭ 


নিয়তং কঃ কম বং কর্ম জায়ে| হৃকর্মণ: 1 


ধাম 


[ হীন্ঘপব 


শরীর্হ/তাপি চ তে ন প্রসিধোদ কমল: ॥৮ 
ঘন্ার্থাহ কর্মপোংশ্যদ্র লোকোইয়ং কর্মবন্ধন: । 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গ: সমাচর ॥ ৯ 
সহবদ্রা: প্রস্া; স্ষ্ট। পুরোবাচ প্র্লাপতিঃ । 
নেন এসবিস্তত্বমেষ বোহন্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১* 





ব্বক্ূপেশ। অশকাঘাদিতি। আহ _ন হি কশ্চিদিতি। 
জাতু কসা।কিদস।বন্থায়াং ক্ষণমাত্রথণি কশ্চিদপি 
আন্তজ্ঞানো। ব্এহকর্মকৎ কর্ধ।দাকুধাবো ন তিঠুতি। 

হেতু: প্রক্কতিছৈ; স্ব চাবপ্রভবৈ রাশছেহাদিভিগনৈঃ 


সধ্োহলি জন: ক কায্যতে' কর্মণি প্রবর্ুতে। 
অবশোচদ্বতত্ত্: সন্‌ ॥ ৫ 
চীক! -মতোহঞ্ম: কশ্ঙা। গনং নিন্দতি_কৰ্ণ্মে 


রিললাইীতি। ব।কৃপানা।দীনি কংশ্ম যানি সংযৰ্য নিগৃহ্থ 
হো। মন দা ভগবন্ধ)ানচ্ছলেন ঠ[2৮াথান্‌ বিষয়ান্‌ ্মর়াবে 
অবিশুদ্ধঘ্া মলস। আমল হ্থৈধয চাবাং স সিখ্যাচারঃ 
কপটাচারো দাস্তিক উচ।তে টতর্থ ৭৬ 
উকা-_এহদ্িপবীত; কশ্মকত। কু শ্রেষ্ঠ ইতাহ_ 
বন্ধিজ্রি্াঈতি। ঘন্ত দানেন্ড্িয়।ণি ননদ। নিন৷ 
ঈশ্বরপরানি কষা ক্রেডিট: বন্মর্ূপং যোগদুপায়- 


মারভতে অন্থৃতিতি। অনা: ফলাভিলাঘরহিতঃ সন্‌ 
স বিশিদ্ততে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুন্ধ। ভঞানবান্‌ 
ভবতীতার্থ; ॥ ৭ 

টীকা--নিয়তম্িতি। অন্মাদেখং তশ্মাজিততং নিত] 


সন্ধোপাসনাদি ক কুরু হি ঘন্মাং অকর্ণ: স্ব 





তক ন ক অ অন্ত হই অহঠান ক(রতে হর, ক।এ৭ প্রতি 
রাজে। কাহারও স্থির খ্যকিবার উপায় নাই ॥ ৫ 

থেবাক্তি বাক পালি পাৰ পাচ উপস্বাদি কণ্যেত্রির সংহত 
করিদ্ব' দনের দ্বারা যিবরল্ল। চিন্তা করিতে থাকে, সেই 

> ৰিদ্দ্ধচিত ফপটাচারী বলিয়া কখিত হয? * 

ছে অর্জুন! আর বিনি ইত্তিয়গণকে মনের বাছা নির্মিত 
করত অনাসক হইয়া কথ্খেশ্রিহ সকলে বার কণ্থখেগের অনুষ্ঠান 
ফরেন, তিনি লোক প্রান্ত হন ॥ ৭ 

তুষি দ্ধ উপালনাদি নিত কৰ্ণগকল ক্র, বেছেতু ক 


কর্্মপোংকরণাৎ সকাশাং কণ্মকরণং জ্যাদ্রোই(ধিকতরদ্‌। 
অস্তথা অকপণ: সর্বব+শৃ্ঠগ। তব শরীরঘাত্র। শরীর- 
নিৰ্য্বহোইপি ন প্রদিন্ধোহ্ ভবেং। ৮ 

টীকা-_-সাংখ্যান্ধ সর্বমণপি কর্ণ বন্ধকত্বায কার্দা- 
দিত্যাছন্তদিরাকুধরাহ_যন্তারথাদিতি। যন্তোধত্র বিদু 
“হজে বৈ বিফ ইতি শ্ৰুতে:। তদারাধনার্থাং 
কর্দগোইস্তত্র ভদ্দেকং বিন। লে৷ক্ংয: বর্বন্ধলঃ 
কর্দভিবধাতে। ন স্বীশ্বরারাবনাথেন কণ্মণ। অতন্তদর্থং 
বিষ্ণুপ্রীতর্থং মুক্তসঙ। নিঘাস: সন্‌ কম্ম সম/গাচর ॥ ৯ 

টীক।--প্রকাপতিবচনাচপি কর্ণ্কতৈৰ শ্ৰেষ্ঠ ইত্যাহ 
_সহযচ্গ। ইতি চড়ি; ঘান্লন লহ বওঁ ইতি সহঘন্রাঃ 
ঘজ্ঞাবিকুত। ত্রাহ্মদান্যা: প্রজ।: পুঝ। সর্গাদৌ সষ্টেদমুবাচ 
ব্রগ্ব৷--জনেন বজ্ঞেন প্রসবিধ্যধবং প্রস্তুধ্বম্‌। প্রসবে বৃদ্ধি, 
উত্তরোৱরামভিধ্বান্ধ' লভধ্বমিতাথ;। তত্র হেতু:_এহ 
হল্তো বে যৃদাকমি্টক।মধুক ৷ ইঠটান্‌ কামান্‌ দোষ্ধীতি 
তথা অভীষ্টভাগপ্রদোহ (বত): । আর চ বন্ঞপ্রহণ- 
মাবশ্যক কণ্মোপলক্ষণার্থম । কামাবণ্ধপ্রশংস! ডু 
প্রকরশেইদঙ্গতাপি সামান্যাতো ইকর্গ: কর্ণ কেঠমিত্যেত- 
ধর্খমিগাদোহ: ॥ ১০ 
না বর) অপেক্ষা কণ করাচ ভেট। তাহ। না ফরিলে লদন্ত 
বর্ন তোবায় শরীরনিধ্ধাংও চাইবে না॥৮ 

হয অর্থ এ্রভগবান্‌_ঠাহার আর!ধনার জন্য বর্ণ, বরা 
হাতীত অন্ত প্রয়োজনে কৰ্ণ করিলে লোক কর্ণের ধারা) বন্ধ হঝ। 
হে কৌভের ! এই নিমিত্ত ভগবত্রীত/খ নি্ধাস হই) কর্মফল 
আনান কর ॥ > 

পুর্কো পরীর প্রথমে প্রজাপতি হজের লহিভ বান্ণাদি 
পরন্াবর্গ স্বজন করিয়। কহিলেন,_-তোদথা! এই ধের দারা বৃদ্ধি 
প্রান্ত হও, আর এই হজ তোমাদের অচীঃ ফপপ্রহ হউক $ ১০ 








মছাতারতুম্‌, সপ্তুবিংশে।২দ্মায়: } 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবঘ্রস্থ ব:। 
পরম্পরং ভাবয়ন্ত: শ্রেয়: পরমবাপ্সাথ ॥ ১১ 

ইষ্টান তোগান্‌ হি বো দেবা দাসাস্বে যজ্ঞত্তাবিতা:। 
তৈ্তানপ্রদারৈত্যো যো ভুঙক্রে হেন এর ল: ॥১২ 
বজ্শিষ্টাশিল; সন্তো মুডাস্তে সধকিবিষৈ; ॥ 


শ্বীম্ভগদদূগীতা। ততীজ অন্যায় 


5৬০৩ 


হুজি তে কঘং পাপা যে প6ভ্যাযুকারণাৎ ॥ ১৩ 
সাদ ভবন্ছি চৃত।নি প্চগ্চাদ্রসম্যব: ৷ 

ঘদ্ধাদ্‌ ভবতি পর্জক্চে। হু; কর্ণলবন্ধব; ॥ ১৪ 
কর্ম ব্রস্োষ্বং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরলমূদ্বম্‌ । 

ভম্মাৎ সর্বগণ্ং ব্রহ্ম নিতাং বন্ধে প্রতিষ্ঠিতদ্‌ ॥ ১৫ 





টীকা_কথমিষ্টকামদোদ্ধ। বজ্ঞে। ভবেদিত্যয্াহ_ 
দেবানিতি। আনলেন যক্যেন খুয়ুং দেবান্‌, ভাবন্তত 
হবির্ভাগৈ: সংবৰ্্ধয়ত, তে চ দেবা বে। হুঙ্থান্‌ সংযত 
ঝুষ্টাদিনা অয্পোৎপততিদ্বারেগ, এবমহ্ষোক্সং সংবর্ঘ়ন্তে। 
দেবাশ্চ ঘুরুক্ষ পরস্পরং শ্রেগোইভী নৈর্ঘং প্রাপ্য ॥ ১১ 

টীক।--এতদেব স্পটাকুর্বন্‌ কর্াকরণে দোষগাহ-_. 
ইষ্টানিতি। যছৈাবিতাঃ লস্ট দেবা বৃষ্টাদিদ্বারেন ঝে। 
বুন্মভ/ং ভোগান্‌ দানা, ছি আতে। দেবৈদিভানন্াদীনেভ্যো 
দেবেভাঃ পক্ষবদ্চদিভিরগয়া যে। হওক, সহ বেন: 
চৌর এব জোর; ॥ ১২ 

টীকা-_আতম্ঠ হন্ন্ব এব শ্রেষ্ঠা:, নেতর! উত্যাহ_ 
যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেধাদিধডা।বশিক্টং হেশশ্স্তি 
তে পছ্সুনাদিকতৈ; সব: [কবিইৈষুচ্যনতে । পঞ্চসবনাশ্চ 
স্মভাবুকা-4কগুলী পেহদী চুল্রী উদকুণ্জী চ মাঞ্ছনী। 
পঞ্ষমৃনা সন্ত তাও হর্স, ন বিদ্দতি।” যে বাস্থনো 
ভোছনার্থমেবাদং পচন, ন হু বৈশ্বদেবানূর্থ:, তে পাপা 
ছুরাচার! অঘমেব হুঙ্ছতে ॥ ১৩ 


-আক্সাদিতি ডিভি: ৷ অগাচ্ক্রাশে নি জপেশ পরিণভাঙ্‌ 
ভৃতান্থযৎপপ্তম্ে অপ্র্গ 6 সম্থস; পর্জন্জাদ্‌ বষ্টে, সচ 
পর্জন্তে। বন্রান্বতি, দ চ হয কর্শ্মসদৃদ্তব:, কর্ণ্মপ। 
যজ্রমানাদিবযাপারেণ লমাক্‌ লম্পভত উত্যর্থচ। “অগ়ৌ 
প্রাস্তাঙতি: সমাগপাদিত]মূপতি?টতে । আদিঙাজ্জায়তে 
বৃষ্টিবৃষ্টেরপ্র: তত; প্রজাঃ” টতি শুতে ৪১৪ 

টীক।--তথ৷ কাশ্তি । চে যঞুনানাদিবাপারক্ূপং 
কর্ণ ব্রস্মান্চুবং (দ্ধি, এক্ষ বেদজম্থাং প্রবৃৱং জানীছি, 
তচ্চ যেদাখ।ং ত্রক্মাক্ষনাং পবরক্ষণ? সমূনকিতং বিদ্ধি। 
“অন্ত মহতো চুই শি্বসিতলোহদ কাছেদে। যদ্ৰ্কেদ: 
সামবেদ:" উতি | যত এমক্ষহাদের যক্রপ্রবৃত্তে- 
রতান্মতিপ্রোতো যজ্জতস্মাং ল্ধগতদপাক্ষর বর্ম নিত/ং 
সর্ববদা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত: খেলো পায়্াতেন প্রাপাত ইত 
হছে প্রত়িষ্ঠিতমুচাতে ইত “ইক্পমন্থ। সদা লক্ষ্মী” 
উতিবং। বন্ধ! যন্থাজ্ছগচ্চক্র্ক নূলং কন্ম, তন্দাং সর্বধগঞ্জং 
মন্্া্থবাদৈ: সৰ্ববেধু সিদ্ধার্থ প্রতি পদক, .তার্থাখ্যান।" 
গিছু গত স্থিতসপি বেদাখ। অ্ৰশ্ধ পর্ব হছে তাৎপর্থা- 
বূপেণ প্রতিষ্টিভম্, অতো বাদি কশ্ম + বা মিতার্থ; ॥১৫ 











এই ধত্ঞের হারা! তোরা টন্রাদি হু়সকলঙে চ্ির্াগ প্রবান 
পূর্বক সংবর্ধিত ফর। হজপ্ত ছেধগণও তোমাদের হখাকালে 
যধশ করি লদাক্‌ যন্ধিত কঙ্ছন। এইভপ পরস্পর পরস্পরকে 
আপাদ্বিত করত তোমরা অতীয৷ বিষ প্রা চও ॥ ১১ 

খত দেৰগশ তোমাদের ইঃ ভোগলকল হান করিবেন, 
এইবের নেই দেবগণের হত নামি তাহাদিগকে পঞ্চবজ্ঞারির 
হারা প্রদান না করিয়া বে স্বত্ব. ভোজন বরে, সে চোর এ ১২. 

বৈ্বদেৰাদি ঘজের জব শি্ডোজন কারী লাবুগদ পঞ্চসুনাজনিত 
নিখিল পাপ তউতে বিদুক হন, বার হাছাতা কেবল আপনার 


ভোভনের জন্তু পাক করে, সেট দুওাচাযপণ পাপট ভোজন করি 
খাকে ।১৩ 

ত্বৃতসকল অঃ হতে অখাং কক্রশোণিতকপে পরিণত 
দুভত্ব) হতে দঞাত হৰ, আর মেঘ হইতে অয লমৃতপ্জ হই 
বাকে | হজ হইতে ছেখ হৰ এবং হখদানাদির বাাপাররূণ বধ 
হইতে হজ উৎপয় হা খাকে 0 ১৪ 

সেই হজাছি কর্ণ বেগ হইতে উৎপঙ্গ এবং বেদ পরমান্ধা 
হইতে দদকৃত, তজজন্জ লা্ষাৎ পরমাঝ। হইতে সতত হওয়ার 
নিসিক পর্কআহান্ট অক্ষর পরমা দর্বধা হজে লগিবি 
আছেন ও ১৪ 





৩৬৭৪ 


এবং প্রবতিজং চক্রং নামুবর্তচতীহ হ:॥ 
অগ্াঘরিব্রিয়ারামে! মোঘং পার্থ স জ্রীবতি ॥ ১৬ 
হস্ধাত্বরতিরেব স্যাদাদ্তৃশ্চ মানব: । 
আন্ছন্তেক চ সন্তষ্টস্তস) কার্ধ/ং ন বিভত্তে 8১৭ 
নৈৰ তপ্য কৃতেনাথে নাকতেনেহ কশ্চন । 


আধ।শাস্ 


[ ভীত্বপৰ্ধৰ 


ন চাস সৰক্কৃতেধু কম্চিদর্থবাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ 
তশ্মাদসক্ত: সততং কাধ্যং কর্ম সমাচর । 
অসক্কে। হ্থাচরন্‌ কর্ম পরমাস্োতি পূরুষ: ॥ ১৯ 
কর্মণৈৰ হি সংসিদ্ধিদান্থিডা: জনকাদড়:। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পন্তন্‌ কতু মর্ছলি ॥ ২ 








চীকা-_-ঘন্মাদেব! পরদে্বরেণৈষ স্থৃতানাং পুরুষার্থ- 
লিয়ে কর্শ্মাদিচক্রং প্রবস্তিতং, তশ্থাবদকুর্যতো। বৃখৈব 
জ্রীষিতনিত্যাহ_এবসিতি। পরমেশ্বরবা কাভতাদ্‌ বেঘা- 
খ্যাদ্‌ ব্ৰহ্মণ: পুরুষাণাং কর্পণি প্রবৃতিজত: কর্্মনিষ্পত্তিস্তত; 
পর্জন্তত্বতোইস্ং ততো হৃতানি। চুঁতানাঞ্চ পুনন্ধথৈব 
কৰ্ম্মণ প্রবন্তিরিতোবং প্রব্তিতং চক্রং যো নাধুবর্তয়তি 
নামুতিষ্ঠতি, স; মথায়ু: অথং পাপকূপমাযুধন্ত সং। 
যত৷ ইন্সিয়ৈব্বিষয়েদেৰ রমতে ন ন্বীশ্বরারাধনার্থে কম্ছান, 
আঠে! মোঘং ব্যর্থ: ল ডীবতি ॥ ১৬ 

টীকা|--তদেবং “ন কর্চণাননাৱস্তং" ইত্চাদিন। 
মভ্তস্কান্ত:করণশুদ্ধার্থং কর্ম্যোগমূক্ত,। জ্গানিন: বশ 
যোগমাহ--যঞ্চিতি থাহ)ান। আয়াদের রতি: খ্রীতিধন্ত 
সঃ ততষ্চা্তম্যেব ভৃশ্ব; স্বাননপাগ্থভবেন নিয়ত, সতএবা- 
ঝ্বক্ষেব সন্কষ্টো। তোগাপেক্ষারতিতো হন্তন্ কর্তবাং কর্ণ 
নাস্বীতি ॥ ১৭ 

টীক।--তত্ৰ হেতুনাভ-নৈবেতি। এ কর্খণা 
তঙ্কার্থ: পুপাং নৈবান্তি, ন চাকুতেন কশ্চন কোংপি 
প্রত্যবায়োহস্তি। নিরহন্ধারখেন বিধি-নিযে্ধোতীতন্বাং। 
তথাপি “ত্বাং বদেবাং ত! (প্রয়ং যাদেত্স্থা বিহুঃ”ইতি 
আতের্সোক্ষে দেবকৃত বিশ্বসস্তবা তংপরিহাৱার্থৎ কর্ম্মভি- 

জগতে পুর্বকধিত ঈখয় কৰক লঞ্চ!লিত কর্দচঞ বে অনুর 
করে না, ছে পার্থ দেই পাপথ্য জীবন-বিশিঃ ইন্জিদবপরাহণ 
বাক্তি জনর্থক জীবন ধারণ করে ১৯ 

এবং থে আত্মজানী মানব আত্মা অনন্তনি, আত্মাতেই 
পরিতুই, কআদ্মাতেই পূর্বানন্দ হন, তাচার কোন কর্তযা আর 
নাই ॥ 24 

ইহলোকে তারার রুতকর্শ্মের দবার। পুশ) তং না আখবা কর্ণ 
ন। করিলেও পাপ চত ন1। ওাচাকে ঘোক্ষের ভব রদ হতে 





রেখা: সেবা! উত্যাশস্কযোকং সর্বব়তেছু অঙ্ানিস্থা- 
ব্রান্তেষ কম্চিদর্থবাপা বর; আয়: এব ব্যপাশক্। 
অর্থে! মোক্ষ আবাযনীযোহন্ত নাস্তীত্যর্থ। বিশ্াতাবন্ত 
শ্রভোব্কদ্াং। তথাচ শ্রুতি:_“ভল্য হ ন দেবাল্চ 
নানু) ঈশতে আস্থা হেঘাং স ভবতি” ইতি। হ- 
নেতাব্যয়মপার্থে, দেবা অপি তল্তারতবনঞন্ত অক্কৃতৈ) 
ত্রঙ্থভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শরুরস্থীতি আতেরখঃ। 
দেবকৃতান্ বিশ্বা? লনাগ, চ্যানাৎপন্তে; প্রাগেব “বদেতদ্‌ 
ক্ষ মন্ভঘা। লিতৃক্থদেবাং দেবালাং = প্রিয়ন” ইতি ক্র 
তরঙ্ষজ্ানন্োবাপ্রিয়ত্। 1 তত্ব  গিম্বকর্বৃল্য 
স্টচিতত্বাৎ ॥ ১৮ 

টীকা ঘন্থাদেবন্ঠুতস্য চানিন এব কর্শ্মানুপয়োগে। 
নাগ্সা, তক্থাহা কণ্ম কুবিবত)হ- তশ্ম।দিতি। অলক 
ফলদঙ্গরছিত: সন কাধামবশ্কর্ভঝতয়। বিহিতং লিতা- 
নৈমিভিকং কৰ্ণ সমাগাচর, চি ঘন্ম।দসক্ত: কপ্াচরন্‌ 
পুরুষ: পরং মোক্ষ: চি্রতিদ্ছিক্গানদ্ধার। প্রাপ্রোতি ॥ ১৯ 

টীক।-_-অত্র সদাচাবং প্রথ্রাণয়তি--কর্ম্মণৈবেতি । 
কর্ম্মণৈব শুদ্ধসবা: সন্ত: সংসিন্ধিং সমাগ ছানম্‌ আন্মিতা: 
প্রাপ্ত উত্যর্থট। ঘস্তপি বং সমাগ জ্ঞানিনমেধাত্বানং 
মন্ধলে, তথাপি কর্দাচরণং ভদ্রষেবেত)াহ--লোকসংব্রহ- 
সাবার পর্যান্ত কাহারও আহ লষ্টতে তদ্ না & ১৮ 

অক্ষর আলকিশ্‌র হইহ। নিত করব) কথ উত্তম়পে 
আচরণ কর, ঘেছেতু অনা হই! কর্ণ শহ্ঠঠান ফরভ' পুরুষ 
সোক্ষদাত করেন ৪ ১৯ 

খনকাধি প্রাছগণ কর্ণের ঘরই শুৰুসত মইরা যোক্ষসাতে 
শদর্থ ছইস্বাছিলেন॥ তুমি ধম আপনাকে জ্ঞানী বলিছা ঘনে 
কর, তথাপি লোকসকলের স্ব প্রবর্তনের প্রতি দুরিশাত করত 
কর্ঠতযাগ করিতে না) ২৮ 





মহাভারত, সপ্তবিংশো১ধা।য়: | 


যদ বদাচরতি শ্রে্ঠস্তং তদেবেতরো জন: । 

স বং প্রসাণং কুরাতে লে।সস্কদনুবর্ততে ॥ ১১ 
ন দে পার্থান্তি কর্তব্য ড্রিণূ লোকেঘু বিক্চন। 
নানবাপ্তমযাপ্তবাং বর্ত এব চ কর্মৰি ॥ ২২ 

যদি হৃহা ন বর্তেছং জাতু কর্ন্যতক্িতঃ ॥ 

মম বন্ধ ামুবৰ্তন্তে মস্ত; পার্থ সর্শ: ॥ ২৩ 


২ চগ্সদগীত ভীত হধ্ায় 


ততবার 


উৎশীদেমুরিমে লোকা ন কৃর্ণণাং কর্মচেদহম্‌। 
সন্বরস্ণ চ কর্তা স্তাসুপত্রন্যামিমা? প্রজা ৪২৪ 
সক্তা: কহপাবিদ্বাংসো। ঘখ। কুধান্ত ভারত । 
কুরয্যাদ্‌ বিদ্বাংস্তধাসক্ত শ্চিকীযু লৌকসংগ্রহম্‌ ২৫ 
ন বুদ্ধিভেদং জলয়েদদ্ঞান(ং কর্মলঙ্গিনাদ্‌ । 
জোহর স্বকর্থাণি বিদ্বান ঘূক্ত: চরন্‌ ॥ ২৬ 








মিত্যাদি। লোকস্ত সংগ্রহ: স্বরে প্রবর্তন, "ময়া 
বর্ণ্মণি কৃতে জন: সর্বোচ্‌পি করিঘাতি। অন্তখা 
জ্ঞানিদৃষ্টাস্তেনান্তে৷ নিজধর্শ্, নিতাং বর্ম তাজন্‌ পতে- 
দিত্যেব লোকরক্ষণদপি তাবং প্রায়োছনং পশ্যন্‌ কর্ধদ 
কর্তৃমেবার্থলি ন ত)কত মিত্যর্থ:॥ ২* 

টাকা__বর্করণে লোকসংহরক্ষো ঘণ। চ্টাৎ তথাহ_ 
হদ্‌ বদেতি। ইতর: প্রাকৃতোইপি আনন্তত্তদেবাচরতি। স 
শ্রেঠো জন; কর্মপান্ছং তর্িবৃত্তিশাসুং বা যং প্রমাণ 
কুরুতে মল্জতে, দেব লোকে।২পামুদরতি ॥ ২১ 

টাকা__অত্র চাহদের দৃষ্টান্ত উঠা রিডিং_ল মে 
পার্থেতি। হে পার্থ! মে কর্বাং নাস্তি, বতস্তিঘপি 
লোকেছু অনবাণ্তমণ্জ।ং সং অবাণ্ডবাং প্রাপ্য: নাক্তি; 
তথাপি বর্পপ্যহং বর্তে কর্ণ কারের) ॥ ২২ 

টাকা_অকরণে লোকস্ত নাশং দর্শয়তি _ ঘদি 
হুহদিতি। জাতু কদাচিদত্তভ্রিতোহনলল: সন্‌ বদি 
করছি ন বর্তেয়ং কণ্ম নাগতিষেং তি মমৈৰ বন্ধ দার্গং 


শেষঠ যাক্রি হে যে কেরে আচরণ করেন, শপথ লোকও সেই 
সেই ধ্খ করিয়া বাকে । সেই প্রশান বাকি কর্ণ অথবা বোস্ক 
ঘাহা। প্রধান বলি গ্রহণ করেন: লোক অধিকারী না হইলেও 
শ্রেষঠের অনুসরণ করে, অতএব লোকরক্ষার জন্যও তোদার কণ্ম 
রা কর্তব্য ॥ ২১ 

ছে অর্মুন। আছার কর্তযাকশ কিছুই নাই, ত্রিকূবনে 
আপাত হা অপ্রাপা কিছা নাট, তথাপি আহি লোকরক্ষার জন্য 
কন করিতেছি ॥ ২২ 

ৰে পাখ। ঘদি আমি কখন আদ ্ূপরিশূর হইবা কর্ণের 
অনুষ্ঠান সা কত, তখন নিশ্চিতট ঘানংলকদ নর্বপ্রক্কারে আহার 
মার্গাস্সরণ করিবে | এইজন লোতস্থিতি-চেতু অবশ্রই কর্ণ কর 


নিছে ॥ ২৩ 








৪৫১ 





ছা অমুবর্বযেহঘব্েররিতার্থঃ ২৩ 

টীকা --৩৩: কিমত আহ উৎসীদেফুরিতি। উৎ- 
নীদেয়; ক্ছলোলেন নশ্েন:) ততশ্চ যো বর্ণরক্করো 
ভবেং তস্যাপ্যহমের কর্ধ! স্থাং ভবেয়ম্‌, এবমহুমেব প্রজা 
উপহক্ষাং মলিনীকৃর্ঘাসিতি ॥ ২৪ 

টীকা তশ্মাদাযধিদাপি লোকসংগ্রহার্থ। তংরপদ্ 
কর কাধ/মেবেহপলংহরত্ি-_সজা ইতি । কর্ণ্মদি 
মক্কা অভিনিবিষ্টাঃ দস্তা যথাইডযাঃ কহাণি কুরবানি, 


অলক্ত: সন বিদানপি ভৈন কৃুর্ঘালোকসংগ্রছং 
কৰ্ণ নিচ্ছুং ৪ ২৫ 
টীকানন্থ কুপঘা তথজাননেবোপদেষ্টং যুক্ত 


নেঙাাহ_ন বুচ্ছিতেপমিতি। অছ৷৷ন।নতএব কর্ণ্দঙ্গিনাং 
কৰ্ম সক্ত'নামকত্রডোপ'দেশেন বৃদ্ধে, দনপ্তথাযং ন 
জনয়েং। কর্ণ; সকাশাদ্‌ বুদ্ধবিচালনং ন কুর্ধ্যাৎ । 
অপি তু জোবয়েং দেবয়েং। দুখী প্রীতি-লেবনক্োঃঃ 
অজ্ঞান কৰ্শানি কারায়েদিভর্থ, । বখম্‌? বুক্তোইবছিতে। 


ঘহি আমি কণ না করি, ডাচ! হইলে এট লোকসকল আমার 
দু্ান্ে কৰ্ম ৭! করিং। ধ্খলোপতেতু বিনষ্ট হই যাইবে, ডাছ 
হইলে শাদিই বর্ণলঙ্রের কর্ড! ₹ঃস -একপ আচরণে আমিই 
লোকলদকলকে সলিন ফরিব । ২৪ 

কেতারত! কষশ্থে নতযালক্ত অঙ্জানিগশ ধজণ ব্রশ্থাচরণ 
করে, লোকপকলকে স্বর্ণ প্রহস্তিত করিতে ই দূৰ বিহান্‌ ত্র 
করিবেন। জআনীহ আপনার কর্ণ ন। থাকিলেও লোকলংগ্রেরের 
ছয় ক ₹র়। কর্তব) ॥ ২৫ 

কর্ণ অভিনিবিষ্ট অজগণের বুদ্ধি 'আত্ম। অকর্তা' এরপ 
উপধেশের ছার) বিচানন করিবে না, পরন্ত নিদান অন্বরাগের 
লচিত লঘস্ত কৰ্ণ উত্দন্কশে আ5রদ করত অজ্ঞানীকে কণে 
প্রবন্িত করিবেন ॥ ১৬ 


৩৬৫৩ 


প্ররত্তেঃ ক্রিয়বাণ।লি পট করা নে সণ; । 
অহঙ্কারবিগৃঢ়ান্তা ঝর্তান্ছনিতি মন্যতে ॥ ১৭ 
তনবিং তু মহাৰাতে! গুণকহবিভাগয়োঃ 

পা শুণেধু বর্তস্থ ইতি মহা ন লক্ষতে ৫ ০৮ 
প্রকৃতেপ্ত ণলন্মূঢ়া: সচ্চস্বে শুণক্শ্ব । 
ভানকবংস্রবিদে। সন্দন্‌ কুংস্রবিয নিচালয়েহ ॥ ২৯ 


আধাশাহ 


{ লীক্ষপর্যব 


সয়ি সাবি কৰ্মাদি সংঙ্স্থাধ্যাস্থচেডলা। 
নিরাষ্টীনির্ম মো তৃতা যুধান্ব বিপতঙ্ঘর; ॥ ৩* 

যে ঘে নতমিদং নিঙামহুতিষ্ঠন্তি মানবা $ 
প্রদ্ধাবস্তোহনসবয়স্তেো সুচান্তে তেংপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ 
হে দ্বেতদভ্যসবর়স্তে! নাচুতিষ্ঠস্তি মে মতদ্‌। 
সর্বভ্ঞানবিস্চান্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতল: ॥ ৩২ 





কুছ প্বয়দাচরন সন. বুন্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর 
আদ্ধানিবৃত্তেক্জনস্ক চাত্রংপভেতোহমুভয্শ; স্াদিতি 


ভাব ॥ ২৬ 
টাক|--নমু বিহ্বাপি চেং কৰ্ম কৰ্তবা:, তাই বিদ্ধদ- 


বিদ্বৰোঃ কো বিশেষ টত্যাশন্বে{ -কোবিবশেষং দৰ্শয়তি_ 








প্রকৃত্তেরিতি ঘাচ্যাহ। প্রক্ুতে ণৈঃ শ্রকতিকার্টৈন 
বিশ্রিয়ৈ সৰ্ব্বপ্রকারেশ কিছমাপানি হালি কর্শ্মাণি 
তাশ্যহনের কর্ত। কা: | সঙ হেই 
অন্দ্ধারেতডি। সতন্বাবেণস্ষিয়াদ্দি।য়'হ।!সেন শি 
বুঞ্চি সন ॥ ২৭ 

টীকা বিদাত তণ। = মঠত ষ্টস্ডাহ তিববিদিতি। 
নাহং গুণায়ক টডি ৮ হিভাগেঃ ন মে 





কর্ণাষীতি কর্ণণচোহপা।য়নে। ভাগ হিযোগ পা 
বিভাগরোঃ যস্তব: বেছ্ডি সন সক্ষতে কর্মহাভিনিবেশং 
নকরোতি। তত্র হেপণ। ঈঠি পণ) উন্দরিয়াণি 
গুণেষু বিধয়েষু বর্ধনে নাহিতি মন্ত ৷ ১৮ 

টীকা বৃদ্ধিছেদংঃ জনয়েদিত্যুপসংহরতি__ 
প্রকুকধেরিজি। হৈ: প্রকতেত্ গৈ: সবাদিভি; সন্থ,ঢাঃ 





লৌকিক ও বৈগিক কণক প্রক্চতির কাযা ই্জিহগণের দ্বারা 
লর্কপ্রকারে ক্রিদদাণ জগ, অ$যার-বিন্ধচিত। বাকি আমি কার 
সমুহ করিতেছি ইছা মনে করে। ২ 

ছে মছাবাছো | আর সবাদি গুণ ও কর্ম হইতে আত্মা 
বিভিক্- এই উভয়ের তথ্বচ্গানী বাকি টঙ্গিযগণ বিষযসয্যত 
প্রতিও ছয়, সাদার সচিতি ফোন দবক্ধ নাই ইছা অবগত হইরা 
খাদক হন নাও ২৮ 

প্রকৃতির লক্বাদিগণের হার! বিনুদ্ হাকি উত্রিতে এবং 
শ্রযণাদি বন্ধে আসক চর_শেট অলবাগজপিগণকে সর্ব 
নিচলিত করিতেন না (১৯ 


সন্তে৷ শুশেছু ইন্রিয়েহু তৎকর্দহ চ লঙ্জন্জে, বরং কর্ 
কুর্দ ইতি, তান্‌ অকুতগ্রবিদো দন্দমতীন্‌ কৃত্যবিৎ 
অর্ববজ্ঞো ন বিচালয়েং ॥ ২৯ 

ভীকা-_তদেবং তববিদালি কর্ম কর্তবা, স্বন্ত নাডাপি 
ভন্ববিৎ, অত্য কর্শ্মের কুধিবত্যাহ-__ময়ীতি। 'সর্ধ্যাণি 
কর্্মানি সরি সঙ্যান্ত সঘর্প। অধ্যাত্রচেতস! অন্তর্ধ্যামা- 
বীনোহহং কৰ্ম্ম করোমীতি দৃষ্টা নিরাশীরি্গামোইতঞএব 
মংকললাধলং মাদর্থমিদং কশ্দেতোষং দযতাশৃক্তল্চ কুদ্ব! 
বিগতঙ্রস্ত্যকাশোকম্চ ডূৰ। ধূণাদ্ৰ ॥ ৩৯ 

টীকা--এবং বর্ধানুষ্ঠানে থণমাহ--বে মে মওমিতি । 
নন্ধাকে। আ্বন্তোইনস্য়ন্থে। ছুংখাযকে কর্মনি 
প্রবর্তততীতি দোহদৃষ্টিনকুর্কাহ্ৃশ্চ। যে মে মদীঘ্মিদং 
বতমন্থৃতিষন্তি, তেইলি শনৈ কৰ্শ্ম কুৰ্ব্বাণা; সম্যগ 
প্রানিবৎ কর্ধভিমুভাে ॥ ০১ 

টীকা__বিপক্ষে দোবমাহ--যে দ্বেতদিডি। যে ডু 
মে মতসীন্বরার্থং ক্স কর্ণবামিতাম্বশাসনমভ্যনবরস্তো! 
ৰ্বিষন্তো নামুত্তিষ্ঠন্ি, তান্‌ অচেতলে। বিবেকশৃক্টান্‌ অতএব 

লৌন্ছিক বৈদিক আছি ₹ৰণসমূৰ আৰাতে সমৰ্পণ পূৰ্যাক, 
আৰি স্বাধীন নহি, অস্বধ্যামীর অধীন হই বর্ণ করিতেছি, 
এইক্ধপ দৃীলহাছে নিদ্কাম যদতাশৃর হইয়। শোক পরিত্যাগপুর্বাক 
বুদ্ধ বর ॥ ৩ 

ৰিশ্বাদী শ্রদ্ধাধান্‌ আমার হু:খাত্মক কৰ্ণে প্রধত্তিত করিতেছে 
এপ দোব্্টি-দিরতিত যে নমুক্ল্ষল আহার পূর্বাকখিত হত 
নিত্া খহষ্ঠান করেন, তাচারাও বন্ধলকল হইতে কর্শকারী 
জ্ঞানীর তাহ মুক হন ৪ ৩১ * 

কি যাছার। আমার এই গতে ছোষারোপ করত উহা 
অগঠান করে না, অবিবেক্ধী নিশিল কর্ণ ও হচ্ছ বিষদ্গে বিদুষ্ধ সেই 
হাকিচ্গিন্সে নাশপ্রাপ্ত বলি জানিবে ॥ ৩২ 





মষ্গাডারতম্‌, লপ্তুবিংপে!চঙচায়ত 


সদৃশং চেষ্টতে বসা; প্রকূতেজ নবানপি । 
প্রকৃতিং যান্তি স্ৃতানি নিগ্রহঃ (কং করিষ্তুতি ॥ ৩৩ 
ইন্সিয়সোশ্যিযন্যার্থে রাগ-দ্বোষৌ বাবস্থিতে। 
ভয়োর্ন বনমাগচ্ছেং তে হুদ্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 
জেয়ান্‌ ব্বধর্ষে! বিগুণ: পরধর্দাৎ স্বম্বষ্িতং । 

“্ৰবৰ্ণে নিবনং জয়; পরধর্ণো ভয়াবহ: ॥ ত 


শনৰ্তগবদসীতঃ ত তীয় অসত 


২৬২৭ 


ভপাড 





অথ কেন প্রযু পাপ চি পৃ: । 

অনিচ্চন্রপি বাসে বলাদের নিহিত ॥ ৩৬ 
শ্রীতগবাহুকাচ। 

কান এহ ক্রোধ এষ রন্ছো নলমুণ্চ১। 

মহাননে। মহাপাপ্যা নিচ্ছোনমিহ বৈরিনম ॥ ৩৭ 








সর্বশ্িন্‌ কর্পশি ব্রহ্মবিষয়ে চ যছল্রানং তত্র বিষুঢ়ান্‌ 
নষ্টান্‌ বিদ্ধি ॥ ৩২ 

উীকা-নজ তহ্ছি মহাফলৱাদিন্ৰিয়াণি সি 
নিন্ধামা; সন্তঃ সর্বেধলি শ্বধপ্মমের কিং নামুতি্ঠস্তি 
ডযত্রাছ--সদৃশমিতি । প্রকৃতি; প্রাচীনকর্শ্বদ:স্কার|ধীন- 
শ্বভাব; স্বন্তা: থ্কীয়ায়া: প্রকৃতে: স্বভাবলা সদৃশমন্ু- 
রূপমের গুণদোষদ্ঞানবানপি চে&তে কিং পুনর্ববক্তব্য- 
মন্তশ্চেষ্টত ইতি, তম্থান্ুতানি পর্বেেহপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং 
যান্তি অনবরত, এবঞচ সতী ্রয়লিএচঃ কিং করিষ্যুতি 
প্রকৃতেধলীয়প্বাদিতার্থ; ॥ ৩৩ 

টীকা_নক্ষেবং প্রকুতাথানৈব  £েং পুরুষসা 
প্রধতিত্তহি বিধিনিষেধশাস্সা বৈচর্থ।ং প্রাপ্তনিওJাশন্ধাহ 
_ইন্রিয়সোতি। ই্রস্যন্েদসোতি বান্সয়। প্রত্যেকং 
ল্ব্বেধামিক্রিয়াণাং প্রতে/কসিতু/কুম্‌। মথে স্বন্ববিবয়ে 
অধুকূলে রাগ; প্রতিকূলে দ্রেষশ্চ ঈতে/বং রাগছ্েষৌ 
ব্যবস্থিতৌ মবস্তড়াবিনৌ, ততশ্চ ৬দগ্ররূপ। প্রবৃত্তিরিতি 
তৃঙানাং প্রকৃতি তথাপি তয়োববশবন্তী ন ভবেদিতি 
শান্েণ নিয়দ্যতে। হি বস্মাদস। নযুক্ষোত্বৌ পরিপস্থিনৌ- 
প্রতিপক্ষ । অরং তাব:- বিবন্স্রপ্ণাদিন। রাগন্ধেষা- 
বুংপান্। অনবহিতং পুরুবমনর্দেহপি পন্ভীরে শ্রোতসীব 
প্রন্কভিরষলাৎ শ্রবর্তয়তি, শাস্ত্র তু তত: গ্রাঙেব বিহয়েছু 


রাঙছ্েষগ্রতিষন্ধকে পরমেহতজনাদৌ পরবর্তি । 
ততস্চ গস্তীরশ্রোত:পাতাং পূর্বনে+ নাবমাত্রিত ইব 
নানর্থ, প্রাপ্লোতীতি ॥ ৩১ 

তদেবং শ্বাভাধিকী; পশ্রাদসনন্ী: প্রকৃতিং ত্যক্ত। 
দ্ৰধর্শ্মে প্রবঞিতবামি়।'ও ভি ব্ৰদগ্রসয যুদ্ধাদের্ ে- 








স্থপস্য যখাবং কণ্ঠ নশক।হ২ পরধশ্থসা চাহিংসাদে: 
স্থৃকরদান্ধণ্াবিশেষাচ্চ 54 প্রণিঈলিচ্ছন্থং প্রতাাহ -- 

শ্রে্ানিতি।  কিক্চচযনোহলি আবশ্া লোযান 
প্রন্ন্ততর:। থণুটিতাং  সকল৮দপ্ুহ্যা কৃতাদপি 
পরধর্ম্মাং সকাশাং - ধ্ণ্ধে বৃদ্ধাদৌ 
প্রবর্তনানশ্) নিপল ব্ব্গাদিপ্রপকত্বাং, 
পরধর্্মপ্ত দহ ভাবেই: একপ্রাপকত্বাং॥৬৫ 


টীকা ৬০94 মাজেদি ক’, ওদেতদশক)ং 
মন্বানোহর্চ্ছুন উৰ।চ- বফ্ৰংশেছবতী।্ণ। 
বাকে য়:, হে বাফয় ! আ ৰ মলিচ্ছ্রপি 
কেন প্রূক্ত: প্রেবিচহাইম, পুরাধং পাপং চরতি 1 
কামক্রোধো। বিবেকবলেন নি+ন্ধতোহপি পূরুঘস্ত পুনঃ 
পাপে প্রবৃত্তিদশনাং অগে:হপি ডাল্রোমূ লডূত্ত; কশ্চিত 
প্রবর্তকে। ভবেদিতি সস্তাবনায়াং এসব; ॥ ৩৬ 

টীকা_তয্রোত্তঃং ভ্ওগবাদুবাচ--কাম এব ক্রোধ 
এব ইত্যাদি। যরয়! পৃষ্টো হেহুরেহ কাম এব, লন 








শর পা 











জানবান্ও আপনার প্রকৃতির বা প্রাচীন কর্দসংভাছের হীন 
র অঙথকূপ কার্থা করেন, যেহেতু প্রাশিগণ কী স্বভাব 
কর্থাছ্ঠান-তৎপর হয, এইজক্স ইত্রিহনিগ্রহ 
তু 

ক হানাগদের ব্ব-ঘ্ আকুল শব্ধাদি বিহানশৃছে লন্রাগ 
ও দেনা বী, তথাপি সেই র।গখেষের বশ্যতপছ ছইবে দা, 

কারণ দুমুত্কির ঘাগদ্েষ প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪ 
আতি উদ্ভদচপে অনুষ্ঠিত পরুপন্দ অপেক্ষ। কিকিৎ দোধৰূক্তও 


। 


বাথ শ্রেষকষর, থেছেতু এধশে নিষ+9 দক্ষণ, কিন্তু পরব 
তাজনক ৷ ত৫ Ee 

বর্ধন বলিলেন,--হে বৃক্চিহুদতিলক ! পাপ কছিতে 
অনিচ্ছাকারী এই পুরুষ কাহার স্বাথা প্রেরিত ও বলপূৰ্বক হেন 
নিহিত ইহ) পাপাছঠান করিতে থাকে ॥ ৩৬ 

ভগবান বলিলেন/_এই কাস ঝা ইঞ্ব্বিযক ব্মকিলাত, 
এই ক্রোধ হা হোশি বিধচদেশনাধিছেতু ঘনোনিকাও, 
কাছিতাখ-বিখাত আন্ত বলো ৯, ৫৯৭ হতে সদুংশত, 


৩৬৮ 


হুমেনাব্রিদ্রতে বন্ধিধথ1দরশো। মেন চ। 
হথোবেনাবৃতো গভস্তথা তেলেদমা্ভম.& ৩৮ 
আবৃতং আনমেতেন ভ্ঞানিনে নিত্যবৈরিণ। 
ক্কাদ? পেণ কৌন্ের ছম্প,রেণ।নলেন চ ৪ ৩৯ 
ইন্রিয়াশি মনোবুদ্ধিঃস্াথঠানসুডাতে । 


আহাশার 


[ ভীম্মপর্ন 


এউৈবিমোহয়তোঘ জআানমাধতা দেহিনম_॥ ৪৭ 
তন্মাৎ হিহ্িক্াণ]াণো নিয়ম। ভরতধভ। 
পাপ]্রানং প্রজহি হেনং জ।ন(বড্ঞালনাশলম্‌ ॥ ৪১ 
উক্জিয়াণি পরাপ[ছরিশ্রিরেভাঃ পরং অনঃ॥ 
মনসন্ধ পর] বুদ্ধির্ঘো বৃদ্ধে: পরতন্তী সং ॥ ৪২ 





কোবোইপি পূর্ব, ্বয়োক্; “ই শয়ন িতার্থপ ই) 
সত্যম । নাসৌ ততঃ পৃথক, কিন্ত ক্রোবোইপোধ কাম এব 
হি, কেনচিৎ প্রতিহত; ক্রোধ'্রন।: পরিণদতে ; অত: 
পূৰ পূ্বক্ৰেনোক্রেহপি ক্রে।ধ; কাদজ্জ এব ইত্যভি- 
প্রায়েণ কামেনৈকীকৃতো!5চ/তে। রঞে।গুণাং সমুন্ত- 
বতীতি তথা, আনেন সব্রদ্ধ্যা রঞ্সি ক্ষয়: নীতে লতি 
কামেইপি ক্ষীয়তে ইতি সৃচিডম। এমং কামমিহ 
ঘোক্ষঘার্গে বৈরিশং বিদ্ধ: অযুক বক্ষামাপক্রমেণ হস্তব 
এব, যতো নাসৌ। দানেন সন্ধাহুং শকা তাহ __মহাশলো 
মহৎ আশনং হল) স দুপুর উতর, ন চ লারা দক্ধাতুং 
শক! হতো মহাপাপ] আহার: ৪ ৩৭ 

টীকা--কামন্ত বৈরি: দশ্গতি_ধূমেনেতি। হা 
ধূমেন সহজজেন বঙ্ছিরাধ্রিঃত সা্ছাস্তাতে। যখ। বাদর্শো 
মলেন আপগন্তকেন, যথা চেন গতবেষ্টনচর্শ্বন। গহ: 
সর্ঘতে। নিরন্ধ্যাবৃতস্তবখ৷ প্রকারজ্রয়েদাশি তেন 
কামেন৷বৃত্তমিদম্‌ ॥ ৩৮ 

উীকা_ইদং শক্চনিদ্দি: দর্শন বৈরিষবং স্ষুটগতি_ 
আবৃতমিতি । ইদন্ত বিবেকদ্রানম্‌ এতেনাবৃঙন্‌ ; অস্থস্য 
খলু ভোগলমযে কাম: শুখহেতুরেহ পরিণ।দে তু বৈরিতাং 
প্রতিপদ্থতে, ভ্ঞানিন; পুনস্তংকালনপ/নর্থ।মুসন্ধানান্দবে- 


হেতুরেবেতি নিতাবৈরিণেতাক। বিঞ্চ বিষরৈঃ 
পূর্ধ্যসাণোহপি যো হুম্পুঞোইপূ্ামাণন্ত শোকসম্তাপ- 
হেতৃদ্বাদনলতুলা:, অনেন সর্ধান্‌ প্রতি নিত্যাবৈরিতব- 
সুদ ৩৯ 

চীকা_ইগানীং তল্তাধিষ্ঠানং কথযন্‌ জয়োপায়দাহ-_- 
ছন্দিয়াইতি দ্বাভ)।ম। বিধ়দর্শনশ্রবপাদিভি: সন্ভয্লেনাধ্য- 
বসায়েন চ কাদন্ডাবিভাবাদিঞছাপ চ দনশ্চ বুদ্ধিশ্গান্তা- 
ধিষ্ঠানমুচাতে,. এতৈরিহ্ডিাদ ভিপর্শনাদিব্যাপারবন্তিরা" 
আ্ছুডেবিধবেকজ্ঞানদাবৃতা দেহিনং ঝি:মাহয়তি ॥ ৪+ 

চীকা-_হন্মাদেরং তশ্মাসদিতি । তন্মাদাদৌ বিমোহাৎ 
পূর্ববমেবেন্টিয়াণি মনে৷ বুদ্ধিক নিয়ম৷ পাপ্যানং পাপ- 
ক্ূপমেনং কামং হি শ্ুট; প্রজ্ছহি ঘাতয়, যদ্ধা প্রশ্রহথিত্থি 
পরিঙ)জ। ডঞানমাযাবিষঃ: বি্চানং শাক তরোর্নাশ- 
কম্‌ । যদ্ধ। জ্ঞানং শাস্ত্াঠাথেযোপদেশজ।, বিদ্ঞানং নিদিধা]- 
সনজন “তমের ধীরো [বজায় প্রল্ঞাং কুব্বাত” ইতি 
ক্রুতে: ॥9১ 

টীকা--অধাত্র প্রস্যয়। চিত্র প্রণিধানেনেন্িযানি 
নিয়ন্তং শক্যন্ত্ে, তদাব্মন্বত্পং দেহাদিত্যো। বিবিচা 
দর্ণয়তি--ইন্সিয়াদীতি ৷ উত্তিয়াণি দেহাদিত্যে। প্রান্েত্য: 
পরাশি শ্রেষ্ঠাঙ্গার: ৷ সৃপ্যদ্বাং প্রকাশকথাছ, অতএব 





১১০০ ও অত্যন্ত উপ্--এই কামকে দুকিঘার্গে জযাতি বলিয়া 
অবগত হবৰে ৪ ৩৭ 

ফেব অর দূষের খায় ব্যান্ড ঘাকে, দলের ছার] বেল ঘর্পণ 
আন্ত থাকে, ধেখন গর্ত জরায়ুর ছার! আন্ত থাকে, ভজ্ঞপ সেই 
কানের ছারা এই বিষেকজান আছ দিত ॥ ০৮ 

ছে কৌনের! নিত)রপু, কামততপ অপুরবীহ এই বছির 
খারা জানিলদূছের জান আছ্াদিত হর! অ।ছে ও ০৯ 

ইজিপণ। লঘ্ঘ-বিকঢাস্তক নন, নিশয়াস্ধিক! বুদ্ধি এই 
কাদের দাহ্য স্থান। কাদ ইহার আশুদ্ব করিছ। অবস্থান 


করে বলিয়া উক্ত হই) খাকে | এৰ ঝাম ইন্সিয, দন ও দুদ্ধির 
দ্বারা বিবেকজা4 আচ্ছাদিত হা যেহিগণকে বিছোহিষ্ঠ 
করিয়া খাকে ॥ ৪. 

ছে তারত্রধান। ভক্ষণ তুদি দর্কপ্রথমে নিখিল ইন্তির 
নিন্দিত করিরা জান বিজ্ঞান (সস্মঙ্গান শাস্বচান)-দিনাশকারী 
লংসারের সফল ছুঃখের একা কারণ পাপ কাদকে. উতষয়ণে 
লংছার কর, বিদাত কান খাকিলে ধহশ।তোগ অনিবাধ্য ॥ ৪১ 

শরীরাছি হইতে ইচ্রিমদকল লে, মন অখিল ইন্দির অপেক্ষা 
(যো আর বুদ্ধি দন হইতে প্রান ॥ বিনি বুদ্ধিরও জেট, তিনিই 
আস্থা ॥ ৪২ 


মহাভারতন অষ্টাবিংশোহশচাচ: 


এবং বৃদ্ধে: পরং বুন্ধ। সংস্ত তা।গ1নমাস্্রন)। 
জহি শক্ৰ মহাবাহো কামরূপ: হুরালসম্‌॥ ৪৩ 


আদ হসএদ্গাত উর অধম 


৩১৫১ 


হতি শ্রীমহাজারহ শন ঠা সহতায়াং বৈঘ়ালিক।।ং 
আন্ষপধণি ভীমপ্ঠলএলগী চাপৰণি শ্রী =গ-বদগাতামূপনিহতু 
ব্রচ্চবিভাঘাং ঘেখশাকে প্রীককাদুনিসংবাদে 
কহযোগপো! নান তৃ চীয়োহধ্যায়: ॥ 
মহাভারতে সপ্তবিংশোইপ্যায ॥ ২৭ 





তত্বাতিরিক্রন্বমপার্থাছকং তলতি। উন্মিংরভ্স্চ সঙ্কতাত্বকং 
মনঃপরং তংগ্রবর্তকথ্থাৎ। মনসন্ভ নিশ্চয্রাত্দিকা বৃদ্ধি পরা, 
নিশ্চাপূ্বধকস্থাং সন্ত ।হন্ত বুদ্ধে: পরত: তৎস।্ষিখেনা- 
বন্থিতঃ সর্যবন্তর; স আত্ম); তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি 
দেহিশন্দোক আত্ম! স.টতি পরাদৃন্তুতে ৪ ৮২ 

উীকা- উপসংহরতি_-এবশিতি ॥ বুদ্ধেরের বিষরে- 
জিয়াদিজন্তা; কামাদি(বিক্রিয়াঃ ॥। আত্মা তু নিধিবকার- 
স্তংলাক্কীত্যেবং বৃদ্ধে পরমাযানং বুঙ। আসন এবসৃত 


নিশ্চয়াত্থিকপু! বুদ্ধ) আানং নন: সংস্তত] নিশ্চলং কৃ! 
কামজপিণং শক্রুং জহি মারয়। ছরাস্দং ছুংখেনাসদলীরং 
ছবিবজেুগততি গিত্য্থ;॥ ১৩ 
দ্ৰধৰ্শ্মেণ যমারাধ্য 5ঞয। মু্িমিও। বুদ্ধাঃ । 
ত: কুষ্ণং পরনানপ্দ; তে।যচেং সর্ম্মকভিঃ ॥ 
ইতি এমগবদগাকায়াং শ্জীবতব্বানিকতটীকায়াং 
কণ্দঘোগে। নান হৃতায়োহন্যায়: ॥ ৩ 





হে মহাধাহো। এইকশ ব:ক্র ছলেক। অতি প্রশত্ত বান্ধর 


অই) আত্মাকে অবগত ইইয। লবগ্রদান। বুদ্ধি ্থাএ। র9:প্রধান 


মনকে উতদনত্ধণপে এত করত ক'ম চুদিছেংলোত সংলারপ্রদ 
মহান্‌ অরিৰে লহ ৭915৩ 


ইতি পরীষয়হদি বেদযাদবিৰচিড শতদ্ধ্শমংহিত। মংংডারতমধো দীঘন্তগব্্গীত! উপনিগতে এদচ:ও7দরক বোগলাস্ে 
জচৰ্াাদুনলংৰাদে কণ ঘোগনামঞ তৃতীয় এনা । 
অষ্টবিংলোহধ্যায়ঃ। 
( শ্বমন্তগবদগীতায়াং চহুর্ধোইপ্যায়; ) 
[সগুপদ্য ভগবতঃ প্রভাব:, নি মক্মযেগং হোগধুকমহাপুরুযাণামাডারং। মহ) বণয়ত। 'ভগধতা প্রিকেন 
বিবিধ্যন্ঞানাং জ্ঞানম্য চ মহিয়ো। কথনম্‌ । ] 


ভরীভগবানুবাচ । 
ইমং বিবন্থতে যোগং প্রোক্তবানহমবায়দ্‌ ৷ 
বিবন্ধান্মনবে প্রাহ মরিদ্কাকবেইত্রবীৎ ॥ ১ 
চি চতুর্থোহধ্যায়ঃ 
টীক]-_আ।বিউাবভিরোভাবাবা(বঙ্থ$২ 
তব্ংপদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্র। 
এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্দ্মযোগোপারে! জ্ঞানবোগো- 
পায়ষ্ট দোক্ষসাহনক্ষেনোক্তত্তমেব ব্রহ্ষার্পণাদিগুণযিধানেন 
তক্ধপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িস্তুন্‌ প্রথদং তাবৎ 
এ 2 ACA 2SR AP FF EOE EE 
> চতুর্থ অধ্যায়) 
নগদ জতগহানের প্রভাব, নি কন্থযোগ, ঘোগঘূক্র 
ছহাগুকষগণের কাচা ও মাহানের বিশ দর্বনাধারী তগবান্‌ 
প্র কর্তৃক হিবিবধজঞলণহ এবং জনের মহিমাকখন। ] 





এবং পরম্পয়া প্রাপ্তমিহং রাজধয়ো (বিহ:। 
স কালেনেহ মহত। থোগে। নষ্টঃ পরস্তপ & ২ 





5, পরশ্পরাপ্রাপ্তথেন স্তবন্‌, ই্তগবাহুব1৮_ইমমিতি জিডি: 


অথযয়ক্ষলমাদঝায়ম ইম: যোগং পুত) অহং, বিবন্ধতে 
আদিত্যায় কাথতধান্‌, স 5 '্ৰপুত্ৰাচ মনবে শ্রান্ধদেবায় 
প্রাহ। সচ ময়; হবপুত্। উন্বাকবেহত্রবীং ॥ ১ 

টাকা __এবমিডি । এবং ররাদ্জানশ্চ ত বহরুশ্চেতি । 
অশ্যেথপি রাঘর্ময়ে। নিমিপ্রসূধা; স্বপুত্রাদিতিরিক্ষাকু 
_ জচনৰাৰ্‌ কহিপেনকদি ক্বনভান্তর হধেকে এই 
সর্ঘবিকারশূত্ত অক্ষ যোগ বণিঘাছিলাদ। আছিতা তাহার 
পুর মহুকে ও দহু তাহার পুত্র 3ক্ষ 'কুকে বলিযাছিলেন ॥ ১ 

এৰি শবিচ্ছিত দারা এপ এই হোগ নিদি প্রভৃতি রাঞ্চদি- 


৬৬ শাহঃশাত 


স এবং ময়া (৬ হক মো হা কত পুও।তশ: | 
ভক্কোহসি মে লখ। ঠেতি ৪ইসাং সেতছিএমম ॥ ৩ 
অঙ্গুন উৱাচ । 

অপরং ভবতে। জন্ম পর জন্ম বিবন্থতঃ । 

কথমেতদ্‌ বিজানীয়।ং ব্মাদৌঁ প্রোক্তবানিতি ৪ ৪ 
ীচগৰানুবাচ । 

বহুনি মে ব্যতীতানি দশ্রানি তব চাঙ ন । 


[ £1খপব্ব 


তাক্ুই: বেদ সধানি ন হং বে পরস্তরপ ॥৫ 
অঞ্জোহপি সৱব/য়াস্ব। ফুতান।মীশ্বরোহলি সন্‌। 
প্রক্কতিং ব্বামধিষ্ঠার সম্ভবাম্যাস্থমায়গা ॥ ৬ 
দা বদ হি ধৰ্মস্ত স্লানিখতি ভাৱত ৷ 
জন্যুত্বানমধর্মস্ক তদাত্থানং স্জ্াদহস্‌ ॥ ৭ 
পরিত্রাণার সাধুনাং বিনাশায় চ হুষ্কৃতাদ্‌ ৷ 
বর্মদান্থাপনার্থায় সন্তান যুগে যুগে ৪৮ 





শ্রসুখৈ: প্রোক্রমিমং যোগ: বিছক্ানস্তি 2 । অন্ততনানা- 
মন্তানে কারপম/হ _হে পরস্তুপ ! শত্ততাশন! স যোগ: 
কালবনাদ্বিহ লোকে ন্ট বিচ্ছিন: 1 ২ 

টীকা_ল এবাগমিতি। স এবাঘং থে।পরোছগ্ 
বিচ্ছিয়ে সংশরদায়ে সতি পুনশ্চ হয়া তে হন, হওক 
নম ভক্তোইসি সথা চে । অন্ন নয়া নোচাতে, হ 
যন্মাৎ এতছবমং রইহন 4 ৩ 

টাক।--ভগবতে। বিবস্ত' প্রতি ঘোগোপদেশাদয়বং 
পশ্রর্রর্ছুন উব।6চ _অপরলিঠি  গ্পবথ, অর্ববাচীনং তব 
জন্ম, পরং প্রাকালীনা |বপ্থহে। জন । তি্থাং তবাধু- 
নিকঙাৎ চিরমলায় বিবনতে নাদে যোগ: চপ্াজবা- 
নিতি, এতৎ কমই: বিপ্রানীঘা ছাঃ: শক মাস ॥ ৪ 

টীকা-ইতি পৃষ্ট5-24: কা শ্ববেণে।পদিষ্টবানি- 
অভিপ্র।য়েখোজরং- শর হখবাগরবাড বনীতি। মম বুনি 
জন্থানি তব চ ঝৃতীত।নি : তাগাঠং দববাণি বেন জানাৰি, 
অনুপ্তবিস্তাধক্রিতাং । হন্ঠ ন বেথ ন বেংলি অবিদ্া- 
পুতদ্ধাং॥ ৫ 


টীক।--নএ্র অনাঘেন্তব কুঙো জন্ম? অবিনালিনন্চ 
কথং পুনর্জন্ম _হেন বহুনি মে হাতীতানি ইতাচাতে? 
এবমীশ্বরপ্ত তব পুপালাপবিহীনস্ত কথং বা জীববগ্জঙ্ছে- 
তাত আহ-_ অজ্ঞোহপীতে। সতামেবং তথাপি অজোইপি 
জন্গপুক্ষোহপি স্হং তখাহবায়ান্মাপি অনশ্বরন্বন্তাবোধপি 
সন্, তথ। ভূতানান্‌ ঈশ্বপ্রোহপি কশ্মপারতত্রারছিতোইপি 
সন্‌ নায়] সপ্বামি সম1গশ্রচাউ।নলবীধা।দিশকোব 
ভবামি। নম তথাপি বেডশকলাব্কলিঙগগ দেহশুন্তগ্ত চ 
তৱ কতে। জন্ম ইও]াহ উত্ত_খাং শুদ্ধলকাৰ্মিকাং 
প্রকৃতিষধিষ্ঠায় স্বাকৃত। বিউদ্োচ্ছিতসবনূরধা স্বেচ্ছয়া- 
বতরানীত/থ: ॥ ৬ 

চীকা--কদ। সন্তধলীত্যপেক্ষায়ামাহ-_ধদ| বদেতি 
গ্রানিহ[নধন্মন্ত । অংশৰ সহ্াবানমাধিক)ম ॥ ৭ 

টীকা_কিমর্থনিত)পেক্ষায়াদাহ __ পরিআপায়েতি। 
সাধূনাং ন্বধর্পবতিনাং রক্ষপায় । হুঃ: কণ্ম কুর্বস্তীতি 
ছু ভজেযাং ববায় চ, এবং ধর্্মন্ত সংস্থাপনার্থায়, সাধুরন্ষ- 
দেন হুষ্টবছেন চ ধর্ম স্থিরীকর্ত,ং ঘুগে যুগে ওত্রদবসরে 





গণ অধগত ছিলেন। চে শ্রত।পন ! অধুনা ইহ্গতে লেই 
যোগ কালবশে বিষ হয়! গিবা€ছ ॥ ২ 

তুষি আমার সেবক ও সখ! একস অৰি লেট পুরাতন যোগ 
খন্ড তোদাকেই বলিলাম, বেবেতু ইহা শত) গোপনীয় ॥ ও 

অর্জুন বলিলেন_তোমার জর খের জন্মের পর, 
আদিতের জন্ম পূর্ব সর্গে, আমিডে তুমি তাহাকে এই যোগ 
বলিস, এ বিতর আছি কি প্রকারে অবগত ছইব7৪ 

ইজগবান্‌ বলিলেন, হে পর্ণ নর্দনং আহার ও 
তোদার লেক জয় কতিক্র(ও হষ্টছাছে। আছি লেই সম 
জন জাত শাছি, জার তুৰি অবিভাবৃত বলিং। জন লা ও এ 


সামি জস্থত্িরহিতর জবিলশরস্বাব বাতি ও পর্য্যন্ত 
খাশিগণের ঈশ্বর হইছাও ব্বীর শুদদদ্ধাব্ধিক। প্রহৃতিকে স্বীকার 
করিছা আত্মবায়াদহারে আবি হই॥ ৬ A 
হে ভারত! এ লংলারে যে হে দদছে বর্ণ ও আলম রসের 


ছানি হয় ও সে বৃদ্ধি হয সেই দেই লদয়ে আমি প্রান্ত 
হ্‌ই। ৭ 

সন্থার্গে অবস্থিত মংশযাযণ ভ কগণের রক্ষার ও ছকতকারি- 
লছুহেছ বিনাশের এত এবং উ্কপে বর্ণাশ্রদ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
করিবার শিষিত ধূগে যুগে জনি দৰত হই ৮ 


মহ্বাচারডম্‌, সষ্টাবিংশে।চধা!য়: ] 


জন্ম কর্ম চ মে দিবামেবং যো বেত্তি ডত্বতঃ। 
তাজ! দেহং পুনজ্ন্ম নৈতি ছামেতি সোচৰ্ডুন ॥ ৯ 
যীতরাগভরন্রোধ। মন্বয়া মামুপাহ্রিতা: ) 

যহবো ভ্রানতপস! পুত! মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১- 

হে বা দাং প্রপদ্ভন্তে তাংস্তখৈব ভক্জানাহম । 


বরং০চগববগীত। চতুৰ্থ সধ্যাঘ 


LJ 





মম বৰ ানুবর্তম্থে নশৃদ্য: পার্থ দবপঃ ॥ ১১ 
কাচ্ক্ম্ব: করদাং [সিদ্ধিং যত ইহ দেসতাং। 
ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিঙ্চিবতি কর্মজা ॥ ১২ 
চাতুবর্ণাং মনা লং থণকৰ্ৰবিভাগশ: । 

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধযকর্ডারমবাযনুম_ ॥ ১৩ 





সন্ভবানীত্যর্ঘঃ। ন চৈবং ছুটি গ্রহং কুর্বজোহপি নৈৰ গাং 
শব্বনীয়দ্‌। ঘখাহ:_"লাললে তাড়নে মাহুর্নাকারণ্যং 
যখার্তকে | তত্বদের মহেশপ্ত নিয়ন্তগুণদোষয়ো:” 
ইতি॥৮ 

টীক।--এবংবিধানামী স্বর্ন কর্ণবণাং ভনে ফলমাহ-_ 
জন্মেতি। স্বেচ্ছা কৃতং মম জম, কৰ্ম্ম চ ধৰ্ম্মপালনরূপং 
দিব্যমলৌকিকং তবত; পরাদগ্রহাথনেবেতি যো বেত্তি, 
স দেহাভিমানং তরু! পুন্য সংসারং = এতি ন 
প্রাস্থোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্লোতি ॥ ৯ 


টীকা--কখং আন্মক্ন্রানেন তংপ্রাপ্থিঃ স্থাদিতাত 


আহ-_বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধদব(বতারৈ; ধর্পরিপালন: 


করোমীতি মথীয়ং পরমকারুণিকরং গাধা বীত। বিগডা 
রাগভয়ক্রোবা যেভাস্তে চিন্তবিক্ষেপাচা বাপ) মদেক- 
চিত্তা ভুত্বা মামেবোপাপ্রিতা: লান্থো মংগ্রসাগললং যদাফ- 
ভ্রালক্ষ তপশ্চ তংপরিপাকতেতু: সদর: । তয়োখ ন্ৈ- 
ফবন্যাব;। তেন জনতপসা পৃডা; শুদ্ধ; নিরস্ত।ড্যান- 
ডহকার্ধ্যমলা: সন্তে! মদ্টাবং মংসাযুজ্]ং প্রাপ্ত। বহবঃ ন 
দ্ধধুনৈব প্রবৃতোহং মপ্তুক্রিমার্গ উত্তর্থ: । তটেবং তাস্কহং 
বেদ জর্ববাপাত্যাদিনা বিস্তাইবিগ্ঠোপাবিভ্যাং তবং পদার্থা- 
বীগবরজীবে প্রদর্শা ঈশ্বরস্ত চাবিাভাবেন নিতাশ্ুন্ধদ্বা- 


জীবন্ত চেশ্বরপ্রসাদলকভগানেলাভানলিতাভে; শ্ুন্মস্ত ব্ত- 
শ্চিদংশেন তদৈ কাণুক্তমিতি ষ্টস)ন ও ১৯ 

ভীত লঙ্থু তচি কিং হদ।পি বৈধন|মস্তি, বন্মাদেবং 
স্বদেকশরণালাহ্মনায্মভান: পালি, নান্সেমাং মকামালামি- 
ভাত আহ-যে ডি । দধ। যেন প্রকাদেণ সকামত্ন্তা 
নিষ্কামতয়া। বা ঘে =|: ডন, ঢানতং থৈব তদপেস্ষিত- 
ফলদানেন ভঙ্ঞানি =! = ত সহাম। মাং বিহায় 
















উল্াদীনেস ডজন ত ইতি অন্বধ্যম্‌। হত? 
অপি মমৈব বস 

প সেবাদ্বাং ৪১১ 

টীক।--তঠি নোগাথনে4 কিমি সার্ক ত্বাং ন 
ভন্রম্বীভাঙ আহ কাক্ষন চতি কখনো: লিন্ধিং কৰ্শ- 


ফল: কাক; প্রায়েণ ইচ =এুবলোসে উন্্াদিদেবত। 
এব হজমে, ন তু পাঙ্ষাহানের | তি এ"%ং কঙ্মজ। সিদ্ধিঃ 
কশ্মজং ফলং শীস্র: ভবতি, = 7 চানফলং কৈবল্য!, 
হৃল্পাপ্যৰাজ ভ্রান্ত ॥ ১১ 

টীক_নম্থ কেডিং সকানহয়। প্রব্ছছে কে চিন্িক্কাম- 
তক্পেতি কর্ষবৈচিত্রাং তংকন্টণাক্চ বাক্ধণাদীনামূত্তমসধা- 
দাদিবৈচিত্রাং কুর্বতস্কব কথং বৈধণ্যং নাস্বীণ্যাশন্ক্যাহ_ 
চাতুর্কদরণ]মিতি । চবারো বর্ণ। এবতি চাতুরবর্ণাস্‌। হাথে 











ছে অর্কুর। বিন আমার এবছৰ অপ্রান্তত অন ও ধর্দ- 
লাস্থাপন লংরগ্ষণ সাদি কর্ণ স্বত্ত: অবগত আছেন, তিনি 
শরীরত্যাগ্রান্কে পুনর্ব্ার আর জঙ্গগ্রহণ করেন নাঁ_ আমাকেই 
প্রাপ্ত হই! খাবেন > 
সংনারে অঙ্াগ, রহ ও রোহৰ্রিছিত, হদেকমানস অনেক 
নব আদাকে উত্বহ্ূপে আলয় করত জান ও তণন্তার দ্বারা 
নিষ্পাপ ও পরি্তন্ত হইয়া সাদার পাণুজ। লাভ ধরিবাছেন। ১* 
হাহায়। যেঙপে আমাকে কাং-দন-বাকে।র বাহ দেবা করেন 
স্াঙ্ছাদিগকে আমি সেই প্রকার অনুগ্রহ করিয়া খাকি। বে 


"সুজন করিছাছি। 





পার্থ! খনি খাহাই ককন | কেন শাদারই জজনমার্গের 
খহবর্তন করি! থাকেন৷ ১১ 


ফেছেতু মনুপ্তলোকে কন্ধগনিত সিদ্ধি দত্বর হইয়া থাকে 
ত্জর বর্মকলাকাজ্ছিগণ কর্ণ্বকল অভিলাৰ করত ইহলোকে 
ইজাদি ঈিহকল্াত। দ্বেবগণের অর্চনা করেন | ১২ 

আছি গুণ এবং কর্টের-বিড(গ দ্বার) আছপানি চারিটি বণ 
হহীবাপারে কা হলেও দর্যবিকার- 
বিএছি৬ আছাকে অকা অবগত টবে ॥ ১৩ 


৩৬৬২ 


ন মাং কর্মাণি লিম্লন্ি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ॥ 
ইতি মাং যেইভিজ্ঞান।তি কর্মচিন দ বলাতে ॥ ১৪ 
এবং ভাবা কৃতং কন পূর্বেলপি মৃসুক্ষুভি: | 

কুরু কর্মৈব তশ্মাকং পূর্বে: পূর্বতরং কৃতন্‌ ॥ ১৫ 

কিঃ কর্ম ফিমকর্ষেতি কসরোহপাত্র সোহিতাঃ। 


আর্ধাশা ক্ষ 


[ ভীগ্মপর্কধ 


তং তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি বজভ্া। মোক্ষালেইশুভাৎ ৪১৬ 
কর্দশো হপি বোস্তব)ং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ণপঃ | 

অকর্মন্ঠ বোদ্ধব্যং গহন! কর্মণো গতি: ॥ ১৭ 
কর্মণ্যকর্ম ধ: পশ্রেদকর্মণি চ কর্ম বঃ। 

ন যুদ্ধমান্‌ মসুয্বেষু স যুক্ত: কৃত কর্মকৃং ॥ ১৮ 





স্থঞপ্রত্ারঃ। আমমর্থ_ সপ্রধানা ত্রান্মণান্ধেবাং 
শমদমাদীনি কর্ণ।নি, সব্রজ্যপ্রধানা: ক্ষত্রিয়ান্তেৰাং 
শোৌরধাযৃদ্ধাীনি কৰ্ম্মাণি, রদ্র্তম;প্রধান। বৈশ্যাত্বেবাক্ক 
কষিবাশিক্যাদীনি কর্নি, অন:প্রধানা; শুহান্তেষা্ণ 
ত্ৰৈবণিকশুজ্ষযণাদীনি ক্মামীতেবং উান]: কৰ্শ্মণাঞ্চ 


বিভাগৈক্চাতুবৰ্ণাং মযৈন স্টামঙ সতাং। তথাপোধা, 


ভক্ত কর্তারমপি ফলতোহকর্ডাবমের নাং বিন্ধি, তত্র 


হেতুরব্যয়ম, মাপক্ষিগাহিতোন। শানরহিযং নাশাদি- 
রহিতম্‌॥ ১৩ 
টাকা-_ভদের দর্শন বানি কৰ্ম্মাণি বিশ্ব 


সধ্যাদীস্তপি মাং ন দিম্পস্থি আাসক্ং ন কুকস্টি, নিহ- 
হস্কারঘাদ[প্তকাগকেন নল ক্লে স্পুর্াভাবাঙ্চ মাং ন 
লিম্পন্রীতি কিং সক্তবান। যত; বপ্মকলে প্পৃতাএাভিতোন 
মাং যোখভিদানাতি, সোহলি কপির বধ/তে, নব 
নির্বেপকারণং নিরহদ্তারহসিংসপ্‌ হহা[দিক: ছানতস্তন্তা- 
পাহস্কারাদিশৈখিল্যা ॥ ১৯ 

টীকা_বে যথা সাহিঙ।াদি 545; লোকে: প্রঃসাঙ্গিক 
মীশ্বরস্ত বৈষমাং পরিগ্থত) পর্ধেক্রমের কর্ম্মযোগং 
প্রপঞ্চয়িতুময়্স্বারয়তি--এবনিতি। : অঠস্কারাদিরাহি- 
তোন কৃতং কর্ণ বন্ধকং ন ভবতীতোবং জা পূর্ব 





জর্নকাদিভিরপি দুদুক্ষৃতি: সবশুদ্ধার্থং পৃর্বতরং বুগান্তরে- 
হলি কৃত, তশ্মাৎ ব্দপি প্রথনং কর্টো কুরা ॥ ১৫ 

টীকা-তচ্চ তববিদ্ি: সহ বিচার্ঘ কর্তবাং ন লোক- 
পরস্পরানাজেপেতা|হ-_কিং কশ্েতি। কিং কর্ম? কীদৃশং 
কর্ষকরণং, কিমকর্ম ? কীৃশং কপ্থাকরণন্‌1 উতান্রিরর্থে 
বিবেকিনোইপি নোহিহাঃ, অতে। যঞ্জ ভার! যং অচুষ্ঠায় 
অশুভাং সংসারাগ্বোক্ষ।দে মুক্তে। ভাবন্বুসি, তৎ কর্াকর্ম 
6 তুভালছং প্রবক্ষা।মি, ২ং শৃণু ॥ ১৬ 

টীকা নন লেক প্রসিদ্ধমের কর্ম দেহ।দিবাপারা- 
আ্বকম্‌। অর্ধ চ তদবাংপাবাযকম্, অত: কথমূচ।তে 
করঘোহপাজ্ নোহ: প্রাণ ইতি) তাহ কর্মণ ইতি ) 
কমণো বিহিওবাপারস্কাপি তব: যোগ্ধব্যদন্তি, ন তু 
লোকপ্রসিষ্ধনাত্রমের।  মকমগোইবিঠিতবাপারস্কা(প 
ভি বোদ্ধব্যনস্ত, বড: কর্মণো গঠির্ৃহনা। কদণ 
উাপলক্ষণরর্বষ, কম1কম লিকমণাং তবং বোদ্ধবামন্তি 
যত! ুবিবিজেঘুদিত) ॥ ১৭ 

টাকা--তদেবং কম (মীনা: ছযিজেঘ্ং দর্শছুয়াছ_. 
কমতি । পরমেস্বরারাধনলক্ষণে কমণি কম বিষয়ে 
অকর্ম কমেদং ন ভবতীতি য: পশ্যেৱন্ত জঞানহেতুত্বেন 
বন্ধকস্থাভাবাৎ ; অকমনি চ বিহিতাকরপে কর্ম ন: 





লষ্ট স্বিভি-নাশ প্রত্বত্ি কএলফল আমাকে আসক করিতে 
লারে না; ধর্শকলে পাদার আভিলাঘ নাই, ইহ বিনি জাত 
আছেন, তিনি কর্ণে। দার। বন্ধ ছন নাও ১৪ 

অস্কার রহিত ছাই বর্ণ করিলে কণ ধণ্নের কারণ ছু না, 
ইহ! জানিয়া পূৰ্বতন জনকাছি মুনুক্ষসকলও বনক্ধাদ - কর্ম 
করিয়াছেল। বুগান্ধরে জলফদি দুক্তিকামিগণের হার) সকশুদ্ধির 
জয় নিক্ধাম বর্ণ অঙছিত ছউদাচে, অতএব তৃদিও প্রথযে কর্শই 


ক্কর ৪১৫ 


কিক আর কি অকর্ণ এ বিনে সিবেকীসমূচও ৰোহিত * 


হই! খাকেন। হাহ! অনপত হইয়া সংলার চটতে দুক্ত হউবে 





দেই করসে কণা তোথা বলিব। ১৬ 

শাহধিদিত কর্েছও জাতধা তর আছে, পার নিশি 
ধ্যাপারেরও জ্ঞাতব্য তথ আছে, আর কণ না করিছা তৃ্ুভাবে 
ববস্থানেরও জ্ঞাততবা তত্ব আছে, বেছেছু করের গতি 
হুর্িজেরা ॥ ১৭ 

বিনি উতর আরাদনার জগত কৃতকর্শ্মে “ইক কর নয" অর্থাৎ 
ইহার দার| কর্ধবন্ধন হত ন! এক্স দেখেন আর বিহিত কর্ণের 
অকরণে প্রত্যবাছহেতু ত1চ। কণা বলিয়। দেখিয়|। থাকেন, তিনি 
বর্ম্বকারী হহৃত্তাগণেও গে ঝুদ্ধবান্‌, কিনি ঘোগী, তিনি নিদিল 
কখকানী॥ ১৮ 


রে 


স্‌ 


পা 


ঘহা'ভারওন, অষ্টাবিহশো হয) ] 


যস্য সৰ্বে সমারস্ত: কানসন্কতরবজ্জিতা:। 
জানাগিদন্ককর্ষ।পং তনত: পণ্ডিতং বাঃ ॥ ১৯ 
আক্ত। কর্মফলাসঙ্গ নিঙযতৃপ্তো সিরা: 
কর্মশ্যভিপ্রবত্তোহপি নৈব কিক্কিং করোতি সঃ ॥ ২+ 


শ্ীমগভগহদগাা চতুর্থ অধ্যায় 


নিরাশীরতচিত্তান্থ। ত।কুসর্ষপরিগ্রহঃ। 

শারীরং কেবল: কর্ণ কুর্গদ্রাপ্রোতি কিবিষম্‌ ॥ ২১ 
মদৃচ্চাল! ভসন্থষে। দ্বন্দ হী তে বিমংসরঃ। 

সম: সিদ্ধাবসিছ্ছে চ কন্বাপি ন নিবধাতে ॥ ২২ 





পল্যেৎ, তস্য প্রতাবায়োৎপাদকন্বেন বন্ধহে তৃত্বাৎ ; মনু ধ্যোণু 
কর্ম” কুর্ববাশেষ্‌ স বুদ্ধিমান্‌ বাবলায়ানমফবৃদ্ধিমবাক্ধে্ঠ:। 
তং প্রস্তৌত্ি, স মৃক্তো যোগী, তেন কম! দ্রানযোগ্- 
বাঞ্চে; স এব কৃংস্রকর্মকর্তা চ: সর্ধতঃ সংগমূতো- 
দকন্থানীয়ে চ তস্দিন্‌ কম'ণি সর্বকম'কলানামন্তকূতদ্বাৎ। 
তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম ঘোগ1বিফারাবন্থায্লাং “ন কর্সনাম- 
সারস্তাং* ইত্যাদিনোক এবং কম যোগ: স্পষ্টীকৃতস্তং- 
প্রপঞ্চরাপন্ধাঙ্চান্ত গরকরণস্ত ন পৌনকক্তাদোষ, আনেনৈর 
যোগারচাবন্থায়াং “যন্বায়রতিরের স্যাং” ঈত্যাদিলা হঃ 
ক্মাদ্বপযোগ উক্তন্তস্যাপার্পাৎ প্রপক্চকুতে| বেদিতবাঃ : 
ঘদারুরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধক: ন ভবতি, তদারচদ। কুতো 
বন্ধবং ল্যাদিতান্রাপি প্লেকো যুজ/তে। যব! কর্ম 
দেছেশ্রিয়াদিব/পারে বর্ণঘানেইপ]ায়নো। গ্ে]সিতিরে- 
কান্্ভবেন অকর্ম স্বাভাবিক: নৈদএ/নের য: পাশ্যেং, তথা 
অকর্মনি চ ভ্ঞানরহিতে হুংখবৃদ্ধা। কম'ণা: ত্যাগে কর্ম ষঃ 
পান্যেৎ, তল্য প্রতিবন্ধকত্বেন মিধাচারত্বাৎ। অছকং 
“কমে জিন্ানি সংহস” ইতাদিনা। য এব: লতৃ 
সর্ব্েযু দধুস্কেযু বৃদ্ধিদান্‌ পণ্ডিত:, তত্র হেতু হতঃ কৎন্র!নি 
সৰ্ব্বাণি ঘঘৃচ্ছয়। প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্মানি কৃর্বরণি 
স যুক্ত এব মকর্ঠারদ্ভানেন সমাধিস্থ এবেতার্থ:। 
অনেনৈয জ্ঞানিন: ম্বভাবাদাপপ্রং কলছক্ষণাদিকং ন 
পোষায়, অভ্ঞসা তু রাগত: ক্বতং দোবায়েতি বিকম'ণো. 


ইলি তত্বং নিরূপিতং অঙ্টবাস্‌॥ ১৮ 


উীকা_কমর্ণীকর্ন যঃ পশ্যেদিত্যনেন আতার্থার্থা- 
পত্তিভ্যাং যছুকতমর্থঘয়ং, তদের ্পষটয়তি-_যস্যোতি 
পক্ষভিঃ। সম্যগারভ)স্থ ইতি সমারপ্ট।: কর্মাণি, কাম্যত 
ঈতি কাম: ফল*, তংসদভেন বন্চিত। বসা ভবন্তি, তং 
পণ্ডিতনাহ, তত্র চেতুঃ ৷ ঘাতক: সমাবস্থৈ: শুদ্ধচিত্তে সতি 
জাতেল জ্গাল।য়িন। দ্চালি অক্মডাং নীতানি কমানি 
ধলা তথ: আকাঢাহগ্যায়া: %ু কান: কলাহেতুবিষয়ট, 
তদর্থনিদং ক্ঠসামিতি কনরিষয়: সম্মজন্তাভ্যাং জিত: । 
শেষ: স্পষ্টমে ॥ ১৯ 

টিকা - কিঞ্চ ভতেহপি কৰণি তংফলে চাসকিং 
আজ নিচুতান লিঠানন্দেন ঠপা, আত এব যেগক্ষেমার্থ- 
মাশ্রয়ণীয়রহ্িত, এব পুচ! য; স গাভাবিকে বিহিতে 
ব। কণি আভিত; প্রতুণ্োলি কিঞ্িদপি নৈব করোডতি, 
তদা কর্ম অকমতানপদাত ষ্টতাথ ৷ ১৮ 

টীকা--কিঞচ নিৱাটীবিণি নির্গতা ছাশিব: কামনা 
যন্মাৎ, যতং নিয়তং চিওব1) শতীংকে যক্য, ত]জা; সৰ্বে 
পরিগ্রহ। হেন ল:, শাবীর: শবীরমাত্রনির্কব$)ং কর্তৃত্বাতি- 
নিবেশরহিত্জং কর্ণ কুলি কিন্বিঘং বন্ধনং ন প্রাপ্পোতি, 
যোগান্পক্ষে শরীরনির্মমাহমাতোপযোগি শ্বাভাবিকং 
ভিক্ষাটলাদি কর্ণ কুর্বরপি কিখিধং বিহিতাকরণনিষিত্ত- 
দোষং ন প্রাপ্োডি ॥ ২১ 

টাকা-_কিছ্ষ বদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রাথিতোপন্থিতো 
লাভে বণৃচ্ছালাভত্বেন সন্থুষ্ঠ, হম্ধানি খীতোফাদীনি- 











হাহার লৌকিক বৈদিক অনিল ফশ্ম ফাছনা ও সশৃত, 

ধার! হন্ধফশ্খ। তাহাকে বিদ্বান্গণ পণ্ডিত বলিত্ধা 
খাস ১৯ 

তিনি কর্ধে এবং তাহার কলে অনুখাগ পরিত্যাগ পূর্বক 

আস্মানন্ৰে পূৰ্ণকাম হোগক্ষেঘের অ আন্রাসীব বিরহিত হইয়া 

স্বাঙাবিক স্মখৰ৷ শাত্ধিহিত কণ্টে প্রনূত হইলেও কিছুই করেন 
৪৬৯ 


নাঁ সাহার অনতিত কর্ণ অবর্শ হইছ। বাছে। ২৯ 
নিন্ধাম, শরীর ও ভি্সংহমকারী, সমস্ত পরিএ্রহ-পরিত্যাগী 
শরীরনির্কছের মাত্র উপযোগী কর্ণ করি পাপপ্রণ্ড হন না ২১ 
অপ্রাৰিত-লাতে পূর্ণকান, শৃতোক্চাদি ঘশ্বলঘূ্ধে অবিধ্রিচি'ত, 
আরিবিরহিত, কর্ণের লঙ্কলডাং বিফলতাদ হধবিথাদবিহীন যোগী 
কণ্থ করিও বন্ধ হল ন! ॥ ২২ 


০১৬৪ 


গতসঙ্গন্ মুক্তল্ত চ্চানাবন্থিতচেতসং ৷ 

হজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্র: প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ 
বন্ধা্পণ, বরক্ম হৰিত্ৰ ক্ষাপ্টৌ ত্ৰহ্থণ! হৃতম্‌ । 
বৈ তেন গন্তব্য: ব্ৰহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥ ১৪ 
দৈবছেবাপরে যদ্ভং যোগিন: পয্যু পাসতে। 


সআর্ধাশাস্ত 


[ জীব্পর্য 


ব্ৰহ্মাগ্নাবপরে হস: ঘাচোনৈবোপজৃহ্বতি ॥ ২৫ 
আ্রোত্রাদীনীন্রিল্লাণ।স্টে সংঘমাদ্লিমু জুহ্বতি । 
শব্দাদীন্‌ বিযরানহ্ষ ই শ্রিয়াপ্রিযু দুহবতি ॥ ২৬ 
সৰ্বাধীন্ররিয়ক্ণানি প্রাণকর্মানি চাপরে। 
আস্মসংহমযোগায্ৌ জুহ্বতি জালদীপিতে & ২৭ 





অভোহিকিক্রান্ততংসহনশীল ইত, বিমংসরো নিবৈরর 
হদৃচ্ছালাভন্তাপি সিদ্ধাবসিদ্ধে) চ সমো হর্যবিহামরছিতঃ, 
ঘঃ এবদুত) স পূর্ধ্বোত্রভূমি কয়োধখাযখং বিহিত; স্বাভা- 
হিকং বা কর্ম কৃৱাপি বন্ধ: ন প্রাপ্রোতি ॥ ২২ 

টাকা__কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্ত নিন্তামস্ত রাগ- 
দ্েবাদিভিমু্জস্ত, ঢ্যানেইবন্থিতং চেতো যস্য, হচ্ডায় 
পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম লাচর: সত: সমগ্রং সবাসনং 
কর্ম প্রবিলীয়:ত অকর্মভাবমাপদ্ান্তে ৷ আন্াযাযোগপক্ষে 
বন্্রায়েতি ঘচ্তরক্ষণার্থং লোকসংগর্তার্থনের কর্ম কৃর্কত 
উতযর্ঘ: ॥ ২৩ 


টাকা-তদেবং পরমেশ্বর বাধনলক্ষণং কর্ণ জানাহে ছু 
বেন বন্ধকন্বাভাবাদঞটৈণ। স্থাকঢবষ্যায়।ন শক্বাস্মুজ্ঞানেন 
ধাধিতদ্ধাৎ শ্বাভাবিকসপি 5৩৫ গতনৈবেন্ডি “কৰ্ণাকৰ্ম যঃ 
পাশ্যেং” ইতে।নেনে। ক! তর্মপ্রবিলয়: প্রপক্চিত; । ইদানীং 
কর্মলি তদজেযু চ ত্রক্মৈসামশ্যাত: পক্ষত: কর্মপ্রবিলয়মাহ 
_ত্রক্ষার্পনসিতি। অর্পাতেইনোনেতাপনং ক্রবাদি তদপি, 
ব্রশ্ৈধ। র্পমাণং লিরপি গৃতাদিহং ত্রপ্ষৈব, বরপ্ষৈবায়ি- 
স্তশ্মিন্‌ ব্রহ্মণা কর? তত: তোমোচগ্রিশ্চ কর্তা! চ ক্রিয়া 
ভ্রথ্ধৈবেতার্থচ। এবং ব্রহ্মণে।র কর্ণাম্মকে লমাবিশ্চিকৈ- 
কারাং বন্য তেন অন্ধের গদ্বনাং প্রাপ্য ন তু কলাম্তর- 
মিতার্থ: ॥ ২৪ & ৮ 


টীকা_এতদেব বচ্চন্ধেন সম্পদিতং সবর অঙ্গাদ্শনি- 
লঙ্গণং জ্ঞানং সর্ংবজ্ঞ পায় প্রাপ্ত সর্বযন্জেতাঃ প্রেষট- 
মিতে)বং স্তোতুদবিকারিভেদেন ছ্চানোপায়তৃতান্‌ বছুন্‌ 
ঘন্তানাচ-_ দৈবমিঙ্যাদিডিরষ্টভি:ঃ। দেবা ইন্রবরুণাদয় 
ইজ্যন্তে বন্মিন। এবকারেপেন্্/দিছু ব্রহ্মবুদ্ধিরাছিত্যং 
দশিতম্‌। স্তং দৈবনেব ঘঙ্যদপরে কর্সযোগিনঃ 
পর্যপালতে শ্রদ্ধয়াগতিটস্টি।  অপরে তু জ্ঞান 
যোগিনো শ্রদ্ষজপেহগ় যজ্ডেনৈবোপ।রেন ব্রহ্ষার্পণ- 
মিত্যান্ক্প্রকাবেগ যদ্গমুপজ্হবতি খগ্ভাদিসর্বকর্মণি 
প্রবিলাপন্নম্বীতার্থ, পো ঢ়: ডালা; ৪ ১৫ 

চিক শ্রোহাপীনীতি। অন্ধ নৈঢিকত্ৰহ্মচারিণস্তত্ত- 
[দশ্রিয়লংখদর/পেঘররিগ স্ব হাগীলি জুহবতি প্রাবিল।পয়ন্তি। 
্ন্জিয়ানি নিরুধা সংঘ প্রথানাস্থি্্ীতাথং ; ঈন্তরিয়াণো- 
বানৱক্তেধ শন।গীনল্তে গ্স্থা ফুহবতি বিহয্ান্‌। বিষয়- 
ভোগলময়েইপানাসক্তাঃ  সস্বোহয়িছেন ভাবিতেষু 


উন্তিয়েযু হবিছে.ন ভাবিতান্‌ শ্পাণীন প্রক্তিপত্তীতার্ঘ)॥২৬ ৮ 


টিকা-_কিক সর্ধধাণীভি। আপরে ধাননিষ্ঠা বৃদ্ধী- 
শ্রিয়াণাং জোত্রাদীনাং কম্পানি আবণদর্শনাদীনি, কর্ণ্দে- 
ল্রিয়াপাং বাকৃপাণচাদীনাং ক্দাণি বচনোপাদানার্দীনি 5, 
প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ণালি প্রাণস্ক বহিরদনম্‌ অপানস্তা- 





কামনাশৃর, অহরাগ দেব গ্রতৃতি-রচিত, গতত প্রানে 
অবস্থিতচিত্ত বোগীয় পরমেশ্বরের নারাধনার এগ কর্শ আচরণ 
কৰিলেও সমন্ত কর্ম অক্চাব প্রা হয় ॥ ২০ 

ক্রদাদি (ছাতা) বন্ধ, ছবনীয স্বতাছি বন্ধ, অনল বন্ধ এবং 
বিনি হোষেক| তিনিও বন্ধ-এইরপ কৰ্শাত্বক বক্ষে লমাহিতচিত 
হোমকানী সেই বন্ধকেই প্রাপ্ত হই! মাকেল | ২৪ 

অপর কণ্যোগীলযু উত্ত যর প্রতৃত্তির প্রীপনজ্নক হজই 
শ্রদ্ধার লচিত আচরণ করেন। অক জানযোগিগণ ব্রহ্ষরণ 
অধ্লিতে ব্রদ্ধাপশ ব্থতদি ট।'৮ প্রকারে হন্ঞাছি নিখিল কন্ধ 


প্রৰিদাপিত করেন ॥ ২৫ 

আহরণ গুকপৃহযাসী নৈঠ্িক বছ্চাররিগণ লংঘষ অগ্নিতে 
শ্রোভামি উত্তিযপমূছ আহত দেন, পৃহস্থগণ শব্বাধি বিধরসমূয়র 
লোৱাহি ইন্মিচ-অর্িতে হোদ করেন ২৬ 

অপর ধ্যাননি্ঠ বোপিগণ জ্ানেনিরদকলের পরাবশাদি বর্- 
সৰন, কর্শোশ্রিয--যাক্‌ পাণি শাহাধি জ্জিছের ক্র বচন প্রান 
আহান প্রভৃতি প্রাণাদি দশ বাধুর +খ্লমূদ্র খোদ বিধয় হারা 
উত্ধদরপে বিদিত হয তাহাতে মন:ল:হনপূর্কাক সেই দদপ্ত বশ 
উউতে উপরত হ= ॥ ২৭ 


x 


মহু(ভ(র উন, অঙ্গার শাল তত 


ভ্রব্যঘকঙ্াস্তুপাযদ্রা যে/গযজ্ঞাস্তথাপরে । 
স্বাধ্যায়্ঠানঘন্তাশ্চ বয়; স:শিতরতাঃ ॥ ২৮ 
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাথণেইপানং তথ।পরে। 
ঝ্যাশাপানগতী রুদ্ধা প্রাশায়াসপরায়ণা; ॥ ২৯ 


নল হগবৰ্গাত। ৮ 


কথ অশাাছ হত 


অপরে নিগুভাহাপ? প্রাণান ্রাণেনু জুহবতি ॥ 
সর্বেহপেযাত যক্তৰিদে। যক্ষপিতকষাযাত ॥ ৩৮ 
যক্সশিক্টামৃততৃছে। ঘাস্তি ব্রহ্ম ললাতনম্‌ ॥ 

নাং লোকাহস্ত্যবদ্ন্ত কৃতো হন; কুরুসন্তম ॥ ৩১ 





ধোনয়নম্‌। ব্যানস্ক ব্যানক্বনাকুঞ্চন প্রসারণাদি, লমানস্তা- 
শিতগীতাদীনাং সদৃযননম্‌। উদানন্ত্ উদ্ধনয়নম্‌। “উদ্গারে 
নাগ আধ্যাতঃ কুর্য উন্মীলেনে শ্বত:। কঝর; ক্ষুতকুজ.- 
জ্ঞয়ো দেবদতো বিজ স্তণে | ন আহাতি সৃতঞ্চাপি সর্ব্ব- 
ব্যাণী বনজয়দ ইত্যেবং রূপ।নি ছুহ্বতি। কু আব্নি 
সংঘষে। ধ্যানৈকাগ্রাদ ল এব যোগ: ল এবারিস্তাশ্মিন্‌ 
জ্ঞানেন খোয়বিষয়েণ দীপিতে প্রস্থলিতে বেথং সমাগ_ 


জানব তন্মিন্মনঃ সংযমা তানি সর্বধাণি *শ্ম!ণে উপরময়ুতী- 
তা ॥ ২৭ 


টীকা__কিক অ্রব্যধন্দ। উততাদি। ড্রধাছানামের যচ্ছে। 
বেছাং তে জব্যযন্ঞা:। কুচাপ্রায়ণাদ তপ এব যন্তো। 
বেষাং তে তপোযন্রোঃ। যোগস্চিও)নিযোধলক্ষদ: 
লমাধি; স এব ঘজ্ে। যেষাং তে যোগমজা। দ্বাধ্যায়েন 
বেদেন আবপমনন।দিন। যর্দ্থদ্রানং 1০৭ যলো যেধাং 
তে। হদ্বা বেদপাঠযন্রা স্তপ্থ চানযপ্যাচষ্চতি রিবিধা 
ঘতচে প্রধন়্শীলা: মম্যক্‌ শিং নিনিত: তীক্ষীকৃতং 


অ্রতং বেযাং তে ॥২৮ 
অপানেইবোব্‌তৌ 





টীক।--কিঞ্চ অপানে ইতি । 
প্রাণমূর্ধববঝ্িং পৃরকেণ দুহবতি। পৃরককালে প্রাপম- 
পানেনৈকীকুৰ্ববন্তি তথ। কুগ্ধকেন প্রাণাপানয়োরদ্ধা- 
ধোগতী রুদ্ধা রেচ ককালেইপানং প্রাণে দুহবতি। এবং 
পূরককুন্ভকরেচকৈ; প্রাণায়াসপরায়ণ! অপর ইত্র্থ; ৷ 
কিঞ্চ অপরে ইতি । অপরে মাহারস%ন্ধেচনমভ/ স্ব: 


স্বয়মেব ছীধাদাশেদিন্জিয়েদু তবদিহ্রিয়রিলরং ছোমং 
ভাবননন্তীভার্থ:, যদ্ধা “অপানে চছুহবতি প্রাণং প্রাশেখপানং 
তথাপরে” ইত/নেন পৃরকরেচকয়োরাবর্তমান হস: 
লোহহমিত্যস্থলোমত: . প্রতিলোষতশ্চাভিক্যজামানো" 
হপামন্ত্রেণ ততপদার্থৈকাং ব্যাঠীহারেশ ভাবয্তীতার্থ।। 
ভছক্তং হোগনান্রে, "লকারেপ হহিধাতি হকারেণ বিশে 
পুনঃ । প্রাপস্তত্র স. এবাছং চংল চত্যনুচিন্তয়েৎ ৪৮ 
ইতি। প্রাণাপানগতী কণ্েডানেন প্লোকেন প্রাপাক্থাম 
যন্ঞ। অপরৈ: কথাচম্ব । তযাচনপয,_ স্ব ভাগ্দৌ 
পূরয়েদযৈর্ছলেনৈ+: প্রপূরযেৎ  দাঞতস্ত প্রচারার্থং 
চতুর্থমবশেষয়েং ॥" নিয়ত- 
আছারো। যেখাং হে। কুগ্তুকেন প্রাণাপানগতী কুদ্ধা 





হাহোবমাপিবচনোজেশ 


প্রাণস:যমনপরাঢপা; সন্ত; প্রাগানিন্িয়াণি প্রাপ্ে 
জুহ্বতি : কুন্তকেন হি লাক প্রাণ: একী হস্ত তত্রৈর 
লীয়মানেহিপ্রিছেখু হোম: ভাবছস্তাভা।  তহজং 


যোগশায-যখা যথ। সপাভ্যাসকলদ; স্থিরত। তবেৎ। 
বানুবাকৃকায়ৃ্টনাং স্থি ৬; ৮ ৬) চা ॥" ঈতি ॥ ২৯ 

টাকা--তদেবসুঝানাং থাদশানাং ঘকবিদাং ফলমাহ_ 
সর্ধেহপ্যেত ইতি । যচ্গান্‌ বিশ্পস্থি লতম্ব ইতি যল্ঞাবিদে! 
বক্ষ উতি বা, বৈ: ক্ষপিতং নাশিওং কলহং ফৈ তে ॥ 
হস্ঞশিষ্টেতি। দ্যান কহাবশিষ্টঠালেইনিযিদ্ধমরমনৃতক্পং 
ভুত ইতি তথ! তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম ভ্রানদ্বারেণ 





কেছ কেছ অখ্যবানক্চল, কেছ ফেধ তশোরগ, কেছ কেছ 
হোগযপ, কেছ কেহ স্বাখ্যাররপ এবং দৃচত্রত ধতিদিগের কেহ 
ফেং জানন ধরা হি থাকেন ॥ ২৮ 
গত প্রণোয়ামগরাযণ হঠবোগিগণ অধোগদনশীনদ অপান 


সাতে উর্ধুগমনদীল প্রাণধাযুকে আহুতি হেন অর্থাৎ পূর্ব 
ৰদ অ্নন্ধর প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করি কুত্তক 


করেন, “দরে অপানকে প্রাণে আহতি হেন অর্থাৎ রেচক করেন। 
হঠবোগিগগ এজ্প পৃথক কুত্তক রে5ক প্রাশাছাদের দ্বারা প্রাণ- 





বকে জঙব করত ক্বলীর্ত্বকে বিতিগাও করিয়া খাবেন। 
অপর লংঘবী যোগিগণ আং।রদক্ষোড আড|াল করত স্বয়ং জীঙ- 
ছাণ ইচ্জিবলদূছে দেই দেই ইত্রিুতির লদকপ ছোড়ে ভাব্ন। 
করেল ॥ ২2 

ইহার! লঙ্কলেই বজ্নিপুণ, হজের ছার পাপক্ষণ করত বকে 
অবশিষ্ট অন্ত তোছনপূর্বৃক্ষ শিতালিঙ্চ পুরান অক্ষৰে "লাভে 
করেন। হে জুক্ষপ্রধীর! যে বাক্তি কোনরূপ হজ বরে ন। 
তাহার পরলোক তে! দূতের কথা ইহলোকেই ফোনন্থল 
শভ্রেষ্বোলাড হবু না ৷ ৩০-৩১ ্ 


চে 


এবং বহুবিবা যা বিতত। ত্রস্থণে। সুখে । 

কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ নর্বানেবং দ্দাহ! বিদোক্ষাসে ॥ <২ 
শ্রেল্লান্‌ জ্বামক্সাদ্‌ হচ্যান্,ভ্ডানঘন্র: প্রস্তুপ । 

সৰ্বং কর্মাধিল পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৬৩ 

ভঙ্গ বিদ্ধ প্রণিপাভেন পরিপ্রস্নেন সেবয়!॥ 


আহাশাক্ 


[ ভীখপর্বব 


উপদেক্ষ)[স্থ তে গান: জাানিনভ্তহদশিল: ॥ ৩৪ 
বজজ্ান্থ। ন পুনঘোহমেবং যাস্কনি পাণ্ডব। 
বেন কৃতান্তশেহেণ অ্রহ্ষ্যস্াততস্কুথে ময়ি ॥ ৩৫ 
আপি চেদসি পাপেতভ্য: সর্বেভ্য; পাপকৃত্তমঃ । 
সৰ্বং জ্ঞানয্নবেনৈব বৃজিলং সম্ভরিস্তুসি ॥ ৩৬ 





প্রাহ্বন্ধি। তদকরণে দোধমাহ_-নায়সিতি। অয়ময- 
স্থখোইপি মন্ম্কলোকে।ইবন্ুসা বন্তাযৃষ্ঠানরহিওস্য নাস্তি, 
কুতোহস্ো বত্হখ: পরলোক: ? অতো যন্ঞা: সর্হধা 
কর্তব্য! উতার্থ: ॥ ৩-/৪১ 

টীকা-_জ্ঞানবযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্‌ বন্ঞান্ুপসংহরতি-- 
এবং বহুবিধা ইতি । ত্রহ্মণে বেদস। নুখে (বিতত! বেদেন 
সাঙ্ষান্থিছিতা ইতার্থ। তথাপি তান্‌ সর্তধান্‌ বাঙ্মন:কার- 
কর্মজনিতালাত্বন্বরপসংস্পশএহিতান্‌ বিদ্ধি জানীহি। 
আত্বন; কর্দপোইগোচরজাৎ। এবং জাক। দ্ঞাননিষ্ঠ; সন্‌ 
সংসারাদ্‌ বিমুক্তে। ভবিধ্যাসি « ৩১ 

টীকা--কর্ণধদ্ঞা্জ জ্ঞানহজপ শ্রেষ্ট ঈত্যাহ__ 
শ্রেরানিতি । অ্রব।মগাচ্ন।যুবয।পারডগ্যাদ্ৈবাদিযচ্যাজ - 
স্তানযন্ঞ: শ্রেয়ান শ্রেষ্ঠ:। যন্তপি দ্যানথন্রসাাপি মলোব্যা- 
পারাধ্বীনন্ধমন্তেব, তথাপায়ন্বরূপলা ভ্ানলা পরিপানে 
অভিযাক্তিমাত্রং ন ওঙচ্দগ্ত।মিতি আহ/নগাদ্‌বিশেষ:, 
শ্রেষ্ঠ ছেতুমাহ--সর্বং কণ্টাধিলং ফলসহিত: জ্ঞানে 
পরিলমাপাণ্জে আন্তর্তধতীত্যর্থ;। “সর্ব: তদতিদমেতি যত 
কিছিৎ প্রজাং সাধু কুর্বন্থি” ইতি শ্রুতে; । ৩৩ 


টীকা-_এবন্ুতায্মন্তালে সাধনমাহ--তদিতি। ভদ্‌- 
বিদ্ধি জানীহি প্রা ্ীতার্থ:। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন 
দণ্ডবৎ নমস্কারেশ, ওত; পরিপ্রশ্বেন 'কৃভোহয়, দম 
সংলারঃ, কথং ব। নিবর্তুতে' ইতি মনঃপরিপ্রস্থেন, সেবয়া। 
গুরুশুঞ্ঞহয়। 6 ভ/নিন; শান; তবদণিনোংপরোক্ষাঘ- 
ভবলম্পল্লাম্চ তে তত), জ্ঞানমুপদেশেন 
সম্পাদয়িব্যন্তি 1 ৩৪ 

টাকা_চ্ঞানফলমাহ _হজজভ্ঞাঙ্জেতি সাৈন্্রভিঃ 
হঙ্গ বান: জ্ঞাহা প্রাপ। পুনবক্ধবধাদিনিদিৱং মোছং ন 
প্রাপ্লাসি: তত্র হেতুধেন ভ্ানেন ভৃতাদি অশেযাদি 
পিতৃপুহাদীনি স্ব।বিস্ারচিতানি আস্তস্কেবাতেদেন 
ভ্রক্ষাসি। অতো অনন্তর আত্মানং মরি পরমান্বস্বো- 
বাভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থট ॥ ৩৭ 

টীকা--কিঞ্চ অপি চেপেতি॥ সর্বেধত্যোইপি পাপ- 
কারিভো। ব্প্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমপি, তথাপি 
সর্ববং পাপসমূত্য জ্ঞানল্নবেনৈক জ্তানপোতেনৈয 
সম্যগনায়াসেন তরিষালি ॥ ৩৬ 





বেধে এইরূপ বহ বের কখা। বর্নিত হইছাছে। সেই 
বেঘোক কর্শসকলকে কথ্খজাত আনিবে । এইছণ অবগত ছারা 
অর্থাৎ বাক্য বন শরীর-লচুত ক্ণদকলেয় সহিত আত্মার কোন 
সংস্পর্শ নাই, ইছ্ছাছের দ্বারা সাক্ষাৎ আখ্রলাতের সম্ভাবনা নাই; 
তবে নিকাষতাবে অম্বরীত হইলে চিরশুত্ধি প্রান করত জ্ঞান- 
লাভের মোগা কয়ে, এইরপ জানিয় জানি হইয়া লংলার 
হইতে বিদূক্ত হইবে ॥ ৩২ 

ছে শক্ুতাপন! অংযদা বজ্সসূহ হইতে জানবজ্জ অতি 
প্রশত। থে পার্থ । যেছেতু সদ কর্ণ জ্ঞানের অন্তকূতি হয় 
অর্থাৎ সমস্ত কর্শ্বের উদ্দেশ্য জানলাড, জানেই লহ কর্শের 
উত্তমরূপে অবলান হয ॥ ৩০ 


দওডৰৎ প্রণাম, কোথা হইতে খামার লংলার আনিয়া 
কিরপে লংলারের নিবৃত্তি হইবে এববিব প্রশ্ন এবং নেবার বারা 
শাস্বজ। ৪ তত্বদর্শনফারী__তথের প্রত্যক্ষ অুভঘদম্প জানিগণ 
-€তোমাহ প্রক্কত জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ 

হে গাব! যে জ্ঞান অবগত হইয়া পুনৰ্দার বনুব্যাদি 
নিষিত মোহপ্রাপ্ত হইবে না, বে জানের দ্বার) শশেষ সৃতগগকে 
স্বকী আত্মার সখ্তি সতে॥ দেখিবে, অনন্তর আত্মাতে স্বাহাকে 
পরঘাস্তাকে শঙেছ দেখবে । ৩৪ 

হচ্ছি তুমি লহস্ধ পাপিগণ হউডে ও অধিকতর পাপকারী হও, 
তত্বাপি লদৃষয় পাপসদূত্র জানরপ ডেলার দ্বারা উদ্ধীর্ণ হই 
হইবে । ৩৬ 


অইযতারতম- অষ্টাকিশোহপাচ: ] 


যখৈধাংলি সগিদ্ধোইরিউস্মলাহ কুরুতেইঞ্ছুল ) 
জআলারি সকর্ষানি ভশ্রলাং কুকতে তথা ॥ ৩৭ 
ন ছি আনেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যুতে ॥ 

তং দ্বয্ং যোগ্লংসিদ্ধ: কালেনা্চনি বিন্দতি ॥ ৩৮ 
অন্ধাবাল্পততে স্ঞান: তৎপর: সংবতেন্তিয: । 





হামদ ভগ্ন ৮৭ অধ্যায় 


৩৩৬৭ 


জান, লক! পরাং শাস্থিমতিবেণাপিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
অভ্ঞচ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়ন। বিনশাতি। 

নায়: লোকোংত্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মন: 8৪৭ 
যোগলংস্তত্তকমাণং জঞানসংচ্ছিত্লংশরম্‌ । 

জাত্মবন্তু৷ ন কর্মাণি নিবধুস্তি বনু ॥ ৪১ 





টাকা-_সমূজবৎ স্থিতসোব পাপদ। অতিলঙ্নদাত্রং 
ন তু পাপল) নাশ ইতি আন্তিং দৃষ্টান্তেন বাৱয়প্ৰাহ 
যৰৈৰাসীতি। এবাংলি কাষ্ানি প্ৰদীপ্ৰোধনিধথা ভন্দী- 
ভাব: নন্বৃতি, তথায়দ্ানব্বরূপোহংশ্নি: প্রারন্ধকণ্রক্চল- 
বাতিরিক্ানি সর্ব্যানি কর্ম্মানি ভশ্মীকারোতীত্যর্ঘং ॥ ০৭ 

টীক!-_মত্র হেতুদাহ-_ল হীতি। পৰিযং শুদ্ধিকৱম্‌ 
ইহ তপোযোগাদিযু, মধো ষ্ঞানতুল|ং নান্তোব। ওহি 
সর্বেইপি কিমিতি আযগানমেন না হাস স্বীতাত আহ-_ 
তৎ স্বলুমিতি সার্জন । তদাঝবিষয়ং কালেন 
মহত! কর্দযোগেন সংসিদ্ধো। যোগ/ডাং প্রাণ: সন 
শ্বদ্পদেবানায়াসলেন লভতে ন তু কণ্মঘোগ! বিনেতার্থ:॥ ৬৮ 

টীক।--বিঞ্চ শ্রস্াবানিতি। শ্রচ্চাবান্‌ গুর্ূপদিটে 
অর্থে আস্তিক্যবৃদ্ধিমান্‌ তংপরভ্তদেকনি্; সংবতেশ্রিয়শ্চ 
তঙ্জ জ্ঞানং লভতে লাগ্;, অত; শ্রদ্ধাদিঙম্পত্তা দ্ঞান- 
লাভাৎ প্রাক কর্ম্থযোগ এব শুদ্ধর্থননৃষ্ঠে্ঃ। ভানলাভা- 
নন্তরন্ত ন তদ্য কিঞ্চিৎ কর্তব/মিত্যাহ-__জ্ঞানং লক্ষ তু 
অচিরেণ পরাং শান্ডিং মোক্ষং প্রাপ্রোতি ॥ ৩৯ 


দানং 


টীক!-ভ্তানাবিকারিণবুক,। তখিপরীতমনবিকারিণ- 
মাত্_অন্তশ্চেতি । অচ্ছো গুরপরিষার্থানডিজ্ঞ; কথঞ্চি- 
ভালে, ভ্রাতেইপি তর সশ্বদ্দানশ্চ জাতারামপি 
অন্ধাযসং ছেদ, সংঅরাক্রান্তচিত্তশ্চ 
বিনশ্যতি, স্বাধাদ গত । এতেষু ত্ৰিষপি সংশরাত্থা 
সর্ববধ। নশ্যতি, হউস্তলগায়ং লোকো। নানি হনাৰ্চ্জন- 
বিবাহাস্মসিন্ডে:। ন 6 পরলেকে। ধশস্যানিশ্পত্তে । ন 6 


শিধোত বেতি 


সুখং সংলছেনৈব ভোগদ্যাপালগ্র বাং £ ৪০ 


টাকা__অধ্যাযবযো ক্রাং পৃর্বাপরইমিকাডেদেন কণ্ম- 
দ্র!নমধ্বীং দ্বিবিধাং শ্রস্থীনিগাসপদাতরতি ঘোগেতি 
ছান্যাম্‌। ঘোগেন পরুশ্বরারাপনকপেন তন্মিন্‌ সংগ্ঠ- 
স্তন সদপিতানি কণ্মাণি যেন ৩২ পু্ধং কণ্মাদি 
দ্বফলৈনিবধনস্তি, অঙশ্চ জানেন আব্মবোধেন কর্ঁ। 
সাংছিয: সংশয়ে। দেহাস্তভিদানলকণে। বসা তমাৰ্ববস্তুম- 
প্রমাদিনং ক্্মানি লোকলসংগ্রহার্থানি দ্বাভাবিকানি ঝা ন 
নিবন্তি ॥ ৪১ 





হে অর্ধুন! বেরূপ লথাক্‌ প্রজ্লিত সরি সফল ভন্মীকূত 

করে, তত্রপ জ্ঞানকূপ শনল প্রারন্ধ কর্ণফল ব্যতীত লঘন্ত কর্ণ 
তন্মদাৎ বিনা থাকে ৪৩১ 

ত্বপন্তা যোগাদির দে) জানের শ্বাথ প।পৰিনির্গহনকারণ 

(নিকর ) কিছু নাই। বহকাল নিষ্কাম কর্দযোগের দ্বারা 

লাত করিলে লে জ্ঞান অনায়াসে লাত হনয়: 

তি হইয়া খাকে। ৩৮ ৰ 
ভরুর উপদিষ্ট পর্খে ব্যাস্থিক।বদ্ধিনান্‌, গুফলেবাছ অনন্তনি্ ও 
ছিতেম্িহ লেই জ্ঞান জাত করিয়া খাকেন_ জ্ঞানলাভের পর 


অভি খোক্ষ প্রা হন । ৩৯ 


গুর-উপহিউ বিষন্ধে শনতিজ, অশ্রদ্ধাবান্‌ উত্ত় কোচিজ্ঞান- 
সম্পহ ; ইহা হইবে কিনা হইবে এপ লন্গেহাক্রান্তচিত্তের ইং 
জগতে হুখও নাই ॥ ৪+ 

ছে ধন! ভগবংআর্খন1স্প ঘোগের ছারা ্জগব্যনে 
কনদপূকারী শাৰজানের খারা লম্পূ্কুপে লন্মেহবঞ্ছিত, 
প্রাংপক্স, দেহাভমান-বিএহিত কম্মীকে লৌকিক বৈদিক ৰম 
লৰল বন্ধ করিতে পারে ন।। &) 


ভম্মাদল্মানসস্তৃত; হংস্থং জ্ঞানাসিনাস্তন:। 
ছিব্বৈনং সংশরং বোগমাতিষ্টোবিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ 


আধাম্া গর 


{ চীন্মপৰং 


ইতি শ্রমহাভারতে শতসাচ শর দংতিতায়াং বৈয়াসিকাাং 
ভীশ্বপৰণি স্রমন্কগবদ্রীতাপবান শ্ন্গদসীতাম্পনিহতস্ 
অঙ্ষবিচাং যোগশা্্ে শ্রীকুকান্দুনসংবাদে 
জ্ঞানকর্মসপ্রযাসযোগে॥ নাম চতুর্থাহধ্যারঃ ॥ 
ভীন্মপর্বশি তু-অষ্টাবিংলোইত্যায়ং ই 





টীকা--তত আহ _তত্মাদজ্ঞানেতি, বন্থাদেকং তন্মা- 


আনোপায়ন্তং কর্শবোগমাতি্ লশ্রয়। তত্র চ 


অতএ আন্সান-লদুৎংপ্জ এই শোকাদি-লিঘিত সংশষকে 
আখ্মজ্ঞানের দ্বারা! ছেছন করত কর্যবে।গ অগ্ঠানকর। হে 


প্রথমং প্রস্ততায় যুদ্ধাযোকিষ্ট । হে ভারত! ইতি 
ক্ষত্রিয়ম্েন ধৃদ্ধন) স্বধৰ্ম্ম: দশিতম্‌ ৪9২ 
পুমবস্থাদিভেদেন কর্পন্ঞানময়ী খিধা। 
নিষ্ঠোক্তা যেন তং ব্দে শৌরিং সংশন্পসংস্িদদ্‌ ৪ 
ইতি জীমন্তগবদ্যীত।য়াং ীশরীবরন্ব।মিক্ৃতটীকালাং 
জ্ঞালযোগো। নাম চতুর্থোহধারঃ ॥ ৪ 





ভারত! অহন) যুদ্ধ করিবার জন্ত উঠ ॥ ৪২ 


ইতি ্রীদস্মহবিবেষব্যালপ্রবীত পণলাছতী লঃতিতা হা ভারতমধো তী্মণর্বানতর্গত ইরমনতগবহ্পীতাউপনিহদে আর বিগ ধিষঘক ঘোগ- 
শাহে উদারজুন'দংবাছে জান[ধিতাগঘোগ নাদক চতুখ অধ 


একোনতরিংলোহব্যায়ঃ। 
( শ্রামন্তগ বদগীতায়াং পঞ্চ ঘোহধ্যাড়; ) 
[ সাংখানিঞ্ধাম-কৰ্ম-জ্ঞানধোগানা: সভক্তি'ধ্যানযোগসা চ বর্ণনহ। ] 
অজুল উবাচ । 
সঙ্্যাসং কর্মণাং কৃঞ্চ পুনযোগঞ্চ সংপনি । 
বন্ধে এতয়োরেকং তম্মে পরি স্নিশ্চিতম্‌ ॥ ১ 








কৰ্ণ্মসন্যাসযোগয়োঃ । 
জিতেভ্রিয়লা 6 বতে; পঞ্চমে মুক্তিমত্রবীৎ ॥ 

অজ্ঞানসন্ভৃতং সংশয়: জ্ঞানাসিন। ছিরা কর্ম্মযোগ- 
মাডিচেঁত্যুক্তং, তত পূর্ববাপরবিরোধং মন্থানোহঞ্জুন উবাচ 
_সান্ডাসমিতি। *ন্াত্থরতিরেব স্তাং” ইত/দিনা “লর্ববং 
বণ্মাধিলং পার্থ” উত্যাদিনা চ জ্ঞালিন; কর্মলংস্তাসং 
কথরসি, দ্ভ্ঞানাসিনা লংশয়; ছিবা যোগমাতিষ” ইতি 
পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি। ন চ কর্ঠসন্াস: কণ্মযোগশ্চৈকদৈয 


ক্ভগবান্থবাচ। 

সন্যাস: কর্মযোগশ্চ নিংপ্রেয়সকরাবুভো। 

তয়োস্ব কর্ম লগরযাসাৎ ক্মযোগো বিশিষ/তে ॥২ 
সম্ভবত: বিরুৎ্ধ্বরূপঞাং, তশ্থাদে তারেক শ্রিনুষ্াতবো 
সতি মম বত জরে: সুনিশ্চিত: তদেকং জহি ৪১ 

চীক।__অভ্রোন্তরং প্রীভগবান্থবাচ-_সঙ্গান ইতি। 
অরস্ঞাব,--ন হি বেদা বেদান্ত বন্ং প্রতি কর্্মবোগসছং 
ব্রবীঘি, যত: পূর্বেক্তেন সন্্যাঙ্গেন বিরোধ; স্যাৎ, জপি তু 
দেছাত্ম।ভিমানিনং ত্বাং বন্ুবধা দিনিদিওশোকসো হাদিকৃভ- 
দেনং সশেয়ং দেহাত্মবিবেকভ্ঞানালিন! ছিত্ব! পরমাদ্" 
গ্রানোপায়নৃতং কর্দঘোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি । কর্ম্মযোগেন 
শুদ্ধচিত্তযাত্মতবন্ভানে জাতে সতি ভংপরিপাকার্ধ, 





পঞ্চম অধ্যায়। ্ 
" [পাংখ্োক নিক্কাদক্ ও জানপোগনস্হ এবং ভর্তির 
সহিত খ্যানঘোগের বর্ণন। ] 
শর্দুন বলিলেন,_হে কুক ক৫দযূহের বিষিপুরধবক পরি- 





ত্যাগের কথা বলিদ্বা পুনর্ক্মার কর্মযোগের ধা কৰিতে । 
কর্মত্যাগ ও কর্মঘোগ এতদুচয়ের হতো হাহা আস্যর লেখার 
লেই একটি স্থির করি! যল॥ ১ 


বভগধান্‌ বলিলেন,_-শুদ্ধচিত্তের পক্ষে কর্ণত্যাগ আর 


মহাভারতদ একোনতিংশোইহাায়] 


জের স নিত্যস্ালী যো ন ঘেটি ন কারক্রতি। 
নিহ্ধ শ্বো হি মহাঝাহো। সুখং বাং প্রসুচাতে ॥ ৩ 
নাংঘাযোগে পৃথগ, বালা; প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাং। 


স্রনদ্ভগহদ্গীত। পঞ্চম অধ্যায় 


৩৬৬৯ 


যং সাংশো: প্রাপাতে স্থযনং ডদ্‌ যোগৈরপি পম্যতে। 
একং লাংখাক বোগঞ্চ বং পশ্যতি ল পশ্যতি ॥ ৫ 
সর্যাসত্ত মহাবাহে! ছখেসা্ু মযোগতঃ । 

যোগৱুক্তে! মুনিত্র ক্স নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 





কর্দযোগশ্চেতোতা- 
বুভাবপি স্কৃমিকাভেদেন সমুভিভাবেব নিঃজে্সসং 
সাব: ; তথাপি তু ভয়োর্যৰো কৰ্ণস্যাসাং সকাশাং 
কর্দধোগে। বিশিষ্টো ভবতীতি ৪২ 
টাকা_কুত ইতাগেক্ষায়াং সঙ্যালিয়েন কার্মযোগং 
স্যবস্তন্ত জেষ্ঠবং দর্শয়তি__পেেয় ঈতি। হাগছেবাদি- 
রাহিতোন পরদেশ্বরার্থং কর্দাণি যোহন্ৃতিষ্ঠতি, স নিতাং 
কৰ্্মানুষ্ঠানফালেইপি হি সঙ্যাসীত্যেব ছয়: । তত্র হেতু 
_নিদ্বন্বে। রাগন্েব।দিবন্দশূশ্যো। শুদ্ধচিত্রো ছ্ঞ/নদ্ার। 
স্বখমনায়াসেনৈব বন্ধ(ং সংসারাং প্রমূচ্যুতে ॥ ৩ 
টীক!--যন্মাদেবমঙ্গপ্রবানফেনো ৬ য়োরবস্থাভেদেন 
ক্রমদযুচ্চয়ঃ। আতে। (বিক্রমঙ্গীকৃতয উ5য়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ 
ঈতি প্রশ্বেহদ্রানামেবোচিণয, ন বিবেকিনামিত]াহ__ 
সাম্ঘযবোপাবিতি । সাখ/শপেন ছ/ননিচাবাচিন। তদঙ্গং 
দানং লক্ষমুতি। সর্যাসকর্মথযোগাবেকফপে সন্তৌ 
পৃথক্‌ শবতন্্রাবিতি বালা অন্ত। এব প্রবদস্তি ন তু পণ্ডিতা 
তত্র হেতুঃ-অনয়ে।রেকমপি সম্যপান্থিত আ|শ্রতবান্থ- 
ভদ্রোঃ ফলমাপ্রোতি। তথ। হি বশ্মঘোগং লমাগণ্তিষঠন্‌ 
গুন্ধচিন্: লন্‌ জ্ানদ্ধার! যতুতয্রোঃ কলং কৈবলাং তদ্িন্দ- 


পত্তদ্ধচিতের ঈশ্বর আরাঘনার জট কর্যাছঠান_হইাটিছ মোক” 


প্রদান করিত খাকে। তাহার মথে] ক্ধলঞ)াল অপেক্ষা কর্মঘোগ 
শ্রেষ্ট ॥ ৭ 


খিনি রাগছ্েৰিরহিত তিনি ক্ষাছষ্ঠান করিত্বাও সহগালী, 
হের দিক, সুখ-দুখ এবং আন্যাগ-বিরাগবিীন হিছান্‌ 
সুখে অক্রেশে লংসার বন্ধন হইতে দুর হল ৩ 
সুবল ল্যান ও কর্খযোগ_বিতিয় হালা থাক্ষে ॥ বিচার 
পূর্যাক্ধ লি্ান্ব'লদর্থ বিশেধজ্ঞগণ তাহ! বলেন না। জ্ঞান ও 
বধহোগের উঠছে। মনে) একটির আলং গঃণপ্ন্দক উভহের 


তীতি। সন্্যালং সঘ/পান্থিভোইপি পূর্বময়ুষ্ঠিতস্ত কর 
যোগস্যাপি পরম্পরয্া জ্ঞনদ্বার। হং উভদ্বোঃ ফলং 
কৈবলাং তৰ্বিন্দতীতি ন পৃথকৃফলবদনয়োরিভার্থ; ॥ ৪ 
টীক।--এতদেব শ্কুটগতি-__ঘং সাম্ধোরিতি॥ সাখো- 
ভননিষ্টে; স্রালিভিধৎ ন্থানং মোক্ষাধ্যং প্রক্ষেণ 
লাক্ষাদবাপাতে, যোগৈরিতি অর্শ আদিরাশ্বত্বধারোংচ, 
প্রতায়ো অ্রবৈ/স্তেন কর্ণ্মযোগিডচিএপি তদের ন্ঞানদ্বারেণ 
গথ/তেইবাপাতে ষটতার্থং। অত: সাথ যোগকৈক- 
ফলবেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সমাকু পশাতি ॥ ৫ 
টাকা_যদি কশ্থযোগিলোহপান্হঃ  সঙ্্টালেনৈব 
জঞাননিষ্ঠা, তহি মাদিত এব সনদ: কর্ড যুক্ত ইতি 
মন্ুমানং প্রত্যাহ-_সংগাদ্িতি। আযোগত: কর্ম্যবোগং 
বিনা সংগ্কাস: প্রাপ্ত: ঘখং হখহেতুরশকা উত্য্থ, 
চি্তশুদ্ধ/ভাবেন দননিঢাঘ! অসগ্ভবাং। যোগদ্কুত্ত 
শুদ্কচিন্ততয়! নুনিঃ পর্যাসী ধা অভিেণ ব্রচ্ছাবিগচ্ছতি 
অপরোক্ষং জানাডি। অতশ্চিভশুদ্ধে: প্রাক কাশ্থযোগ 
এব ল/াসাদ্‌ বিশিষৃত ঈতি পৃষোক্ত: সিদ্ধন্। ভক্ত 
বাত্তিকৰ্ষ্ধি--“প্রসাদিনে। পতি শ্চিবা: পিশুনাঃ কলহোং- 
সুরা: । সন্যাসিনোহপি দৃশাস্ছে দৈবসংদূখিতাশতাঃ” 
ইতি ॥ ৬ 
ফল বৈষল) প্রাপ্ত হন। কহধোগ দ্বারা শুৰচিৱ হইয়া) জ্ঞান 
ধারা মোক্ষ লাত করেন? 9 








জাননিঞ সর্্যাসিগণ নোক্ষনাদৰ যে স্থান দাক্ষাং প্রাপ্ত ছন 
বর্ঘঘোগিগণও লেই স্বানই লাও করিয়া খাকেন। চিত্তন্তুদ্ধির পর 
জ্ানঘার। লেই স্থান প্রাপ্ত হল । হিলি লাংগ] ও বর্মঘোগকে 
একস্ূপ মেখেন, ডিনি হখার্থ দর্শন করি) খাকেন | ৫ 

হে ঘহাবাহে।! কর্মবোগ অনুষ্ঠান ন। করির। লর্কাকর্দত্যাগরণ 
লয়াসে অধিকার লাভ কর; হুঃঘঞর অধাৎ লাত কর! বাছ না। 
কিন্তু র্ঘহোগের ধার! শুদ্ধ ঘূৰি হণ লনবও বন্ধক জানু 
সকলে প্রাপ্ত 258৯ 


{ ভীগ্মপর্কর 


৩৬৭ আখাশাস্ম 
যোগযুক্তো! বিশুজ্জায়া বিজতায়! জিতেল্ডিয় । ্ৰস্মণাধায় কর্মাণি সঙ্গ: তাজা করোতি যয। 
সর্বকৃতাত্বতৃতাত্ব। কুলি ন লিপ্যতে ॥ ৭ লিপাতে ন স পাপেন পপ্রপত্রমিবা্স!। ॥ ১* 
নৈৰ কিন্চৎ করোমীতি হুক ঘন্তেত তকবিৎ। কায়েন মনসা বৃদ্ধা। কেবলৈরিন্রিয়ৈরপি ৷ 
পশ্মন্‌ শৃখন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্‌ গচ্ষন্‌ ব্ৰপন্‌ শ্বসন ১ ৮ যোগিন: কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ডাকত, বশুদ্ধয়ে ॥ ১১ 
প্রন বিস্বজন্‌ গৃতে স্মিঘছিমিহয়পি। যুক্ত: কর্মকলং তাক্ত,। শাস্তিঘাপ্রোতি নৈষিকীম্‌। 


ইন্্রিয়ানীজিয়ার্েহু বর্তন্ত ইতি ধারন ৪ ৯ 


অযুক্ত: কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ৪ ১২ 





টীকা-_কৰ্ম্মযোগাদিক্রমেপ অ্রক্মাধিগমে সতাণি 
তন্ূপর্নিতনেল কর্শ্মপা বন্ধ: স্তাদেবেত্যাশস্ক্যাহ - ঘোগবুক 
ইতি । যোগেন মৃত অতএব বিশুদ্ধ আস্থ] চিত্তং যন্ত, 
জভএৰ বিজিত মাত্মা শরীরং যেন। অতএব বিজিতা- 
নীশ্লিয়াণি বেল) ততশ্চ লবেঘাং ভৃতান।মাস্তুষ্কুত জন্ম৷ 
মস্ত স লোকসংগ্রহার্থ৷ স্বাচা(বক: না কর্শ্ম কুষরলপি ন 
লিপাতে তৈন’ বধ্যতে ॥ ৭ 

উীকা-_কর্প কুর্কল্পপি ন লিপাত ইতোতছিকজ্ঞনিতা- 
শঙ্কা কর্তৃাতিমানাতাবাএ বিকন্খনঙ্যাহ -_ নৈবেতি 
খা্যাম্‌। কর্মযোগেন যক: ক্রামেণ তবুবিদ ভূ 
দশনিশ্রাবণাদীনি কুর্ষপি ঈররিগনি হপ্রয়ার্থেণ বহন্ত 
তি ধারয়ন্‌বুদ্ধা। নিশ্চিত) কিঝিপাহং ন করোমীতি 
মস্যেত মন্ততে। তয় দশন-শ্রণব-স্পরশনাহআণাশন।ান 
চক্ছগাদিজঞানেজ্দিঘবাপ।র।: -গা এ; ব্বাপে। 
বুদ্ধে; স্বাস: প্রাণস্ত, প্রলপনং বাগিজ্রিয়ন্ত, বিসর্গ; 
পায়ুপন্থরোঃ, প্রহণং হন্তয়ো১, উপ্রেধনিদিষণে কুর্স্মাখ/- 
প্রাণস্টেতি বিবেক: । এতানি কণ্দাণি কুর্বরপি আনভি- 


ক্মযমাগৰূজত, বিচির, দেহস্থ পঞ্চদোদ-পূ, ইন্িযজবকাযী 
ধাছার পত্মা নিখিল জীবগণের আন্গ্বপ, তিনি লোকদংগ্রাছের 
জর বৈধিত্ব লৌকিক কর্ম করিও সেই কর্দলমুহের ছারা বদ্ধ 
হলনা 

কর্মযোগনূ্ত চিৱশুত্ধির ছারা তবজ হঃর দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, 
শাহান, ভোজন, গমন, শরন, স্বাসত্যাগ, কথোপকথন, ত্যাগ 
( বলদুষাছি ), এহণ (হবা।ছি ), উদ্মেষ ও [নদেৰ করিত্বাও ইজি 
গণ দিধরে। প্রবৃত্ত হইতেছে উহ। রৃদ্ধং ছার] নিশ্চর করত, আমি 
কিছু করিতেছি না ইহ! মনে করেন। চচ্ছিবসদূহ শ্ব শ্ব বিষয় 
গ্রহণ করিতেছে আমি ইঠ। বায় 1 ৮-১ 


পাদয়োঃ, 





মানাং ্রহ্ধবিং ন লিপাতে। তথাচ পারমর্ঘং সুত্র 
প্তদবিগমে উত্তরপূর্ববার্যয়োরপ্লেষবিনাশৌ তদ্বাপদেশাৎ" 
ইতি ৮-৪ 

টীকাঁ_তহি যন্ত করোমীত/তিমানোহস্তি তন্তু 
কর্ণবলেপে। দৃার:, জসিশুদ্ধচিত্তযাং সন্্যাসোৎপি নাস্তীতি 
মহৎ সক্কটমাপন্পনিত।।শহঢযাত --ত্রক্ষমীতি।  ব্র্ষণ৷!ধায় 
পরমেশ্বরে সনপ্য তংযলে চ সঙ্গ: তাক্তা যঃ কর্ণ্মনি 
করোতি, মৌ পাপেন বন্ধহেতৃতয়া পাপিষ্ঠেন পুণা- 
পাপায়কেন ঝশুগা ন লিপাতে মধ! পদ্পপত্রমগ্তসি 
দ্বিতমপি তেনাস্থদ। ন লিপাত উদং ॥১০ 

টীকা--বন্ধকত্বাডাববুক,। মোকহেতু্ং সদাচারেপ 
দর্শয়তি কায়েনেতি । কাথেন শ্রানাদি, মনসা ব্যানাদি। 
বুদ্ধ্যা গুরনিষ্চয়দি, কেবলৈ: কণ্মভিনিবেশরহিতৈ- 
রিহ্িয়ৈ: শ্রবণকীতঁনাদিলক্ষণং কর্্কলসঙ্গং আক, 
চিত্তন্তদ্ধয়ে কম্মযোগিন: ক কুর্তি ॥ ১১ 

উ/কা নথ কথং তেনৈব কৰ্ণণ। কশ্চিসুাতে 
কশ্চিছ্ধাতে উতি বাবন্থাকধমত আাহ_ুকত ইতি। 





মিনি পরষেশ্বরে ক লমর্পনপূর্ধক তাহার ফলে সর্ত্বাদী না 
হইয়া লৌকিক বৈদিক কলকল অহন করেন, তিনি জলস্বিত 
পর্মণত্রের সাত পাপের খার। সিট হন ৭1 ১০ 

কর্মমোগিগণ আত্ম বা চিরশুদ্ধির জর শরীর, সন, বুদ্ধি 
* কর্মাতিনিবেশরহিত্ত উত্রিন্বগণের ধার। কর্মকলে শাদতিশূত 
হইর। শ্রধপাছি কর্ণ করেন & ১৯ 

পরমেনবরপরার্্ কর্মফল পরিত/াগ পূর্বাক বর্দদকল জমান 
করত আত)ভিকী দুকি লাভ কাথা! খাকেন। আর ধরিমুৰ 
বাকি কামন। পরবশে ফলে আক হইধা নিবন্ত হই 
খাকে ৪১২ 


মঙ্গাভারভম্‌, এোন৫শোহপ্যাডা } 


ন্কর্মানি মনস। সধ্যন্তাস্তে স্খং বনী । 
নবদ্ধাতে পুরে দেহী নৈব কুন ন কারুন্‌॥ ১৩ 
ন কতৃদ্বং ন বর্মানি লোক লতি প্রন: । 
ন কর্মকলসংযোগং ব্বভ্তাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ 


পরমেশ্বরৈকনিষ্: সন্‌ কর্ম্পাং ফলং তাক! কৰ্ম্মাণি কুর্ষ্ম- 
াতাস্তিকীং শান্তিং মোক্ষ: প্রাপ্লোতি, অধূক্রস্ত বহিদু ৰ; 
কাদকারেণ কাদত: প্রবব্তা। ফলে আসক নিতরাং বন্ধং 
প্রাপ্োতি ॥ ১২ 

এবং কাবং চিত্তশুদিশৃন্রস্থ সন্্যাদাং কর্যোগো! 
বিশিস্তৃতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্‌ । ইদানীং শুদ্ধচিতন্ত 
সম্যাল: শ্রেষ্ঠ টত্যাহ_-সর্বকর্শণীতি। বশী যতচিত্ত:। 
দর্বধাণি কৰ্ম্মাণি (বক্ষেপক্কাণি মনসা বিবেকঘুক্তেন 
সংস্তক্ত সুখং যথা চৰবতি এবং ক্ষাননিট; লন, আস্তে । 
কান্ত ইত্যত আহ নঙখারে, নেত্রে নাসিকে কণে) 
সুখকেতি সপ্ত শিরোগতানি, অখোগতে দে পাযপন্থরূপে 
ষঈটতোবং নব থারাণি ঘন্দিংস্তন্মন পুরে পুরব- 
দহচ্কারশুঙ্ছে দেহকে দেহী অধতিণতে। অ্প্থারভাবাদের 
ব্ৰগুং তেন দেছেন নৈব কুন মনঞারাভাবাচ্চ ন কারুঘ 
গ্িতি অশ্ুদ্ধচিত্ারতিজ্কা, অশুন্ধঠিক্তো চি সংশ্রস্ত 
পুন: করোতি কারয়তি চ। ন ঘচুং তথা. অত: সুধমান্ত 
ইতাৰ্থট ॥ ১৩ 

টাকা-নম্থ “এব এব সাধু কর্ণ্ম কাররতি তং 
যছেত্যো লোকেভা উদ্লিবীঘত এব এবাস৷ধূ কর্শ্ব 
কারন্ুতি তং ঘদেভো| লোকেভোহধো নিনীষতে* 
উত্যাদিঞ্রতে: পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেখু কর্তন 














উ্মপভগনঙ্রগী হা পান অন্যায় 


৩৬৭১ 


নাদে কস্কচিং পাপং ন চৈব ম্কৃতং বিহু: 
আজ্ঞালেনাবুতং জান: তেন সুহাপ্থি জন্তুব: ॥ ১৫ 
জ্ঞানেন তু তদচ্গানং যেবাং নাশিতমান্্লং ।- 
তেঘামাদিত্যবজদগানং শ্রুকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ 


করতেন প্রধজামানোহসবতহঃ পুরুষ: কথং তানি কর্্মানি 
তাজেৎ ! ঈশ্বরেণৈব দলনার্গে অনুজামানঃ শুভাল্য- 
শুভানি চ তাক্ষ্যডীতি চে এব' সতি বৈহছানৈর্থপ্যাত্যা- 
ীশবযন্তানি প্রযোজক কর্ত ৱাং পুণালাপস্যন্থ: স্যাদিতা।- 
শদ্ধ্যাহ_ল কঠ ত্বনিতি দ্বাভান,। প্রন্ুরীশ্বরো জীব- 
লোকস্ কর্ণ মবাদিক: ন তি, কিন্ত জীবন্ত স্বভাবো- 
ইবিষ্টৈব কঠ হ্বাদ্ৰ্ধিপেণ প্রবকুতে । হনাগবিষ্থা ঝামবশাৎ 
প্রবৃনধিদ্বভাবমের লোকমীৰর: কর্ন নিচ কে, ন স্বয়- 
মের ক বাদিকমুংপাদঘহীতার্ 1১৪ 

টাকা মহাদেব তাছান্রদন্ ইতি । প্রয়োজকোহপি সন 
প্র: কম্তচিং পাপ: সুভ নবাব ন তজতে ॥ তত্র 
হেল বি: পরিপূর্ণ, সাপক টাইপ; । ঘদি হি স্বাথ- 
কামলা কারচেন্ুহি তথা ক্গাং, ন হ্েত৮স্কি। আপ্রকাম- 
স্বৈবাচিষ্টানিজনায়য়া ত ্তংপূহ+ শাসন প্রবর্মকন্ধাং । 
নগর চক্তানগ্রগুঠুঠোহ= গহিপু্তশ্চ  বৈষমোপলঘ্থাং 
কখমান্তকানস্থনিভাত আহে অদ্ালেনেতি | নিগ্াহছো- 
ইপি দণ্তরূপোহগুগ্রহ এবেতোহসচানেন সহয় সব: পর" 
মেস্বর ইত্টোবস্ুতং শ্যাননা)তম । তেন দ্বেতুনা জন্তুবো 
জবীবা মুছান্থি। ভগবতি বৈবদাং সনথাশ্থ টতাৰ্থ: ॥ ১৫ 

টীকা--জ্ঞানিনশ্ব ন মুহস্তীত্যাহ-_জঞানেনেতি । 

জত্বনে৷ ভগবতো! দ্যানেন যেষাং তদত্বৈঘম্যোপল'্তক- 




















খিতেন্তির যোগী বিবেকঘূক সনের দ্বার। ক্মদূহ পত্বিত্যাগ 

পর্ব জঞাননিষ্ঠ হইযা। নেতা, নালিকাহ্র, সুখ ও পাদ্ণস্বতণ 

সৃৰুধারবিনিষ্ট শরীরে ফর্মদকল ন। করাইবা হ্বখে অবস্থান করিব 
1১০ 

লোকের কর্তৃত্ব ও ফর্ঘদকল শন ফরেন না, কর্মকলের 

লংবোগ হি করেল লা_ অনাদি অধিজ্ঞাই কর্ণৃত্বাদিদ্পে প্রবৃত 

চন ।১৪ 

আগ্তক্কাদ পরনেশ্বর বাতা? পাপ এবং হত বা পুশ গ্রহন 

৪৬১ 





করেন ন।। হদি হল ডক্তগণকে আহগ্রচ ও অডকগণকে নিপ্রহ 
করায় তে। বৈধ্ঘা দেখা ধাঘ_তিনি আন্তকাদ কিজপে? অঙ্ক 
বলিতেছেন, নিগ্রহ হইল দতদ্তপ অহগ্রচট--ইছ। না জানা 
শর্দেশ্বর দর্কাহ্ন লঙ্ান এই জান আত থাকে, লেইন জীবগণ 
ভপ্রবালে বৈহম] হনে কৰিবা গাকে ॥ ১৭ 

পরহাত্মা ভগবানের জানের ধার। অর্থাৎ নিগ্রহ অজগর 


লৰই তাহার কষপ।_এই জানের দায় ব্ষেযাউপলঝিকারক অজ্ঞান 


ধাহাধের বিনানিত হাযাছে, তাছাণ্রে জান পরিপূর্ণ ঈপরব্বরপ 
নখন ডাক্ষরের সাং প্রকাশিত হা পা ৬ 











2৬৭ 


ভদ্‌ বৃন্ধযন্তদায়।নপ্ত রিটা তৃংপরাচুণা;। 
গচ্ছস্তপুনরাবৃত্তিং স্তাননিন তকল্মষা: ॥১৭ 
ৰিদ্াবিনন্ৰসম্পন্ে ব্ৰাহ্মণে গবি হক্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিন: ॥ ১৮ 
ইহৈব তৈর্জিতঃ সৰ্গে৷ বেষাং সাম্যে স্থিতং মন: ॥ 


[ জীপ 


নির্দোষ ছি সন: ব্রহ্ম ওসমান ব্রহ্ষণি তে স্থিতা: ॥ ১৯ 
ন প্রহন্তেং প্রিয়: প্রাপ্য নোছিদেত প্রাপা চাত্রিক্সম্‌। 
্থিরবদ্ধিরসন্ম ঢো বিল ত্রহ্মণি স্থিত: ৪২৯ 
বাহুম্পর্শেষসক্তায্া বিন্দত্যান্বনি যং সুখম্‌। 

ন ত্রহ্মযোগযুক্তাত্বা সুধমক্ষ্মশ্র তে ৪ ২১ 





জ্ঞানং নাশিতম্‌ তক জ্ঞানং তেঘামজ্ঞানং লাশযিযা 
তৎপরং পরিপূ্ণমীশ্বরন্বূপং প্রকাশয়তি, ঘধাদিত্যস্তমো 
নিরস্ক সমস্তং বস্ত্জাতং প্রকাশয়তি তত্বং ॥ ১৬ 

উীকা_এবস্ুতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ--তদিতি। 
তশ্মিছেৰ বুদ্ধিিশ্চয়ান্দিকা যেষাল্‌, তশ্মিদ্লেন লাম্বা মনো 
যেযাম্‌ । তক্সিত্রেব নি ভাৎপর্গাং যেঘাহ, তদের পর” 
নয়নমান্রয়ো বেহাম্‌ । ততশ্চ তংপ্রদাদ্লন্ধেনাচন্রানেন 
নিধৃ তং নিরস্তং কল্সষং মেঘাং চেইপুনরাবববরি: মুক্তিং 
যান্তি ॥ ১৭ 

টীকা--কীদৃশাস্তে ভলিল। যেঃপুনরাতক্িং মুকিং 
শাচ্ছম্ত্বীতাপেক্ষা্রানাহ --বিছেডি ।  বিষনেৰপি সমং 
ত্রক্ষৈব ভ্ৰষ্ট ং শীলং ঘেযাং তে পণ্ডিত৷ দ্রানিলঃ উত্তর ॥ 
তত্র বিস্বাবিময়াভ]াং যুক্তে ব্রাক্ষণে চ। শুনে। যঃ পচতি 
তম্মিন্‌ শ্বপাকে ঢেতি কৰ্ম্ম? বৈহনান । 'গবি চাক্থিনি শুনি 
চোতি জাতিতে! বৈষমাং »শিত২। ১৮ 

উীকা__নঙগু বিষদেধু, লমলশনং নিষিদ্ধ: কৃর্দস্থোহপি 
কথং তে পণ্ডিতা; 1 যথাহ গৌতন:--“সনাদনাভ্যাং 
বিষমসমে পৃজাতঃ ইতি । অস্ার্:_-সময়। পৃজয়া বিষে 


এীচগবানে খাহা্গের নিশ্চযথান্মকা বুদ্ধি, তাহাতে মনের 
প্রত, তাছাতেই তকি, তিনি দানের একমাত্র আতর, তাহার 
প্রসা্লন্ধ জ্ঞানের সার! শাপ-পম্প্বশষ্ঠ পরদ ভাগবতগণ পরধপ্ধ 
প্রাপ্ত ছল ॥ ১৭ 

বিচারপূর্ণ সিক্ত প্রতিষ্ঠাপনে লমর্থ শাম্রযোরাগণ বিদ্তা- 
বিন-বিশিউ ব্রান্ধণ, গো, হন্বী, হুড, চতাল-_-সকলক্ষেই তুল. 
ভাৰে দৰ্শন করেন। একদা শ্রীভগহান্‌ নান! আকার রণ 
করিরা আছেন, এই দই তাছাবের উন্নীলিত ছটা খাকে ॥ ১৮ 

খাছানের দন সমত্বে অবস্থিত, ঈহলোফেই তাহারা সংগারকে 
আয করিযাছেন। কেন না ভদ্ধ দর্কঘৈত-বৈদঘা-নিশ্ব ক, 


প্রকারে কৃতে লতি বিষম চ সমে প্রকারে কৃতে 
সতি স পৃঙ্জক ইহলোকাং পরলোঝাচ্চ হীয়ত ইতি। 
তত্রাহ_-ইহৈবেতি । ইহৈব জীবান্তুরের তৈ? স্বভ্যত 
ইতি সর্গ;: সংসারে! জিডে। নিরস্ত:ঃ। কৈ? বেষাং 
মন; লাছে সমৰে স্থিডম্‌। তত্ৰ হেতুঃ ছি যশ্বাদ্‌ অক্ষ 
লগং নির্ঘ্দোবক্চ তন্মাত্তে সসদপিনো। অ্রন্ধণ্ের স্থিতা: 
ত্রক্ষভাবং প্রাপ্তা উতার্থ: । পৌতমোং ্য দেবো ব্রহ্ধভাব- 
প্রাপ্লে গুরর্বদের পৃজাত ইতি পূঞ্জকাবন্থাত্রবণাৎ ॥ ১৯ 
টাকা-ব্ৰহ্মপ্ৰাণ্ুল৷ লক্ষণনাহ--৭৷ প্ৰহ্ৃযোদিতি । 
ত্রপ্ধবিদ্‌ তৃষ্ধ। ব্রহ্ষণে)ব যঃ স্থিত; স প্রিয়: প্রাপ) ন 
প্রদ্যোৎ ন প্রন্থষ্টো হধবান, শ্যাং, অধ্রিঘ্ং চ প্রাপ্য ন 
নোদ্বিজেৎ ন বিবীদতীতা:, যত: স্থিরধু্ি: স্থির! নিশ্চল 
বুদ্ধিধন্ত। তৎ কৃতঃ? যতোধসম্থ ঢু নিধৃত্তমোহ্ং ৪ ২* 
টাকা--মোহনিবৃৱ্য৷ বুহ্ছিন্থৈধ/হে হুমাহ-_বাহ্ছেতি। 
সশ্রিয়ৈ; ম্পৃক্স্ত ঈতি স্পশ। বিহয়া; বাহে স্রিয্বিধয়ের- 
সক্তান্থা অনাসক্তচিন্ত:। আয্ন্ভুঃকরণে যত্পশমাস্মকং 
সাথিকং সুখং তদ্ধিন্দতি লভতে। স চোপশমনুখং 
লক্ছা বরহ্মণি যোগেন সদাধিন। যুক্রস্থদৈক): প্রাপ্ত আত্মা 
হস্ত সোহক্ষব্যং সুধমশ্য তে প্রাপ্রোতি ৪ ২১ 


বাগদেক-যোহ-বিষন্বিত ; সেই চেতু তাহার! রে স্িতিলাতে 
দদর্থ হইথা দাফন? ১৯ 

নে স্থিত, নিশ্চলরুখিসম্পন্, দোহবিবক্ছিত বরদ্ববেত। মনের 
অনল পদার্থ প্রাপ্ত হই আনন্দিত হন না ও জপ্রিথথ লাভ 
করিয়া উদ্ধিংও ছল নাও ২৯ 

বাহ-ইপ্রি্গণের শব্দাহি নিষ্যসকলে আদক্রিৰিদীনচিত 
যোগী শন্থঃকরুপে উপশদাব্যক সাবিক হুগ লাভ করেন, কনর 
যোগের দ্বার! ওক্ষে একীকৃত চবা অপীম শুদ্থান্গ ভোগ করিস! 
থাকেন ২১ 


মহাভারত, একে।এ[এিশোহধায়: | 


যে হি সংস্পণঞ্জা ভোগা ছধেযোন এব তে ॥ 
আগ্ন্তবসত: কৌন্তেয় ন তেণু এমতে বুধ: ॥ ২২ 
শর্পোতীহৈব বঃ সোচুং প্রাক্‌ শৱীরবিনোক্ষণাং। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্ত সস্ুদ্টি নর: ॥ ২৩ 
যোংন্তস্ুখোহস্তরারামততথান্তর্জ্যোডিরেব ঝঃ। 

স যোগী অ্ৰক্মনিবাপং ন্ধন্তোহধিগচ্ছতি ৪ ২৪ 


টাকা--সমু প্রিয়বিধয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং 
মোক্ষ: পুরুষার্থ; স্ান্তহাহ--যে হীতি। সংস্ৃতস্ত 
ইতি সাম্পর্শ৷ (বিহয়াস্তেতে৷। জাত! থে ভোগা: শৃদ্বানি 
তে হি বৰ্তমানকালেংপি *পন্ধাসুয়াদিব্যাপ্তৰবধদ বেস্ৈর 
হোনয়: কারণছতাঃ। তথাদিমস্টোংসবস্ত্চ অতো 
বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ 

টীকা_তন্মাস্মোক্ষ এব পরনঃ পরমপুকষার্ঘস্তপ্ত চ 
কামক্রোধবেগোহতিপ্রতিপক্ষেহতন্তংসহনসমর্থ এব 
নোক্ষভাগিত্যাছ--শক্রোতীতি । কাদাং ক্রোধাচ্চোছ্ভবতি 
যে বেগ; মনোনেত্রাদিক্ষোতলক্ষনস্ত নিচৈব তগুক্কবলময় এব 
যো নরঃ সোচুং প্রতির্েন্ধ ং শক্লেচতি ৬দশি ন ক্ষণনাত্রং, 
কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক যাবদ্‌ দেছপামিতার্থ;। 
য; এবডুত: স এব যুক্ত; সনাহিত; পুন্য চ তবতি নান্ঃ। 
ঘৰ৷ মরণাদৃন্ধং বিলপন্তীডিঘূ বতীভিঞালিঙ্গানানোহপি 
পুত্রাদি্ডি্ণহৃমানোংপি যা আাণশুগ্ঠ: কামক্রোধবেগং 
সহ্বতে, তখ। মরণ।ৎ গ্রাগলি জীবরের য: সহতে, স এব 
যুক্ত: সুধি চেতার্। তথক্তং বশিছেন-_প্রাণে গতে যথা 





দেছঃ মুখ, ছখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণধুক্তোহপি 


আনদ্তখগদূপীতা পূৰন অৰায 


£10 


লভন্তে অরচনিবাণবুধ্য: ক্ষীনক দ্ধ) 

ছিপ্রনৈহা ঘতা তান; সবচুত্তহিতে রতা: ॥ ২৫ 
কাম-ক্রোধবিযুক্তানাং ঘতীনাং ঘতচেতসাম্‌ । 
অভিতে। ত্রদ্ধনিঝানং বর্ডতে বিদিতা্নাদ্‌ ॥ ২৬ 
স্পর্শান্‌ কৃ! বহিবাস্থা-স্চ্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রবো:। 
আপাপানো। সবো কা নাসাভ্য্তরচারিশো ॥ ২৭ 





স কৈবল্যাশ্রমে বলেং [ কৈবল্যাশ্রয়ে। ভবেৎ 1 ইতি ॥২৩ 

টাকা_ন কেওলং কাদঞোধবেগদংহ এণনাডেণ মোক্ষং 
প্রাপ্রোতি, অপি হ ঘোহস্ক;৫ধ ইতি আগ্তরাবন্তেব সুথং 
যন্ত ন তু বিষয়েঘু, স্তুরেবাঞানং ক্রীড়া ঘন্ত ন বহি, 
অস্তুরের জেযোতিপৃটিযন্ত ন গ্যতঞহ।াদিযু , স এব ব্রহ্মণ 
স্ৃতঃ সি: সন নির্ববাদং লয়মবিগচ্ছতি 
প্রাপ্থোতি ? ২৪ 

টাকা _কিঞ পভ ইতি ২৯; সন্ঃগ দলিল: ক্ষীণ 
কণ্মধং যেহাল্ ছিনং হৈদং সংশয়ে যেবান, যতঃ লংহত 
আথ চিন; মেধা সংখ্বব। হিতে রত যে 
কৃপালবস্তে এক্ধনি্বাণং মোক্ষ, পতনে ॥ ২৫ 

টাকা ক কামাক্রোধা ৯; 
বিষুক্তানাং ঘঠী, ডিঞানাং ভাতা" 
স্বতবানামণিত: উভয়তে! জীবা: মৃতানাঞ্চ, ন কেধলং 
দেহান্তুর এব তেষাং এ ত অপি তু দীবতামাপি 
বর্তত ইভ্ার্থ: ॥ ১৬ 

টীকা--স যোগ তক্চনিব্ব"নিত্যাদিধু যোগী মোগ্ষ- 





এখনি 


তান 


কামেতটাত। 


সগ্তাপিনা 

















ছে আর্ছুন! বিধয় ও ইজ্জিদের .লংখোগে উৎপ্ধ ছে লমন্ত 
দশন সপন আদি ভোগ, তাহাএ। আদি ও অন্তবান_ শত) 
ক্রনস্থান্থী, ঘর্বণামায়ক । ঘখাখ বিন্‌ তাহাতে অঙ্ছরাপী হন 
ন॥ ২৭ 
নি ঘতদ্ণ দেহপাত নাত, ভাবৎকাল কাছ ক্রোধ হইতে 
উৎপন্থঞ্ৰেৰল ইচ্ছাকে দঙ্ধ করিতে পারেন, তিনিই দু এবং লেই 
মানদইত্ৰী হন ॥ ২৬ 
দিনি সান্ধাকে দা করিছ। তাহার নর্শন শ্বণে হই, হিনি 
“এ্।তি্ব নাম্যস্ম+ক আত্মাকে লয়৷ এাড়ামন, বিনি অন্ধরে 
পোত আত্মাকে দর্শন করেন, লেই অস অবস্থিত থোগীই 


মাপ্রোতীত্যুক্তং, তনেব ঘোগং সংক্ষেপেণাহ -ম্পর্শানিতি 





আছেই শুল-দুশ-কারপ-চ্ছে সরতে নিকাল ( লব্ব ) প্রান্ত হল ॥ ২৫ 

পাপ-পরিশ্ক্র, আহদশনে আত্মার পন্রিত্ব-নাত্তিত্থবিধয়ে 
লংশদ্ধবিহীন, চিত্র্গছী, সম জীবের ঘগণকারী খধিগণ 
(্মতী ্ি্ার্বসা,-জ্ঞানলংলাএপারগামী ) রে লংগ্রাপ্ত ছুই 
থাকেন ২৫ 

কাষক্রোধদিদূক, লংংতচিক আৰ্মজানী সঞঠাসিগণের ইহ ও 
পরদেকে পরম শান্ধি বিরাজ করে ॥ ২৬ 

শক্াদি বিষহপমূহের চিন্ত! এ! করিত! চক্ষুকে ব্রহ্ধবের মে) 
নিবন্ধ করত নাস: এ৬স্ব:এ বিচরণকাতী শরণ ও পান খাযুকে 
হক করি৷: লহত-নপ-4%৯পুএ নোক্াহরাগী ইচ্ছা-বয- 


০৬৭৭ 


বড়েক্রিত্মমনো বৃদ্ধিমু'নিমোক্ষ পবাছণং | 
বিগতেচ্ছান্ড়ক্রোতো। যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 
ভোক্তার: যন্ঞ তপলাং সধলো কমহেশ্বরদ্‌। 
হুয্ববং সর্বহৃতানাং দাৰা মাং শান্বিসবচ্ছৃতি ॥ ২৯ 


এাধাশান্্র 


[ ভীগ্মপবধ 


ইতি ব্রীমহাভারত্ে শতঙগাচশ্রগাং সংহিতাগাং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্রপৰি গ্ৰীমন্থুগবদগাতাপৰ্ষনি শীমনুগবদগীতাস্থপনিৰংসু 
ভ্রক্মবিষ্ভায়াং যোগশাত্রে শীকৃষ্ণাু নলংবাদে 
কর্দসন্্যাসযোগো লাম পঞ্চমোহধ্যায়: | 
ভীদ্ষপর্ধণি তু একোনডত্রিংশোইধ্যার: ॥ ২৯ 





দ্বাত্যাদ্‌। বাচ্ছা এব স্পর্শা ক্ূপরস।দয়ে! বিষয়াশ্চিন্তিভাঃ 
সন্তোইস্ক: প্রবিশন্তি। তাত্তেন্চিম্রাত্যাগেন বহিরেব কষ্ধা 
চক্ষক্র ৰোরস্তারে জ্রদধো এস কৃত্বা অতান্বং নেত্রয়োনিঘী- 
লনে নিক মনো লীয়তে । উগ্মীলনে চ বহি: প্রসর্পতি, 
তদুভয়দোষপরিহারার্থ মর নিমীলনেন ভ্রবধো দুিং লিবায়ে- 
তার্থ:। উচ্ছসনিঃগ্বাসরূপেণ নাপিকায়োরচ্যন্ববে চরম্তৌ 
প্রাশাপানাব দ্রাবোগতিনিয়োধেন সমৌ কমা কুস্তকং 
কদ্ধেতার্ঘ;। বন্ধা প্রাপোইলুং যথা ন বশ্তিনির্ধাতি, যথা 
চাপানোধন্তরণ প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধয এব দ্বাবপি যথা 
চততন্তখ! সন্দাভ্যাসুদ্দাসনি-শ্বাসাভাং সনোৌ কত্েতি। 
বত টডি। অনেনোপায়েন ঘা: সংযত ইশ্ছিয়মনে- 
বৃদ্ধয়ো বস, মোক্ষ এস পরনয়নং প্রাপা: যক্ষ, অতএব 
বিগত! ঈচ্ছাভাগ্সক্রোধা ঘন্য এবুডো গে। দুলি: স সদা 


ক্রোধলৃক্ গুলি ক্ষিতবী গুনি নিংত দৃক হা অবস্থান 
করেন?) ২৭২৮ 
নিখিল হজ্-তপন্সার তোক৷, ভূ-হহরাণি চতুদ্ধণ লোকের 
হ্‌ হু 








জীবরপি মুক্ত এবেত্যর্থ: ॥ ২৭-২৮ 

চীকা- নঙ্গেবমিত্তিয়াদিসংঘমমাত্রেণ কথং সূক্তি: স্যার 
তাবস্বাত্রেণ কিন্তু ভ্ঞানদ্ধারেণেত্যাহ-_-ভোক্তীরমিডি। 
ষজ্ঞানাং তপলাঞ্চৈব :দম ভক্ত: সমপিতানাং যহুচ্ছয়া 
ভোক্তারং পালকমিতি বা.সং্ধোং লোকালাং মহান্মমীন্বতং 
সর্ধেষাং সৃতানাং হুন্ৃদং নিরপক্ষোপকারিপমন্তর্যামিশং 
মাং জাত্বা মংপ্রসাদেন শান্তিং. ঘোক্ষমৃচ্ছতি মোক্ষং 
প্রাপ্তি ॥ ২৬ 

বিকন্শদ্তাপোহেন যেনৈবং সাংাধোগয়োঃ । 

সমূচয়: ক্রছেপোক: সর্ব: নৌমি তং ইরিম্‌॥ ২৭ 

ইতি প্রীমন্তগবদগীতায়াং প্রপ্রীৎরদ্বামিকৃত ন্মবোধিক্কাং 

টীকায়াং পঞ্চমোইপায়; 1 ৫ 


মহেশ্বর, নিখিলজীবের নিরপেক্ষ উপকারী, অন্্ামী আমাকে 
অবগত হইয়া আমার গ্রসাে পো পান্মি ঘ। সুঝি লাত 
কয়েন ॥২৯ 


পরীবরহি বেন্ব/দপ্রনীর শতলাঃল্ৰী স’চিত্তাদহ্যচারতের তীশ্পর্জাগ রবহ্ভগবত্গীতাপর্কে একোনজিংশ 
অপ্যাথের অহাদি সনাগু । 
ীসদ্ডগৰদ্গীত। উপনিযৰে ব্ৰন্ধবিগ্া খোগশাস্বে জীরুফার্চুন-দ-বাদে ফ্ণাস্যাদযোপনাদক পঞ্চম অগা ॥ 


ত্রিংলোহব্যায়ঃ। 
(শ্রসন্থপবদ্যীতায়াং হষ্টোইখ্যায়; ) 


[ নিদ্ধাম-কৰ্মধোগ: প্রতিণানয়ত! তগবত! কক আতোড্ধারায় প্রেরণদানস। মনোনিপ্রহপৃর্বক: ধযানাযোগলা 
যোগডষটন্য গতেশ্চ বর্ণনন্‌ । ] 


জীডগবাগ্রবাচ । 
অনাঞ্রিত: কর্মকলং কার্ধাং ক করো যঃ। 
ন সন্যাসী চ যোগী চ ন নিৱায্িন চাক্রিয: ॥ ১ 
যঃ সর্যাসমিতি প্রাহধোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডৱ। 
ন হ্বসন্তেস্তসন্কপ্ো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ 





টীকা--চিত্তে শুদ্ধেপি ন ব্যানং বিনা সং্যাসমাত্রতঃ। 
মুক্তি: প্তাদিতি যঢেইনিনে ধালযোগো হিতন্ততে ॥ 
পূর্বধ্যায়ান্তে সংক্ষেপণোক্ত: যোগং প্রপঞ্চযিতুং 
ষঠাথায়ারম্তঃ। তয় তাসং“দর্্বকশ্মাণি মনসা লংশ্রস্থান্তে” 
উত্যারত্য সঙ্যাসপৃদিবকায়া গাননি?ায়াআাংপধোপান্তি- 
ধানাদ্দ,খেস্বরপদ্বান্চ কর্ণ: সহসা সঙ্টযাসাতিপ্রসঙ্গং 
শ্রাপ্তং বারয়িতুং সন্লাসাদপি শ্েঢরেন কণ্মযোগং কৌতি 
স্ীভগধান্ুবাচ_অনাশ্রিত ইতি দ্বাভাম্‌। কর্শ্মজলমনা- 
শ্রিতোংনপেক্ষমাণ: অবশ্য: ক্ঠবাতয়। বিহ্িতং কণ যঃ 
করোতি স এব সগ্রচাদী যোগী: ৪, ন তর নিরাঘ্রক্লিদাধ্ো- 
ষ্টাখ্যকর্ণতাার্ী, ন চ।ক্রিয়োহন(্রিদাদাপৃর্তকর্দ্মত্যাসী চ॥১ 
টীকা--ফুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্দযোগন্তৈব সৱ্াসৱং 
প্রতিপাদয়ন্রাহ -ঘমিতি । ঘং সপ্রযাসং প্রাহ: প্রকধেশ 
ক্রেষ্টবেনাছঃ । “লংগ্যাল এবাড/রেচয়ং” ইত্যাদি ক্রুতে। 
কেবলাৎ ফলসংস্কা সাদ্ধেতোযোগদেৰ ও: জানীহি । কৃত 
উত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোকে। ছেতুধোগেংপ্যস্তীত্যাহ_ 
ন হ্বীতি। ন সংক্ন্ত: ফললফতো! যেন স কর্ণনিষ্ঠো 





যষ্ঠ অধ্যায়। 
[ নিক্ধাদকৃ যোগ প্ৰতিপাদন করিতে করিতে তগবান্‌ ঈরুব- 


কর্চক আসত্যোভসরের জন্ত প্রেযণাদ্ান, মলোনিগ্রহ্পূৰক ধ্যানৰোগ 
এবং মোগত্রটের গতির ঘর্বন। ] 

জগযান্‌ ঘলিলেন,_খিনি, কর্মফলের অপেক্ষা না ফিছ 
লনা, শরিহোত্রাদি নিতাকর্দের অছুষ্ঠান করেন, তিনিই সক্গাদী 
এবং যোগী । অগ্নিসাধা বঙ্গাদি কর্ঘত্যাগী লযানীও নহেন 
ঘোগীও নছেন ॥ ১ 

ছে পাওব। বাছা লগ্াল বলিতা কথিত হত, তাছাই যোগ 


আক্ররাক্ষোসু নেপোগ: কর্ন কারপমুচ্যতে । 
যোগারঢ়স্ত তক্তৈব শম: কারপমুচাতে ॥ ৩ 
যদা হি নেশ্রিয্ার্থেবু ন কর্মন্বমযঙ্ছতে । 
সৰ্বসৰকমসন়্যাসী যোগারুঢ়স্থদোচাতে ৷৷ ৪ 


জ্ঞাননিঙ্গো বা কশ্চিদপি যোগী ন ছি ভবতি, অতঃ 
ফলসন্জতাগলাম]াং সংন্তালাং সরাসী চ, ফলসন্ধয- 
তাগাদের চিতবিক্ষেপাভাবাত ঘোগী চ তবত্যোেব স 
ইতার্থং ॥ ২ 

টীক।--তচি ঘাহক্ষীব: কশ্মঘেগ এব প্রাপ্ত টতা।শস্কা 
তন্তাবধিমাত সআরুকক্ষোংতি ।  ক্রানযোগমাবোঢ়, 
প্রাপ্তহিচ্ডো; পু:লন্ডলাবোতে কারণ: কর্ণ উচ্যতে । 





চিন্তশুদ্কিকরহাং। স্যানঘোগনাক১'৪ তু চপ্চৈধ ধ্যাননি্ন্ত 
শম: সনাধিন্চিনবিক্ষে পকশ্যোপরমো 
কারণমুচাচত ॥ ৩ 


জ্ঞানপরিপাকে 


টীকা- কীশোহসোৌ নোগাকড়ো ঘন্ত শম; কারণ- 
মুচাতে ইত্যঞ্জাহ - যদেতি । টঠ্রিয়াথেদবিন্বিয়তোগে।ঘ 
শব্দাদিধূ তংসাধলেবু চ কণ্দন্র ৷! নামুবজতে আসকিং 
ন করোতি। তত্র হেতু: আাসক্রিন্লনূডান্‌ সর্বধান্‌ ভোগ- 
বিধান কর্ণ্মবিষয়াংশ্চ সন্ধান, সন্রাসিতুং তাজ খীলং 
ঘন্ত ল:। ডদা যোগাকঢ় উচাতে ॥ 9 





ধনিয়া বিচি হুইবে : কারণ, কন বা জাননিষ্ঠ মিনি ফলসংব্র 
পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি পরঘার্থ দোগী হইতে পারেন না 8২ 

জ্ঞানঘোগে আরোহণেন দূনির চিনন্তদ্ধির জয় কর্মই উপার । 
আর বিনি হোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কর্ম হইতে 
নিবৃকিই লঙগাবিলাতের লাধন ॥ ৩ 

যখন ইত্তি্তোগা শদাহি বিষদ্ধে এবং তাহার সাধন 
কর্দদকলে অহ্রাপী। হন ন/, তখন লমন্ত স্-ত্যাপীলেই ব্যক্তি 
ৰোগাকচ হলিং। উক্ত হন ৪ 


২৬৭৬ 


উদ্ধরেদাত্মনাব্মানং শাব্মাননবলাদয়েং। 
"আত্মৈব হায্বনো বন্ধুৱ[য়ৈৰ রিপুরাত্ন: 0৫ 


জালা 


[ লীম্মপবর 


জ্ঞানবিষ্ঞানডৃপ্তান্ত! কৃটস্বে। বিঞিতেহ্রিচ়:। 
যুক্ত ইত্চ্যুতে যো সনলেষ্টাশ্মকাক্চন: ॥ ৮ 





বন্ধুরাস্মাত্মনস্তন্ত যেনাঘ্মৈধাত্মনািত: ॥ শুহ্ধন্মিত্া্‌ দাসীনমণ্যস্থন্বেব।বনুধু । 

অনাত্মনস্ত শত্তুত্বে বর্তেভাক্মৈব লক্রবং ॥ ৬ সাধুপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিশ্যুতে ॥ ৯ 
জিতাত্মন; প্রশান্তস্ত পরমাত্ছ। সমাহিত: ॥ যোগী দুসবীত্ত সততমাস্থানং রহলি স্থিত: । 
শীতোকসুখচ্‌যখেযু তথ মানাপমানযো ৪ ৭ একাকী বতচিত্বাস্থা। নিরাশীরপরিপ্রহঃ ॥ ১০ 

টকা নো গাগে মোক্ষণ তদানতৌ হলা, অত: কৃটন্থো নিধিবকার5 অতএব বিজিতানীক্রিয়ানি 


চ বন্ধ: পধ্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত)জেদিত্যাহ__ 
উদ্ধরেদিতি। জাম্মনা বিবেকযুক্তেনাস্থানং সংসারাদৃদ্ধরেত 
ন ত্ববসাদয়েং ; অধে ন নয়েৎ। হিযশ্মাং আস্মৈব 


মন্যসঙ্গান্ূপরত: আত্মনঃ মস্ত  বন্ধুকপকারক; 
রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫ 
টাকা--কথভূতস্তাম্মৈধ বনু, কস্তৃতস্ত চায়ৈব 


রিপুরিত্যপেক্ষায়াদাহ--হন্ধুরিতি । বেনায়নৈবায্া কাধ্য- 
কারণসঙ্গাতর্ূপে। দিতে। বশীরতন্তল। তথাচ্ডস্যান্ধন 
আনব বন্ধুঃ। অনান্মনোহিও।খবনস্ক আস্মৈধায়নঃ 
শত্রু লক্রবদপকারিযে খত) ৬ 

চীকা--[জতায্মন; দ্রশ্মিন বদ্ধ: পটগ্সতি-_ডিতাত্ছন 
হতি। জিত আত্মা ঘেন তন প্রশান্ত দাগ দিরছিতসোর 
পরং কেবলনাম্থা শীচতাঝাধিতু সংগ্বপি সমাহিত 
আত্মনিষ্টো ভবতি, নাস্বন্ত । যা তন্ত ছাদি পরমান্ম। 
সমাহিত; স্থিতো ভবতি ॥ ৭ 

টীকা- যোগার লক্ষণ: শ্রৈচ)ং চোক্তমুপপাস্ভোপ- 
নংহর্তি-ন্্রানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকন্‌, বিভ্ঞানমপ- 
রোক্ষান্ুতর, তাভ্যাং তৃত্তো নিরাকাক্ষ আত্মা চিন্তং 


বেন, অতএব সমানি লোস্্াদীনি বন্ধ, সংলিগুপাষাশ- 
ুবর্ণেধু, হেয়োপাদেয়বুদ্ধিৃস্ক? সঃ যুক্তে! বোগারঢ় 
ইত্চ্াতে ॥ ৮ 

টীকা--সুস্তহ্বিত্রাদিনূ সমবুদ্ধিযুক্তন্ত ততোছপি কেষ্ট 
ইত্যাহ_শন্ধদিতি। শ্বহৃং দ্বতাবেনৈব হিতাশংসী। 
মি স্থেহবশেনোপকারক:। "অরিখাতুক: । উদাসীলো 
বিধদমানয়োরুভয়োরপু।পেক্ষক: | মধান্থে। বিবদমান- 
য্রোরপি হিতাশংলী। হেস্ত: ছেখবিষয়:॥ বনু! সন্বস্থী । 
সাহৰ: সদাচারা:। পাপা ছুবাচারা:। এতেঘু সমা রাগ- 
থেষাদিশুষ্ঠ। বুদ্ধিযন্ঠ ল তু [বশিষ: ॥ ৯ 

উকা__এবং যোগারুঢ়লক্ষবসূক,। ইদানীং তন্তু লাগত 
যোগং বিধতে যোগীত)াদি_স যোগী পরমো। মত 
ইতান্তেন গ্রদ্থেন ঘোগীতি । যোগী যোগ আত্মানং 
মলো বুদ্বীত সমাহিভং কুথা।ং। সং৬: নিরন্তরং রসি 
একান্তে স্থিত: সন্, একাকী সঙ্গশৃন্ত:। যতং সাবতং 
চিত্তমাত্থা দেহশ্চ হস্ত, নিরাক্ট্ীনিরাকাক্ে। নিরাহারো বা, 
অপরিগ্রহ: পরিগ্রহশুণ্তম্চ ॥ ১- 





বণীকৃত্-চিত্তের ছারা আপনাকে উদ্ধার করিবে। 
অধ্তেন্রিয হইয়া সাপনাকে শব:পাতিত করিয়ে না, হেহেতু 
বণীৰৃতচিত্তই আপনার হুদ, অংস্টভূওচিওই আত্মার বৈযী ॥ ৫ 

নি বিব্কমুক্ত বনের দ্বার। শ্বভাবকে জত করিন্বাছেন 
আান্মা সেই আত্মার বন্ধ, অঙিতচিত্তের লাত্ব। আত্মার শত্রর 
গার সপকারে প্রবৃত্ত হস ॥ ৬ 

ছিতেনিয়, সর্কায্র সমবৃদ্িছেতু রাগঘেধশ্ত, প্রশান্থ ঘোসীরই 
কেবল আত্মা দীত, উফ, হখ, দু:খ এবং মান এপযানে আত্ছ- 
নিষটভাবে স্ৰস্থাৰ করিতে সমর্থ হন ॥ ৭ 

আনবিজানে পরোক্ষ ও শ্পরোক্ষ অনুভবে সনির, যিষর- 


গানেও বিকারবিহীন, বিশেহতাবে ইল্রিথকা স্বী, বাচি, 
পাবা, স্বরণে তুল/জ্ঞানসম্পঃ, ৩)৷৪/-এাছ নুষিশৃ্ ও ধু যোগী 
যোগার বলিয়া কীহিত হন ৪৮ 

হুঞৎ( স্বভাৰত: ভিত), নি (স্েহৰশে উপকারক) 
অরি, উদ্নাদীন, হধাস্থ, ছেদভাঙন, বন্ধু ( লব্ধ) ), সদাচার- 
দহরাচারগণের প্রতিও রাগবেষশূন্ঠ যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কখিত 
হন 

সংতচিত্, মোহশূউশরীর, একা বিবক্ছিত, পরিপ্রচৰিহীন 
যোগারচ বাকি অহষশ একাতে [ন:৷গ অবস্থিত হই! দনকে 
মুর করিবেন ৪ ১, 


মহাভারতম, তরিংশোহদ্যায: 


শ্ুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্গিতা নন ম্বন3 । 
নাত্যুক্কিতং নাতিনী5ং চৈশাজিনকুশো রঙ ৪ ১১ 
তত্রৈকাগ্রং মন: কষা বতচিত্েভ্রিয়ক্রিত: ৷ 
উপবিস্তাসনে যুঞ্জাদ্‌ যোগমান্মবিশু্ধয়ে ॥ ১২ 
লদং কায়শীয়োগ্রীবং ধারযন্চলং স্থির: । 

অন্তরেক্ষ্য নাসিকাগ্রং বং দিশস্চানবলে।কয়ন্‌ ॥ ১৩ 
প্রশান্তাত্ম। বিগতচীত্রক্ষচারিত্রতে স্থিত: 1 


== ভগবদ্ণীত। হট সধ্যায় 


৩২৭ 


মনঃ সংযম্য সচ্চিভে| যুক্ত হ্বালীত মংপর: ৪ ১৪ 
ঘুজন্েরং সদাস্থালং যোগী নিয়ুতমানস্ত ॥ 

শাতিং নির্বাণপরমাং নংসংস্থানবিগচ্ছতি ৪ ১৫ 
নাত্যশ্বততপ্ধ যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্রত;। 

ন চাতিশ্বপনীলস্ক ছাগ্রতে। নৈব চাৰু ন॥ ১৬ 
ঘুক্তাহারবিহাৱন্ত ঘুক্তচে্য কর্মশু । 
যৃক্তস্বপ্রাববোধন্ত যোগো ভবত্তি তৃখেছা। ॥ ১৭ 





চীকা--আনসননি্ন্ং দর্শচন্লতে_শুচাবিতি ্বাস্্যাম্‌ ৷ 
শুদ্ধে স্থানে আম্বনঃ স্বন্ত আসনং স্থাপয়িত্ । কীদবশম্‌ ? 
স্থিরম্‌ অচলং নাতবক্ষিত: নাতি চোল্তম্‌ ন চাতিনীচং, 
চৈলং বস্তুম্‌ অজিনং ব্যাআদিচর্, ডেলাজিনে কুশেভ] উত্তরে 
ঘশ্মিন্‌। ফুশানাসুূপত্রি চর্ম তগপনি সন্তুৰাস্তীর্ঘে তার্থঃ। 
অজ্ঞ তন্মিছ্াসনে পনিশ্য একাগ্র: বিক্ষেপরহিতং মনঃ 
কৃত্বা ৰোগং বুখ্যাৎ 'অভ্া:সং। 
ঈশ্রিয়াপাঞ্চ ক্রিয়া যন্য সং, 
উপশাস্তয়ে ॥ ১১-১১ 

টাকা_চিত্তৈকােণাপদে:গিনীং ছেছ।লিৱারণাং দর্শ্য- 
জাত-_সমমিতি দাযান। কায় ঈতি চেহস্থ মদাহাগে! 
বিবক্ষিতঃ, কাছশ্চ শিরশ্চ গ্রীব। চ কায়শিরোগ্রীবম, 
মূলাধারাদারত্য মৃর্দাগ্রপ স্ব: সননবক্রন জচলং নিশ্চলং 
ধারয়ন্‌ ন্বিয়ে! দৃঢ়প্রবযে চুরেতার্থ;॥ শ্বকীয়ং নাসিকাঞ্রং 
সম্প্রেক্ষ) চার্নিমীলিতনেয় টওজার্থ:। ত স্তুতে দিশশ্চা- 
নবলোক’্যন্রানীতেতুৱরেণাথচ: । প্রশাস্বেতি--প্রশাস্থ 
আত্ত৷ চিত যন্থ। বিগত! তীৰ্ডয়ং যন্ত, ্ৰন্ধচারিরডে 


ঘা: সংগতাঃ চিন্তন্ত 
আঘ্মান। মনসা বিশুদ্ধয়ে 






অন্ধচধে। স্থিত: সন্‌ মন: সংঘ! প্রঙ্যান্গতা, ময্যেষ চিত্ত: 
হস্ত অ্মেব পর: পুকহার্থো যন্ত স মতপরং এবং ঘুকো! 
চৃত্বা মালীত তিেং ॥ ১৩১৭ 

টীকা_ঘোগাচ)াসফলমাহ -- বুলেবমিতি । এবদুক্র- 
প্রকারেণ দদ। সাস্থানং আলে যুতন ললাহিতং কু’ ন, 
নিয়তং নিকুদ্ধং আনল: চি হত স:। শাস্িং সংলারো- 
পরতিং প্রপ্রোচি। কখনুহা 
বন্তাং তাং হংসংস্কাং নক্রপেণ: 

টাকা যোগাত 
শ্বত তি হ্বাডযান্‌। 
স্থমহ্জানসযাপি যোগ: দম! ‘তি, তথাতিনিছ।- 
শীলস। অতিভাগ্রই্চ যোগে নৈবাত্ি ॥ ১৬ 

চীকা-হঠি কপ যোগে ভবভীতাত মাহ 
ঘুকাহারেতি। যুক্তে! নিয়ত ছহাবো। বিহার: গতিষ্চ 
হলা, করত কার্ধোধু বুক নিযতা এব চেষ্টা ঘসা, দূক্তৌ 
নিয়তৌ দ্বপ্রাবসোধৌ নিপ্রাাগরো। শল, তস্য ছখেনি- 
বর্তকে। যোগে। ভবডিসি। ১৭ 





র্ধাণং পরমং প্রাপ/ং 






সতাসীনদিতা te সন্ত এক স্বমতা- 














সাত ছেহরক্ষার অঙ্ক [বদ  ণকারী ল:যতচিত্ত হোগী পত্তি 
প্রদেশে আপনার চফল অতি উচ্চ নখব। অতি নীচ না, 
ক্রধাদবম্বে কুশ, দৃগচর্ ও হস্বিঃচিত আলন বিদ্ৃত ধরিয়। 
তাছাতে উপবিষ্ট ছুই! মনকে লা বিক্ষেপবিদ্ধীনপূর্যাক মনের রজ 
আম পণ দূর করিবার জন্য যোগ ত্যাগ ক্ষরিখেন ॥ ১১-১২ 

শদ্বীর, মন্তৰ, শ্রীবা যূলাঘার হইতে ঘপ্তকের অগ্রভাগ পর্থান্ত 
দহন নিশ্চলভাবে বারণ করত দৃষ্টিকে সকল দিক হইতে আকর্ষণ- 
পূৰ্বক আপনার নালিকাগ্রে স্থাপন করিছা নিজ্ষিতড়ির, 
অনিৰীন, ব্রন্ধচৰ্যযাত্তে অবস্থিত মনকে প্রত্যাহার করত 
ছুবযস্থিত জন্্ধা্মী খাদাতে স্থাপনপূর্বক মৎপবাযণ যোগী 
দূক হর অন্থান খরিণেন ॥ ১৩-১৪ 


পূর্বোক প্রকারে নিরন্তর বন হব অসাবীতে দৰ দৃক 
করত বস্টকতচিঝ ঘোপী আমার লারপাদুকিনশা পরমা শ্যবি 
লাডে লদর্থ হ্ন॥ ১৫ 


ছে অর্জুন] অধিক ভোজনকারীর ও শতিশর নানান 
যোগ হয় না ও শতিনিহা এবং অতান্ব জাগরণন্টীলেরও যোগ 
ছয় না৷ ১৬ 

শাত্ত্রযিছিত আচার-বিচছারকারীয়, লৌকিক বৈদিক "কার. 
লকলে বিধ্ধদিত চেষ্টাহিশি্। লহ নিজাজাগরশনীলের 
্যানিতৌতিক, আবিইৈবিক, আশিক জিবিদ দুঃখের অতান্ 
শান্ধিক্র হোগ দিন্ধ হয়।। ১৭ 


০৬৭৮ 


বধ বিনিয়তং চিন্তসায্মন্তেবাবতিষ্ঠোতে। 
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো। ঘুক ইতু/চাতে তদা ॥১৮ 
হৰা! দ্বীপো নিবাতস্বো নেঙ্গতে সোপমা শ্মভা। 
যোগিনো বতচিতন্ত বুক্ধতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং হোপসেবয়া। 

যত্ৰ চৈৰাত্নাস্বানং পন্যরাস্থনি তুব্ুতি ॥ ২- 


[ ভীন্বপর্তধ 


হুখমাত)ভ্তিকং বদ বৃদ্ধিগ্াহ্ুমতী শ্রম 

বেতি হত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি ততঃ ॥ ২১ 

হং লন! চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ । 
বন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ 
ত বিস্তাঘ ছুখসংযোগবিয়োগং যোগলংস্ভিতদ্‌। 
স নিশ্চন্েন যোক্তবো। ফোগোইনিবিপরচেততস! ৪ ২৩ 





উকা_কদ। নিষ্পত্ৰযোগঃ পুরুবে| ভবতীত্যপেক্ষায়া- 
মাহ--যদেতি । বিনিষ্যতং বিশেবেণ নিরুদ্ধং নং চিত্তদা- 
স্বন্সেব বদ! নিশ্চলং তিষ্ঠতি । কিক সর্ববকামেভ) এহি- 
কামুস্মিকতোগেভা: নিস্পেহঃ বিগতড়কো ভবতি, 
তদ! যুক্ত: প্রাগুযোগ টতাচাতে। আটস্বৈকাকারতত্ত- 
বন্থিতস্য চিন্তস্যোপমাননাহ__ঘথেতি। ঝাতশৃন্ছে দেশে 
স্থিতো দীপো হথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্ত: ॥ 
কস্য আত্মবিষন্ং গং তূ্ধতোহভাসতো যোগিন; । 
বং নিয়তং চিত্ধং বসা । তপ) নিষস্পতথা প্রকাশতয়া 
6 অচঞ্চলং বচ্ছিতং তদ্ধত্িষ্ঠডী তর্ঘ: ॥ ১৮-১৯ 

টীকা “যং সন্লযাসনিতি প্রাতদ্থোগং তং দিদ্ধি 
পাণ্ডব” ঈত্যাদৌ কর্শ্মেধ যোগশব্দেনোক্তং, “নাতাশ্বতপ্ত 
যোগোহত্ধি” উত্যাদৌ তু সমাধিধোগশকেনোকস্বত 
মুখ্যো যোগ: ক টত/পেক্ষায়া: সনাধিনের শ্বর্ূপত: 
ফলডশ্চ লক্ষন ল এব স্রাখ্যো ঘোগ ইত]াহ-_যত্রেতি 
সার্ৈত্রিভিঃ। যত্র বশ্থিপ্বন্থাবিশেষে যোগাভ্যালেন 
নিরুদ্ধং চিত্তগুপরতং ভবতীতি যোগপ্ত শ্বরূপং লক্ষণমুক্তদ্‌। 
ওখাচ পাতঞ্চলস্বত্রং--“যোগশ্চিৱ্যবিনিরোধ:” ইতি। 
উষ্টপ্রা্িলক্ষপেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। তত্র চ 
যন্ৰিন্নবন্থাবিশেযে আস্মন। শ্তচ্ধেন নস! আত্মানষে 


পশ্ষতি, ন তু দেহাদি, পক্র-সচা্স্তের তুন্রতি ন তু 
বিষরেষু । হত্রেত্যাদিল! যচ্ছন্দানাং তং ঘোগসংস্রিত্ং 
বিভ্ভাদিতি চতুর্থেনাস্বয়; ॥ ২* 

টীকা__-মাস্বস্যেস তোবে হেহুমাহ--ম্খসিতি। হত 
যাশ্ময্পবস্থাবিশেহে হত্তং কিমপি নিরতিলয়মাত্যন্তিকং 
নিতাং স্থথং বেভি। নম্র তদ! বিষয়ে শ্রয়সনদ্ধাভাবাৎ 
কুত: সুখং সযাভত্রাহ - অতীন্দরিয়ং বিঘা ভ্িুসন্ধাতীতং 
কেবল: বৃষ্োবায়াকারতযা গ্রাহান, আতএব চ ঘত স্থিত: 
সন ভবত আাহরপান্সৈ চলতি । অচলমেবোপ- 
পাদতি_ঘনিতি।  যম।বস্তধরপ: লাভ: লা 
ততোইধিকন অপর: লাডং ন নহৃতে ন চিন্ততি তন্যৈব 
নিরতিশয়স্থন্দরাং । যন্থিংশ্চ স্থিতে! নঃতাপি শীতোকাদি- 
ছাখেন ল (চালাতে নাভিছ্য়তে, এত্নানিষ্টনিরবত্তি- 
ফলেনালি ঘোগ'্ত লক্ষণসুক্ং হষ্টবাম্‌ ॥ ১১-১২ 

টাকা এবসুতোহবপ্থাবিশেষস্তমাহ_ তং প্ু:খ- 
সংযোগবিয়োগং যোগসংক্ছিতং বিাং। হঃখশকেোন ছু:খ- 
মিজ্রিতদ্বাৎ বৈহয়িকং হুশনপি গৃহাতে, ছংখস্য সযোগেন 
সংস্পর্শঘাত্রেপোপি বিয়োগে। বন্দন ৩ম অবস্থাবিশেষং 
যোগসংদ্ভিতং ফোগশঝবাচ্যং জানীয়াং। পরমাত্মনা 
ক্ষেতদ্রসা যোজনং যোগঃ। যদ্বা ছ্ধেসাযোগ্সেল 








থে নমর বিশেষভাবে বনীকৃতচিত ভবযস্থ আত্মাতেই নিচ্চল- 
ভাবে ৰস্বিত. হয তখন ইহলোক পরলোকের লদস্ত ভোগ 
হইতে ত্বৰণ একেবারে বিগলিত হইসধা ধায়, তখন সেই নিকিচ্ছ 
যোগী যুক্ত বলির কথিত ছল ॥ ১৮ 

দেরণ নির্বমাত প্রদেশে স্থিত প্রদীপ স্বিরভাবে থাকে, কম্পিত 
হয় না ম্দা্বিষক যোগ-অভ্যাদী লঘতচিত্ত হোপীর তাহাই 


দৃইাধ বলিছা স্মরণের বিষয় হয ।। ১৯ 
যে অবস্থা হোগানুষ্জন প্রভাবে নিশ্চলচিৱ হিদযলকল 


চট্টতে উপরত চর, থে সময বিশুদ্ধ মনের খারা আব্বাকে দর্শন 


করত আাত্মাতেই শরমানন্থ লাত করে তাহাই যোগ ॥ ২৯ 

থে লমর বুদ্ধির সবার! প্রহবী্ বিহয্ধ ইচ্জিছের সম্বস্ধের অতীত 
নিরতিশন্ব ব! নিত] সুখ সহচৰ করেন ও বাছাতে অদস্থান 
করিছ্া আত্মস্বন্ণ হইতে কখন বিচনিত হন না, ভাহাই 
যোগ ॥ ২১ 

যে আত্মহখ '্বত্বণক্ষে লাভ করি৷। তাহা হইতে অতিশয্ 
উততদ অপর কোন লাভক্ে মনে করেন না, ধাছাতে অবস্থিত 
হাটা গুরুতর নীত উফ্চাদি ঢঃগের দ্বার! বিচলিত হন ন! ॥ ২২ 

স্পলংযোগ মাত্রেই বিদ্ধোগ চয়. এইজল অবস্থ।বিশেষকে 


মঙ্গাছারতক, হিালাহধাছ ] 


সঙ্ধঘপ্রভবান্‌ কাস! সবানশেষত:। 
মনলৈবেন্রিয়গ্রাদং বিিজগ্য সমস্ত: ॥ ২১ 
শনৈঃ শনৈরুণরমেন্‌ বৃদ্ধা দৃতিগৃহীতয়।। 
আত্বস:প্থং নন: কৃত্বা ন বিছন্দপে চিন্তুয়েৎ ॥ ২৫ 
বতে। যতে! নিশ্চরতি মনশ্চক্চলমন্থ্রিদ্‌। 
ততস্ততে| নিয়দৈ৷তদাৰ্বস্যেব বশং লয়ে ॥ ২৬ 





আনল তপ :দণী তা নট আধ য় 


2৬% 


শ্রণাপ্বদনসং হ্েনং থোগিন: দুপমুন্ডনন । 
উপৈতি শাম্বরজদ: প্রদ্ষদুতসকগ্েন্‌ ॥ ২৭ 
যুদ্তঘ্রেবং লদয্রানং যো বিগতব ল্যহঃ । 
স্খেন ব্রহ্ষসংস্পর্শঘতন্তরং সুখমশ্র তে ॥ ২৮ 
নৰ্বস্ূতন্থমান্থ।ন: সহূতানি চামনি 
ঈক্ষতে যোগযুকাত্থ। সর্বত্র সমদর্শন: ॥ ২৯ 





বিয়োগ এব লৃরে কাতরশনদবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়! যোগ 
উচাতে, কর্শ্মনি তু যোগশব্দন্ততৃপায়্বাদৌপচারিক এবেতি 
ভাবঃ। যশ্মাদেবং মহাফলে। যোগন্তস্থাৎ স এস বন্পতো- 
₹ভাগরীয় ইত্যাহ--স উতি সা্দ্েন। স যোগে 
দিশ্চয়েন শাস্্াচার্যোপদেশজনিতেন যোক্ুব্যোই- 
ভ্যলনীয়:। ঘক্পপি শীজং ন লিধাতি, তপাপ/নিৰ্বিবন্েন 
নির্কেদরছিতেন চেতসা দোক্রনাঃ॥ হবেবৃদ্ধা 
প্রযন্নশৈধিলাং নির্কেদ:। কিপ সন্ভজেতি। সমন 
প্রভবো বেবাং তান মোগপ্রতিকলান সর্্যান্‌ কামান, 
শেষ: সবাসন।ংক্ক। ক! মনলৈর বিষয়দোরএশিনা! সরবত: 
প্রনরপ্তুমিন্সিয়ননূহং বিশেষে নিঘমা চোট যেক্রথয 
ইতি গূর্বোনানয়ঃ ॥ ২৩-২৪ 

টীকা--যৰি হু প্রাক্তনকর্শসংস্তারেণ মনো! বিচলেং 
ডৰি ধারণ! স্বিরীকুষ।।দিতাহ--শনৈরিতি ৷ ধতির্ধারণ। 
তয়! পৃহীতয়| বণীকৃতয। বৃদ্ধা আসংন্যদ্‌. আত্মন্েব 
সম৷ক্‌ স্থিতং নিল্ডলং মন: কঁধ! উপর!সতৎ॥। ভক্ত শনৈঃ 
শনৈরভ্যালক্রমেণ, ন তু লহস।। উপএদন্বর্ূপনাহ_-“ন 
কিঞ্চিলপি চিন্তুদ্নেৎ* নিশ্চলে ননলি দ্বয়দের প্রকাশমান- 
পরযানন্বনবস্থপে! ' হৃদ আত্মধযানাদ্প ন নিবর্তেত 
উত্য্থঃ ॥ ২৫ 


টীকা--এবমপি রাডো পুণবশাদ্‌ হদি মনঃ প্রচলেৎ, 
হি পুন: প্রশঃাছাবেণ সপীকুপ।নিহাত-_বত ইত্যাদি। 
স্বভাবতশ্ট্কলং ধ্মাম|ণনপাপ্রিবং নানে। হং বং বিষয়ং 
প্রতি নির্গচ্ছতি, ডডস্ততঃ প্রত্যান্তহা স্ান্বস্যের স্রিরং 
কুৰ্ণাং ॥ ২৬ 

টীক!--এবং প্রত্যাচারাদ্ডডি: পুনঃ পুনর্ননে। বশী- 
কুর্কস্বং রাডে|সক্ষয় সি ফোগশ্ুপং প্রাপ্রোতীতাহ_ 
প্রশাশ্বমনসমিতি। এবমকপ্রকাবেণ শাদং রজে। যচ 
তন, জতএন প্রশাম্ম, লো মনত, তন এনং লিশ্ধমুষং 
ভ্ৰক্ধ্ং প্রাপ্ত যোগিনন, ইমা পদ" দনাধিস্বখং ময়" 
মেবোপৈতি প্রাপ্রোতি ॥ ১৭ 

টীকা-_ততশ্চ কতা! বাহ ধু্ন্সিতি এব" 
মনেন প্রকারেণ লর্ধধল আমান ননো খুন বীকূর্কন 
বিশেষেণ সর্ববাদ্থন। বিগত: কড়ঘ। দণ্ড ল: যোগী নুখেন 
অনায্ালেন বর্ষণ; সংস্পারাছবিহানিবধক: লাক্ষাৎকার- . 
স্বদেবাতান্্ব পার্ববাওনা  হপনহ তে জীবনকে! 
ভবভী): ॥ ২৮ 

টাকা -_ক্ষদাক্ষাংকারমেন  দর্শরতি__সর্ববসৃতন্থ 
ফিভি। বোগেনাভ্যন্তঘালেন খুক্তাত্থা সদাহ্িতচিত্ত; 
লর্বব লমং অক্ষৈব পশ্যত্তীতি সমদর্শন:। তথা স ব্বদা- 











খোগ বলা অবগত ঢইবে। নির্কেনধিরহিতচিত্বের বার! 
লমদদুযুত যোগগ্রতিকূলে লদৃহন্ধ ইচ্ছা বাগসার লঠিত পরিত্যাগ- 
বিষনযোব্শা মনের খারা লকলদিকে সকল বিধিয়ে 
{ত ইন্ৰিযনঘূৰকে [িশেষচাবে নিত কি যোগ 
সমাস ফ্ৰিৰে ॥ ২৩-২৪ 
[গ্াবদীক্বত বুদ্ধির দ্বার! ঘনক আত্মার স্থাপিত করত ক্রষে 
ক্রমে নিম হইবে, কিছুই চিন্। করিবে না) হ৭ 
শ্বভাবভং অতিচঞ্চল অলী দন “হবে বিধে গগন করিবে 
৪৬২ 


লেই সেই চিন্তা হতে ঘনকে শ্রহ।ছংপ করত আত্মাতেই স্থিব 
করিবে ৪২৬ 

রজোগ্রণৰিচীন, প্রশাৰচিন, পাপরচিত অন্ত, এই 
যোগীকে উম, শিশ্ন লঘাধিহশ সধংট প্ৰাপ্ত হাত থাকে ॥ ২৯ 

এবশ্রকারে নিত মনকে আছাড় মুক্ত কত বণীকূত 
কৰিছা নিশাপ ঘোগী বন্ধসম্মিলনদ্ধণ পর্ঘানক্গ লাজ কমি! 
থাকেন ॥২৮ 

যোগের প্রভাবে ন্্ডলচির শকলছিপ দেশ-কালে ও নকল 


হউক 


যো! মাং পশ্ুতি লধতর স্বর্ণ নয়ি পশ্যতি । 
তন্কান্ং ন প্রশস্যাসি দ 5 মে ন প্রণস্ডতি ৪ ৩* 
সৰবকৃতত্থিতং যে মাং ভদ্তে;কথ্বমান্থিত: । 
সৰবঘা বর্তমানোহপি স যোরী সন্ধি বর্ততে ॥ ৩১ 


আন্মৌগস্োন সর্বত্র লমং পশ্যতি বোহডুন। 
ম্বখং বা দি বা তু:খং ল যোগ পরদে। মত: ॥ ৩২ 


আধ্াশাঙ্গ 


[ ভীশ্মপর্বহ 


অঙ্জু ন উবাচ ॥ 
যোংয়ং বোগন্বয়। কোক: সামোন মধুসূদন । 
এতস্কাহং ন পশ্যামি চঞ্চলৱাং স্থিতি: ক্থিরাম্‌ ॥ ৩০ 
চকলং ছি মন: কৃঝ প্রমাঘি বলবদ্‌ দৃঢ়দ্‌। 
ভক্কাহুং নিগ্রহং মস্যে বারোতিব সুছছ্রম্‌ ॥ ৩৪ 
এভপবান্থবাচ । 
অসংশয়ং মহাবাহে। ননে। হনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগে/ন চ পৃশ্বতে ॥ ৩৫ 





স্থানমবি্ঞাকুভিখেহাদিপরিচ্ছেদশূন্তং সর্বমডূতেযু ত্রহ্মাদি- 
্থাবরাম্েষবান্থৃতং পশ্যতি, তানি চ আয স্টভেদেন পশ্যুতি 
১৯ 

চীকা-_এবমুতান্মদধান্সা সর্বঘচৃতাদ্তয়। মছুপাসনং 
সুথাং কারপমিত্যাহ যো দামিতি। নাং পরমেশ্বরং 
ল্কবত্র ভ.তমাড্রে ঘঃ পশ্ততি, সর্ব জ্রানিনত্রে: ময়ি 
যঃ পশ্যতি। তন্কাহং ন প্রণপ্থানি অক্টো ন ভবানি। 
স চষে প্রপস্ততি সচ নামদৃপ্যো ন ভবতি । প্রত্যক্ষ 
হা কৃপাদৃষ্টা তং বিলোক।া্ৰগৃদামীতয্থট ॥ ৩ 

টীকা--ন চৈবশ্যুতে। বিধিকিন্বরঃ স্কাপ্ত্য৷হ--সর্বব- 
তজন্ষিওমিতি সর্ববভ,তেযু স্টিত: নানতেদেন আন্থিত 
মাধিতো। যো। ভক্তি, প যোগী জানী সন সর্ধবখা 
কণ্ঘপরিত্যাগেনালি বর্ঠবানে। অঘোর বর্ধতে মুচ/তে ন তু 
ল্তীত্যর্থ) ॥ ৩১ 

টীকা__এবক ঘাং ভত।ং যোগিনাঃ ববে) সর্বন্ৃতা- 
হকল্পী শেষ্ঠ ইত্যাচ-_আন্ছৌপছোলেতি । আস্ত 
পমোন ব্সাদৃস্যেন। যথা দন সুঘং প্ৰিয়ং প্রহখগ্যাপ্রিরং 


তথা অস্যেবামগীতি সর্বত্র সমং পল্যন্‌ সথখমেব সর্ব্রেষাং 
বো বান্তি, = তু কল্যাপি ত্খম্‌, স যোগী শ্রেষ্ঠ 
মমাভিমত উতর্থ: ॥ ৩২ 

টীকা--উক্তলক্ষণদ্য ঘোগস্যাসস্থবং মন্বানোংৰ্শ্ুল 
উবাচ--যোধ্যমিতি ৷ স/ন্যন মনসো লঘবিক্ষেপলৃক্ততয়। 
কেবলাস্তাকারাবদ্থানেন ঘোইয়ং যোগস্ব্প৷। প্রোক্ত;, 
এতস। যোগল। দ্থিরাং দাঁথকালীনা:ং শ্থিতিং ন পশ্যামি 
ননসশ্যক্চলস্বাং ॥ ৩৩ 

টীকা-- এতৎ প্চুটয়তি_চপলমিঠি । চঞ্চল: ্বভাবে- 
নৈব চপলম্‌। কিঞ্চ প্রদাধি প্রনধনশলং দেহেন্রিয়- 
ক্ষোন্তকরমিতার্ঘ;। কিঞ্চ বলবধিচারেণ।পি জেতুমশকাম্‌। 
ফিক দুঢং লিহরবাসনাগ্ব্ছিতয়। ছুরভে্ম, অতো! হথা 
আকাশে দোধ্রমাললা বায়ো: ফুগ্াদিখু নিরোধনদশকাং 
তথাহং তল) মনমোহপি নিগ্রঠং নিরোধ: ম্বহ্ধরং সর্বমখ। 
কর্তমশকাং মন্কে ॥ ৩৪ 

টীকা তহৃকতং চক্ষলাদিকমঙ্গীরত্েব মনোনিগ্রছো- 
পাযং পভগবান্নবাচ-_লসশয়মিতি ।' চঞ্চলস্বাদিন। মনো 








[বহছে সমান বর্শনকানী { হহ্ষদশী ) স্বীং আক়্াকে সর্ধতূতে স্থিত 
ও পর্াুতকে আপনার আত্মার একীকৃত দেখেন ॥ ২৯ 

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন ও আঘাতে নিখিল তৃতকে 
ধর্শন করেন, আনি তাহার অদৃষ্ঠ হই ৭।--তিনি সামার অদৃশ্য 
চননা॥ =* 

ধিনি সকল জীবে অবস্থিত আমাকে অভেবভাবে শৰণাগত 


শর্দাৎ আস্বাস্ধরণ আসাতে লশ্মিলিত হই তজনা করেন দেই 
যোগী জ্ঞানী ছওত যে কোন প্রকারে বর্তমান থাকিলেও, কর্থ 
পরিত্যাগ ধরিলেও পাৰাতেই বিক্রমান থাকেন ॥ ৩১ 

তে অর্ু২ ৷ বিনি আপনার প্রধচােের সাচ সকলের হস 


অভ্ৰ করেন, তিনি আমার মতে পরম যোগী ॥ ৩২ 
অর্জন বলিলেন,--ছে দধুসদেন! তুমি গঘিক্ষেপনূক্ বনের 
কেবল আব্বাকারে অবস্থানত্প বে যোগ বলিলে, মনের চক্চলস্বের 


কারণ যোগে হ্হকাল স্থাী স্থিতি দেখিতেছধি না) ৩৩ 
হে সৰ! মন শ্বভাবত: চঞ্চল, শরীদ ও ইন্সিয়ের ক্ষোতকর, 


বলবান্‌, দৃঢ়, কঠিন। আছি এই দনেয় নিগ্ৰচ বাছুকে নিরোধ 
ফরিদা কৃতাবিতে স্থির রাখার সা অসম্ভব মনে করি 8৩৪ 
শ্রতগবান্‌ বলিলেন,_ছে মহধাছো ! দলকে নিরোধ কর! 
কঠিন আর চকল তাহাতে কৌন লন্দেচ নাই । হে কৌনেছ। 
আচল ও বৈরাগে।র স্বাঠা লে সক এশফৃত করা দাম ॥ ৩৭ 


মচাতারহম্‌. 2শোহসা | 


শ্রানদ হা 





অসংহতাম্থন। থে।গে। হুপ্রাপ ইতি লে নতিঃ। 

বন্যা স্বন] তু হতত! শকোইবাগ্ুমুলাফ়তঃ ৪৩৬ 
জনি উবাচ । 

অতি: অন্তয়োপেতো যোগাচ্চলিতখানস: ৷ 

অপ্রাপা যোগসংসিক্ষিং কাং পতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি & ৩৭ 

কছিন্োতপনবিতর্টশছিপামিব নশাতি। 








নিরোচ্কূমশক্যমিতি বদি, এতক্সিলংশয়মেব । তথাপি 
তু অভ্যাসেন পরমাস্থাক।রপ্রত্যপাবুতা। বিহনৈতৃফোন 
চ গৃহতে নিশৃঙ্ছতে । মভ্যাসেল লয় প্রতিবন্ধাদ্ধৈরাগোশ চ 
বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাছপরতবত্ডিকং সং পরছাত্মাকারেপ 
পরিণতং ভিষ্ঠতীত্যর্থ। তহুকুং ঘোগণাস্তে-মনসো 
স্বতিশুক্তস চ্মাকারতয়া স্থিতি: ৷ হ। দসংপ্রচ্াতসামাসৌ 
সদাহিরভিধীয়তে ৪” উতি ॥ ৩৭ 

টীকা_এতাবাংস্বিহ নিশ্চড টতহ --অসংযতেতি । 
অলংহতাত্বন। টক্প্রকাএণা=)/সবৈর।%াভ।।মসংঘত 
আাত্ম। চিন্তং যত তেন স্বত্পেণ অয যোগ: দুশ্রাপং 
প্রাপ্ত মণকা:।  অঙ্যাদ-খৈবাগ্যা ভা বশ্য বশবতী 
আত্ম। চিৱ: ঘন্য তেন পূৰলেণ পুনস্ঠ/ননৈবোপায়েন 
প্রবসধং কুর্বধত। হে।গঃ প্রাপ্ত : শক: ॥ ৩৬ 

উীকা_আভা।স-বৈরগা।ভাবেন কথক্চদপ্রপ্তলমাগ - 
আল; কিং ফলং প্রাপ্লোতীড]ক্ষ.ন উবা5-_অযতিরিতি । 
প্রথমং আন্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্ত, ন হু মিথ্যাচার- 


তয়া। ততঃ পরন্ত জঘতিঃ সম।ক্‌ ন যঙতে শিখিলাভ্যাল 
ইত্যর্ঘ:। তথা বোগাচ্চলিতং মানসং বিষ্প্রবপং চিততং 


যলা দন্দবৈযাগ) ইত্যর্থচ। এবমত্যাস-বৈরাগাশৈথিল)দ্‌ 


,অপত্বচিঝ। বাজির যোগলাভ অসম্ভং। অত্যাস ও 


বৈরাগোর ধারা ধাহার চির হত ছইখাছে, প্রঘস্বকারী লেই 
, জিতেম্রি় পুরুষ যোগলাত করিতে সমর্থ হল ॥ ০৬ 


অর্জুন 'খলিলেন_হে ক্কক । প্রথমে শ্দ্থাবান্‌ হই! যোগে 
যাক্তি পরে বিধ্রপ্রথণত।-ছেতু যোগ হইলে তিনি কিতণ 
প্রাণ হন? ৩৭ 

ছে মহাবাচে|! ব্রস্মঘালিমার্গে লম/ক্‌ বিছোভিত হানা 


পাত যি আপা 


৩৯৮১ 


সপ্রতিছে। নহাবাতে। বিদাত ব্রণ: পনি ॥৩৮ 

কৃষ্ণ ছেও মচন্তশেষড: ) 

সন্ত: লংশয়ন্থাস্ত ভে ন হাপপস্ভাতে ॥ ৩৯ 
এ্ভগনানুবাচ ॥ 

পার্থ নৈনেহ নামুত্র বিনাশক্তন্ত বিদ্যাতে । 

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্িদ চরগুতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪ 








যোপসা সংসিদ্ধিং কলং দরানদপ্রাপ্য কাং গতিং 
প্রাোতি ॥ ৩৭ 

টীকা _প্রশ্ন।তিপ্রাঃং নিরপোতি_কন্চিদিতি । কর্- 
পামীশ্বরাপিতত্বাদনমুষ্টানাচ্চ ভাবৎ ন কর্ণফলং স্বর্গাদিকং 
প্রাপ্নোডি। যোগানিপবেষ্ট মোক্ষ: ন প্রাপ্থোতি। 
এবমুডয়স্বাদ অই: অপ্রতিগে! নিয় অতএব রক্ষণ: 
প্রাপ্য পায়ে পথি নার্গে বিনুঢুঃ সন কচ্চিং কিং নম্তি 
কিংবা ন নম্্রতীতার্থ; শে দুটা; মথা-_ছিন্ম 
পুরববপ্থৎ অভাদিপ্লি্টনহাশূরমপ্রাণ্ত: সং মধ] এস 
বিলীয়তে তদ্ধদি 

টীকা বৈ লর্হজেনায়ং হস সঞ্তে। নিরদনীয়:, 
ছঝোহস্স্ব এংংসন্দেছনিবহকে! নাস্তীতাহ _এতদিতি 
এতগন ইতি । এইৎ এন:, ঢে বা [নবণঠকঃ। দ্পষ্টমগ্যং ৪৩৯ 

টীকা--সয্রোন্তরং ই =গবাগ্রগাচ-_পার্থেতি সাত 
শ্চহুভিঃ । ইহ লোকে বিনাশ; উ৬য়হংশাৎ পাতিত্যন ৷ 











অসুত্র পরলোকে বিনাশে। নরক প্রান্তিজহভয়ং ত্ঠ 
নান্তেোব। বত; কলযাৰকুং শুভকাবী কশ্চিছলি ছ্সতি' 
ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী প্রস্থ) বোগে প্রনবন্থাং । 
ভাতেতি লোেকরীত্য। উপলালঘন্‌ সংধ্বাধরতি ॥ ৪ 





নিযাশ্রন্ব কর্ম ও জালঘাণ হইতে বিচাত সেই যোগ ছিছমেখেএ 
যত নউহ্ছনাকি?৩৮ 

ছে কফ! আমার এই লংশয উত্ম্শ ছেদন কর । তুমি 
ব্যতীত এই লংশ্‌ৱেৰ দ্বেদনফারী আর কাছাকেও ছেস্ছিতেতি 
না৷ 

উ্রভগধাদ্‌ বলিলেন,--ছে পার্থ । ইহলোকে সেই ঘোগজন্টের 
বিনাশ নাই, পরলোকেও নরক প্রাণি চন) দেবু কলচান- 
কারী বাক্তি কোনভপ দুগতি প্রাপ হন নাও ৪৯ 


৩৬৬২ 


প্রাপ্য পুণাকতাং লোকাগ্রবিদ্ধা এাত্রতী: সমা: । 
স্তচীনাং জ্ীমতা: গেতে যোগ হষটোহতিজাযতে ॥ ৯১ 
অথবা বোগিনামের কুলে ভবতি বীনভান্‌। 

এতদ্ধি হর্দভতরং লোকে জগ যদীঢশদ্‌ ॥ ৪২ 

তত্র ত বুদ্ধি্যোগং লভতে পৌধদেহিকৰ্‌। 
যতে চ ততো। ভূয়: সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ 


আশা 


{ ভায়পদি 


পূর্াভযালেন তেনৈৰ [হিৱতে হ’বশে।হপি সং। 
ঝিজনুরণি যোগপ্ত শকরক্ষাভিব$তে ॥ 66 

প্রযন্ধাদ্‌ ঘতমানন্ত বে সংশুক্ককিথিব: । 
ব্সনেকজন্বসংসি্ধন্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ 
তপৰিভ্যোহধিকো ঘোর আনিভ্যোৎপি মতোহধিকঃ। 
কৰ্িভ্যষ্চাধিকে। হোসি তশ্মাদ যোগী ভবার্মুন ৪ ৪৬ 





ঈীকা--তহি [কসসৌ প্রাপ্রোতীতাপেক্ষাযনামাহ_- 
প্রাপ্যেতি। পুখাকৃতাং পুণ্য কারিপামস্বমেধাপিহাজিনাং 
লোকান্‌ প্রাপা তত্র শাশ্বতী: সম; বহুন্‌ সংবংসরান্‌ 
উৰ্বিন্বা বাসহৃখমনূত্য় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং 
ধনিনাং গেছে স যোগে) ভর আ্রাপ্লোতি ॥ ৯১ 

অ্রকালাত্যন্তযোগত্রশে গতি।বয়নুঞ্জ। চির।চ/স্ত- 
যোগজশে পক্ষান্তরমাহ---অখবেতি। ঘোগনিষ্টানাং 
ধীমতাং জ্ঞানিনানেব কুলে আয়তে, ন তু পৃবেবাঞ্জানামনা- 
কখোগানাং কুলে আয়তে। এংক্প স্থপতি -ঈদশং 
যং জগ । এডি লোকে থল ৩৬4: (যঠোতুখাহ ॥ ০২ 

টীক।--ওডঃ কিমত আহ-__-তনেতি সাধ্ধেন। স তত্ৰ 
দ্যিপ্রকারেইপি জন্নি পুবহদেহে বং 
তমেক শ্রচ্ষবিষয়া বুদ্ধা। সমে 
উইয়োইবিকং লংলিদ্টো নোক্ষে প্র করোছি। তত 
হো গুকোতি । 
বশোইপি কুতল্চিদ র/খাদনিজ্ছপ্রপি সংহুততে বিবয়েভাঃ 
পরারৃতা ক্রঙ্ষনিষ্: ফ্রিতে । ওদেবং পৃববাতা।সবশেন 


ৰোগত পুণাকারী অশ্বযেদাদি বাজিলণের লোকসকল প্রান্ত 
হওয়া সেই স্থানে বন্ধ সংবৎলরকাল পরব সুখে বাস করিয়া 
লগাচার-সম্পার ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ ক্রেন ৪ ৪১ 

পথৰ বুদধিষান্‌ যোগিগণের কুলেই সত হন। এইছপ জন্ম 
নিশ্চই এইলোকে অভায হলত ৪২ 

দেই বোগীবংশে পুর্কাপরীর নদৃৎপর বর্থবিদহিনী বুদ্ধি রাত 
হন। অনন্তর হে কুছনন্দন । দোক্ষলাতের এট আতর ভাবে 
লাহধানে প্রধন্থ করেন ॥ ৪৬ 

শেষ পূর্ব অতল কোন আ্থরাহ নিমিত ইচ্ছা না করিলেও 


পৌকবদেহিকং 
৬৩ 





পাতাতে, 


হেনৈব  পৃর্বদেহকৃভাভযালেন।- 








প্রহর; কুরববন্‌ শনৈদুগতে ৷ ভীম কৈমৃত্যঙ্জায়েন 
শুুট৷তি--জিল্ানুরিডি সাঞ্েন। যোগন্ত স্বরপং 
বিজ্ঞানুরের কেবলং , ন ডু প্রাপ্তযেগঃ। এবডভূতযোগে 
প্রবিষ্টমাত্রোহপি পাপধশাদ যে।গত্রষ্টোহপি শব্দব্রস্ম 
বেদমতিবর্ঠতে বেদোক্রবন্মফলাপ্ততির্কানতি তেভ্যোং- 
বিকফলং প্রাপ্য বুচ)তে ইতাথ; ॥ ৪৩-৪১ 

টাকা প্রযঠাদিতি যদৈবং নণ্প্রথচোহংপি যোযী 
পরং গতিং হাতি, তদা ঘণ্ত ঘোর্গী প্রঘ ;।এবরে।ওএমধিকং 
যোগে ঘতনানে। যঃ: কু্ধন যোগেনৈৰ সংশুদ্ধকিথিধে। 
বিধৃতপাপ: সোহনেকেষু দ্র4 উপ(৮ওন ঘোগেন 
সংসিঞ্ছ স/গ জ্ঞানী ইহ] তত; শ্রে্ং গতিং বাড়ীতি 
কিং বউব/মিত)থ; ॥ ১৫ 

টীকা- বন্মাদেবা, ভন্মাতপান্থিত। ঈতি। তপন্িতা: 
কক্ষচান্্রায়পাদিতপোনিছেভো/হপি ॥ ভানিশ্যঃ শাস্তরজ্জান- 


বিদ্ধোহপি : কম্মিভাং ইঠপৃাদিকপ্মকারিভ্যোইপি 
বোস জে নমাভিমত: : ড্বাবং হোসি তৰ ॥ ৪৬ 


[বধ হইতে স।কংন করত ব্রহ্ধ'নি্ঠ করিয। খাকেন। ঘোগের 
স্বরণ বিজ্ঞাত হইলেই শবক্ষ বেঘকে অৱিক্তদ করেন।' ইহার 
অর্থাধার, ওঁকারের নাদয় কারপছে প্রতিটি হন 1188 ১ 

তখন উত্তরোত্তর অধিক যোগে দা করত বোগের' ধায়াই 
বিদৃতপাপ সেই যোগী নানক দগ্দঞ্চিত ঘোগে স্মমংশিদ্ক সম্যক 
জ্ঞানী হই! শেঠ গতি পয়নপং লাভ কয়েন ॥ ৫৫ 

যোগী তপত্বাসদূচ অপেক্ষা শ্ৰেঁ, জানিগণ হইতেও অধিক 
ও দমুবয কৰ্মী জপ! প্রধান উই! মনে করি, হচ্ছ হে বদন! 
তুমি যোগী ২৩৪ ৪৬ 


দহাচোরঙন, এক(দশোহল।য | 


যোদিনামপি সবেখং মদ্গতেনান্তুরা'৫ন। ) 


শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে হে! মাং সমে যুফ্নডমে। মত ॥ ৭৭ 


শ্রনদ তখবদ্গীতা। স্তন অধম 


ত৬৮৩ 


ঈতি ই্রনহাতারতে শতসাত রা: সংতিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্মপৰনি নন্থগসদগী তাপধনি উ্ননক্গবদগীতানপনিহৎদ্থ 
যোগনাস্ে ভ্রীকলগুনসংবাদে 
সহোগো নাম হঙ্োহধাত ॥ 








টকা_যোপিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মতে 
সত, জেষ্ঠ ইত্যাহ_ বোনিনামণীতি। নদ্গতেন 
মধ সক্েনাস্তর়াত্মবনা। মনসা থে মাং পরমেশ্বরং বাস্থদেবং 
শরদ্ধাতুক: সন্‌ তজতে, স যোগধুক্েত!: জঠে। মম 
সম্মত: অন্তো মাকে। ভবেতি তাৰ: ॥ ৪৭ 


ভীন্বপর্বণি তু জিংশোহলগাছে ॥ 
আন্ধযোগমবোচৰ যো ভক্তিযোগশিরোমনিম। 
তং বন্দে পরমানন্দ: নাধবং ভক্সেববিম ॥ 
ইতি ব্রীনন্তগবদ্গীতাা: প্র হ্বদএদমিকৃতটীকারাম্‌ 
বন্যালঘোগে। নাহ হযে হধ্যাঘু 1৬ 








গুজ-বেদান্তবাকে। বিশ্বাললম্প্র [হন আমাতে অতন 
আসক, দনের 





পরছে ন।ব্ুদের আমাকে ওঞ্জন করেন 
ইতি পীব। ভারতে বেদৰ।।লবির৮ত বতলত 





'লংছিতা হঙ্ছে ভীদপৰ্দাস্বগত ই্রমন্ছগথধণীত উপ 
পাছে শকঞ্চাদুন-লংবাদে অভযাদত্গ নামক ৪ বগা । 


তিনি অখিল খোপা 





কতর শেদণ ৬ 





হকবি নিস যক হোগা 


একসত্রিংলোইধ্যায়ঃ। 


( শ্ৰব্গবদগীতায়াং সন্তুমোহধায: ) 


[ সৰিষ্ছানস্ত দযানসা, হত বিছ়ঘলা, দপ্তদেবানামুপাসনাফলাপকবস। ৯ ব্ণন 55) প্রত 
মদরানঙাং নিন্দা, তং জানত এহিমকথনন ] 


জতগবগুৰাচ । 
ময]াসতমনা; পাথ লোগ: মুন, মদাশ্রযঃ । 


অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্াম্তাস ১৭৪ 


টাকা__বিজে্মাযনন্ত।: সঘোগং সমুদীরিতম । 

ভজনীয়মখেদানীনৈশ্বরং গ্ুপমীগ।তে ৪ 
পূ্বাৰ্যায়াস্তে মদ্গতেন।শ্ুরাতন। থে মাং তঙ্গতৈ, স মে 
ঘুক্ততঙো মত ইতছ্য ৭, তত কাদৃশ বং ধন্ত ৩ভিং কর্তধো- 
তালেক্ষায়াং দ্ৰ-হুরূপং রূপযিন্তন শ্রওগব(2)6-- 
ময়ীতি। ময়ি পরদেশ্বরে অ।লক্তনভিনিবিষ্ট: মলে হন্ত 
স; খসাজায়োইহমেবাআতো। ঘস্ত। অনগ্রশরণঃ সন্‌ যোগং 
সুঙজএভান্াম্গশেঘ, বা তব) মাং সদগ্রং বিস্তৃতি- 








ডঝনং তেহই: সবি 





ন্দং বনান।শেখত; । 
বঙ্গ! নেহ হুয়োহগড ওণ হবানণাশি্াতে ॥ ২ 


বলৈশ্বধ্/দিসহিতং যথা চাস্থসি তদিদং মধু বন্ষ।নাপং 


শু ১ 

টীকা বক্ষামাপদ। তি আানমিভি। জ্ঞানং 
শ্রগং, (বিজ্ঞানমন্ুতবসংসঠিতমিদং  অঙ্গিয়মশেষতঃ 
সাকপোম বক্ষ্যামি। যণ্গ্গা্থা ইহ সোয়োসার্গে 


বর্মানস্ত পুনরগ্রহুভ্ঞাতধ্যম্‌ অবশিষ্ট: ন বি তেনৈব 
কৃতার্থো ভবতীভযর্ঘ: ॥ ২ 










সপ্তম অধ্যায়। 
ানলহ জান, 8 ভগবানের বিদ্ধ (বাপক) এবং তহ্তির 
উপাদদার জলা পক বর্ণন। করি প্রভাবশালী ভগয্যনের 
মগের নিন্দ) ও তংসমন্ধে মতিজঞদিগের ঘহিম।কখন।] 
ভ্গবান্‌ ধলিলেন,--হে অৰ্দুন! আমাতে একান্ত অর 
চির অনভশরণ হট) হোগ!ত11স করিতে করিতে বিকৃতি, বল, 





শক্তি, এ্বৎাদি গুপগন্প আনাকে লংশৎ-[বধহিত ভাবে বেন্ণে 
অবগত হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ 

আমি তোমাকে শান্ত এবং অর 5বের সতত দহ্ব্যিরক এই 
জ্ঞান অশ্বেগ্রকারে বলিব, হাহ। বিদ্তি হই শ্রেছে। থার্গে বর্তমান 
তে।দার পূনরার অন জানবার যোগ; আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকিবে না--ইহার ছারাহ রুতাব হৰে ॥ ২ 


৩৬৮৪ 


হহস্থাণাং লহশ্রেতু কশ্চন যতি সিদ্ধয়ে। 

বততামপি লিচ্ছানাং কশ্চিশ্াং বেত্তি তত: ৪ ত 

সূমিযাপোধনলো বায়ু খং মনে! বৃদ্ধিরের চ। 

অহঙ্কার ট্তীয়ং মে ভি প্রকুতিরষটবা ॥ ৪ 

অপরেয়মিতব্তাং প্রকুতিং বিশ্তি মে পরামূ.। _ 

“চকা মন্তক্তিং বিনা তু মঞ্জ জ্ঞানং ছল্লভমিতাাহ-_ 
মন্বস্তাশামিতি । অসংখ্যাতানাং জীবানাং মহো মন়ুন্্র- 
বাতিতিক্তানাং শ্রপ্তসি প্ররত্তিরেবেহ নান্তি : দনুন্তরণান্ত 
সধ্শ্রেধু মধ্যে কশ্চিদের প্রকৃষ্টপুদ/বশাং সিদ্তরে আত্ব- 
জ্ানায প্রধততে, প্রযয়: কুরববঙামপি সহত্রেধু, কশ্ডিদেৰ 
প্রকষ্টপুপাবপাদাত্মানং বেত্তি, তদ শানাক্ষায়ন্ানবিদ্ধানাং 
লহশ্রেমু কশ্চিদেব মাং পরন।গ্ানং মতগ্রসাদেন তকুতো 
বেশি, জদেবমতিচুল্র ভমপা।ব্ত তুধনপি নঞ্জ ছ।নং তুভযমহং 
বক্ষযাদীতার্থ; ॥ ৩ 

টাকা_এবং শ্রেতোরনভিমুধী ক তে)ণানীং প্রকৃতিদ্বারা 
সৃষ্টাদিকর্ডুদ্বেনেশ্বরং: প্রতিভাত: নিকূপয়িহ/ৰ পরাপর- 
ভেদেন প্রকৃতিদ্গব।হ _ঢুনিরিতি থাভাসু। [ ভূম্যাদি- 
শন) পক্চগন্ধাদিতএতনপু।চ৷.৩ ] মনংশাকেন তৎকারপ- 
ভৃতোংহন্ধার, বুদ্ধিপন্দেন কারণ ডং নভম, 
অহন্ধারশন্দেন তৎকারণনবি। ঠাতোষন্গো হি 
যন্ধ। ভূম।াদিশটৈ: পঞামগাডুঠ।ান সুপ্রে: সহৈকীকতা 
গুহ, অন্বস্কারশদ্দেনৈবাইগ্কারােনৈর  উংকাধা।নী- 
ন্রিমাণাপ গৃষ্চঙে ৷ বুঝ্চিরতি মহওক: মলঃশাকেন 
ভু ঘলসৈবোল্লে্মবাজ দর: প্র্ানমিতানেল প্রকারেণ 
মে প্ররুতির্ধায়াঘ। শক্তিরষ্টধ। ভিন্না বিভাগ: প্রাপ্তা। 
চতুষিবশেতিভেদ ভিষন পাষ্টচ্বাস্রভাব বিধঙ্গাইটধা ভিন্বে- 
তুক্তম্। তথা চ বক্ষামাপক্ষেত্রাধযায়ে ইমামের প্রক্কতিং 











আহাশাপ্র 


( ভীমপবহ 


ভীবৃতাং মচালাহে। যচেনং লায।তে জগৎ 9৫ 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সবানীতুপধবরয় । 

অহং কৃংস্বন্ত জগত: প্রভব: প্রলয়স্তথা ॥ ৬. 
মন্ত পরতরং নান্ডৎ কিকিদন্তি ধন । 

মরি সবমিদ: প্রোতং সূত্রে মণিগণ| ইব ॥ ৭ 





চতুরিংশতিততত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িয্যতি, “মহাকৃতাস্যহস্ধারো 
বুদ্ধিরবাক্তমেব চ। উদ্দিয়াণি দশৈকক পঞ্চ চেস্রিয়- 
গোচরাঃ ৪৮ ইতি? অপরালিমাং প্রকতিসুপসংহন্‌ 
পরাং প্র্কতিমাহ--অপরেঞ্পমিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতি- 
রুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা। জড়্বাৎ পরার্থস্বাচ,. ইভ: সকা- 
শাৎ পরাং প্রকুষ্টামগ্যাং জীবন্বর্ূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি 
জানীহি। পরছে তেতু:-_ঘয। চেতনয়| ক্ষেত্রজ্ঞবরপয়। 
স্বকশ্মন্ধাৱেণেদং জগন্ধার্ধাতে ॥ 6-৫ 

টীকা__আনয়োঃ প্রকৃতি দশন স্বস্থ তদ্ছারা 
হষ্ট্যাদিকারণহমাহ__এতদিতি। এতে ক্ষেঅক্ষেএ্তজপে 
প্রকৃতী যোনী কাবপঞ্টত ঘেহাং তানি এত দৃযোশীলি 
স্থাবরজঞঙ্গমাম্ঘকানি সর্ববাণি চউনীতি উপথারর বৃধ্যন্ৰ। 
তয় ড়া প্রকতিদেতিকাপেশ পরিণ্মতে, চেতনা তু বদংশ- 
সত) ভোকুছেন দেছেছু প্রাবস্ত কপ্থণা তানি ধারঘুতি, 
তে চমদী়ে প্রকততী, মও; সন্ভুতে, আতোহমের কৃংসুন্ত 
সপ্রকৃতিকন্থ জগত; প্রভব: প্রকযেণ ভবত/স্থাদিতি' 
খ্রভখ পরং কারণনহমিডার্থ, । শুধা প্রলীধ্ৃতেহনেনেতি 
প্রলয়: সাহর্াপ।হমেবেণার্থ: ॥ ৬ 





টীকা--যস্মাদেবং ওন্মাগ্মও উতি। মত্ত; সকাশাৎ 
পরতরং জোষ্ঠং ভগতঃ সষ্টিসংহারয়ো: ব্বভগ্রং কারণং 
কিন্ধি্পে নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ--সযীতি, 





সহভ ননপ্তের মতে৷ কোন ৩1 পুব্চবশে ব্মকল/শের 
জয় দন্ব ফরেন। দেই বরবান্‌ সিন্ধগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে 
দৰযা্শর্গ অবগত হইতে পারে ॥ ৩ 

আদার প্রকৃতি পৃথিবী, জুল, অনল, বাড, আকাশ, যন, বুদ্ধি 
ও সহা এই গ্রে বিভা ॥ ৪ 

ইহা অপরা নিক! ইছা অপেগ্ষ। উতর অন্ত জীবনপা 
আদায় মায়া নারী প্রকৃতি আলিষে। টে সহাবাে। যে 
চেতনাছিক। ক্ৰেত্জজস্বতপা এট দহ ডগৎ মণ কৰিছা আছে ॥ঃ 


চরাচরলম্খ ভূঙগণের এই অতি কষে শ্ৰেত্রজন্বরগ 
কারণতৃত জড় এ$তি দেহন্ধপে পরিণত হু, আর চেতনা। ব্যানার 
শংশকৃতা জীবরণে স্বকরের ছার! তাহা বারণ রিবা থাকে ইহ! 
অবগত হও, আমি লমগ্র জগতের পরদ কারণ ( প্রথম প্রকাশ ও 
লংহারকারী ) ॥ ৬ 
“হে বলভ! আমা হউতে এ সংঙারে শেঠ, পরী লংছারের 
তত কারণ নাই। দত্রে নপিগশের মত এই নিখিল সংসারে 
আমাতে গ্রশিত আছে।॥ ৭ 


মহাভারতম্‌ একত্র শ1হধ]1ড] 


রসোইছমপ্প, কৌহেয় প্রভান্মি শনি-সুর্ায়োঃ । 
প্রশবঃ সর্ববেদেঘু শব্দ; খে পৌরুছ; নৃযু ৮ 
পুণ্য গন্ধ পৃৰিব্যাকচ তেৱশ্চাশ্ম বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্সূতেযু তপশ্চান্সি তপন্ৰিধূ ॥ ৯ 

বীজং মাং সৰ্বভৃতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতসস্। 
বৃদ্ধিবু দ্ধিমতাদন্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্‌ ॥ ১৯ 


ইিন্তগবদ্গীতা সপ্তন অধ্যায় 


৬৬ 


বলং বলব্তামন্যি কানরাগবিবছিতদ্‌। 
হর্ধাবিরুচ্ছো ভুতেতু কাৰোহ(শ্ম ভরত & ১১ 

যে চৈষ সাবিক! ভাবা রাজসাস্তাসলাশ্চ বে! 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন দ্হং তেষু তে ময়ি ৪ ১২ 
জিভিগুনময়ৈঠাবৈয়েডিং সর্বমিদং জগৎ । 
মোছিতং নাভিজানাতি মানেতা: পরমবায়স্‌ ॥ ১৩ 





ময়ি সর্ধাধিদং জগত প্রোতং গ্রথিতমাঞ্রিতসিত্যর্থ: । 
দৃষ্টান্ত স্পষ্ট ৪ ৭ 

টীকা-জপতঃ স্থিতিহেতুৰ্বমেব প্রপক্কয়তি_রসো- 
হহমিতি পক্ষভি;। অপু রলোহহং রলতগ্যাতরন্বর্ূপতয়া 
বিস্ৃতা। তদাজকছেলাপ্প, স্থিতোহহনিত্যর্থ, তথা শশি- 
হুধায়ো; অভ । চন্দে সুখে) চ প্রকাশকপয়। বিছৃত)া 
তদা্রয়দ্ধেন শ্থিতোহহমিত/র্থ: উত্তরত্রালি এবং জষ্টব্যম্‌। 
সর্কোদু বেদেধু বৈধরীরূপেষু তলত: প্রণব ওষকারোইন্ি, 
খে আকাশে শব্দ) শন্পতগ্রাএকপোহশ্ি। বধু পুরুবেষ 
পৌরুযমু্দোছশ্সি। উচ্ঠাল তি পুকষ।(সুডস্তি ৮ 

চীকা-কিক পুপা ঈতি। পূণ্যোহবিকৃতে। গক্ধে। 
গন্ধতম্মাহং পৃথিবাশ্রয় হত মিত)খ হচ্ছ বিভ্ৃতি- 
রূপেণাশ্রয়দন্ত (বিবক্ষিতথাং মুর[ভগন্থসৈ)বোৎকৃষ্টতয়। 
(বতৃতিদ্বাৎ পুণ্যো গঞ্জ টড্যুক্তম, তথ! বিভাবসৌ অগ্নৌ 
যবে সহজ! { ছঃলহা ] দীণ্ডিন্তদহং সববভূতেধু জীবনং 
প্রাণধরণবাছুরহমিত্যর্ঘ১ তপন্বিযু বানপ্র্থদিষু ্ম্ধসহন- 
রূপং তপোইশ্বি ॥ ৯ 

টাকা--বিঞ্চ বীজ্মিতি। সবেবষযাং চরাচরাণাং 
ভুতানাং বীঝং সঙ্গাতীয়কাধ্যোৎপাদনসামর্থ)ং সনাতনং 


হে কৌত্বের্ব! আদি ছলে রলগজপ, নিশাকরে ও কষে 
দির প্রকাশ, চতুরর্কেে ওনার, আকা] শ্গতচ্থাত্রণ আছি 
এবং দানবসকলে উন্মদপরাক্রদ পুরুবপ্রর ॥ ৮ 


| আছি পৃথিবীতে পৰিৱ৷ গন্ধ বাত, আললে ছঃপহ হি. 


শষ জীবে শামি হীবন-শ্রাপধাএণ-বাু ও বানপ্রস্থাধি তপন্থী- 
দদ্ৰে ফৃ্াহনযপ তপত ॥ ৮ 

ছেহপ্রান্থ! আমাকে পর্ককৃতের লনাতন, নিঙা, শাস্মত, 
রানী বীজ বলিয়া জানি(ব। আছি ধুদ্দিযান্গণের বুদ্ধি ও 
হন্গ্থীদিগের পবা এন ॥ ১০ 








নিত্যম্‌ উত্তরোভতরসরবকাধেঘনুশু/তং ডদেবং যী 
মন্বিভূতিং বিদ্ধি: ন তু প্রতিতিবকিবিসম্তাৎ, তথা। 
বৃদ্ধিমতাং বৃদ্ধি: প্রচ্জাহত নি, হেজহল।ং প্রগল্ভানাং 
তেজ প্রাগল্ডালভন্‌॥ ১০ 

টীকা_কিঞ্চ বলমিতি। কামোই প্রাণে বস্তন্- 
ভিলাযে। বাজলঃ। হাগ: ধতেহর্থে প্াপ্রেহপি 
পুনরধিকেছ্ধে চিত্ততগলা ই স্কদাপণযডস্থানলঃ ২ তাভা।ং 
বিবজ্ছিতং, বলবা: বলনা, স:৫ক: বংশ নান, 
সানর্থ:নচমিতর্থ । ধনদেখাবিক' পু গুত্জোংপাৰন- 
মাত্রোশযোগী কাত 

উাকা--কিঞ যে চৈবেডি য়ে চাঙ্গেঃপি সারিকা 
ভাণা; শমদনাদ:, রাঞসাশ্চ ,২যদ৯।দয়, তামলাশ্চ যে 
শোকামোহাদ:। 











গলা; 





প্রাণি শ্সঙ্রশাঙ্গায়ছে। তান 
সর্ববান্‌ ঘণ্ত এব জাংানিতি বিন্ধি নণীর় প্রকৃতি গুপত- 
কাধাস্ধাং। এবহপি হেত: ন বে চীববং তদধীনোইছং 
ন ভবামীতার্থ, তে হু ঘদধীনা: সন্ত ময় বর্তস্তে ॥ ১২ 

টীকা _ এবদুত; ত্বাং পবমেশ্বরময়ং জন: কিমিতি ন 
আানাতীত্য আহ-ত্িতিরতি। তিভিশ্মিবিধৈরেডি: 

কানলোহদিভিও পবিকানৈভাবৈঃ 
আছি কামরাগবিহীন ধল (সাবিক স্বর 
স্জঠানগাহ্থ্য ) এংং আছি স্বীর এবপরতে পুজোৎপাদনবাত- 
উপবোগী কাম ॥ ১১ 

ৰে সম সান্বিক শদধমাদি, ঝাল দে মপ।দি, তাছস শোক- 
ঘোহাদি, ভাব জীবগণের শী কবলে আগা সে সকল আমা 
হইছেই সন্ত ইহা অবগত হয(ব। দেই ভাব্দকলেছ আমি 
অধীন নই-_তাছাছাই আধার অধীন । ১২ 

ভিবি গুণৰিকার স্বভাবের ঘ:র। এই অখিল লংনার বিযে।- 


ছিত হইস্ধা ডাৰহছু: হতে জে, জদ্ডলাতীত, ছ্াঞ্তস্বরতিত, 
ল্কবিক বৈশ্য আমাকে কোনক লে তানি হন ১৩ 








2৬৮৬ 


দৈব স্বেহ। গুপমজরী মন মাহা তবত্যচ়া। 

হামেব বে প্রপন্ভস্তে দায্লামেত( তরস্তি তে & ১৪ 
ন দাং দৃদ্কৃত্িনো| মূঢ়া; প্রপক্সত্তে নরাবমা: ॥ 
মায়য়াপদ্বতজ্ঞান! আন্রং ভাবমা শ্রিভাঃ ॥ ১৫ 
চতুধিধা ভজন্তে মাং জনা: হ্বুতিলোহু'ন। 


দার্াশা প্র 


| ভীদপৰ্ম্ধ 


আর্ডে! জিজ্ঞানুধাধিশ জ্ঞানী চ তরচধত ॥ ১৬ 
তেযা: দ্ঞানী নিও/যুক্ত এক চ(ক্বিশিশ্যুতে । 
প্রিযো ছি ভ্ঞানিনোহতার্থমহং স চ সম প্রিয়: ॥ ১৭ 
উদারা; সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাস্মৈৱ মে মতম্‌ । 
জাব্বিত: সহি ধূক্তাস্থা মামেবাহু ভমাং গডতিম্‌ ৪ ১৮ 











দ্ৰভাবৈর্নোহিতমিদং জগৎ ; | নভিজানাতি। 
কথনৃতদ্‌ ! এত্যো ভাৰেভা; পরম্‌ এভিরসংস্প্‌ইম্‌, 
দত এবাবায়ং নিবিকারমিত্যর্থ: ॥ ১৩ 

টীকা--কে ওহি বাং জ্ঞানম্বীতযত আহ-_দৈবীতি। 
দৈনী অলৌকিকী অত্যদুতেতার্ঘ, গুণনয়ী সব/দিশুপ- 
নিকারাম্সিকা মন পরমেশ্বরস্ত শঞিবায়। ছুরতায। দুন্তরা 
চি প্রসিদ্ধমেতন্রত্বাপি স।মঝেত্োরকারেণ[ব/ভিচারিণা। 
চক্র! যে প্রপস্ভন্টে ভন্থি, তে মায়।মেতা: গুদুস্তরামপি 
তরস্থি। ততে! মাং জানস্গীতি ভন; 

টাকা ঘন্মেশং [ কিলিতি) হঠি সাজ তামের ন 
ভদ্রদ্বীতাত সাহ _ন নামি) নাব যেঃধাস্তে নাং 
ন প্রপদাস্টে ল ওজর । অধনয়ে চেডঃ_মঢ। বিবেক- 
শৃঞ্ট, তৎ কুতঃ? ছাল; পাপনীল।;, আতে। মাঢয়াপ- 
দনতং নিরস্তং শাপ্রচান্োপণ্শোত,া: জাতমপি ক্ষানং 
খেষাং তে তথা ১ “অতএব চল্তে। দপেহভিমানষ্ঠ ক্রোধ: 
পারুত্মেব চ” ইওJাদিন। বক্ষাম।ণএ।ন্ররং ভাবং স্বভাবং 
গ্রাপ্থা সস্তো ন মাং তক ॥ ১৫ 

চীকা--সুকৃতিনপ্ব নাং তঞছে]এ । তে চ স্বকৃততার- 
মোন চতুবিধ| উত্যাত-_ চতুবিবধ! ইতি ॥ 


এই রিগ্রপান্ধিক। শলোকিকী আমার অঘটন হটনপটীয়সী 
মান্ধাশক্চি ঘুন্তরা। ধাছারা কা৷ননোবাকে। আদার শরপাপহ 
ইরা ভজনা করেন, তাছারাই মান্বাকে অতিক্রম করিতে পারেন 
( দাবার পারগামী হন )। ৯৪ 

দরকারী সখ, অক, মাযার খার! অপনৃতজঞান, নিক, কুৎসিত, 
বানৰগণ আহিরিক দন্ধদপাদি ডাব শংলক্বন করত আমাকে তন্না 
বছে নাও ১৫ 

হে ভরতর্থক অর্ধ! (রেগে!লি ধ'র়। ভিত) আর্ত, 
বিজাত (আদার অন জানিতে ইদ্ুক্ ), অগাণ] { চেগসাহনকৃত 











বে কতপুণ্যা অনান্তে মাং ভঙ্গি, তে তু চতুব্বিধাঃ,_ 
মার্ক! রোগাভিৃতদ স যদি পূর্ববং কৃতপুণান্তহি মাং 
ভঙ্মতি, অন্ুথা ক্ষুত্রদেবতাভজনেন সংসরতি; এবফুন্তর- 
জাপি আবাদ) জিজ্ঞাসুৱান্তচ্জানেচ্ট:। অর্থাধণ অজ 
বা পরত্র বা ভোগসাবন চুতার্থলিপ স, ড্যান] চাত্বিং। 
তেষাং ছবে। জানী শেষ উত]12-_তেখামিতি ত্বেষাং 
বো জানী বিশিষ্ট, তত চেতন: নিচাযুক্ত: সদ! মহিঠ: 
একনি নধোব ভকিন্ত স;) ছানিনো দেহ।৪িভিদানা 
ভাবেন চিুবিক্ষেগ/তাব(স্তাবুত তামেকা 2 স্ব সন্ত. 
বডি নান্নু, অতএব স্ন]: প্রিয় সচ মদ । 
গন্মাদেতৈ নিত)যুক্তছ্াদ্িতিশ্চ৫ভিঠে নম উত্তম 
উতর; ॥ ১৬1১৭ 

টীকা-ততি কিম্‌ ঈতরে আয়া: সংসয়ন্তি 
নহি? নহীত্যাহ- উদারা ইত সর্কোচপোতে উদার! 
মহান: ফোক্ষভাজ এবেতার্থ:, জ্ঞানী তু পুনরাস্দৈবেতি মে 
মতং নিশ্চয়: । হি যন্মাং দা দানী শুক্রা্থ। মদেকচিত্তঃ 
সন্‌ ন বিভ্ভতে উত্তম! যঙ্ছান্তামগ্রন; স্ব্বভমাং পতিং 
দামেবান্ছিত: আশ্রিতবান মৰ্/তিরিক্তমঞ্চং ফলং ন হন্ততে 
ইত্যর্থ ॥ ১৮ 





অর্থকামী ) ও জ্ঞানী এই চাকার শুরাকারী আমাকে ভজনা 


করেন। ১৬ 
গাহাধের মধ্যে সতত ফাগত চিত, অন্তত বান্‌ জানীই 
জেট । ব্ামি জানীদিগের নিহ্বতিশর হর ( অচী পিত.) এবং 
জানীও আমার বান্বিত ॥ ১৭ 
ইহারা লককলেই পানু সানা, কিন্তু সাক্ষাৎ আস্মাই- ইহ 
আমার নিশ্চয়; ঘেচেতু সেট জ্ঞানী আমাতে একচিত্ত হইয়া 
দর্কোকদ গতি আমাকে আশ্রয় কবেন ॥ ১৮ 


দহা ভারত, একশৈহোহ: ) 


বহুনাং জশ্মনামস্বে জনেবান্‌ সাং প্রপঞ্তে ॥ 
বাসদের; নর্বনিতি সমহায় হেত: ॥ ১৯ 
কামৈস্তৈস্তৈহ্ন তক্ান।; প্রপন্কন্তেহস্কগেবতাঃ। 
তাং তং লিরমমাস্থায় প্রুত্যা নিশা প্বয়া ৪ ২- 
যে! যে হাং হাং তযু ভক্ত: অন্ধয়া ডিতৃমিচ্ভ তি । 
ভন্ক তক্জাচলাং অদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহস্‌ ৪ ২১ 


ই্রম্দভগবলগীহা সবল অধ্যায় 


হন 


ল তঙ। সন্ধা যুকস্ত্থাহাপনমীহতে ॥ 

লভতে চ তত: কামান ময়ৈব নিভিতান্‌, হি তান্‌ ॥ ২২ 
মন্তবত্ত, কলং তেষ।ং তদ ভবঙামমেধসাদূ। 

দেবান্‌ দেবহকো বানি মন্যক্ত। বান্তি মামপি ॥ ২৩ 
অবাক্তং ব্যক্তিমাপ্: নগ্ন দাদবুদ্ধয় । 

পরং ভাবমজানন্ো মমাবাপ্রমন্থুতষম্‌ ॥ ২৪ 





টাকা-_এৰডূতে৷ মন্তক্রোহতিছর্লভ ইত]াহ-_বছুনা- 
মিতি। বহুনাং জঙ্গনাং (কাক কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন 
আস্তে চরমে জন্থনি জ্ঞানবান্‌ সন, সবনিদং চরাচরং 
বাস্থদেব এবেতি সরব সৃষ্ট মাং প্রপন্ততে ভজতি, অত: 
ন মছাত্মো অপরিচ্ছিনদৃষ্টিঃ সুতর্ল ড: ॥ ১৯ 

টীকা-তদেবং কামিনোইপি সন্ত: কামত্রাপুয়ে 
পরষেশ্বরং মামেব থে ভক্ষণি, তে কামান প্রাপ্য শনৈ- 
মূচান্তে ইত্যুজং, যে বতান্: বাজপান্ঠামলাশ্চ কামাডি- 
ভৃতাঃ সত্ৰ দেবডা: দেবান্ছে, ছে স'লহস্থীচ/1হ--কামৈরিতি 
চতৃভিঃ। থে ত তৈস্তে: পুর্র-কীহি-শক্রজয়াগিবিবয়ে: 
কামৈরপন্বতবিবেকা: সং্তোহগ্যা: ক্ষ ভুত-প্রেতাহক্ষাদি- 
দেবত। ভঞ্জন্তি। কিং ক)? 5/ঝভারাহনে হো 
যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণন্তং তং নিয়ম: স্বীকৃতা তহাপি 
সয়া দ্বীয়য়া প্রকৃত্য৷ পূর্ববাভ]ালব1সনয়া নিয় বশীকুতা: 
দন্ত; দেবভাবিশেবং তজন্তি ॥ ২৯ 

টীকা--যো ব উতি। দেবতাবিশেষং যে ভঙজন্তি 
ভেঘাং দধো যে। যে! তক্কে। যাং বাং তন: দেবতান্গপাং 
যনীয়ামেব সৃষ্টি অন্ধ) অচ্চিতুম্‌ ঈচ্ছৃতি প্রবর্ততে, তপ্ত 


তসা ভক্তস্য ততনমর্ডিবিথাং তানের আ্রচ্ধামচলাং দৃড়া- 
দহমন্তর্ধ্যাদী বিদধাৰি করোনি ॥ ১১ 

টাকা_ততশ্চ সম হয়েতি। স ভক্তত্য়া। দৃঢ়রা 
আন্য়। তল্যান্তনোরারাধনমীহতে করোডি। ততশ্চ বে 
ষক্কপ্িতাঃ কাছা ন কামাং দেনভাবিশেহাৎ লতাতে, 
কিন্তু ময়ৈব তৱদ্দেবতানৰ্মযামিণ। বিচিতান্‌ নিঘিতান 
হি প্ড়ুটমেন : ভাদেবহানামশি বদবীনহাদুনিা- 
চেত্যর্থ:। তদের যন্তণি সন্দ। আশি দেবতা: সায়নে। 
নানৈব তনাঝোইচস্থগা। বস্হো মদারাধনমের 
তন্তংফলদাতাপি চাই তথাপি সাক্ষাশ্বণকানাক 
তেখাঞ্চ ফলবৈধনাং ভরিহ]ত-ছবদিতি । আপ্- 
মেঞ্রসাং পরিচ্চিপ্্ীনাং এয! ॥এৰপি তৎফলমন্তববং 
বিনাশি ভবতি । তদেসাছ দেখান যডশ্বীতি দেবযঞ্স্তে 
দেবান অন্ধ যাশ্ছি, নদ দ্ধ মালনাগ্তম্বং পয়মানদ্দং 
প্রাণ বস্তি ॥ ২২-২৩ 

টীকা--নগু চ সমানে প্রচালে মতি চ ফলবিশেযে 
সতি সর্কেইপি কিসিতি লেবহাগ্থরং হি স্বাদেয ন 
তজন্তি তত্রাহ _সব/ক্র'নিতি। অবাক; প্রপঞ্কাতীতং 













পূ 








অনেক গক্সের কিধি কিঞিং পুদা সঞ্চত্বের ছার! অস্বিৎজয়ে 
জানবান্‌ 'এই স্থাবর-জগ্মান্ধক জগত বাহুদেব' এইরপ সর্যাখব- 
ভাৰে আমাকে ভজন! করেন, তদ্ূপ মহাঝা অতিশহ ভুক্ত ৪ ১৯ 

পুত্র, পণ, ব্বরগাদি বিষবকামনাষ পহৃতচিৰ সেই সেই 
দেবতার আরাবনে বে যে নিযম তাহা স্বীকার করত স্বীয় 
“ূর্বাভান্ত বাদনায় বদীক্নত হইয়া ঘেৰতাৰিশেৰকে ভঙ্ছনা 
সে ॥ ২- 

বে ছে তক দেবান্তরদ্বপ। আদারই বে বে সৃকি শ্রন্ধাসহকারে 
উপানদ) ধরিতে অভিনাধী হয, অন্তর্ণামী আছি সেই সেই 
তক্তের তং দূষ্ঠিবিধতে দৃচত্রন্থা গ্রদ।ন করি ॥ ২১ 

৪৬৩ 


সেই তক দৃঢ় শ্রন্ধাদস্পত্র হইত! দেই দেবতার উপাসনা কার 
এবং আরাধিত ঘেৰত।র নিকট হটতে পরমেশর গাদায়ই *ও 
ভোগ্যদকদ প্রান্ত হয় ॥ ২২ 

কিন্ত সয়ঙ্গানদম্পর বাকিগণের সত মেৰত! শারাধনার ফস 
ৰিনস্বর। সেই ঘেবতার উপাদকসকল তাহাদের দেৰিত অনিতা 
( নাশৰীল ) ছেখগণকে লা5 রে নার আমার ভক্তগণ পরদানন্দ- 
ময় আমাকে প্রাপ্ত হথ ॥ ২৩ 

নির্যুদ্ধিগণ আমার লর্ঘবিকারশৃত্ত পরদোৎকই প্রকত্তস্বরপ 
অবগত না হইয়। চক্ষ-আছির অগোচর আমাকে মংশ্-কৃ্্-বরাৰ- 
ম্ুস্কাদি ভাবপ্রাধ মনে কছিছা থাকে ॥ ২৪ 


৩৬৮৮ 


নাহং প্রকাশঃ সবস্ত যোগঘ।য়াসলারত: ৷ 

সূচোংয়ং নাভিজ্ঞানাতি লোকে! মামভ্রমব্যয়ন্‌ ॥ ২৫ 
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চালু ন। 

ভবিষ্তাশি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন 1 ২৬ 
ইচ্ছান্েষসমুগ্খেন হন্ষমমোহেন ভারত ॥ 


আর্ধাশান্্ 


{ ভীম্বলধষ 


সর্বসুতানি সন্মোহং সর্গে যাস্টি পরম্বপ ॥.২৭ 
ঘেষাং ত্বশ্তগ্ পাপং দ্রনানাং পুণ্যকৰ্মণাম্‌ । 

তে দ্বশ্বমোহনিসুকা ভঙ্গন্থে মাং দূঢ়ত্রতাঃ ॥ ২৮ 
হরামরণণোক্ষায় মামাত) হতস্তি যে। 

ভে ব্রশ্ম তদ্‌ বিচু: কুতস্রমবযাত্থং কর্ম চাৰিলম্‌ ॥ ২৯ 





মাং ৰাক্তিং মনুযামৎসাকৃশ্মাদিভাবং প্রাপ্তমৱবুদ্ধরো 
মন্তস্তে। তত্র হেতুঃ_মম পরং ভাবং ববরূপম্‌ অজ্ঞানন্তঃ॥ 
কখস্ৃতম্! মবায়ং নিত্যং, ন বিস্ততে উত। ভাবো 
বস্মাৎ তৎ মন্ধৃভাবদ্‌, আতে! জগত্রক্ষণার্থং লীলয়াবিদ্কৃত- 
নানাবিক্তদ্ধোজ্জিতলবমৃতিং মাং পরনেশ্বরং শ্বকর্রলিস্সিত- 
চৌতিকদেহং দেবতান্তরং সমং পশ্যস্থে। হল্দমততো। নাং 
নাতীবাত্রিয়স্তে, প্রত ক্ষিপ্রফলদং দেবতা স্তরমেষ 
ভজন্ি। তে চোক্তপ্রকারেণাস্থরং ফলং প্রপ্নবন্ধী- 
তার ২৪ l 
টীকা--তেষাং দ্বাচ্যানে হেতুম।ত _নামিডি। সৰ্বস্ত 
লোকনা নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবানি, ক্রিন্তু মগ্চককা- 
নামের | যতে! যোগম।য়য়। সনারডঃ, যোগে। যুক্তির্বগীয়; 
কোংপাচিন্তাপ্রদ্ঞাবিল।স:, স এন আয়া অথটমানঘটনা। 
চাতুর্ঘাস্‌ অনয়া সর্প অতএব নংব্বরূপদ্যানে যুঢ়ঃ 
মন্যং লোকোইমবায়ঞ্চ নাং = জানানতীতি ৪ ১৫ 
টীকা--স্ব্বোত্তমং মংস্বকূপমজানম্র টতুযক্রম্‌ : তদের 
শ্বসা সর্বেবোত্তমন্মনাৃতদ্যানশক্রিযেন দ্শঘরস্েঘাদ- 
জানসেবাহ-__বেদাতমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ু- 


নানানি ভবিহ্যাণি চ ত্রিকালবর্তীনি সৃতানি স্থাবর-জক্স- - 


নানি সর্ধাপ্যহং বেদ জানামি, নাচাত্রযত্বাস্থথ তস্যাঃ 
শ্বাঞ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিন্ধং : মাং তু কোহপি 


ন বেত্তি শ্মান্রামোহিতঘ্বাং, প্রসিদ্ধ হি লোকে মায়ায়াঃ 
ব্বাত্রযাধীনৰমন্যমোহকাঞ্চেতি ॥ ২৬ 

টীকা--তদেবং মান়াবিযযন্বেন জীবানাং পরদেশ্বরা- 
ছ্রানঘূক্তদ, ডলৈ৷বাল্লানপ্ত দৃঢ়খে কাণমাহ--ইচ্ছেতি। 
ন্থজাত ইতি সর্গ:, সর্গে সুলদেহে।ংপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে 
ইচ্ছা তংপ্রতিকূলে চ দ্বেহস্তাচ্যাং সমুখ: সমৃস্কৃতো। যয 
শৃতোক সুধতু:খাদিদ্বন্থ নিনি. ৪! মোহে। পিবেকআংশত্তেন 
সৰ্ব্বাণি তৃতানি সম্মোহং হাস্থি সহমের বুষী ছাব চেতি 
পাঢ়তরমচিনিবেশং আপ্রবস্থি, সতস্তানি দড্ছানা- 
ভাবাহ্মাং ন জানস্্রীতি তাব:। কুতগ্তহ্ি কেচন দ্বাং 
ভঙঞ্জস্তো দশা ততাহ যেত নিতি । মেধা পুধযাচরণ- 
শীলানাং সর্ম্মং প্রতিবন্ধকং পাপন্‌ অন্রগতং নষ্টম, তে 
দন্বনিসিৱেন মোহেন বিনিন্ুু'কর। দূঢ়গ্রভা একান্তিনঃ 
সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৭-১৮ 

চীক।--এবঞ্চ নাং ডজ্জম্বত্রে সর্ব বিছ্ছেয়ং বিজ্ঞায় 
কৃতার্থ। ভবন্ত্ীতয(২,__ডরতি। ভৱামরণয়োর্নোক্ষায় 
নিরসনার্থং আাৰাপ্রিত্য থে প্রযতান্ব, তে তং পরং বক্ষ 
বিদ্ধ: কৃংস্বমধ্যাত্ম্চ বিছুঃ, যেন তৎ প্রাপ্রবাং তং দেহাদি- 
ব্যতিরিক্তং শুদ্ধযাস্থান্চ জানঘ্তীতার্থ, তংসাধনডূত- 
মধিলং সৱহস্তং কৰ্শ্ব চ জান্তি ॥ ১৯ 





আৰি আমার অচিন্যা প্রল্পাবিলাসরণ বোগদাযার খারা 
দমাছর ছুই! লক্ষলের সন্মুখে বাক (প্রকট ) হই না, তঙ্ছনত 
ছয়ন্দ্ধিদোকসকল শনাবিদূ'ত সর্কাবিকারশূক্ট আমাকে অবগত 
হইতে পারে নাঃ ২৫ 

ছে অর্জুন] আমি সম্যক্কপে অতীত, বৰ্তমান ও তবিন্তত 
কতপকন্দকে বিদিত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে জানেন! ॥ ২৯ 

হে শ্রজতাপন ভারত ! দেহ শ্বারণ করিলে নিখিল প্রানী 
শতুকুলে ভিলাৰ প্রতিক্লে দেনদ্মৃদৃত সীত্তোক গ-:খাছি 


ছন্ব্রনিত বিষেকংশের দ্বারা ‘গাছি হবী, আছি ছুট এইরূপ 
প্রর্নাচ্‌ অভিনিবেশ প্রাণ হবু ॥ ২৪ 

কিছ পুশাকর্দকারী যে দকল খনগণের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে 
দস্থঘোহপরিপূত্ত তাহার) কলোদর পধান কার্ধ্যকারী হইয়া 
আমাকে ভজন] করেন ॥ ২৮. 


দাছারো জর। মরণ ছউতে বিসূক হুইব/র নিদিত আমাকে 
একান্চাবে আত্রয় করত ঘয়ঈীল হন, তাচার। দেই পরম বত্ব 


আহাভারতদ, ছাতি হলা: 


সাবিভূতাদিদৈবং মাং আনি ক যে বিছঃ। 
পররাপকালেইপি চ সাং তে বিহ্যুক্রচেল: ॥ ৩৮ 


কান চৈবস্ৃতানাং হোগত্রশশত্কাপীভাহ__ 
নাধিভূণ্দেতি । অধিভূভাদিশবলানামর্থ, প্রীগবানে- 
বোত্তরাহ্যায়ে। ব্যাখ্যাস্ততি। ধিভূতেনাবিদৈবেন চ 
সহ অধ্বিন্ঞেন চ সহিত: মাং যে ভজন্তি, তে হুক্তচেতসে। 
মধ্যানক্রমনলঃ প্রয়াপকালেইপি বরণসমরেংপি মাং 


বিদর্জানপ্তি, ন তু গুদাপি ব্যাকুলীতয় দাং বিশ্মরস্তি। 


সমগ্র লাধ্যাস্মবিহিৰ ও নিখিল কৰ্মও বিদিত হঃয়া থাকেন ॥ ২৯ 
ধাছারা আবাকে অধিকৃত, অনিগৈব, অধিহজের সহিত 


শ্বীমল -গবদগাত। সষ্টম অসাম 


৩২৮৪ 


ইতি জ্রীসহাভারডে শতসাভশ্্যাং সংহিষায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীগ্বপৰূপি স্মন্ধুগসদগী তাপৰৰণি জীনদগবদ্যীতামবূপনিবংস 
্রক্ষবিষ্ঠায়াং বোগশান্রে শরীকৃষ্ণাু নলংবাদে 
ভ্ঞানবিজ্ঞানযোগে! নাম সপ্তনোহধ্যারঃ ॥ 
ইতি জীমহাভারতে একোনত্রিংশোহধ্যারঃ। 
আতে মন্তুক্তানাং ন যোগভংশশান্কেতি ভাব: ॥ ৩৯ 
কৃষ্ণতক্তৈরযৰ্বেন ত্রহ্মচ্চাননধাপ্যতে । 
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সপ্ত্রকাশিতদূ ॥ 


ইতি প্রীদন্তগবদ্রীভাাং হই জীদরগ্বামীকৃতটাকায়োং 
বিদ্রানযোগে। নাম সপ্তনোহধ্যায়। ॥ ৭ 





অবগত হন, স্মামাতে আগ4কদন ঠাহাএ! নরণকালেও আমাকে 
স্যর করিতে সমধ হইং। ধা 





ইতি নহি বেগ্বা। হণীত এতসাতমী সংহিত। হহাডারতে তীাস্তত ছু হমদতসরসটুতাপবের 
ওছপবদগীতা। উপ নিচে বরদথবিদ্কাবিষ্ষ্ক যোগশাগ্রে উঞামুন-পংহাছে জান-বিতান 
যোগ নামক দগ্রছ অধ্যা। 
হরস্থা ভাতে ভীষ্পর্জে, একে ন্রিংশ অধান মাল । 


দবাত্রিংলোহব্যায়ঃ। 
( জবভুগবদ্গীতায়ান্‌ অষ্টমোহধ্ য়: ) 
[ত্রক্ধাধ্যাম্বকশ্থ।দি ঝষয়ানধি্কতয অঙ্জুনপ্রশ্বন্তোতরদানপ্রলঙ্গেন ভগবত! শক্কযোন ততিোগন্ত শুর- 
কফমার্গয়োস্চ নিরূপণম্‌। ] 


অরুন উবাচ। 
কিং তদ্‌ অক্ষ কিমধ্যাব্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম। 
__অবিষ্কৃতক কিং প্রোক্তম(ধিদৈবং কিসুচ্যতে ॥ ১ 


আবহজ্ঞ: কথ: কোহত্র লেহেইশ্দিন, মধূসুদন। 
প্রন্নাকালে চ কথং ডেয়োহনি নিয়তাম্মভিঃ ॥ ২ 





_ ঈকা- আকা তাদি বিঃ ককৈকচেতস:। 
ইত্যুক্তং ব্ৰহ্মকৰ্থাদি স্পষ্ষ্টৰ উচাতে ॥ 
পূর্ব্বাধ্যান্থান্তে ভগ বতোপত্ধিণ্তানাং ত্ৰহ্ধাধ্যাত্বাদিস্যানাং 
পদার্থানাং তথ জিভ্নুরঞ্ছুন উবাচ_কিং তদ্রক্ষেতি 
দ্বাভ্যাম্‌। স্পষ্টোহ্থ, ॥ ১ 
টীকা--ৰিঞ্চ অধিঘন্ঞ ইতি । অত্র দেহে বে হজো। 


অম অধ্যায়। 

অথ, অধ্যাত্ম ও কণ্মাদি বিধ্যসমূহ উপলক্ষা কৰিছা 

য় কৃত গ্রশ্বের উ্তরগানপ্রলজে ভগৰান্‌ শৰৰ কতৃক 
ভক্তিৰোগ এবং শুর ও কৃষ্ণপক্ষ মার্গছরের নিপ |] 

অর্দুন বলিলেন, হে পুকহেওম ! সেই এন্ধ কি? অধ্যাত্ধ 








বর্ততে, তানিন, কোইধিযদ্লোহধিষ্ঠাত। প্রধোদক: কলদাত। 
চক ইতার্ঘট। ব্বরপং পৃষ্টবি্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি_কথ: 
কেন প্রকারে অমাবস্মিন্‌ দেহে স্থিত, যন্ঞমধিত্তিষ্ঠতী- 
অর্থঃ) যন্ঞঞ্রহণং সর্ববকম্পাসূপলক্ষণার্থমূ”। অন্তকালে চ 
নিন্ততচিত্তৈঃ পুরুষৈ: কথং কোনোপায়েন জেয়োহসি ? ২ 





কি ও অধিকৃত কাহাকে বলে আর অধিবৈয কাহার নাম? ১ 

হে দল! এই চেছে প্দিহজ্ঞ কি এবং বিরূপে এই 
শরীরে অবস্থিত আর মরণলৰবে নি€তচিত্তপপের ধার! কিল 
তুবি জাত ছ৪? ২ 


৩৬৯০ 


উ৪গবাঠুবাচ 

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং ম্মভাবোহহ|াঝ্নুচাতে। 

ভৃতভাবোষ্টবকরে। বিল কর্মসণজিত: ॥ ৩ 

অধিকৃত ক্ষরে! ভাব: পুকযশ্চাধিদৈবতম্‌ ৷ 

অধিঘম্ঞোং হমেবাত্র দেহে দেহভৃতীঘ্বর ॥ ৪ 

টীকা প্শ্থক্রমেশৈবোত্তরং অৱগবান্‌ উবাচ 
অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ম চলতীতাক্ষরং, নহ 
জ্ীবোহপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমিতি । পরমং যদক্ষর:ং জগতং 
বূলকারপং ভদ্র, “এতথ্ৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ! 
অভিব্দদ্ভি” ইতি শ্রতে:। স্বস্তৈব অক্ষণ এবাংশতয়া 
জীবরূপেশ ভবনং  ব্বভাব; স এবাঝ।নং দেহন(বিকৃতা 
ভোকুদ্ধেন বর্তমানোইধ্যাযুখকেনো6।তে ৷ উত্তর্ঘ:। 
ইভানাং জরাযুদ্জানীনাং ভাব: স্। উদ্তস্চ 
উৎকষ্টবেন'ভবনযুস্ধর; “আছো প্রাস্তান্ুতিঃ সম্যগাদিতা- 








সুপতিষ্ঠতে। আদিত্াক্চা পুতে বৃিব্টততং তত: প্রজা: ৪ 


ইত্যুরুত্রমেণ বৃদ্ধি; তৌ ডঁততাবোদুবৌ। করোতি যে) 
বিসর্গে। দেবতোদেশেন ডব্যাতাগরাপে। হও: সর্ব কণ্ণা- 
মূপলক্ষণেত্তৎ, স চ কণ্মশীবাচাঃ? ৩ 

টাকা--কিঞ্চ অধিভূঙডমিতি । ক্ষনে (বনশ্বতে ভাকো 
দেহাদিপদার্থ, ভূতং প্রাণিমাএনধিকৃতা ভবতীতাধিডূত- 
মূচাতে ৷ পুষে! বৈরাড: সুঃমওলনবাধভী, শ্বাংশডৃতি- 
সবধদেবতানামধিপতিরধিদৈবশসুচ।তে । আধিদৈবত- 
মধিষঠাতরী দেবতা, “স বৈ শরীরী প্রথম: ল বৈ পুরুষ 
উগতে। আদিকর্তা স ভৃতান ব্ক্ষাত্ে সমবর্তত ৪7 
ইতি ক্রতে:। অত্ৰাশ্মিন দেহে অন্তরধ্যামিত্বেন স্ফিতোহহ- 
মেবাধিবজ্র! হন্্তা(রষঠাত্রী দেবতা বচ্ধাদিকর্ণপ্রবর্তক- 


অঃয/শাহ্ছ 


{ ভীগ্সব্ধ 


অন্তকালে চ সামের স্মরন, মুক্তা কলেবঘুন্‌ । 

হু প্রয়াতি ন মন্াবং হাতি নাস্তাত্র সংশয়: ॥ ৫ 
বং হং বাপি শ্বরন্‌ ভাবং ত্যন্ত্যান্তে কলেবরম্‌ । 
তং তমেবৈতি কৌন্তের সদ! তন্তাবভাবিত; ॥ ৬ 


ভ্রংহলদাতা চ, কথনিতযস্াপু!ওুরমনেনৈবোক্তং অস্টম 
অস্তর্ঘামিশোহসঙ্গবাদিভিণ্ ণৈঞ্ববৈলক্ষণ্যেন দেহান্ত- 
বতিত্বপ্ত প্রসিদ্ধদ্ধাং ; তথাচ ক্রুতি: “ছা সুপর্ণা 
সযূজা সখা লমানং বক্ষ পরিষন্থজাতে । 
তরোরেক: লিমলং হ্বান্ত/লপ্রঃঞ্টোহভিচাকঙীতি ॥" 
দেহভৃভাং অথে) শ্রেষ্ঠ ইতি সগ্থোধ়ন্‌ ্বামপোবভূতদন্ত- 
ধ্যামিণং পরাধীনন্বপ্রবুত্তিনিববত্ত।থয়ব|ডিরেকাভ্যাং বোদ্ধ- 
মর্হ্লীতি সূচয়তি ॥ ৪ 

টীকা--প্রয়াণকালে চ কথং ছ্রয়োধলীত্যনেন 
পৃষ্ঠনন্তকালে ভানোপারং তংফলঞ্চ দর্শয়তি__অন্তকাল 
ইকি । মামেবোধলকণদন্তর্ণ।।মিরূপং পরমেশ্বরং ম্ময়ন্‌ 
দেহং তাক! ঘঃ প্রকধেণ অনদ্চিরাদিমার্গেন উত্রায়ণপথা 
যাতি, স মন্তাবং মগ্রূপতাং ঘাতি, অত্র সংশয়ো নাতি 
স্মরণং ভ্ঞানোপায়ে। মধ্াবাপব্রিক্ট ফলনিতার্ঘচ ॥ ৫ 

টাকা_ন কেবলং ঘাং শ্মরন, মদ্ভাবং প্রাখ্োতীতি 
নিয়ম কিং তহি--ঘ: খশিতি। যং ঘং ত1খং দেবতান্রং 
বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন দেহং ত্যাজতি, তং মের 
স্মধ্যমাণং ভাবং প্রাঙ্গোতি। অন্তকালে ভাববিশেষ- 
শরণে হেতু সদা তদ্‌ভাবভাবিত ইতি) সর্যদা তল্ত 
ভাবে। ভাবনাগুচিন্তনং তেন ভাবিতে। বানিতচিন্ত ॥ ৬ 








ভগবান কছিলেন,_-ছগতের দূল কারণ পরম অক্ষ॥ ওযায 
আজ। সেই অন্ধের অংশক্রমে জীবতপে উৎপতি স্বভাব, তাহাই 


দেহ অধিকার ক্ষরত তোকে বর্তমান অংাান্য আর জীবগণের 
উৎপত্তি ও বুদ্ধিজনক বেবোদ্ছেশে ত্রব্যতাগন্জপ বলত এবং সন্ত 
বরা বর্ণ বলিয়া কখিত হু ॥ ৩ 

ছে ঘেদিগণের প্রধান! বিনশ্বর গেতাদি পছা অধিকৃত, 
দর্ধাদণতন্দৰাৰত| পুরুষ অধিদৈব, এই শরীয়ে এবং হদরকচসলে 


অন্তৰ্াদিয়পে আমিই হ্ঞাখিকটা্তী দেব ॥ ৪ 

সবহালদরে আবৰাকেই শবরণপূর্বক শরীর পরিত্যাগ রিয়া 
ছিলি উত্য়াযণে পতিয়াদি ছার্গে গদন করেন, তিনি নিচনংশরে 
আমার পত্রষপধ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ 

ছে কৌনের! অভিমকালে হে খে ভাখ প্র ধরত জীব 
শত্বীর ত্যাগ কয়ে, লতত লেই পথার্ধে বাদিতচিত্ত লেই নেই 
থাছিত ভাবই জনছন্রে প্রান্ত হইছ। খাকে। ৬ 


মহাভারতম্, দাত্রিংবোংধ॥: | 


তশ্মাৎ সর্ধেদু কালেঘু মাননুন্মর যূধা চ। 
মব৷পিতমনোবৃদ্ধিধামেবৈঘ্স্তলংশয়: ॥ ৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন্ন চেল! নান্সগামিন] ৷ 

পরমং পুরুষং দিব্যং হ।তি পা্থ।গুচিন্তন্‌ ৫ ৮ 

কবিং পুর্নাণমনুশাসিতারমণোরনীয়াংসমহুস্থরেদ্‌ ং। 
সর্বল! ধ্যতারদচিন্তাক্ূপ দাদিত/বর্ণং তৰস: পরন্তাৎ ৪৯ 


গ্রস্গভগবসীত। স্ন অধ্যায় 


5৬১১ 


প্রশ্ণকালে মনসাচলেন 

ভক্ত) বুক্তে। যোগবলেন চৈব। 
ক্রুঝোর্মধ্যে.প্রাণমাবেশ্য সমাকু 

স তং পরং পুরুষদুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১* 
হদক্ষরং বেদবিসে। ঝদস্তি 

বিশাস্ত যন্যগ্য়ে। বীতরাগাঃ । 
বদ্দিচ্ছত্তে! ত্রহ্থচধ্য: চরস্ঠি 

তে পদং সংগ্রহেণ প্রবন্ষো ॥ ১১ 





টাকা--যন্থাৎ পূর্বববালনৈবানডকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু 
তদ বিবশস্ত স্বরপোদ্ভম: সং্ভবতি-_তশ্থাদিতি। তন্মাৎ 
সংদ! মামন্বস্থর অনুচিত, সততং স্বরণং হি চিত্তশুদ্ধিং 
বিনা ন ভবতি, অতো সর্বদা মামনরন্মর দুধ) চ যুধ্যন্থ। 
চিত্তগদ্থাৰ্থং যুদ্ধাদিকং প্ৰধশ্ধনুতিঢেতাৰ্থ, এবং মযঃপিতং 
মনঃ সন্ধন্নাত্খকং বৃদ্ধিন্চ বাবদাচ।স্বিক। তেন কয়, স 
ভ্দনায়াসেন মামেব প্রাপ্প্যাল। অসংশয়ঃ সংশয়োই্ত্র 


নাস্তি । ৭ 
টীকা--সম্ভতশ্বরণন্য : চাভা।সোহস্তরঙ্গলাহনমিতি 
দ্শরপ্রাহ--অভ্যাসযোগেতি । আত)ান; সঙাতীয়প্রতায়- 


প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়ন্েন ঘুক্েনৈক(খ্রেণ, অডএব 
নান্ছং বিবয়ং গন্তং শীল: ঘস্ত, তেন £৮৩পা দিবাং থ্রোত- 
নান্মকং পরমং পুরুষং পরনেশ্বরমনুচিন্তচন, হে পার্থ! 
ডনের ঘাতীতি ॥ ৮ 

টীকা-_পুনরপাগ্রচি্তনীয়ং পুকুনং বিশিন্ি--কবি- 
মিতি দ্বাভ্যাম্‌। কবিং দধ্যঙ্ঞ: সর্বববিগ্ানিশ্থাতারং 
পূরাণমনাদিসিদ্ধদ, অগ্ুশা(সতারং নিয়স্তারন, আগো: 


স্্াদপাদী়াংসমতি হস্ত আক্াশকালদিগ.ভ্যোহপাতি- 
স্বপ্মমতর:, লর্ববন্ত বাতাএং পোহকন, অপরিমিতমহিবকাদ- 
চিন্ত্যক্ূপং মলীবসয়োএনোবৃদ্ধেঠারগোচরদ আদিত্যবং 
স্বপরপ্রকাশান্মকে। বর্ণ; ব্বহ্ূপং যন্ত তং তন: প্রকৃতেঃ 
পরস্তাত্বর্জনানং “বেদহমেত: পুকুষং মহান্ঘাদিতাবর্ণং 
তখন: পরস্তৎ” ঈতি শর! 

চাকা_সপ্রপৰ্কপ্রকুতি: ভিহ। ঘন্তি্তি, এবডুতং 
পুফ্যম্‌ অন্তকালে ভকিযূক্েে। নিন্চাপেন বিক্ষেপরহিতেন 
মনসা ঘোহন্বশ্থরেং। হনে নৈষ্চলে। চে হুঃ ঘোগঝলেন 
সম।ক্‌ স্বধুয়ান॥র্গেণ 2. স্‌ 
ত: পরং পুকধং পরনান্ধুকূণ: দিঝাং স্টোতনাস্বকং 
প্রচপ্রাডি ॥ ১০ 

চিকা-কেবলাদতা।দযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাল- 
মস্তরঙ্গং বিধংহু: প্রতিভা, ১-০যপক্ষরছিতি । যদক্ষরং 
বেদার্থভ্ঞা বদন্তি। “এতন্য খা সক্ষএন্ত প্রশাসনে গাগি 
সৃধ্যাচণ্মসৌ বিধুতে। তি৮ হ্ুতি শ্রুতে। বীতো 
রাগো হেভ/ত্তে বীতরাগ।: যওয়ঃ প্রয?বস্তে। যদ্ধশস্তি যচ 
















গুর্বাধাননাই অগ্রিকালে "ঃণেএ হেতু হং, তত সঞ্চল 
সময়ে আছাকে প্বরণ করিতে করিতে ঘুদ্ধ কর । তুমি আমাতে 
মন ও বুদ্ধি সম্পণপুর্বক্ধ আছাকেই এ হইবে--ইছাতে কোন 
(দশা নাই ॥ ৭ 

হে পার্খা যোগী বোদবিধিয়ে চিতের স্বিরীকরপের জন্ম 
উপান্বৰিশিষ্ট হই! অন্ত বিহয়ে গদনবিরতচিত্তের ধারা 
পর্বম পুরুষ পূরুযোতদকে খনন্ততাবে চিন্তা করত 

কৃষ্ট প্রাপ্ত হন ৪ ৮ 
সর বিশলানির্ঘাতা, অনা[দিসিঞ্চ, পুরাতন, জড় ও চেতস- 
লগৃদন্ের শাসনকর্জ!, পুস্ম হইতে অতিন্বে, আকাশ, কাল; 





দিক্নকল অপেক্ষাও শত৷স্ব দৃস্মতর, (নল জীবের পোপ 
পালক, নিরতিশছ মহিদবহেতে এচন্বনীছ, বলিনচিত্ত বাক্রির 
যনোবুদ্ধর অগোচর, তুবন-ভাহ র-লদৃশ, আপনার এবং অপরের 
প্রক্কাশাস্মকন্বরশ, প্রক্ীতির উপরে বিগ্রহান, হিলি প্রপঞ্চের 
সহিত প্রকৃতিকে তেদ কমিছ। অবস্থিত, এহখিখ পুঞ্চনকে অবিদ- 
কালে তক্তিপহক্ধারে এবং ঘোগধলে লঘ/ক্‌ অমুষ্থাষা্ে জনের 
মধ্যভাগে প্রাপবানূকে স্থাপিত ফরিছা। উত্তদচলে চিনা ফরেন 
তিনি দেই জোতিৰ্শায় পরদপুরহকে প্রান্ত হর! থাকেন ॥ ৩-১০ 

বেদবেৰাসৰল ধাহাকে অক্ষর ওষ্ঠার পরপ্রশধ যলেন, 
অনুরাগ্বিহীন ঘতিসৰল হাহাতে প্রবিষ্ট হন, ঘাহাকে জানিবার 


৩৬৯২ 


সংদ্ধারাণি সংহঘা ননে। হৃদি নিক্ৰ। ৮ । 

সু যাধায়াব্বন: প্রাপনাস্থিতো যোগধারণান্‌ ৪ ১২ 
ওমিঝেকাক্ষরং ব্্ বাহন মামনুস্থইন। 

হয প্রয্াতি তক দেহং ল যাতি পরমাং পতিদ্‌ ৪ ১৩ 
অনস্তচেতাঃ সততং যে। নাং স্মরতি নিত্যল: ৷ 


মাধাশাহই 


[ তীয়পৰ্ব 


তম্যাইং হলত: পাথ নিশনুক্তলা যোগিন: ॥ ১৪ 
মামুপেত্য পুনদ্রত্ হখোলয়মশান্থ এম্‌ । 

নাহ্বন্তি হহকান; সংলিন্ধি: পরদাং গত।:॥ ১৫ 
আ.ব্রহ্মতূবনাঞ্লোকা: পুনরাবতিনোইনুন ) 
মায়ুপেতা তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিশ্যতে ॥ ১৬ 








আতৃমিস্ছত্তে। গুরুকুলে ব্রন্ষচর্যাং চরত্বি, তত্তে তুভাং 
পদং পছ্তে। গম্যতে ইতি পদং প্রাপাং সংগ্রহেশ 
সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে অংপ্রাপাপায়ং কথগ়িহামীতার্থঃ ॥ ১১ 

টীকা -- প্রতিজ্ঞাঙঘুপায়: সাঙ্গমাহ _: সর্বেতি 
দ্বাভাম্‌। সর্ববাণীশ্রিয়ঙারালণি সংঘছ। প্রত্যাহ্ততা চক্ষু 
রাদিভিরবাহাবিষষগ্রহছণমকুববগ্িতাবং নলষ্চ হৃদি নিরুধা 
বাহাবিষয়ন্মরণমপাকুবর্বঘিতার্থ; | হৃদি ক্রবোষতো 
প্রাণমাধায় হোগস্ত ধাওণাং স্থৈযামান্বিত: আশ্রিতবান্‌ 
সন ॥ ১২ 

টীকা-_ওমিভি। হসিত্যেকং যদক্ষরং তদের ্রক্ষ- 
বাচকদ্ছ|দ বা, প্রতিসাদিবদ একষপ্রতীক হাদ্। এক্ষ, তদণাহ- 
রগ চচারচুন, তত্বাচাঞ্চ সামপ্রএঃএ্েবা দে? ভজন যঃ 
প্রকর্ষেণ বাতি অচ্চিরাদিম।চর্গ, স পরমাং শ্রেষ্ট: নদ- 
গতিং বাতি প্রাপ্রোতি ৪ ১৬ 

টীকা-_এবং চাস্কু কালে ধায়: মংপ্রাপ্থিনিত।ভযাল- 
বশত এব ভবতি, নানাসো!$ পৃথেক্রনেবামুস্থারয়তি_ 
অনশ্যেতি। নাস্তা শুন চেতে হন্ত তথাচৃত; সন যো 
মাং সত্ধতং নিরদ্বর: [ন৭২]শ: প্রতিছিনং স্মরতি, তম 
নিত্যযুক্তন্ক সদাহিতস্কাহং স্ুধেন 
নাঙ্স্কেতি ॥ ১৪ 


ঈীকা-_যপে)বং ৰং স্থলভোহসি, ততঃ কিদত 
আহ-_মামিতি। উঞ্চলক্ষণা মহাত্মানো মদ্তক্তা মাং 
প্রাপ্য পুন খোলয়ননিঙ/ক্চ জন্ম ন প্রাদ বস্তি, বতত্তে 
পরমাং সমাক্‌ সিদ্ধিং মোকষেব প্রাপ্তা: পুনর্জন্থনো 
ছুধোনাক্ষালয়, স্থান: ডে নামূপেত। ন প্র বস্তীতি বা ॥১৫ 

টীকা এতদের সঞ্চেথপি লোকেবু, পুনরারৃত্তিং 
দর্শনে নি্ধায়তি_স। প্রহ্থহঠনাদিতি ৷ প্রদ্থাণো ভুবনং 
বাসন্থানং ত্রঙ্ছালাকস্তমতরযাপা সব্বে লোকা: পুনরা- 
বরডনন্টলাঃ ত্দ্ষলোকস্তাপি বিনানিয়াৎ। ততপ্রাপ্তানা- 
মন্থৎপপ্জজানানামবন্তস্তাবি পুন । যে এবং ক্রমমুক্তি- 
ফলাতিকপাসনাতি; ত্রক্ধালোক: প্রাস্থান্তেযাষেব তয্রোৎ- 
পরল্জানানাং এঞ্চণ) সহ সে।ক্ষে। নান্টেহাস। তথাচ 
“ত্র্ষণা সহ তে সর্বের সম্প্রপ্তে প্রতিসঞ্চরে । পরসান্তে 
কৃতাস্থান: প্রবিশন্তি পরং পদন8 পরমাান্তে ব্রহ্মণ: 
প্রমানুবোধান্তে কৃতারানে। অ্রক্ষত!বাপাছিতমনোবৃতয:, 
কৰ্ণ্দ্ধারেপ যেযাং প্রক্মণে(কপ্রাপ্িস্তেযাং ন মোক্ষ ইতি 








আঅভিনাৰী হইয়া অক্ষচারী ওরুকুলে পাল করত নৈতিক বচ্ষচধ্য 
অতাচরণ ঘরেন। আবি তোমাকে সেই বাছিভতষ প্রাপ্তব্য 
সংক্ষেপে বনিতেছি। ১১ 

বিনি ইন্দিতত্বারসকল লংবত শর্থাৎ চপ আছি হছে নিরোষ- 
পূর্বক অনুগনৰৰে। প্ৰাপকে স্বালনানন্তর হোগধারণা শর 
আশিত হইয়া '$' এই একাক্ষর বন্ধ শপ করিতে করিতে শরীর 
পরিত্যাগপূর্বাক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি যোক্ষলা6 করবা 
খাৰেন ॥ ১২-১৩ 


লভ্যোধ্‌ন্মি পরিনিষ্ঠিতিঃ। গাসুপেতা বর্তমানানান্ত পুনর্জন্ম 
নাস্তোবেতি ॥ ১৬ 
ছে পা! নিনি অ 1 পরিভ্যাগপূর্বক সদগতচিত্ত হয়া 





প্রভা অবিরত আমাকে শরণ করেন, সেই সহাহিত হোসী 
আমাকে হুখে লাড করিত খাকেন ) ১৪ 
আমাকে লাভ করিব পরদপদ প্রা উদারচিত্ত দহ্বাপুরন্গণ 
পুরন্বায্ আর দুঃখের আশার অনিত্য ছক্প পরিগ্রধ কয়েন না ॥ ১৫ 
হে অর্ভুন! জীবগণ ব্রচ্ধলাক পথ্য সমণ্ড লোকে গদন 
করত পুন্যাক্ষদে দর্ালোকে পুনগযগত হা, কিছু আমাকে ঘাহারা 
প্রান্ত হন, ঠাথ।ছের আর পুন্য ত লা ১৬ 


মহাভারত, দা কিলে?। 





সহত্ৰদূগপ্যাম্বমনৰ্চদ্‌ ত্রহ্ষণো বির: 

রাত্রিং বুগসহস্থান্তাং তেইচহে।রাত্রবিদেো দনা: ॥ ১৭ 
অব্যক্তাদ্‌ বায়: সর্বা: প্রভবন্তাহর(গমে । 
রাহ্যাগদে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাস্বাক্তসংদ্ঞকে ॥ ১৮ 
তৃতপ্রাসট স এবায়ং ভূর! তৃষা প্রলীয়তে। 


হ্রদ হগবসগীতা। ষ্ঠ ছধ্যায়ে 


রাহাপদেইবশঃ পার্থ প্রাভবাহাহহাগষে ॥ ১৯ 
পরস্তস্থান্, ভাবোইল্োইবকোহবাজাদ্‌ সনাতন: 
যঃ ল সৰ্বঘূ চূতেষ, নশ্ুংস্ত ন বিনপ্যতি ॥ ২৭ 
অবাক্তোইক্ষর ইতু/কস্তনাত: পরমাং পতিম্‌। 

বং প্রাপা ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 





টাকা--নমু চ “তপন্ধিনো দাননীল। বীতরাগান্থিতি- 
ক্ষব:। অৈলোকাস্যোপরি স্থানং লভস্থে শোকবজ্জিতম্‌ ॥” 
ইত্যাদিপুরাপবাকোস্ৈলো কাল৷ সকাশাশ্মহর্লোকাদীনা- 
সুংকৃষ্টন্বং পম্যতে । বিনানিয়ে চ সৰ্বেষাসবিশিষ্টে কথদলৌ 
বিশেষ; স্যাদিত্যাশস্ক/ বতুক্রকালাবন্থায়িঙ্ছনিনিত্তোইসৌ। 
বিশেষ ইড্যাশয়েন ম্বমালেন শতবধাযূবো ব্রচ্ণোইইল্ক- 
হলি তৈলোকালোংপত্তিনিশি নিশি চ প্রলয়ে। ভবতীতি 
দর্শরিষান্‌ ত্রন্ধাণোইহোরাজয়ো: প্রনাণমাহ-__লহশ্রেতি। 
সহত্রং বুগানি পর্ধান্তোইবসানং ঘস। তদ্ত্রক্ষণো যদহস্তদ্‌ 
থে বিছঃ। মুগসন্রগ/্থ। হস] স্থাং রাহি ঘে।গবালেন 
বিছুত্ত এব সৰ্গ জনা অতোরাত্রবি?0, যেষাক্স কেবলং 
চত্্রাদিতাগত্যৈব জান:, তে হপাচ্চোরাতবিদো ন তবস্থি, 
সলদলিত্বাং। যুগশব্দেনোয় চত্যগনভিপ্রেতন্। “চতু- 
ধূ্গসহতঅন্ত ব্রহ্মণে! দিনসুগাতে- উঠি বিষ্ণুপুরাণেক্েঃ। 
ক্ষণ ইতি চ মহাণোকাঢ্বাদিনাদপু;পলক্ষণার্থন্‌ । 
তত্রায়ং কালগণনাপ্রকার:--মনুব।ণাং যন্ধর্ং তদ্দেবানাম- 
হোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাতৈ; পক্ষনাদাদিকশনয়া দ্বাদশ- 
ভি্ার্ধনহশ্ৰৈশ্চতুঘুগং ভবতি। চতুযু'পল্হত্ত অৰহ্ষণে৷ 
দিনম্, তাবৎ পরিমাণৈব রাতিস্তাদশৈশ্চাহোৱাতৈ: পক্ষ 
মালাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণ: পহ্মাযুরিতি ॥ ১৭ 

টাকা--তত: কিমত আহ__অবাক্তাদিতি। কাৰ্ধয- 
স্বাবাক্তপ্ূপং কারণাস্বকং তণ্মাদব্যক্রাৎ কারপন্জরপাং 


ব্য্যন্ডে ইতি ব্যক্তযশ্চরাচরালি, ভূতানি প্রাদুর্ভবস্তি ; 
কদ।? বআহৱাপমে অরক্ষণে৷ দিবসন্কোপক্রসদে, তথা 
রাত্রেরাগবে বহ্মশচনে ৬শ্মিয়েহাব্যক্লসংদকে কারণরপে 
প্রলয়: বাস্ি। যন্ব। তেংহে'বাড্রহিদ ইত্যেতগ্র বিধীয়তে 
কিন্তু তে প্রসিক্ধা সহোরায়বিনো জনা অস্থণো যদহ বিছ 
স্তন্তাহ্ন আগচুন অন।ক্রাক/ক₹৮: প্রচবস্তি। যাঞ্চ রাতরিং 
বিতৃস্তঞ্ত। রাত্রেরাগমে প্রলীফস্থে চতি এয়োরব ॥ ১৮ 

টীকা- তত্র চ কৃতনাশাকহাভাাগমশক্কাং বারয়ন্‌ 
বৈরাগ্যার্থং শৃটিপ্রলচ়পা4।তক!বিচ্ছল: দর্শয়তি-ভূত- 
গ্রান ্টতি। তৃতানা: চরচেবপ্রাণিনাং এ্রামঃ সৰহ: 
য: প্রাগাসীং, স. এবাধনহরাপনে দহ) রাতরেরোগমে 
প্রলীয়তে ; প্রলীচ প্রলীয় পুনরপা্ধাগলেইবশত কর্শ্মা- 
দিপরভগ্: সন প্রতবতি নাগা ঠ যর: 

টীকা--লোকানামনি৩)ংং প্রপপন পরনেশ্বরন্বর্ূপন্ত 
নিভ্যকং প্রপক্ষয়তি_পর ইতি ৭75)121 ভম্বাচ্চরাচর- 
কারণচ্তাঙ্ব)ক্রাং পবস্তস্থাপি কাবণহৃতে! যোহক্ষস্ত- 
দ্বিলক্ষপোধবাক্তশ্চসুবগ্(116' : সনাতনোহনাদি:, 
স ডু স্ব্দেষযু কাধ্যকাববলক্ষণেধু ছাতেছু স্পিন 
বিনশ্যুতি ॥ ২- 

ঈকা_ অবিনাশ প্রনাণং চর্শরন্াহ_ অব্যক্ত ইতি । 
যো ভাবোহবাক্োহতী স্থিয়, অক্ষত: প্রবেশনাশশৃক্ত ইতি 
তথা *মক্ষরাৎ সন্ভংতীহ বিশ্বম্” ইত্যাদি ক্রুতিহক্ষর 












পবন পথন্ধ ব্ধার যে দিবল এবং সহতযুগ অবদি রাত্রি 


-ধাহারা! অবগত আছেন, ছারা বা বেরা ॥ ১৭ 


[বন্যার একফিনের (১২ ঘণ্টা ) শরিমাণ দানবীর এক্লহল 
1] 
দার দিষলাগমে ফষারণা ত্বক যাদ্জাতক হতে লম্ত তৃত 
রাত হয এবং রাবি উপস্থিত হইলে সেট সবাক নামক 
মায়া্তত্বেই পরলীন হই ঘা ॥ ১৮ 
ছেপার্খ! দেই কৃতরচ্ছ পুন:পুন: দন্ত হইথা রাত্রি আসিলে 


বিদীন হয, পুনর্জার লাগছে কালি পরত হই! লঙাত হই 
খাকে ৪ ১৯ 

কিন্ত পূর্নকখিত চরাচর কারদছৃত অবাক চক্্রঘি ইন্দিরের 
অগোচয; প্রাচীন নিত)সিদ্ধ হে সা অক্ষরনাদক. পরম 
তিনি লদুষঙ্থ ভূত নষ্ট হুটলেও বিন হন ৭1) ৰে অব্যক্ত 
অতীজত অক্ষ বলিছা কশিত হটয়াছে তাাকে সর্ব্যেধ্্। গতি 
বলেন। দাহ) প্রাপ তর] পংলাবে আর নিবতিত্ত হয না, তাহা 
আমার শবমন্বডণ ৫ ২০-২১ 


৩৬৯৩ 


পুরুষ: স পর: পার্থ 5ক্কা। লাক ॥ 
হঙ্সান্তন্তানি ভূতানি যেন সমিদং তত্‌ ৪ ২২ 
যত্ৰ কালে ববনারতিমারতিং চৈব যোগিন: ॥ 
প্রযাড! যান্তি তং কাল বক্ষ্যামি চরতর্মড ॥ ২৩ 





আহাৰা 


| ভীমপর্কৰ 


অন্রির্জেতিরহঃ শুক্ল: হালা উত্তরায়ণম্‌ । 

তত্র প্রধাতা গচ্ছন্তি ত্রক্ষ তক্ষবিদে! জনা: ॥ ২৪ 
ধূমো রাড্রিস্তধা কৃষ্ণ: ঘণ্মাস। দক্ষিপায়নম্‌। 

তত্র চাস্্রমল: জ্যোতিযোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ 





ইতযুক্ত:। তং পরদাং গতি: গম]ং পুকষার্ঘমান্ত:_ 
স্পুরুষা পরং কিঞ্চিৎ সা কার্ঠা সা পরা পতিং, ইত্যাদি- 
ক্রুতযঃ। পরমগতিহমেবাহ-ষং শ্রাপা ন পুননিবর্তত্ত 
ইতি ভন্ড মমৈব বামন্বরূপম্‌। মেহ্যপচারে হী, 
রাহোঃ শির ষ্টতিবং। অতোঃচযমর পরমা গতিরিতার্থ: 
॥২১ 

টীকা--ভংগ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরস্বস্গোপায় তা ক্রমেবে- 
ত্যাহ__পুরুষ ঈতি। স চাহ: পর: পুকষোহইনন্যয়। ন 
বিগ্ততেইক্সঃ শরণন্ধেন যন্যান্ডয়া এক!দ্বরতক্রৈ'ব লতো। 
নাস্কথা, পরন্বমেবাহ যন্য পাংণড়তম্তান্ুনদো ভুতানি 
স্থিততানি, যেন ৮ কারণড়ঙেন সর্দিনিদ জগত ভাতং 
বাপ্তম্‌ও ১২ 

টাকা--তদেবং পরচুনশ্বরোপাসক।স্তংপদ: প্রাণ) ন 
নিবর্ধস্তে। অন্তে ঝবর্তুত্তে ৯ £)৫, ৩৬ কেন মার্গেন গতা 
নাধর্ভস্তে ? কেন ৭। গৃাল্চাবহণ্ব উত্তাপেক্ষায়ামাহ__ 
যত্রেতি। বত্র বশ্ছিন্‌ কালে প্রযাত। যোগিনোহনারত্তিং 
ঘাস্তি ধশ্মিংশ্চ কালে প্রথাতা আগওং যাাস্ত তং কালং 
বক্ষযামীত্যন্বয়। অত্র চ 'রশ্মানুদারা 'মতশ্চায়নেহলি 
দক্ষিণ’ ইতি স্ুচিতন্তায়েনোতরায়পাদি কালবিশেষশ্থরণস্ত 
বিবক্ষিতত্বাং কালশব্দেন কালাতিমানিনীভিরতিবাহি- 
বীভিদে বাতি: প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষাতে । অভোইয়- 
সর্থ; হল্সিন্‌ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রধাত। 
যোগিন উপালকা: কাঁ্মপশ্চ হথাক্রমমনারৃতিমারৃতিকণ 


হেপার্থ। ভৃতসকল ধাছার যহো অবস্থান করিতেছে, যিনি 
এই চরাচের নিছিল জগৎ সমগাচ্ছছ করত বিরানঘান, সেই 
দর্ষোদ্ধদ পুরুষ আমি। ভক্ত অনক্সতক্কির দ্বারা আমাকে 
শ্রিষতমরূপে প্রাপ্ত হয ॥ ২২ 


হে ওরভজে&) বে কালে প্রনাণকারী যোগিগণ অনাবৃত 
আবৃতি প্রাপ্ত ছন, তোমাকে সেই কালের কৰ। বলিব ৪ ২৩ 


বোগিগণ দেহত্যাগান্ধে আহি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত 








| বান্তি, তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্স, কথযিস্তা- 


দীতি। অগ্নিজ্যোতি যো; কালভিদানিষ্থাভাবেইপি ডুল্তুলা- 
মহরাদিশব্দোক্তান।ং কালাভিমানিত্বাৎ, তংলাহতর্যযাদা- 
স্রবননিত্যাদিবং কালশব্দোনোপলক্ষপৃমবিরুদ্ধম্‌ ॥ ২৩ 

টাকা-- তত্রানাবত্তিনার্গসাত -- অগ্নিরিতি। জন্সি- 
ক্র্যোতিশকাভাং “তেচচ্চিযমডিসন্তবদ্তি” রাত আতাক্তা- 
দ্িৱভিঘানিনী দেবতে!পলল্সযাতে, মহুরিতি দিবসাভি- 
মালিনী, শুক ঈতি শুরুপক্গাতিম।নিলী, উত্তরাঘণরূপাঃ 
হগ্সালা ঈহ্ান্ডবাহণাডিমালিনী, এডচ্চান্টালামপি আতু)- 
ক্কানাং সংবংলরদেবলোকাদিদে বত।নংসুপলক্ষণার্থম্‌ । এব- 
সুতে ঘো ঘার্গস্থত্র প্রয়াত! গতা ভগবছপাসকা জন! 
বর্ষ প্রা বহি, যতন্তে তৎ্ধবিদয। তথাচ আরতি) 
ডেইভিিলমতিসন্ভবস্থি হভিচিযাতহরছ আপূর্যামাপপক্ষদ।- 
পৃথামাণপক্ষাদ্‌ ঝান্‌ বগদাগ্৪চডাগিতা এতি মানেতে৷। 
দেবলোকমিতি। নহি সপ্বোদুক্তিচাদাং সমাগ দর্শন- 
নিষ্ঠানাং গতিৰ কচিদস্থ “॥ তথ্য প্ৰাণ৷ উৎক্রামজি” 
ইতি হ্রুতে: ॥২৪ 

চীক!--আবৃক্বিমার্গনাহ_ূঘ ইতি । ধূমাভিমানিনী 
দেবতা রাত্মাদিশনৈশ্চ পৃর্ঘবদেব রাত্রিকৃফপপক্ষদক্ষিণায়ন- 
স্পহগ্রালাভিমা িগ্ত্তিত্রে। দেবডা উপলক্ষান্তে, এডাভি- 
ধেবতাভিরুপলক্ষিডে। যে! মার্সব্তত্র প্রয়াত: বন্থযোগী 
চাশ্রদসং জ্বোডিত্তগুপলক্ষিত: দ্র্গলোকং প্রাপ্য তত্েষ্টা 
পূর্বকর্ণ্চলং তুক্ত। পুনরাবর্ততে । অস্রাপি শ্রুতি: 


হল, পর দিবলাতিষানিনী মেহতা, শুরূপক্ষাতিদানিনী দেবতা, 


উদতনাহণ, বন্যাস-অভিমানিনী দেবতা, লংবৎসর অভিদানিনী 
যেবতা-_এই সার্গে গমনকা রী বহ্ষজগণ বহ্ধকে পা হন ৪ ২৪ 

দুঘাভিমানিনী দেবতা, রাত্রতিদানিনী দেষতা, উফপক্ষাঁ 
ভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণা», হশ্ালছতিমানিনী দেব! সেই 
মার্গে মৃত হোগী চঙ্ষোপলক্ষিত স্বৰ্গলোক প্রান্ত ছইদা পুলাক্ষতে 
ফিরি! আসেন ॥ ২৫ 


মছাভারতন্‌, খাহিশো হলে: ] 


শুর-কৃষ্ণে পতী গেতে গত: শাশ্বতে মতে । 
একদা! ঘাত্যনাবৃত্তিমন্তয়াবর্তডে পুন: ॥ ১৬ 
নৈতে স্থতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুগুতি কশ্চন । 
তন্মাৎং সর্থেধু কালেঘু যোগধুক্তো ভবা ন ॥ ২৭ 
বেদেছু ঘন্তেযু তপ্যস চৈব 

দানেযু ঘং পুলাফলং প্রদিষ্টম্‌ । 
অত্যেতি তৎ সসিদং বিদিত্বা 

বোট পর: স্থানবুপৈতি চাগ্যস্‌॥ ১৮ 


উন হখাল্গট ত। অন ছব্যায় 


০ 


উত্তি ভীমহাভারতে শতলাহ্ত্রাং সংচিতায়াং বৈল্াসিক্যাং 
তীন্মপর্বনি উন্ভগবদৃষ্টিতাপণি প্ীদদ্ুগবদ্র্ীতানুপনিধৎ 
্র্মবিদ্তায়াং যোগশায্রে দীকৃার্ণুনল বাদে 
অক্ষরত্রক্মযোগে। নামাষ্টমোহধ্যায় ॥ 
উ্মহাভারতে ভীন্মপর্যণি হু দ্বাতিংশোইব্যার ॥ 





“ততে ধূমদভিল্তবস্কি, ধূমাদ্‌ রিং রাত্রেরপক্ষী়নাপপক্ষ- 
মপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্‌ যগ্াসান্‌ দক্ষিপাদিভা এতি 
মালেভ্য: পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চচ্ছ্ং তে চহ: প্রাপা 
অং ভবন্তি ইত্যাদি । ৩বং নিরুর্বিকপ্্সহিতোপাসনয়া 
ক্রমসুজিত কাঘ।কর্্ভিশ্ দর্গডোগানপ্বরনাবুত্বি:, নিষিজ্ধ- 
কর্মতিত্ নরকভোগানগ্রমাওতি। ক্ুহকন্মগান্ত জস্ুনাম্‌ 
আত্রৈব পুনঃ পুনষ্রচ্ছেতি ডষ্টব।ন ॥ ১৫ 

টীকা--উক্তে নাগ।বুপল তরতি - শুক্লেতি । শুক" 
চ্চিরাদিগতি: প্র কাশ নয় ২, কঝ। দা দিখতি মো দয়া, 
এতে গতী মাগো স্ঞানকর্থ।ধিকারিণে। জগত; শাশ্বতে 
অনাদী সন্মতে সংদারস্যানাদিহাং, তয়োরেকচ। শুরুয়। 
অআনাবৃত্তিং সোক্ষং ঘাতি, অন্তয়৷ কুক! তু 
পুনরাযর্বাতে ॥ ২৬ 

টাকা_ মার্গগানফলং দশ্য়ন্‌ 'ভক্তিযোগমুপসংহরতি 
- নৈতে ইতি। এতে সতী মাগো, হে পার্থ! দোক্ষ- 


সংসারপ্রাপকৌ জানন্‌ কম্চিদপি যোগী ন মুস্থাতি, নুখবৃদ্ধ্া 
স্বর্গাদিফলং ন লাসয়তে, কিন্ত পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব 
তবভীত্ার্থ:। স্পষ্টসন্তুৎ ॥ ১৭ 
টীক।--অধ্যায়ার্থমই প্রশ্নাথন্ণয়: স্ষলমুপসংহরতি__ 

বেদেৰিতি। ‘বেদেন্‌ অধ্যায়ন!নিডিঃ, ধছ্ছেযু অন্ুষ্ঠালা- 
দিভিদ তপন কায়শোহণানিডি, দানেদু সংপাজেইপনা- 
দিত ঘং পুপাফলনপদে পাস্ছেধু তং সর্ববহতোতি, 
ততোইপি শ্ৰেট: ঘোগৈশ্বযা। প্রা্জোতি। কিং কৃষ ৷ 
উদমষ্টপ্রশ্বারধনির্ণচেনোক্ত ধা বিদিশা, ততশ্চ হোসি 
জ্ঞানী ইহ) পরমুংকৃল শু: জগক লড় ত: স্থানং বিষে: 
পরং পদং প্রাযপ্রতি ॥ ১৮ 

অষ্টম্তইবিশিইটসম্প্টাধানিণ য়ৈঃ । 

অক্লিটৎষধা প্রাণ স্পটিতানবস্ধ ন।॥ 
ইতি ্রীপ্ীমদ্ভগবদ্ঠীতা ত্র | মিফৃত-টাকায়াম্‌ 

অষ্টমোহধ্যায়ঃ । 
















অগতের তক কুচ দ্েখখান ও পিবোন এই দুইটি দার্গ নিত) । 
একটি॥ খারা অনাৰৃত্ধি আর অপরটির দার পুনর্ববার প্রতযাধর্ষন 
হয ॥ ২৯ 

হেপার্খ। এই দুইটি অবগত হইছা কোন যোগী 
বিঘোছিত ছন না, ওক্ছপ্ত ছে অর্ছুন! তুমি অথন্ষণ বোগদূক্ 


হও ॥ ২৭ 





বেখ ললে, বজ্ঞনদুহে, নিখিল ওপকাদ ও দূ মানে যে 
পুৰাকল উপদিৱ হইয়াছে, এই অভিরাদির গতির কথা অবগত 
হইত হননি বোগিগণ লেই সমুদয় অতিক্রম বয় থাকেন 
আছ জগতের যূলতৃত স্বান বিষ্ণুর পঞ্চম পদ প্রাণ ছন ॥ ২৮ 


t অদর্মবিযংধ্যাসপ্রৰীত শত্তদাহভ্ৰীলংচ্ত! হাতাতে তীত্বণদান্ধা্তি গীঘংভগবদ্ৰীতাপৰে ছ্রদদ্শুগধহ্গ/ত! উপনিহষে 
ববিপ্াহুক প্রিকফা্জুনলংঘ!ছে অক্ষররন্ধযোগনামক আমে অধ্যাছের অহুবাদ দঘাপ্ত। 
মহাভারতে তীন্মপর্কে ত্রিশ অহ] লদাপ্ত। 


8৯৪ 


রয়ন্তিংলোহথ্যায়ঃ| 


( ইমন্তগবদ্সীতায়াং নবমোহত্যা: ) 
(জনক বিজ্ঞানস্ত, জন্দদৃদ্ভবস্ত, দৈবান্্রসম্পৃত্তিমতাম্‌, সকাম-নিষ্কামোভগবিধোপাসনযা ভগবদওজেহিযুশ্চ বর্ণনম্‌ ।) 


ভ্ীভগবাহ্থবাচ ৷ 
ইদং তু তে গুহৃতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুয়বে। 
স্রানং বিজ্ঞানলছিতং হজ ড্যাব! মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১ 
রাজ্বি্া রাজগুহং পবিত্রমিদসূত্তদম্‌। 
প্রতাক্ষাযগমং বর্মাং স্বস্্থং করু মব্যয়দ্‌ ॥ ৯ 


অন্ৰদ্মধানা: পুরুব। ধর্মস্থাস্স পরস্তুপ । 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে সবতযসংসারবস্ধ নি॥ ও 
ময়া তত্তমিদং সৰ্বং জগদধ্যকমূর্তিনা। 
ষংস্থানি সর্বভৃতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ ৪ 





উকা--পরেশঃ প্রাপাতে শ্দ্ধতকে/তি স্থিতমষ্টমে। 
লবমে তু তদৈম্বর্খামত্যাম্চর্ প্রপঞ্চাতে ৪ 

এবং তাবৎ সণ্ডমাষ্টনয়ো; স্বকীয়: পারমেশ্বরর তবং 
তক্তোৰ স্বলভং, নাস্কথেতু ক্ৰ মিদানীনচিন্বাং হব কীয়নৈশ্বধ্যং 
ভক্েষ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চরিষ্যন সর ডগবাধ্বাচ_ 
ইদক্থিতি। বিশেষেণ ন্দায়তে সানেনেতি বিজ্ঞানসুপ।লনং 
তৎসহিতং জ্ানমীশ্বরবিষয়কমিদ $ তেইনস্য়সে পুন: 
পুনঃ দ্বমাহাত্্যমেবোপদিশতীতোসং পরমকাকণিকে ময়ি 





দোষদৃপ্টিরচিতায তে বক্ষামি ।  ডৃশঞ্দে 
বৈশিষ্ট । তাদবাত_ থুঠা'তননিত্যাদিন।। গুহা 


ধর্ম্মজ্জানং ততো লেহানদ্রিতিরিক্তযয়ঙ্গান: গুহাতরহ 
ততোহপি পরমায়ঞ্ঞালমতিরঠ দত ॥12- নতম: যড আ্সাতা- 
শুভাৎ সংসাৱবন্ধাযগ্রা্মাসে সা এ৫ মুকো ভবিষ্থসি । ১ 

টাকা--কিঞ্চ রাজবিছেতি ৷ উদং ভ্ঞানং রাজবিষ্থা 
বিভ্ভানাং রাজা, রাজ গুহা গুহানাঞ্চ রাছা বিস্তান্থ 
গোপোনু, চাতিরহস্তং শ্রেষ্ট নিতাথ: | রাজদ্্াদিসাহুপ- 
সর্জনন্তাপি পরদন্। রাচ্াং বিদ্যা, রা্যাং গুস্থমিতি 


[ জান, বিজ্ঞান, অগতেও উৎপতি, দৈব-আহর দম্পত্তি-ঘূর, 
লকাদ-নি্ধাদ-__খিষিণ উপালন। ও ভগন্ঘৃভক্কির বঙজিমবর্ণন । ] 
হজগন্ান্‌ নিলেন, বর্সজান, পুহতর বেচাদি বাতিরিক্ত 
শাদ্ধুজান, তাহ হতেও আতিগুছতম এই পরমাস্বজ্ান 
উপালনার লহিত পরম কাছণিক আঘাতে গেদুরিশৃকত তোমাকে 
ধলিধ, ঘাছা অবগত হয়৷ লংসায-বন্বন হতে শিদৃক্ত চইদে ॥ ১ 
এই জান বিার রাজ, আত উৎক&, কমতি গোপনীক, পরঘ 
পৰিত, দৃক্েল বর্াহুলড, দুপে অস্ঠান করেতে পারা ছা ও 


গন প্রত্যক্ষ: স্পষ্টোহবগমে! বোধে। ঘন্ত তং প্রত্যক্ষাব- 
গমং দৃষ্টকলম্‌ টত্র্থ, ধশ্াং ধর্মাদনপেডং বেদোক্তদর্কা- 
ধর্ম্মফলত্বাং, কর্তুঞ্চ' স্বস্থ: স্থগেন ক্ঠুং শক্যামিভ্ার্থ, 
অবাক্ষাক্ষ্ফলঙাং ॥ ২ 

টীকা- নদ্বেববপাতিগকর কো নান সংলারিপ: 
স্সান্তহাহ-শ্রদপানা উতি। অঙ্ক ভক্রিলহিতক্ঞীন- 
লক্ষণন্থয ছার্চেতি কণ্থণি ধগা। ইন: ধর্মনঞ্রদ্দঘানাঃ 
স্যাস্থিকোনাশ্বীকূর্বহ্থ উপায়াগরৈ: নহশ্াপ্য়ে অপি 
বানপ্রাপ্য সৃহাঘুকে সংসারবগ্ানি সিমিনে নিবর্ধস্তে 
মৃচ়ুব্যাপ্তে সআরলাগে পরিলনম্বা চা; ॥ ৩ 

টীক।-_ভাদেবং বকুবাককয। প্রস্ততস্থ জলন্ত স্বত্যা 
শ্রোতারমভিমুখীকৃতা তদের দানং কপয়তি নয়েতি_ 
দান্যাম। অবাক্তা অতীচ্ছিয়া দ্বরূপং যন্ত 
তাদৃশেন সয়। কারণহৃতেন সর্বামিদং জগৎ তত্তং ব্যাপ্তং 
“তৎ সৃষ্ট । তদেবাহুপ্রাবিশং" ঈাদি শ্রুডেঃ। অতএব 
কারণহ্ৃতে ময়ি ভিটতীতি মৎস্থানি সর্ব্াণি ভূতানি 
চরাচরাণি এবদপি দটাদিয্‌ কার্যে।দূ মৃত্তিকেব তেধু, 
ভূতেষু নাহমবন্থিত মাকাশবদসঙ্গববাং ॥ ৪ 
বায, আন্ন্করছিত ও অক্ষ ॥ ২ 

ছে পরস্থপ | এই দর্শে শধন্ধানিনি পুরধসকল আমাকে 
প্রাপ্ত ন হটৈ। নৃত্যুাক্চর লংসাঃপণে পুনঃ পুনঃ পরিজন. 
করিব! খাকে ॥ ৩ 

কতীস্রাশ্বরণ কারপভৃত আছি এই স্বাধরছগদাত্বক জগত 
আছে করিয়া আছি । সঞ্চল ভূত আমাতে অবান্থত, আমি 
বাস্থঙ্ষে প্রাণিদ্মুতে ছশ্রিতি এই ॥ ৫ 








মহাভারতন, তয়গিংশোতপচছত | 


ন চ মংস্ছানি ভূতানি পশ্য নে যোগনৈশ্বরন । 
স্কৃতুহ স্তন্থে। সমস্ত কততানন; ৪ ৫ 
হখাকাশন্থিতে) নিত): বায়ু: সত্রপে। মহান্‌। 
তথা সর্ধাণি ভৃতানি সংস্থানীতু।পনাৱয় 1 ৬ 
সর্বহৃতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ঘাটি মনিকা ॥ 
কক্ষয়ে পুনস্তানি কতাদো বিল্ুজাসাহম্‌॥ ৭ 


শির হগবদ্গীতা নবম অধ্যায় 


প্রকৃতি: দ্বানব্টহ। বিশ্রজানি পুন: পুল । 
ইতগ্রামমিমং কুংসমবশং প্রকতেনিশাং ॥ ৮ 

ন চ মাং তানি কর্কাণি নিবধনস্তি ধনঞ্জলু। 
উদাপীনবদ।সীননদক্তং তেযু কর্ন ॥ ৯ 
ময়াবাক্ষেণ প্রকৃতি: শুতে সচরাচন্রস্‌! 
হেতুনানেন্ কৌস্ছেএ জগ বিপরিবর্ততে ৪ ১৯ 





টীকা--কিঙ্ক নচেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি 
অসনন্থাদেব সম নয় তছি ব্যাপকরমাশ্রচপতঞ্চ পূর্ব্ণোক্তং 
বিরুদ্ধদিত্যাশন্ক্যাহ_পশস্যেতি। মে এশ্বরমসাধারণং 
হোগং ঘুক্তিস অঘটনঘটনা6াঠধ।শিপং পশ্য মদীচযোগ- 
মাল্সাবৈতবন্তাবিতর্কাতা্ . (কপিদ্‌  বিকু্ধমিত্ার্থ:। 
অন্যদপা্ে্যাং পশ্যেঙ্যাহ হতেতি।  হুঙানি বিভপ্ভি 
ধারয়তীতি চৃতভং। তন" আবগ্রতি পালগ্তীতি 
সুতভাবনঠ এবস্কুতোথাল মনা পর: ব্বক্সপ: ভৃতচ্ছো ন 
ভধতীতি। অয়: 'ভানী_যপ্ধা দেচ: বিশ্রং পালয়ংশ্চ 
জীবোহহসন্ধারেন তংসংগিস্থিটতি, এবনচ: ভূঙানি 
ধারয়ন্‌ পালয়ত্রপি ন তেখুতিগানি নিরহদ'রন্ধাদিতি হও 

টীক।--অলংপ্ৰিষ্ঠয়োরপ্যাধা হাসের তাবং দৃষ্টা স্তনাই 
যখেতি। আবকাশং বিল] অৰপ্থান'গণপাৰনিতামা- 
কাশস্থিতো। বায়ু: সৰ্বত্ৰযগোহপি লহানপি নাক।নেন 
সং্রিন্ততে নিরবয়বন্ধেন সংগ্রেধাযোগাং, তথ। সর্ববাদি 
ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানী[হ ॥৬ 

টীকা--তদেবমসঙ্গন্তৈর যোগমায়য়া স্থিতিহেতুযমূক্তং 
ত়ৈব হৃরিপ্রলয়হেতু্কাহ-__সাবর্বতি। কক্ষে প্রলয়- 
কালে সৰ্ব্বাণি তৃত্তানি অদীয়াং প্রকৃতি: ঘাস্থি, তিশুণান্ি- 


কাল্লাং মান্সার়াং লীগস্তে পুন: কমাদৌ স্বপ্টিকালে তানি 
বিস্থজাছি বিশেষেদ এসি ॥ ৭ 

টীকা _নগসঙ্গে। নিন্বিকারশ্চ মং কথ: ল্্গলীত্য- 
পেক্ষায়ালাহ -প্রক্কুতিনিঙ/াদি যা গাম্‌ ৷ দ্বাং ম্বাধীনাং 
প্রকুতিমবষ্টত্য অধিট।ল প্রলয়ে লন: সন্মং চতুবিধমিঘং 
সব্মচূতগ্রানং কঙ্াদিপহবশং পুনঃ পূনবিবিবং স্যজামি 


বিশেষেণ নঙ্জানীতি কৰন? প্রকাতের্ংশ।ৎ 
প্রাচীন কণ্সনিমি তং তাববশাং ॥ ৮ 
টীকা -নখেৰ, নানাবিধ। ন কন্মাণি কৃৰ্ববতন্তব 


ভবীববস্হচ্ছঃ কথং ন স্কাপিঠাত আহ নচ মামিতি। 
তানি বিশ্বসথষ্টাদীনি কন্মালি আ এ নিব্রন্থি। কর্ম্মা- 
লক্তিচি বন্ধে $5, সা চা-কানছাধ নাস্তি, অতস্তানি 
উদালীনবধ্ঠুনানস্ত মে বন্ধন: নোহংপাদমুস্থি । উদদাশীনাকে 
কর্ভ্থাগুলপ2, কহু হে ভোদামানহাথপপান্তেকদামীনবং 
স্থিতনিছাক্তম । ৯ 

টীকা--তদেবোপপ!দ্য(তি. নয়েতি। নু! অধাক্ষেণ 
আধি্াত্ঞা নিমিওছুতেন প্রকৃতি: সচরাচরং বিশ্বং স্বয়তে 
জনয়তি, অনেন মদ(ধ্টানেন হেহুনা ইদং জগদ্বিলরি- 








নিখিঙত্বৃত আমাতে লা নহে। আমার অলাধারণ 
অঘটনহটনাচাতুর্ধ দেখ। আমার ধোপদাহা প্রভাব তর্কের 
অগোচর, এজন কিছু বিরুদ্ধ ন । আছি কৃতগণের ধারণ এহচ 


পালনকর্তা, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত লংশ্লিষ্ট নহি ॥ « 


সর্বত্র বিচরশীল বাছু দেদন আকাশে ব্ববস্থিত হইখাও 
লছিত সংলিধ হয ন), সেইন্তপ ভৃতলদুদ্ধ আমাতে 
জানিবে ॥ ৬ 
"কৌন্কের! ভুতপকল প্রল্যকালে আমার ত্রিগ্ণাস্বিঙা 
মায়াত দীন হয়। পুনর্ঝার আমি কমের আদিতে প্রাণিগণকে 
দৃষ্টি করি. ৭ 


আশি- স্বাধীন প্রকৃতিতে এছিঠিত চন প্রাচীন খর্দনিযিও 
তং স্বভাব বলে এই দমনৰ কন্বাদিপরবশ চতুর ভুতচলমূধ্ 
বিবিধ প্রকারে স্ন করিছা খাকি (৮ 

হে ধন! লেই বহি-স্থিতি ও নাশাছি ক্ঠসকলে 'আসক্তি- 
পরিশূপ্ নি:সবদ্ধ তটগ্ব দম/স্থের গাছ অবস্থিত আমাকে বন্ধন 
করিতে দমর্ঘ হত ৭11 2 7 

নিষিভ্তভূত অধ্যক্ষ ব/নস্থাপক কমার অধিঠানঘাতত লাহ 
করত প্ররৃত্তি স্থাব মান্ধক বিশ্ব এন করে। ছে কৌন্েখ ! 
আমার অবস্থান শিশিত এই জগৎ পুন:পুন: উৎপন্ড হইতেছে ()« 





৩৬৯৬ 


অবস্ভানস্তি মাং 51 মান্ধীং তন্রথাশ্রিতম) 

* পরং ভাবমক্জানস্তো নম হৃতমহেশ্বরম ॥ ১১ 
মোঘাশা ফোষকর্মাণো। মোঘভ়ানা বিচেতস:॥ 
রাক্ষলীমান্থ্রীং চৈব প্রকৃতি: মোহিনী: শ্রিতাঃ ৪১২ 
মঙাস্থানত্ত মাং পার্থ দৈবীং গুরুতিমাত্রিভাঃ ৷ 
ভর্সস্তানন্তমনসো! জ্ঞা্বা ভূতাদিমবায়হ ॥ ১৩ 


(ীব্বপনর 


মততং কীর্ততাক্থো মাং যৃতস্তশ্চ দৃঢত্রাতা: | 
সমশ্যম্রল্ড নাং ডক্তা। নিতাষুক। উপাসতে ॥ ১৪ 
আনবন্ঞেন চাপ্যন্তে বজান্তো। মামূপাস্তে । 
একত্বেন পৃথকৃত্বেন বলধা বিশ্বতোসুশ্স্‌ ॥ ১৭ 
অহং ক্রহ্রাহং যজ্ঞ: স্বধাহমহ মৌষবম্‌ । 
মস্ত্রোহহসহমেবাজ্যমহমপ্নিরহ: হুতম্‌ ॥ ১৬ 





বর্ততে পুনঃ পুনর্জ্জায়তে। সদ্নিবিমাতেণাধিষ্ঠাতৃদ্ধাৎ 
কর্ত ঘযুদাসীনঘ্ঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাব; ॥ ১০ 

টাকা নন্বেবস্ৃত: পরমেশ্বরং রা: কিমিতি কেচিয়া- 
ত্রিয়স্তে, তত্রাহ_মবজানন্তীতি দ্বাভ্যান্‌ । সর্বন্ৃত- 
সহ্বেশ্বররূপং মী পরং ভাব: তবসজানন্ত্রো মো মূর্খ। 
মামবন্ানস্থি মামবমন্তম্ে, অনজ্ঞানহ ঢু: শুদ্ধদব্ঘয়ীমপি 
ড্র: তক্রেচ্ছাবশান্মমবন্যা কারমা শ্রিতসস্থমিতি ॥ ১১ 

টীকা-_কিঞ্চ মোঘাশা ঈত্তি। মব্ৰোঃপ্দ্দ্বেতাম্তরং 
ক্ষিপ্রং ফলং ॥স্ততীতোসসুত। মোহ নিবঃগৈবাশ। যেঘাং 
তে, অতএব মৰ্বিমুখত্ান্দোঘানি মিশ্চলানি কালি যেঘাং 
তে, মোখমেক নানাকুতর্কাশ্রিত: শা ক্যান: যেঘাং তে, 
স্মতএব বিডেত/সো বিক্ষিপূচিন্।া! সকবত হেতু: _লাক্ষলীং 
তামসীং হিংসাদিপ্রচরাম হা্ররী: রাজলী' কানদর্প।দি- 
বছুলাং মোহিনী: বুঙ্িত্ংশঝরীং প্রকুত়ি: স্বভাব: জ্রিতাঃ 
আজিতাঃ লস্তো মাদবজানছাতি পৃংববণাথঘ; ॥ ১১ 

টাক1-_কে ভহি ত্বামারাধস্থীডযড আহ মহাত্মান 
ইতি। মহাস্বান্য কাদাগনভিহূত[চিগ্তা অতএব “জয়ং 
সবলযশুদ্ধি”রিত্যাদিনা বক্ষামাপাং দৈবীং প্রকৃতি: স্বভাব- 


মাঞ্রিতা: অতএব ম্ধাতিরেকেপ নাস্ত্যক্গ'স্মস্থনে। বেষাং, 
তে তু সৃভাদিং ভাগংকারণম্‌ অব।চুং (নিত্য মাং জ্ঞান! 


ভজন্তি॥ ১৩ 

টীকা-_তেঙগাং ভজন প্রকারগাহ-_সভতমিতি 
ছাভযাম্‌। সততং সর্বদা কোত্রমসাদিতিং কীর্তন 
কেচিগ্বাসূপাদতে লেবাস্থো, দুঢ়ানি ভ্রতানি নিয়মা তেষাং 
তাদুলা: সন্তো যত মবশ্চেশ্বরপূঙ্গাদ্ধি ইল্ছিয়োপসংহারাদিধু 
চ প্রতুং কুর্কন্ত:, কেচিন্ককত।। নমস্তদ্রল্চ প্রণমন্ত:, অল্যে 
মিত্যঘুকতা অনবরগ্ডমবহিতা সর্ক্মে লেবন্ে ভক্তোতি 
নিডাঘুক। ঈতি চ কীঞ্চনাদ্িথপি ডষ্টবাম্‌ ॥ ১৪ 

টীকা-কিঞ্চ জ্ঞানেতি । বাসদের: সর্বমদিতে।বং 
সর্বান্থযদর্শন: দ্যান:, গুদের হাক ভুানহদ্তেন মং 
যঞ্্স্ত: পুন্তোতক্দেইপু!পাসতে, ওআপি কে[চদেকছ্েন 
একমের পরং ত্রক্ষেতি পরম্থদশনকপাভেদ ভাবনা, 
কেচিং প্রথক্হেন দালোইই মিতি পৃথপ ভাবনা, কেচিত, 
বিশ্বতোমুখং সর্বধাস্মকং মাং বত প্রক্ষরুজাদিরপেশো- 


পালতে ॥ ১৫ 
টীকা--স্ব্বান্মমং প্রপঞ্চণতি-অহং ক্রতুরিতি 


চতুভি:। ক্র: আৌতোহ্িক্টোমাদি: ১ বর স্মার্ড; 





দর্ানৃতযধের যার পরম থান গু না জানিয়া দূখদকল 
শস্য লীলা! মাহুধদেংবারী আমাকে অধ করি 
খাকে 1১১ 

আদা খপেক্গ। অন্য দেবত। ঈত্ত ফলন করিবেন, এরূপ বৃখা। 
আশাবিশিই নিরর্থক কাকার নিক্চল জঞলদম্পর বিক্ষিথচিত 
নদ্ধিগ্শফানী রাক্ষেসী, ভাহণী, বানী, রাজলী প্রকৃতি (স্বভাব) 
আশয় করত আমাকে শবজ্ঞা করিয়া থাকে ৫১২ 

হে পার্থ! হছাত্মাসফল বৈখীপ্রকৃতি স্বভাব আঙ্বপূর্কাক 
কমার আমাতেই মন দঘপ্পপূর্কক ভৃতগকলের পরছ কারণ 
আমাকে ভরনা করেন ॥ ১০ 

কেও ফেছ অক্ষণ তকিশহকারে আশক হই! নাছ? 


স্বোত্নাদি কীর্তন করত নেয়! করেন। কেছ কেও দৃঢ়দংক॥ হইরা 
আনাহিতে ও ইন্লিদ্বজয়ে প্রঃ পূর:সর শুক্রির সহিত অবিরত 
হনোষোী হইয়া উপাগনা। ফরেন । অপর নিত্যমুক্তগণ অনবরত 
অবহিত হই দেবা ফরেন ॥ ১৪ 

অন্ত জ।নিসফল “দত্ত বাহ্য” এই দর্ষাস্বজানয হকের 
সারা পৃজা করেন, কেছ “একদা পরম বক্ষ” এই পরহার্থরনরপ 
অকেদ ভাবনাপূর্তক্, কেছধ। “আছি ঘাস” এই পৃথক ভাবনা, 
লহকায়ে উপালন। করেন। কেহ পর্কাত্মক আমাকে বর্ষা 
ছত্ানিষ্ঞপে গুজনা করেন॥ ১৫ 

আছি বৈচ্কি পত্িষ্োদ।দি তু, পঞ্চবজ্জাদি স্বার্ডবয্প, আমি 


A 


ক 


মতহাভাৱতম, হ্চক্কিরশাতলাহ: ] 


পিতাহমন্ত জগন্ছো মাতা দাতা পিতামহ: 
বেস্টং প্বিত্রমোদ্বার ককু-লাম-যচ্তুরেব চ ॥ ১৭ 
শতির্া প্রন: সাক্ষী নিবাস: শরপং সুস্ধং ৷ 
প্রত প্রলঘ: স্থানং নিধানেং বীজনব)0স্‌॥ ১৮ 
তপাম্যহমহং বর্ষ: নিগৃত্ব।মুযুংসজামি চ। 
অমৃতং চৈব মৃত্যুষ্ট সদসচ্চাহমজু ৭ ॥ ১৯ 


ইমলহগর্রীতা নৰম অধ্যাত 


£ 
ডি 
EY 


ঠিকনা মং সোনপা: পুতপাপা 

সরিষা বানি প্রান্তে । 
তে পুদ৷মাদাস় সরতেন্দলোক- 

দশ্রস্থি দিবান দিবি দেষতোগান্‌ ॥ ২ 
তে তং ভুক্ত, দ্বৰ্গলোকং নিশালং 

ক্ষীণে পুশো নর্ডালোকং বিশন্তি ॥ 
এবং অ্রযীধর্মমদুপ্রপল্লা 

গভাগতং কামাকাম। লভন্তে ॥ ২১ 





পক্চযন্তাদি:, স্বধ! পিত্রর্থং শ্রান্ধাদি:, উবস্‌ ৱধৰিপ্ৰতব- 
মং তেখজং বা, নস্ত্রো যাজ্যপুরোধোবা ক্যাদি:, বজজাং 
হোমাদিলাধনম্, আগ্লিরাহবনীয়দিং, ততং ছোমম্‌_এডং 
সর্ধবমহমের ॥ ১৬ 

টীকা--কিঞ্চ পিডাতম'প্ডেতি । ধাতা কর্মফল[বধাতা! 
বেস্তং ভেং বন্য, পৰিয়া: পোধক: প্রায়শ্চিভাশ্কং বা, 
ওষ্কারঃ পরপর ফছেদাদতো। বেদাম্চাহসেব। 
ম্পষ্টমস্তং ॥ ১৭ 

টীক!--কিঞ্চ গতিরিতি । গম/ত ইতি গতিঃ ফলং, 
ভা পোবণকর্ধা, প্রন নিচন্তা, সাক্ষী শুভ।শুভতরষ্া, 
লিবালে! ভোগস্থান:, শরণ" রক্ষক), শ্রহৃং তিতকী, 
প্রকর্ষেণ ভধত্যতেনেতি প্রভব: এরা, প্রলীঘতেহনেনেতি 
প্রল্ঃ সংহর্ত।। তিঙান্টিক্িতি স্থানমাবারা, নিধীয়তে- 
হম্মিকিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজ্জং কারপং, ওাপ্যব্যয়ম- 
বিনাশি ন তু ব্রীহাদিবীজবঙিনশ্বর মিতা): ॥ ১৮ 

টীকা--কিঞ্চ তপামাহগিতি। আদিত্যাস্থলা 
দ্রিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতত্তাপং করো মি, 
বছিপময়ে চ বর্ধমূৎগ্ইজামি বিমুকানি, কদ।চিত্ত, বর্ষ, 
নিগৃহ্াদি আকর্ষানি, অম্ৃতং আবনও মৃতু/্চ নান: সং 





[পড় উদ্দেশ্যে ধীরদান অর, আদ উৎবিপ্রতব ৰৰাদি অয, আহি 
ময়, শামি স্বত, আমি শি, আছি হোম ॥ ১৯ 
শাছি এই জগতের পিতা-বাতা, ৰাডা-পিতাষছ, জঞাতবা 
ঘৃত, পবিয শোধক ওষ্ার প্রণব । ঘক্‌ লাম ও বু এ দদস্বই 
১৭ 
নত গতি তৰী প্র নিন্বাদক সাক্ষী কৃতৃতশূক্ত কটা, নিবা দ- 
শঃণ আশ্রম সদংপ্রতয প্রলধধ্থান নিধান এবং অক্ষত বীজ ॥ ১৮ 
হে বর্চুন! আছি শাৰিত।চপে ীঘকালে তাপ দান করি, 
আমি বর্ধাকালে নটী বংশ করি, জাদি কথন বা বৃষ আশ 





স্কুলং লৃন্যম, অসচ্চ সৃপ্যনদশ্রএ এঠৎ সর্যমমহমেবেতি। 
এবং মহ আমের বহগোপালতে ইতি পূর্যেশৈবানথয়:॥ ১৯ 

টীকা-তদেবন্‌ “অবডান নাং দুঢাং” ইত্যাদি 
প্রোকস্ছর়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া শ্বেতান্গরং ভঙগত্তো মাং 
নাপরিয়ন্ত টতাতক্ত! দলিতাং, “নহান্সানগ্ব মাং পার্থ” 
উত্যাদিনা চ ভক্তা উত্তাহ্থরৈকতেন পৃথক্ত্বেন বা যে 
পরুনেশ্বরং ন চডশ্বি, তেষা: জনয ত্রাপ্রবাহো দুর্ববার 
উঈতাতে-ত্্ৈবিস্কা উঠি দা ছগ যজ্ঃসামলক্ষণা- 
কিশ্রো বিনা যেষা: তে থিকা, তিবিলাটি এব ত্রৈবিদা; 
দ্বার্থেঃণ,। তিন বিপা সী জানম্বীতি বা 
তৈবিদ|া: বেদজয়োক-কম্মতহপরা উঠ ছারথ:। বেছত্রয়থিহিতৈ- 
ধছৈপ্দামিই়। মমৈব কস পকাহগরমিতাজানাস্তোহশি 
বস্বত: উচ্দ্াবিজলেদ মান একেই সুজা যক্তন্দেহং লোমং 
শিবন্তীতি লোলপাস্কেনৈর পৃতপাপা; শোবিত কঙ্ছধাঃ 
সন্থ: হবর্সাতিং গং প্রতি গতি যে প্রাথদনথে। তে পুণাফল- 
ক্ূপং হুরেশ্রলোকং বর্গনাসাদ প্রাপ। নিবি দ্বর্ণে দিবানুত- 
মান্‌ দেবানাং ভোগান্‌ আ্গম্থি ডুজতে ৪৯০ 

টীক!--ডতশ্চ তে তমিতি। তে শ্বৰ্গকামান্তং 
প্রাধিতং বিপুলং স্বর্গলোকং ইক্তদা ভোপগ্রাপকে গুণো 
ক্ষরি। জীবন-মরণ শপে গান লক্ষলই আছি এইরপ 
হনে কৰিবা আমাকে ব€ প্রন্ধায়ে উপালন। ক ১৯ 

খকৃ-বঙগু দামত হাজিকলকল হজের হার! আদাকে উত্তযন্ধণে 
আহার পুজা করত সোমপানের দ্বারা শোধিতপাপ ( নিষ্পাপ ) 
হইয] ক্র্গগতি প্রর্থন! করে) তাহারা পি ইন্লোকে গছন 














পূর্ন স্বর্গে তদ দেবগণের তোগদঞল উপভোগ করি 


থাকেন ॥ ২৯ 
তাহারা সেই বিশাল স্বণলোক ও তাহার স্থখতোগ করত 


র্গপ্রাণক কর্ণক্ষৰ ছলে মর্ালোকে পুনযাগদন করেন এইনপ 


2৯৮০ 


অনগ্াশ্চিষ্বয়ছো মা. যে জনা: পয পাসতে । 
তেৰাং নিড৷৷ভিঘূক্তানাং ঘোগ-ক্ষেম, বহান।হম্‌ & ২২ 
বেইপ্যক্ষদেবতা ভক্ত। বজন্ছে অ্রগ্ান্বিভাঃ। 
ভেহপি মামেব কোনে বন্ত/বিধিপৃ্ককম্‌॥ ২৩ 
অং হি লর্বহন্ট্রানাং ভোক্ত। চ প্রহুরের চ। 


আহাশান্ম 


[ শীন্মপবৰ 


ন তু মামচিজানস্থি তবেনা৬শ৮।বস্কি তে চ ২৪ 
যান্তি দেবত্রত? দেঝন পিড,ন যা পিতৃত্রতা:। 
ভৃতানি যান্তি সত্য যাম্ভি =দঘাঞজিনোহলপি মাদ্‌ ॥ 
পত্ৰং পুষ্পং ফল: তোয়ং ঘে| মে ভক্ত্যা প্রহচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত চপহ্ৃতমন্ামি প্রযতাখ্বন; ॥ ২৬ 





ক্ষীণে সৃতি অর্তালে!কং বিশস্তি, পুনরপোবনেৰ বেদত্রয 
বিছিতং ধর্মমমগ্পতা; কামকামা ভোগান্‌ কাদয়মানা 
গতাগরং যাতারাতং লভন্তে ॥ ২১ 

টীক1-_মন্তকান্ত মংগ্রসাদেন কাথা ভবস্বাত্যাহ-- 
অনন্া ইতি । অনন্ত নান্তি মন্/তিৱেকেণাঙ্লং কাদ/ং 
ভজনীয়ং দেবতান্তরং যেযাং তে তথাড়ুউ। যে জলা বাং 
চিন্তন্ত: লেবন্তো, তেব (4১।াতিযু জানা: স্বধা মদেক- 
নিপ্ানাং যোগং বন।দিলাতং ক্ষেমঞ্চ তংপালনং মোক্ষং 
বা, তৈরপ্রাধিতমপি অহমের বহ।[ম প্রাপয়ামি ৪২২ 

টীকা-.নহু চ তথািবেকেগ বন্তাতো দেবতারা 
ভাবাদিম্রাদিসেধিনোহপি ষ্ঠ এবে কথ তে গঠা- 
গং লভেরন্‌ ৬াই_যেহপাতি  আঙ্ছয়োপেতাঃ ভক্তা; 
সন্তে বেইপি জন। যড়ে। সন্তদেবত। ইশ্াদিকূপা যানে, 
তেইলি মামেব যঞ্জ্ডীতি সন: কিন্তু অবিবিপৃববক 
মোহ্ষ্রাপকং বিধিং বিনা যু, অতস্তে পুনরাবর্ন্তে ॥ 

টীকা-_এতদব বিবুণো।- অহৰিতি। স্বেবষাং 
যঙ্জানাং তত্বদ্দেৰতাকূপেণাহমেৰ তোরা প্রহুল্চ স্বামী 
কলদাতাপাহসেবেতার্,, এবছুতং »।: তে তবেন যথাবন্‌- 





নাতিজ্ঞানত্তি। অওশ্চাবস্তি প্রচাবস্তে পুলরাবর্থত্তে বে তু 
সর্বদেবতাহ্থ মামেবান্তর্ধমিণং পশ্ুস্তো হজ তে তু 
নাবত্তে ॥ ২৭ 

টীকা -তেদেবোপপাদয়তি -যান্তাতি ৷ দেবেিজ্া- 
দিধু ত্রতং নিঘুনো যেষা তে দেবএও। গেবান্‌ বাস্তি অঙঃ 
পুনরাব্তমে, পিডউতু বড: যেষা শ্রঞথাদিক্রিক্সাপরারাপানাং 
তে শিন্‌ ঘা, উহধে বিনায়কনা $গণ।দিযু উজ্জ।। পূজা 
ধেৱা: তে চৃতেছ)। ছৃত।নি য।স্রি, সা. ঘট সীল: বেৰা: 
তে বৰদ্ঘ।ঞিনান্তে "৫ মামক্ষয. পরমানস্পথরূপ, নারায়ণ: 
যান্তি ॥ ২৫ 

টাকা দেখ ৩জনানক্য়লমু্। মনায়াসবঞ্চ 
তজেদপঠতি_ পরান । পএ্পুপ।দিন।ত্রমপি মহং 
ভা সীতা ঘ; প্রযচ্চতি, শষ্য প্রযচা্মনঃ শুদ্ধচিতন্ত- 
নিদ্ধাম6ক্ৰস্ত তৎ পত্রপুপপ।দিক: তক্তা। তেনোপছাতং 
সবপিতমহনশ্ব।৭ি প্রাপ্পোনি প্রাহ৷! গ্্ঠানি। ন হি মহা- 
[িচুতিপতে; পংমেশ্বরপ্য নম গুদ্রদেরতানামিব বরবিত্ত- 
লাধাযাগ।বিত: পরিতেয: স্ত/ৎ: কিন্তু ভক্তিমাত্রেপ, 





বেদবিহিত বন্ধ অনগপরণপৃ্িক তোগকাৰী হছা পুনঃপুনঃ 
ঘাতাদ্বাত করিতে খাকেন। ২১ 

পন্পফামন। বিহিত আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে 
লমও ভক্ত আমায় সেবা করেন, পর্ধ প্রকারে আঘাতে একনি 
তাহাদের দাছ! নাই--তাং। আনয়ন এবং বাচা আছে তাহা পক্ষ 
করিয়া থাকি ॥ ২২ 

হে কৌত্বের! প্রস্ধাসন্পর থে ভকপকল ইন্রামি অপর 
দেষ্তাগপকে পুজা করেন, তাহারাৎ মোক্ষজ্াপক বিধ্ৰ্যিতীত 
আদাকেই আরাধনা করিব। খাকেন ৪ ২৩ 

যেছেতু অখিল হর আমিই ডো! এবং স্বানী। বন্তপভঃ 


তাহা জানে না, তয্উ পুনরাগত্ত হহ। ধাচার। সকল হেব 


চিন করেন তাহাদের 





শাদাকে সন্তধ্যাদিদ্ধপে বে! 
ঘাতারাত নিবৃত্তি হইব খাক্ছে ৪ ২৪ 

ধক্চকা্ী। ঘেবগ্রতনিচগণ  ঘেবগপকে, শ্রান্ধ পা 
ক্রিয়ারত পিতৃত্তরত সকল পপ, বিন।॥কাছি কূতলেষকগণ 
তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন-_আএ আমার অর্চনাকারিগণ আমাকেই 
প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ 

থে ভক্ত আমাকে তকিপূর্বাক পর পুল্প কল জল প্রমান 
করেন, শাহি দেই সংহতচিতের ভক্তির লহিত ( উপ ) আদিত 
নে দৰুল প্রীতির লিভ গ্রহণ করি__ তুলো ভোজন করি) 
যেষন তূক্ত্রধা তোক্ার সহিত একীকৃত হই! দায়, তজ্রগ 
শুদ্ধচিত ভক্তের দত সামার উপং।র* আমি ব্যামাতে সন্মিলিত 
করিব! লৱ ( ২৬ 





মহাভারতম্‌ আদিংশে ই] 


হং করোি হদপু!সি হক্ছুহে বি দগাসি হং 
হত্তপস্কসি কৌন্তেম তং কুরু্ মদর্প্নন ॥ ২৭ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈ: । 
সম্যাসযোগযুক্তান্ম। বিষূক্তে। নামুপৈন্তুসি ॥ ২৮ 
সমোধহহং সৰ্যভ তেণু ন মে দোছ্যোইত্তি ন দে (প্রয়ঃ। 





ইইলল্হগবদ্গাতা নবন অধ্যায় 


৭০১ 


যে ভজন্তি হু দাং তক্তা। মায় ডে তেণু চাপাহহ ॥২৯ 
অপি চে সুহুবাচারে! ভজতে মাসল ভাক্‌॥ 
সাধুরের স মন্ত]: লগ বাথসিতে। হি সঃ ॥ ৩০ 
ক্ষিগ্রং ভবতি ববান্থা শশ্চ্ান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিছানীছি ন মে ভক্রঃ প্রণত্যতি ॥ ৩১ 





অতো! ভক্তেন সমপিতং যংকিঞ্চিং পত্রাদিসত্রমপি তদছু- 
গ্রহার্থদেবান্বাদীতি ভাব; ॥ ২৬ 
টাকা-ন চ পরপুষ্পানিকনি ্রার্থপশুলোমাদি- 
ব্যবন্দর্থমেবোগ্মৈরাপাগ লমর্পনীথন, কিং তা যং 
করোধীতি--ম্বভাবত: শান্ুতো বা ঘংকিক্িৎ কর্ম 
করোষি, তখ। যদশ্লাপি, যচ্ছুতোি, ছন্দদাপি, হচ্চ 
তপস্তসি, তপঃ করোবি, ৯ সর্্ম মঃশিত: যথ! ভবতি 
এবং কুরুত্ব ॥ ২৭ 
টাকা--এবক যং ফল: প্রান্স।পি তচ্চণ ইত্যাহ 
শুভাশুডেতি। এক, কু্বন্‌ কপ্ধধনৈ কণন্নিবৈরিষটা- 
শিষ্টফলৈর্খ কে ভবিষ্থাসি । কনা সয় সমশিত্ঠহেন তব 
তৎফলনন্বন্থাুপপত্ডে, । 7৩৮5 বিদুঞ্র সন সঙ্গাংলঘোন- 
যুক্াত্তা লাস: কণ্ছপং এদপ্ণং ল হব ঘোগনস্তেন যুক্ত 
মাস্া চিততং য'$ তথাতৃহস্ত নাং প্রান্প.দাতাথ: ॥ ১৮ 
টীক|--যদি তু ভক্রেভ৷ এব মোক্ষং দালি, বড" 
কেন্যুন্তছি তবাপি (কিং বাগৰেখাদিকৃতং বৈধম/মন্তি? 
নেতাহ-_-সমোহহমি(ভি। স্বেৰপি ছুতেবহ সম 
অতে| সম প্রিয়শ্চ দ্রেষ্তশ্চ নান্তোব । এবং সত।পি যে বাং 
ভঙ্গি, তে ভর! মাসি বর্তছ্ে। অহসপি তেখগুগ্রাহকতগা 
বর্তে। অন্পং ভাব: বথাগ্নে; বসেবকেছেব তমঃসীতাদি- 
ছুখেমপাকুর্ববতোইপি ন বৈষম]ং যথা বা করবক্ষস্ত, 
ছে কৌ 1 তুম গে কখাচঃব কর, থাহা ডোঙন কর, 
হাহ! হোদ কর, যাহ। ধান কর, হে তপন্ত। কর, লেই সন্ত 
নামাতে নদর্পণপূর্বক করিবে। এইকপ করিলে হল অদদল 
হ্ধবন্ধন হইতে দুক্ত টে _মুক্িলাও কঞত থে1গনুক- 
চিন্ত, তুনি আমাৰে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৭-২৮ 
পুল্দাদি লদুষর কৃত পক্ষপাতর[হত, তক্ষক অধ্রিহ্ শক সখব। 
প্রিয়’ ঘর বলত কেছ নাই। ধাঠাও। আমাকে ওকি সহকারে 
ভন! কয়েন, ঠাছার। অমতে দাপ্রিত হন আর আর্নও লেই 
চকলকলে লিবিউ হই । আম 4 কম্তক্র লেবকগণই তাপ ও 


তখৈব ভক্ৰপক্ষপাতিনোহপি মম বৈহম্যং নাস্ত্েব, কিন্ত 
মন্ককেরেবায়ং মহিমেতি ৪ ১৯ 

টীকা-_আপি চ মন্কেরেবাগুমবিতর্ক।; প্রভাব ইতি 
দশযন্াহ--সপি চেদতি। অতাগুহুতাচারোঞপি হড়পা- 
পৃদ্ধকৃন্ধেন পৃথগ দেবত।পি বাস্বুদের এবেতি বৃহ! নয়ো। 
দেবতা স্বরভক্তিমকুর্বরন মানের পরলেশ্বর) ড্জাতে, তছি 
সাধু শ্রেষ্ট এব স মন্থর: যচ্টোঠালী সমাগ, বাবলিডঃ 
পরমেশ্বরতঞ্জনেনৈর কৃতার্থে। হবিষ্যামীতি শোভনমধা- 
বলায়: কৃতবান,) ৩ 

সক _নগু কথা 





লনীচানাঙাপসাদমােন লাধুং 
অগ্থবাস্থহাহক্ষিথ্বনিতি। ₹গ'১:োহপি নাং ভঙ্গ শী 
ধর্চিন্তো ভবহি। তত শহচ্জা্ি শানতীদুপশাজিং 
চিভ্ে।পপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্ববনিষ্ঠ!। নিতরাং গচ্ছতি 
আরা/প্রাতি। কুতর্কককণবাদিনো নৈচশান্যেরপ্লিতি শঙ্কাকুল- 
চি্মক্ষুনং প্রোংসাহয(ত--চে কৌস্বোছ। পটহাদিমছান 
ছোষপুর্বকং বিবদমানানা: লভা: গঞা বাহসুওক্ষিপা 
নিঃশন্ধং প্রতিজানীতি প্রতিডং কুক। কৰম? দে 
পরমেশ্বরপ্ত ভক্ত; সবদুরাচারে।:পি ন প্রণন্ততি, আপি তু 
কৃতার্থ এব ভবধতীতি, ততশ্চ তে তংপ্রোঢ়িবিজ ভাদ 
বিধ্বংসিতকুতর্কঃ সম্বে। নিসংশয়: ত্বামেব গুরুদ্ছেনা- 
সি 


ব্মভিলহিত হব) পণ হছ। অতি ও কমতরুয বৈষম] নাই ৪ ২2 

নিযতিশহ্ ছষ্টাচারপম্প্র ব10ক9 বধি অন্স্রশরণ ছুটয় 
একষাত্র আমাকে ভঙনা করেন, তাছা হইলে ওাছাকে 
পক্ষন বলিয়। অবগত হইবে; কেননা, তিনি উত্তদ অধ্যবসায় 
করিয়াছেন। ৩৯ 

তিনি অতিদত্বর ধর্শশরাণ হইঃ। অবিরত শান্বিলাতে লদখ 
হন৷ হেকৌন্ের। আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট ঘৃত না, তুমি 
লকলের নিকট হস্তোঝলনপুষ্থক প্রতিজ; করত যলিযে। ৩১ 


5৭০২ 


মাং ছি পার্থ বাপাশ্রিতা হোহপি হাঃ পাপযোন়। 
জরিয়ে বৈস্যান্তথ! শৃত্বান্তেহপি বস্তি পরাং গতিদ্‌ ৪৩২. 
কিং পুনব্ৰা ক্ষণা: পুণ্যা ভক্তা রান্তধয়স্তদা । 
অনিভ্যদন্থখং লোকমিমং প্রাপ্য তজন্য মাম্‌ ॥ ৩৩ 
মক্মন। ভব মন্তক্তে! অদ্বাজী মাং নমন্তুরু । 
আামেবৈক্তসি যুক্তৈ,বমাত্রানং মৎপরায়ল: ॥ ৩৪ 


্বাধাশান্্র 


[ ভীশ্বপবথ 


ইতি প্রীমহাভারতে শহলাহশ্র/ং পংহিত্তায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীন্মপর্বশি ্রীসন্তগবদগীতাপ্বনি প্রীন্তগবদগীতাশুপনিষংদ্থ 
ব্ৰহ্মবিষ্ডাচাং-যোগশাত্রে কুফা সংবাদে 
রাজপুস্থবোগা! নাম নবমোহধ্যার: ॥ 
মহাভারতে ভীন্মপরণি তু অযস্তিংশোহধ্যাল্ ॥ ৩০ 





টীক|। স্বাচারভরইং দদ্ভক্তি: পবিজ্রীকরোতীতি কিমত্র 
চিত্র, যতো মদৃভক্কি; দুঙ্কুলানপ/নবিকারিশোইপি সংলারা- 
শ্বোচন়্তীত্যাছ_-মাং হীতি । হেহপি পাপবোনয়: স্থানি- 
কষ্টজন্বানোহভ্বাজাদয়ো ভবেয়:, যেহপি বৈশ্যা: কেবলং 
কস্তাদিনিরভাচ। তথা রি শত্রাস্চাপাধায়ন্যদিরহিতাস্তে 
হলি মাং ব্যপাঝ্রিত। লংলেবা পরাং গতিং যান্তি। ছি 
লিশ্চিতদ্‌ ॥ ৩২ 

চীকা-বদেবং তদা সংকুলা: সদাচারাশ্চ মদচক্তাঃ 
পরাং গ্িং বান্ত্রীতি কিং বক্তব।সিত।াহ- কিং পুনরিতি 
পুণ্য: স্থুুতিনো। আক্ষণাত তথা রাজ্ানশ্চ তে আববুষ্চ 
ক্ষতি এবসৃতাস্চ পরা: গতি: যান্বীতি কিং বক্তবা- 
মিতার্খ। অতত্বম্‌ উম: রাঞধিরূপং প্রাপ্য লা মাং 

হে পার্থ! নিই অনা হতৃতি, কিয় বৈ, 
অধ্যানারি বিরহিত শুই এবং ইলকল দকলেই আমাকে লেবা 
ফরিয়া প্রাপ্ত ছয় ॥ ৩২ 

বিশ্ুন্ব ব্ৰাস্মণ সকল৷ এবং ভক্তিপরাযণ রাজ ধিগণ যে পহহগতি 
লাভ করিবেন লে স্ব আর বব) কি? এই হেতু তুমি অনিতা 


ভঙ্স্, কিক অনিতামপ্রবম্‌ অনুখং হুখরহিভক্ষেমং মর্তা- 
লোকং প্রাপ৷। অনিত্যত্বাদ্বিল্বমকু্ববন্‌ অহুঘত।চ্চ 
শ্বদার্থসূভ্ভমং হিরা! মামেব ভজন্বেত্যর্থ: ॥ ৩২-৩৩ 

চীক|--তঞ্জনপ্রকারং দশয়ন, উপসংহরতি--মন্মন। 
উইতি। মযোব মনো যন্ত্র স মহুনা:, তাদৃশস্বং ভব, তথা 
মমৈধ ভক্ত: সেবকে। ভব, মদযাজী নংপৃজনশীলে| ভব, 
মামেব চ নম্র, এবমেডি; প্রকারৈর্মংপরায়ণঃ সন্গাত্মানং 
মনো মি যুক্ত। সমাধায় মামেব পরমানন্দর্ূপমেৰ্যলি 
প্রান্পানি ॥ ৩১ 

নিজমৈশ্বধ)ম।শ্চধ৷ং হক্ৰেষ্চাদৃতবৈভব্ম্‌ । 

নবমে রাজগহাযে; কৃপয়্াবেচদচাত: ॥ 

ইতি এ্মদভগহদপীতায়াং জীশীধযব্বামিকৃণটীকায়াং 
ঝাজবিস্ঞা-রাজ গুহযোগো। নাম নবমোঠধযায়ে॥ ৯ 


কষণন্থামী হখলেশপু্ মঃলোক হাল হট আমাকে তথন। 
ফর ॥ ৩০ 

তুষি মদগত চিত্ত হও, আমার দোপরাংণ ৬ হও, আমা 
পুজ্াদীল হও ও আমাকে নমস্কার কর। এই তপ বংপরাণ 
আমাতে পরমানন্দ হই) আম।(তে ঘন লমাধানপূর্ক পরঘানন্য- 
জপ আমাকেই প্রাপ্ত হউবে ॥ ৩৪ 


ইতি ্ীমন্থহধি ব্হ্ৰ্যাদশিরচিত ছঙাভাতে শওলহশ্রসংহিতামখো তীন্ষপর্ান্তগত পীমাকেগবদগীত1প৫ৰ জনন্ধগবদগীতাউপনিধদে 
জন্বিথ।বিধরক যোগশাত্রে ইরুকার্ছন-পংবাদে রাজবিদ্া রাজভন্বোগ নামক নবম অধ্যায় । 
ম্থাভারতে চী্বপৰে জরব্রি:শ অধ্দার সমাধা। 


“a 


চতুত্িংলোহধ্যায়ঃ। 
॥ ইনন্কগবলীতায়াং দশবোহশ্ায় ॥ 
[আতগবডে। বিভ্ৃহের্দোগবকেস্চ বৰ্ণন, সপ্রভাবঙ্য ভক্তিযোগস্য কখসন, স্্মুনপৃষ্টেন ভগবত! 
শ্রকৃষ্ণেন হুহিভূতীনাং যোগশক্তেশ্চ পুনর্ধনিন্‌ ॥ ] 


জীভগবাদুবাচ । 
ভূয় এব মছাবাহো শৃণু মে পরদং বচ; । 
বত্তেংছ! প্ৰীয়মাশায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ 
ন দে বিচ স্বরগণা: প্রভবং ন মহ । 
অহমাদিছি দেবানাং মহযীঁণাঞ্চ সর্বশ; ॥ ২ 
যো মামজমনাদিক বেবি লে।কমহেস্বরম্‌। 


অসম্থ চু স মর্তোষু সপাপৈ: প্রমুচাতে ॥ ৩ 
বৃদ্ধিদ্ঞনমসস্মোহ: ক্ষম। সাং দম: শম; । 
হুখং ছুখেং ভবোইভাবো ভত্ত: চান্তয়মের চ & ৪ 
অহিংস! সমতা হুষ্টিস্থপে! দানং যশোইহশ:। 
ভবস্টি। ভাবা তুতানাং দন্ড এন পৃথর্বধা ॥ ৫ 





টাকা-_ উক্তাঃ সংক্ষেপত: পূৰ্বমং সগ্যনাদৌ বিহুত: । 
দশদে ত! বিতপ্বশ্থে দর্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥ 

এবং ভাবৎ সপ্তথাদিভিস্তিতিরধ্যায়ৈ্জনীচং পরমেম্থরতবং 
নিক্মপিতং তদ্বিচতয়শ্চ সপ্তমে “রলোইহমপ, কৌন 
ইত্যাদিনা সংক্ষেপতে। দণিতাং। অষ্টযে চ “অহিযিভ্ভো- 
ছুছমেবাত্” ইত্যাদিনা, নবমে চ "অহং ক্রহুরহং হজ 
উত্যাদিনা। মথেগানীং ডা এব (বছ ঠী: প্রপঞ্চচিন্যন্‌ 
ধভক্রেষ্চাবশ্যকযণীঘ্রং বর্ণযিন্যন এতগবান্বাচ--ডূত্ত 
এবেতি। মাত যুন্ধাদিন্বদ্ামন্ঠানে বৎপরিচরযায়াং 
বা কুশল বাহু বস যখা হে সত্াবাহে।! ভুঘু এব 
পুনরপি সে বচঃ শৃণু। কমত? পরম: পরণায- 
নিষ্ঠদ্‌। মদ্ধচনামৃততনৈব প্রীতিং প্রাপ্রবতে তুভাং 
হিঙকাম্যয়া ছিঙেচ্ছুন্ত| বদগ্বং বক্ষাসি তং ॥ ১ 

টীকা উক্তস্কাপি পুনর্যচানে দুল্জেঢনং হেতুমাহ_ 
ম মে বিদরিতি। দে মন প্রকৃষ্ট: তবং জন্মরহিতস্কাপি 
নানাবিস্ণুতিন্তিরাবির্ডাবং সুরপণ! পি মহর্যয়ো ভৃখা- 
দয়োহপি ন জানস্তি । ভয় হেতুঃ_ অহং হি দেবানাং 


মহ্ঘাণাঞ্চাদি: কারপম্‌। সর্বশ: সর্ব: প্রকারৈরুংপাদ- 


কেন বৃদ্ধাদিকত্বেন বৃদ্ধার প্রবর্তকহেন চ, অতো 
দগদুগ্রহং বিনা মাং কেইপি ন আনমীতার্থ; ॥ ২ 

টীকা--এবছূতায়ল্গানে ফলা যো মামিতি। 
সর্বরক্কারপন্ধাদের ন বিন্ততে আনি; কারণং যন্ট তমনাদিম্‌, 
অত এবাং জনশৃক্ষ লে|+!ন:" নেশ্বহঞচ নাং দো বেৱি, 
স মন্রন্যেণু অসশ্ম 5: সম্মত রচিত সন সর্্দপাপৈঃ 
প্রসুচাতে 1 ৩ 

চীফ _লোকনহে শুরা শ্বটগত্ি_-বুদ্ধিরিতি 
ত্রিভিঃ। বুদ্ধি: দাহাদারবিবেকনৈপুণং ভ।নমান্তবিষঘমূ 
অসন্দোহো ব্যাকুল ডাব, হুম। সহফহন্‌, সত্যং হথার্ম- 
ভাষণৰ । দে। বাহ্থেপ্রিসসাহম, শনোঠস্বকরণলংবমণে 
সুখং মনোহগুকৃলসংবেদনীচত, দুধে তদ্বিপরীতঘ, ভব 
উদ্চবঃ। অগ্তাবস্থদ্বিপরীতন) ত্রাদ:, অভগ্পং 
তথ্বিপরীতন্‌ । মস্ত প্লোকপ্ত মস্ত এব তবস্ীত্াত্তরেণা- 
্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। আহিংসা” পরপী়ানিবৃত্তি;। 
লমত1 রগন্ধেবাদিরাহিতান্, লিআমিআতুলাতা, চ+ 
তুষ্টিদৈ বলবেন সন্তোষ, তপ: শারীরাদি বন্ধযমাণং, দানং 
ক্যায়ান্জিতশ্থয ধনাদেঃ সংপাতর্রেধর্পনম, ঘশ; সংকীত্তি:, 









দশম অধ্যায় । 


(ব্রজ্গবানের বিতৃতি ও ঘোগশক্ির বর্ণন। তথা প্রভাব দহিত 


উদ্ছিবোগের কখন ও অর্ধনের প্রশ্নে শ্রঠগধান্‌ কর্তৃক নিজ 
এবং ঘোগশক্কির পুনব্ণনি]।] 
বীগবান্‌ বলিলেন, _লামাও পরদাখুনিউ বচনাম্বৃত হার! 
প্্ধিপ্রাণ্ত তোদাকে তোমার ফল্যাণকাদলাহ পুরা অতি- 
শোন বাক) বলিব_শ্রবপ কর ১ 
নিখিল ছেনত। ও সমূহ মহৰি আদার প্রায় অবগত এহেন; 
কারণ, আমি দেসবুন্দ ৪ বতদিগণের সতপাদ্ব হবুন্ধ প্রনর্মকজতেতৃ 
আঁ মূল কারণ ৫ ২ 
৪৬৫ 


যিনি আমাকে উৎপড্িরছিত, জনাধিদূর্ি, হস্থবিবীন ও 
চতুঘশ লোকের দহেশ্বর বলিং অবগত হন, তিনি ছানবলদূহের 
সমধো দদ্যক্ত্মপে মোহশৃক্ত ঘা পাপসমূহ হইতে বিদুক্ত হন ॥ ৩ 

বুদ্ধি, জান, চিতবৈকলা-ছীনতা, ক্ৰম|--সদ্ধিস্থতা, সত্য 
(বার্থ ভাষণ ), দদ ( বাংহৃহ্বিয সংঘন ), শম ( অৱ:ৰরণ-সংদ), 
হুখ (নিক্ষপাধিক ই}, হুঃখ (পীডাকারক ), তব (উদ্ভব), 
অভাবে ( অহুভ্ধধ), চহ (তান), প5 ( ভীতির হিতা), অহিংলা 
(পরলীচানিবকি ১ মতা (বাগছেশুগত]), তুরী ( সৈধলঙে। 
সন্বোধ ), দান (ক্কান্ছিহ পানর পত্র আপন ঘৰ: 





৩৭৪ 


মহর্ধনূঃ সপ্ত পূর্বে চ্ারো মনবস্তথা। 

মন্তাবা সানসা জাত! যেষাং লোক ইমা: প্রজা: $ ৬ 
এভাং বিভ্ৃভিত হোগঞ্চ মম যো বেত্তি তব: । 
মোহইবিৰুস্পেন যোগেন যুজাতে নাত্র সংশগ্: ॥ ৭ 
অহং সর্বন্ত প্রতবে। মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। 


আর্ধাশান্ম 


[ লীম্মপরধ 


ইতি ম্ধা ভজন্তে মাং বৃধা তাবলনদ্বিতাঃ ॥ ৮ 
মাচ্িত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়; পরস্পরদ্‌। 
কখয়ন্তস্ মাং নিত্যং তুগুস্তি চ রমস্তি চ॥ ৯ 
তেহাং সততঘুক্তানাং ভঙ্গতাং শীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিবোগং তং হেন মামুপহান্তি তে ॥ ১৭ 





অহশো। হৃকীত্ি_এতে বৃদ্িভ্ঞানাদয়্ততধিপরীতাশ্চা- 
বুদ্ধাদয়ো নানাবিধ! ভাবা: প্রাণিনাং মৱ: সকাশাদেব 
বস্তি ॥ ৪-৫ 

টীকা--বিঞ্চ মহৰ্যয় ইতি। সপ্ত মহর্ঘরো ভৃগ্বাদচ়া, 
“সপ্ত ব্ৰান্মশা টত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা:” টত্যাদি 
পুরাদপ্রিদ্ধাত্তেভ্যেঃছপি পূর্কেইস্কে চত্বারে। মহর্ষয়: 
সনকাদয়ত্বখ! মনব; শ্বায়ন্ভুব।দয়ে! মগ্চাষা। মদীয়ো। ভাব: 
প্রভাবে! যেঘু তে হিরপাখর্ডাক্থলো মনৈব মনস: সন্ধতর- 
মাত্রাজ্জাতাঃ।  প্রভাবমেবাহ--ধেষানিতি। বেষাং 
কৃথাপীলাং সনকাদীনাং মনৃনাঞ্চ উম! ত্রাক্মণ।গ্যা লোকে 
বর্ধমান বখাযখং পুহপৌত্রাদিকপা: (িশ্তুপ্রশিষ্যাদি- 
বপাশ্চ প্রন্থা: জাত! বর্বস্বে ॥ ৬ 

টীকা-স্যখোক্তবিচৃত্যাদিতবজ্ঞানস্ ফলম।হ_এতা- 
মিডি। এতাং ভূথ্বাদিলক্ষণাং নন বিস্ুৃতিং যোগঞ্ৈশ্বর্ধা- 
লক্ষণং ততো যো বেরি, স: অবিকম্পেন নিঃসংশত্েন 
যোগেন সম্যগ দর্শনেন যুক্তে! ভবতি__নান্তাত্র সংখ: ৪৭ 

টাকা--যথা চ বিস্ৃতিঘোগয়োড্্ানে সম্যগ জ্ঞানা- 


বাণ্ডিস্তদ্দৰ্শগ্ৃতি_-অহমিত্যাদি চতুি:। অহং সর্ধন্ত 
জগত; প্রভবো ভূগ্বাদি-মন্বাদিক্ূপবিস্টূতিদ্বারেশোং- 
পত্তিছেতুঃ। অত এব চ অস্ত সর্ব “বুদ্ধিজ্ঞ ।নমসন্মোহ” 
ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ততে, ইত্যেবং নত্বা অবব্ধা বুষ! 
বিবেকিনে। ভাবসদদ্বিতা: প্রীতিঘুক্তা মাং ভজন ॥ ৮ 

টীকা_ শ্রীতিগূরর্ষকং ভঙনমেবাত স্িন্তা টতি। 
মধ্যেব চিং যেষাং তে মচ্চিভাঃ। মামেব গতা; প্রোপ্তাঃ 
গ্রাণা ইল্দরিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণ।: মঘ্যপিতজীধনা 
ইতি বা। এবন্তৃতান্তে বুধা অস্ডোন্তং মাং জ্ঞায়োপেতৈ: 
শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈৰোধয়ধে! বৃদ্ধা চ ছাং থয: সংকীর্ড- 
ঘ্ সহঃ নিত্য: তুদ্যাস্থি অন্থমোদনেন তুটিং যান্তি, হম 
চ নিষ্কৃতি যান্তি ॥ ৯ 

টাক।--এবস্তৃতানাঞ্চ দমাগ ফ্র।ননহং দদ|দীত্যাহ 
তেযামিতি। এবং সত্ততযুক্তানাং মধা।মক্তচিত্তানাং 


-প্রীতিপূর্ববকং ভদ্রতাং তেযাং তং বুদ্ধিপং ঘোগমুপায়ং 


দদামি। তমিতি কল! যেনোপাপেন তে সন্তক্তা মাং 
প্রা বস্তি ॥ ১০ 





(লখকীঠি ), অবশ: ( কুকীড়ি), এট লকল বুদ্ধি জানাদি, তাহার 
বিপরীত অৰুদ্ধি সজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব প্রাণিসকলের আম! 
হটতেই হই থাকে ॥ ৪-৫ 

পুরাণপ্রলিদ্ধ তৃণ, অর, অঙগিযা, পুলস্তা, পুলক, ক্রতু, বশিষ্ঠ 
সপ্ত মহৰি, তথপূর্কে লনক, লনাতন, দনব্বন, দনৎ্র্মার চারিজন 
মহৰি, স্বারবাহি চতুর্দশ মহ আদার প্রভাবসন্প়। ইহার ছিরদ্া- 
গররগী। আমারই মনের সম্করমাতরে উৎপঞ্প। জগতে ব্রান্ধশারি 
প্রচ্াসফঙ তীহাদেরই সন্ধান-দন্তি ॥ * 

বিনি সত প্রভৃতি আমার বিকৃতি ও উধালক্ষণ যোগ ধখার্থ 
অবগত হন, তিনি উত্তদ্তপে জঞানলাচে লদর্থ হন--এ পনবদ্ধে 
কোন সংশষ নাই। “বাসুদেব: সর্ব এই জালে গ্রতিটিত 
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আমি সমস্ত জগতের তৃপ্ত-শাছি ও মহু-আদি দ্বারে উৎপত্তি 
ৰেতু। আদা হইতেই এই নকলের বুদ্ধি-শবুদ্টি জ্ান-অজ্ঞান 
প্রকৃতি সফালিত (প্রধত্তিত ) ছয়, ইং! বিশেষরপে বুৰিযবা 
বিষেকিগণ প্রেষলস্পয্ হইয়া আমাকে ভজন! করেন। ৮ 

খামার ভক্তগদ আমাতে একাস্ভাবে চিত্ত শিবি করিয়া 
আমার পেবা॥ ইঞ্জিদেকল ও প্রাণকে লমপিত করত দার 
স্বরূপ, লীলা, বিলাদ শ্রুতি ও লীলাগ্র্ হইতে পরম্পর পরস্পরকে 
বুঝাই বৃবিদ্ নার নিরন্তর আদার নাদদীনার পু সকীর্ধস- 
পূৰক আনন্দিত ও জন প্রা হইয়া দাফন (৯ 

এবনিশ আছাতে আলকচিত, প্রণবপুর্বক তজনফারী 
তীহাদের সড়লকে *বাহুদেযই সব” এট জ্ঞান থান করি, যে 
জান লাভের হারা বকে আন্ধদ্ররপে গ্রপে ঘা খাকে ॥ ১০ 


মহছাভারতন্, চহস্থিংপোহধাঘ: ] 


তেষামেবান্থৃকম্পার্থমহমভ্তালছং তম: । 

মাশাম্যাম্মভাবস্থে। জানদীপেন তাব্ৰত| ৪ ১১ 
অন উবাচ । 

পরং ব্রগ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌ ॥ 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজ্ধং বিহুম্‌ ৪ ১১ 

আহম্বামৃঘয়ঃ সবে দেববির্না রদ তব! । 

অসিতে। দেবলে| ব্যাস: '্বয়ং চৈব ত্ৰবীধি মে ॥ ১৩ 


“টীকা--বুদ্ধিযোগং দবা। চ ্ানুততবপৰ্য্যন্তং তমা- 
বিক্ৃত্যা অবিভাকৃতং সংসারং নাশযনামীত্যাহ--তেযামিতি। 
তেহামনবকম্পার্থদমুপ্রহার্থসেবান্রানাচ্দাত:ং তম: সংসা- 
রাখ্যং নাশয়ামি । কুত্র স্থিত: সন্‌ কেন বা সাধনেন তমো 
নাশয়ামীত্যত আহ-_মাত্মভাবা্থা বৃদ্ধিবন্তৌ স্থিত: সন্‌ 
ভান্বতা৷ বিক্ষুরতা| ভ্ঞান্লক্ষণেন দীপেন নাশয়ানি $ ১১ 

টাকা_সাঙ্ষেপেনোক্রাং বিভৃতিং বিজ্ঞ জিজ্ঞানু- 
ভগবস্তুং স্বর্ন উবাচ -পরং অরক্মেতি সপ্তভি;। পরং 
বন্ধ পরং ধাম চ আশ্রয়) পরনঞ্চ পবিত্রং ভবানের; 
কুত ইতাত আহ--যত: শাশ্বত: নিউ)ং পুকবং তথা দিবাং 
চোতনাম্মক; স্বয়্রকাশন্‌। ম।দিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং 
দেখানাদাদিভূতমিত্যর্থ, তথ! অজ্ম্‌ অদগানং বিভুক্ 
ব্যাপকং স্বামেবাহ:। কে ত ইত্যাহ--আহুরিতি ঝবয়ে 
ভৃগ্বাদয়৷ সর্কো, দেবযিশ্চ নারদ: অলিতশ্চ, দেবলম্চ, 
ব্যাসশ্চ, হবয়ং জদেব সাক্ষান্মে মহং এ্রবীষি ॥ ১২-১৩ 

টীকাঁ-আতো মমেদানী: স্বদীয়ৈশ্বর্ধোংসন্তাবন! নিবৃতে- 
তাহাদের অনুগ্রহ করিবার নিমিতই আমি শত্:করণস্থিত 


হই জ্যোতিৰ জ্ঞানদীপের ধারা অজ্ঞানসনূত অহং, যম ও 
নংসারনামক অন্ধকার দৃতীডূত করিব্বা থাকি ॥ ১১ 

*. অর্জুন বলিলেন, __তুদি পরব, লকলের পর আলা ও পর 
বিউি। সমন খবি, মেবদি নারধ ও অলিত, হেহন, ব্যাল আদি 
সনদ তোমাকে সহ একশ সনাতন পুরু ছেতির্ব্ঘ নিখিল 
দেবতার আছি কারণ, দয়রহিত ও দর্কবচাপক বলিং! খাকেন-_ 
তুমিও স্বন্বং আমাকে ডাহা বলিডেছ ॥ ১২-১৩ 








হে কেশব! আমাকে খাত) বলিলে এই সকল আৰি গত) 
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লর্বনেতদূতং অন্ে হলাং বদলি কেশব 

ন হি তে ভগবন ব্যকিং বিছু্দেধা ন দানবাঃ ॥ ১৪ 
শবয়মেবান্ধনাস্থানং বেথ স্বং পুরুষোতন। 

ৃতভাবন ছুতেশ দেবদেব দগৎপতে ॥ ১৫ 
বক্ত,মর্হস্তশেহেণ দিব্য! হার বিভ্ৃতঘুঃ । 
যাভিধিস্ৃতিভিলোকানিনাংবং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 








খ্যাহ-_সর্বমেতদিতি। এতপ্ুধানের পরং ব্রন্ধেত্যাদি 
সর্বমপি কত: সত্য. নগ্ে, যন্াং প্রতি *ং কখয়লি “ন মে 
বিত: সুরগণ।:” ইউঠ্যাদি, ৬দপি সং/মের মন্কে ইভযাহ-- 
ন স্বীতি। হে ভগবংস্তব বং দেখা ন বিদ্ধ অস্মদ- 
হুগ্রহার্থমিঘুমভিবক্তির্িতি ন দানপ্রি, দানবাশ্চ অশ্মিন্জি- 
খরহার্থমিতি ন বির্রেবেতি ॥ ১৭ 

টাকা-_কিং তহি দ্ৰঘনিতি ৷ ব্ৰয়ঘেৰ ভ্বসাযানং বেখ 
জানালি বা্য:, তদপ্যাসন। বেলের ৰেখ ন সাধনান্তরেণ। 
অত্যাদরেগ বদ সগ্থোধয়তি তে পুরযোভম ! পুরী 
বোস হেঠুগ্ভানি বিশেহপানি সাগ্াধনানি, -হে তত 
ভাবন! ভবাতোৎপাদক ! হুঙানানীশ নিয়! দেবানামাদি 
ত্যাদীনাং দেব প্রকাশক ! জগংপডে খিশ্বপালক ৪১৫ 

চীকা--যন্থান্তৰাতব্যকি: হনের বেংপি ন দেবাগয়ত 
স্তম্মাহবক্ত,নহঁসীতি। ঘা আয়নন্তব দিবা| অত্যদৃচূতা 
বিভৃতয়ন্তা: সর্ব; বর্তং হমেবাহপি, ঘোগ্যোইলি 
হাভিরিতি বিন্ৃীনাং বিশেষণ: স্পষ্টার্থম্‌ ॥ ১৬ 


ব্লিদ্ব। বোধ করি, কারণ ছে 5গবন্‌! তোমার প্রকাশ 
আবি্তাব নিখিল থেখত! ও অধিল দানব অৰ্গত 
নহেন ॥ ১৪ 

হে পুরুযোদ্ধন! হে ভৃতা্নক ৷ হে তৃতেশ্বর ! হেববেয! 
আিত]াছি দেবগপেহও প্রকাশক! বিশ্বপালক ! তুমি স্ব 
আপনাকে আপনিই অবগত আছ ॥ ১৫ 

ছে বিস্কৃতিদদৃহের ছারা তুনি এই লোক দমাচ্ছছ করি৷ 
অবস্থান কৰিতে, সেই অত্যদুত তোমার বিকৃতিসক্ষণ জশেহ- 
চাৰে বল 1 ১৬ 


তত 


কথ: বিজ্ামহং ঘোপিংগ্রাং সদ। পরিচিশ্তয়ন । 

কেষু কেষু চ ভাবেঘু চিত্বেহসি ভগবশ্থ়। ৪ ১৭ 

বিস্তরেণাস্থনো যোগ: বিছ্ৃতিক জনার্দন। 

তর: কথর তৃত্তিছি শৃখতো নতি মেইফৃতম্‌ ॥ ১৮ 
জীভগবান্থাচ । 

হস্ত তে কথরিষ্তামি দিব্যা হাত্মবিভৃতয়: । 

প্রাধাস্কত: কুরুত্রষ্ঠ নাস্ান্তো বিস্তরন্ত দে ॥ ১৯ 


জাধ্যশার 


[ ভীন্দপর্বর 


অহমাস্থা গুড়াকেশ সংহৃতাশয়স্থিত: | 
অহৃসাদিস্চ মাচ ভূতানান্ত এব চ ॥ ২০ 
আদিভানোমহং বিছুর্জোতিহ। রবিরংশুমান্‌ । 
মরীচির্যরুতামস্মি নক্ষত্রাণাদছ: শশী ॥ ২১ 
বেদানাং সামবেদোইশ্মি দেবানামান্খ বালক: । 
ইশ্রিপ্রাণাং মনশ্চান্মি ডূতানাদশ্মি চেতনা ॥ ২২ 





টাকা--কখনপ্রযোজজনং দর্শঘন প্রর্থয়তে _ কথমিতি 
ঘাভ্যাম,। ছে বোগিন্‌ ! কথং কৈবিচুক্ডিডেদৈ: সদা 
পরিভিন্তরক্সহং স্বাং বিস্াং জানীয়ান ; বিছতিভেদেন 
চিন্ত্যোইসি বং কেষু কেছু পদর্থেতু ময়! চিন্তনীয়োংসি ৪১৭ 

টীকা--তদেব: বহিমু'ধেহপি চিন্তে ওত তত্র বিহৃতি- 
ভেদেন দ্বচ্চি্তেয ঘথা ধেনথ! বিস্তরেণ কথয়ে্াাহ__ 
বিস্বরেণেতি । হাহ্ুনত্তধ যোগং সব্বগুহপর্কশক্তিমবা- 
দিলক্ষণং যোগৈশ্বহ্য: বিত বিস্তরেণ পুন; কথয়, 
তত্ব বাব/নমৃতরূপ: শৃত্তে। নম তুত্তিরল: বৃদ্ধিনান্তি 
1 

টীক|--এবং প্রাথিত; সন উ =সব।মুবাচ_হা্তেতি । 
হ্তেত্যনুকস্পাসস্বোধনম্‌। দিবা যা মতুয়া: 
প্রাধাক্গেন তুভাং কথচিব।াসি, যতোঃবাম্রস্ঠ বিভৃতি- 
বিস্তরস্থ মদীগরপ্ডাস্বো নাস্তি, অভ প্রধানহৃতাঃ 
কতিচিৎ্য়িয্যানি ৪ ১৯ 

টাকা-_ততর প্রথমনৈশ্বরং সপ: কৎড়তি--অহমিতি। 
হে গুড়াকেশ । সর্ক্বেঘাং কৃতাশামাশয়েদত্তকরণেঘু 
সৰ্বজ্ঞত্বাদিপগুপৈনিয়ন্ড, ৱেনাবস্থি; পরনাওাহম্‌, আ্দির্শ্ব, 


মধ্যং স্থিতি:, অন্ত: সংহার:, সর্ব্সূতানাং জ-্নানিহেতুষ্চা- 
হমেবেতার্চ ॥ ২৯ 

টীকা-_ইদানীং বিচৃতী: কথ্চতি _ল্াদিত্যানাদিতি 
যাবদধ]।৪ুসমাপ্ডি । আনদিত্যানাং ধাদৰাদিত্যানাং 
মধ্যে বিষ্ণুধাননে।হহন্‌, ভে/তিঘাং প্রকাশকালাং 
মো অংশুদান্‌ বিশ্বব্যাপিরশ্মিধূক্তে। এবি; সুখে|াইছছ্‌। 
মরুতাং দেববিশেষাপাং [ ধাধুনাং ] মধে। মরীচির্না- 
মাহমন্ম, যদ্ব! সপ্ত নঞ্ন্গণ। বাগবন্তেষ( মধ্যে 
তেচ আবহন প্রবহ:, বিবহঃ, পরাধহন উত্বহঃ, সংবহ 
পরিবহ; ইতি মরুদ্গপা: | নক্ষত্াণ/: নঝে। চনল্ররোচহম্‌ । 
(অত্র চাদিত/ানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিযু প্রাদশে! নির্ধারণে 
হি, কচি চূতানানশ্রি চেচনেহ্যাদিধু সম্বস্ধে বনী, ত 
তত্র তত্ৈব দশচিহ/।: )। বিঝরিতা1দিযবতারেছণি 
প্রভাবাতিশয়নাত্রা বিবক্ষয়। বিডতিহ্ন নিদ্দিশ্যুতে। অত; 
পরকাধ্যারস্ক স্পষ্টার্থবেহপি কচিং কিকিছ্যাখ্যান্কামঃ ॥২১ 

টীক1-বেদানামিতি। বাসব ইন্তর;। ভৃভানাং 
সন্বস্ধিনী চেতনা জ্তানশক্ৰিরহমস্মি ॥ ২২ 





হে যোগেশ্বত্ন | অহন্মণ তোমাকে চিন্তাপৃর্নক কিছুপে 
তোষাকে অবগত হইব, আমি কোন্‌ কোন্‌ পদার্থদদুছে তোঘাকে 
চিনা করিষ? ১৭ 

হে জবনার্দন। ভোদার স্বীয় দর্পন, দর্বাশক্তিনর আছি 
লক্ষণ যোগৈসবধ্য ও বিভুতি ঘিন্তারপূর্াক পুনর্বার ধল, যেহেতু 
ভোদায় বচলামূত শ্রবণপু্টে পান করত তক! নিবৃত্তি হইতেছে 
না 

উভগবান্‌ বলিলেন, হে কুকপতদ! অলৌকিকী আদার 
প্রানতৃত বিতৃতিলকল তমাকে বলিব, খেহেতু আমার অবান্তর 
বিকৃতিলকলের শেহ লাই | ১৯ 


ছে জিতনিজ অর্জন | আদি নিখিল প্রাণীর অভ্যকরণে 


অবস্থিত আত্মা, তৃতদযূছের আছ মধ্য অও { ভর-স্বিতি-সংহার ) 
আহিই ॥ ২৫ 

আমি আৰিত্যগণের যধো বিষ্ণু, প্রকাশকদমূত্রে' হবে! 
বিশ্বধ্যাপী রস্মিপমন্থিত তুংনভান্কর, বাদুদকনলের মধ্যে সযীঢি, 
আমি নক্ষমদিগের যষো শশখয় ॥ ২১ 

স্বামি বেধপকলের মধ লাদবে৮, দেবগণের হো দেবা 
হরেন, ই্্রিফদূছের নখে অ(বিই হল এবং অধিল ভূতে জ্ঞান- 
শক চেতনাও আমি ॥ ২২ 


মহাভারতম্‌, চহস্থিশোইস্যায় ] 


রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চা|শ্ম বিতেশে। যক্ষ-রক্ষদাম্‌ । 
বহছুনাং পাবকশ্চাশ্ম মেরু: শিখরিদানহন্‌ ॥ ২৩ 
পূরে।ধলাঞ্চ মূখ্য: দাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
লেনানীনামছং স্কন্দ: সরসামন্রি সাগর: ॥ ২৪ 
মহৰ্ষাপাং ভূগুরহং সিরামন্মোকমক্ষরম্‌ । 

ঘজ্ঞানাং জপযদ্রোইন্টি স্থাবরাপাং হিমালয়: ॥ ২৫ 
অশ্বন্থ: সর্ধবক্ষাণাং দেববাঁণাঞ্চ নারৎ; ৷ 
পন্ধৰীপাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলে! সুনি: ॥ ২৬ 


টীকা--রুজ্রাণাদিতি। বক্ষ-রাক্ষলানামপি কররস্বাদি-- 
সামযাৎ হল্ছৈ লহৈকীকৃণয নির্দেশঃ, তেহ।ং মাধে) বিশেশঃ 
কুবেরোধন্মি, পাবকোহস্ি শিখরিপং শিখরবডা- 
সুক্ষিতানাং মধে। মেরু; ॥ ২৩ 

টীকা--পুরোবসামিতি । পুরোধলা! বধ্য দেবপুরো- 
হিতত্বান্মুধ]ং বৃহস্পতি: নাং বিন্ধি, সেনানীনাং সেনাপ- 
ভীনাং মধে। দেবছেনাপতি। হ্শ্পোইহ্মন্মি, সরদা: স্থির 
জলাশয়ানাং মধে। সঙুরোইনি ॥ ২৬ 

টীক।--মহ্যাৰানিতি । গিখাং বাচাং পদাছিকানাং 
অবো একনক্ষয়মোদ্ধ।রাধ।ং পদ । ঘজানাং আত 
শ্মার্ডানাং মধে) জপরূপে। যল্সোইহুমণ্যি ৪ ২৫ 

টাক!_অশ্বথ ইতি । দেব। এব সম্তে। ঘে নগ্দর্শনেন 
স্হিবং প্রাপ্তাত্তেষ।ং মধ্যে লারপোইন্মি ২ লিন্ধানামূত- 
পত্ডিত এবাধিগতপরমার্থতবানা, নব্য বশিলাধ্যো 
সনিয়ন্থি ॥ ২৬ 





আদি কষগণের হছে! শহর, ংক্ষ-রক্ষ সকলের দধ্ কুবের, 
বঙ্ছগণের মুখে) পাক, পর্যাতগণের মধ্যে মে আসি 8 ২৩ 

হে পার্থ! আমাৰে পুরোহিতগণের মধে৷ প্রান পুরোহিত 
দৃংস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের ঘধো দেবসেনাপতি 
ফাটি, স্থির জনাশতলৰলের দখো আমি তর ॥ ২৪ 
"কু আমি মহৰিগণের অথ তৃণ, বাক্যাসকলের বধ একাক্ষর 
ওক়ায। ঘক্চলনূহের মধে| জণমঞ্ ও স্থাবরগণের নে) হিহালছ ৪২৫ 

আদি বৃক্ষসকলের মধে। ব্বশখ, দেবধিগ্পণের দধে। নারধ, 
গদধবধিগের নে চিত্ররধ, সিৰলমূংহর মহে] কপিল নূনি ॥ ২৮, 

আখি অন্থগণের মনে অধমৃতমবনচ্তৃত উদ্চৈশ্রবা, হস্তি 


এনদ্চগবদ্গীত। দশন অধ] 


৩৭৯৭ 


উচ্ছেশ্রবসনস্বানাং বিদ্ধি নানমৃডোদ্বম্‌ । 
এরাবতং পডেড্র।ণাং নরাণাক নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ 
আছুবানামহং বনঞ্প ধেনুনামশ্মি কানধূক্‌। 
প্র্ছনশ্চান্রি কদ্দর্প: সর্পাণাদস্ম বাসুকি: ॥ ২৮ 
অনন্তস্চাশ্মি নাগানাং বরুণে। ঘাদসাদহম্‌ । 
পিতুপামধ্যমা চাশ্মি যদ: সংঘমভামহষ্‌ ৪ ২৯ 
প্রনননাদশ্চাশ্মি দৈত]ানাং কাল; কলয়তাম্হুম্‌। 
মৃগাগাঞ্চ সৃপেশ্রোছহং বৈনতেগশ্চ পক্ষিণাম্‌৪ ৩* 


টীকা উচ্ছে-শ্রবসনিতি। অনার্য ক্ষীরোগবিমধন।- 
হুদৃভৃতম উচ্-শ্রবসং নাম।শ্বং নহিষ্ঠতিং বিডি, অসৃতোদ্ধ- 
বনিতোতদৈর।বতেইপি সধধ্যতে, ন্রাধিপং রাজানং মাং 
বিন্ধি ॥ ২৭ 

টাকা--আদুধানানিঠ। আয্ধানাং মধ্যে বজমশ্মি, 
কামান, দোক্ধীতি কামধুক; প্রজনং প্রজোৎপ্তিহোতু: 
বন্দপ: কামোচস্মি । ন কেবল: সংগ্থাগমাত্রপ্রধানঃ কামে 
মনিৃতিরশাস্্য়হাং। সপাণা: রাঙা বাস্বুকিরশ্মি ॥ ২৮ 

টীকা_অনন্থ ইতি। নাগানাং নিবিবাণাং রাজ। 
সনস্থ: শেধোচশি, হাসা জলচর(লাং মধ্যে রাজ। 
বরুণোংস্মি, পিতৃনাং রাজ অধ্যনান্থি, সংযমতাং নিয়মং 
কুর্ববতাং মধ্য ঘমোঃশ্মি ॥ ১১ 

টাকা_ প্রহলাদ ইতি! কলয়তাং বঙটীকুর্ববতাং 
গণধুতাং বা মধো কালোতহনন্মি। সৃগেশ্রুঃ নিংহঃ ও 
পক্ষিণাং মধ্য বৈনতেচ; গকচড়োহশ্রি ॥ ৩০ 

















সদ্ছের মধ্য উন্থাবত, দানবলঞ্লের যে কমা মাকে রা লিখা 
জানিবে 1) 

আহি পত্রগমূহ্যে বহ বয়, বেহুসদূহের হবে। কাদদেছ, 
উৎপত্ধির কাশ কামণে আমি, দবিধ স্পদদছের মুখ্যে দাহুকি 
আমি ৪২৮ 

নিৰ্বিধ ৰূদগগণের নহো আছি অনন্ত ও জভ্যন্থসঝলের 
আবে) বরুণ, পিতৃগণের মঘে। অথ!দ, নিযদকারিদনূহ্রে যথে। 
আমি বদ॥ ২৯ 

আছি হৈতসদূহের মধে। হ্ংলাদ, গণ্নাকারিগশের ছছে। 
কাল, আমি মূগসকলের বন্গো পশ্ডরাও লিংহ ও পৰ্চিদিগে॥ দখো 
প্লরুড় ৷ ৩৭ 


৩৭০৮ 


পবন; পবরামশ্থি রাম: শড়টানহন্‌ ৷ 

ঝষাণাং মকরশ্চান্মি ভ্রোতলামন্যি দ্রাহনখী ॥ ৩১ 
সর্দাণামাদিরন্ত্ড মধ্যং চৈবাহম্ু ন । 
অধ্যাৰ্থবিষ্া বিষ্তানাং বাদ: প্রবদতামহম্‌ ॥ ৩২ 
অক্ষরাপামকারোহস্সি পথ: সামাসিকস্ট চ। 
অহদেবাক্ষ কালে| ধাতাহং বিশ্বতোসুখ: ॥ ৩৩ 


আধাৰাস্ 


[ তীন্মপর্বৰ 


মহ): সবহরষ্চাহমুস্তস্ঠ শবিন্ুতান্‌। 

কীতি: শ্রধাক্‌ চ নারীণ।ং শ্মতিনেধা ধৃতি: ক্ষমা ৪৩৪ 
কৃহৎসাম তথ। সায়াং গায়জী ছন্দ লামহন্‌ । 

মাসানাং মার্শর্বেহেহদৃতূনাং কুহুমাকরঃ ॥ ৩৫ 

তং ছলয়তামশ্যি তেজন্রেজন্বিনমহুম্‌। 

জরোহশ্মি বযবসারোহস্মি সব: সববতামহম্‌ ॥ ৩৬ 





টাকা--পধল ইতি । পবতাং পাবরিতুপাং বেগবতাং 
বা মধ্যে ঝ/জুরহমন্রি, শস্ত্রভৃতাং বীরাপাং ববে রামো 
দাশরছি; বন্ধা রাম: পরণুতা: ২ ঝযাথাং মতস্তানাং সধ্যে 
মকরনাম] মংস্তক্গাতিবিশেষন্তিমিঙ্গিলোংহম্‌ ; শ্রোতসাং 
প্রঝাছোদকান।ং মধ্যে ভাটির ॥ ৩১ 

টীকা--সর্গাণাসিতি। স্থজস্ত ইতি সর্গা জাকাশা- 
দঃতেহানাদিরসুশ্চ অধাকৈব(তম্‌; "অতমাদিশ্চ মধ 
ইতাজ সষ্ট্য।দিকর্ক্রং পারমৈশ্বধানুক্তন ৷ অয় তে সৃষ্টি 
ক্তিপ্রলয়। মদ্বিচুতিৱেন ধে/য়া উত্াচাত ইতি বিশেব; | 
অধ্যায্জ/বিদ্য। আহ্ববিদ], প্রবদতাং বাদিনাং সথান্ধন্তো 
বাদঞ্জচবিতগণ্ডাথ্যাতন্তিশ্: কথা: প্রসিক্ধান্তালাং মধ্যে 
বাদোইহম্। যন্ত্র দ্বাভ]ানশি প্রনাণতত্তর্কতিন্চ দ্ৰপক্ষ; 
দ্থাপ্যতে, পরপক্ষপ্ছল্জা[তনিগ্রহস্থানৈদূষাতে ল হলো 
নান। যয় যেকঃ দ্বপক্ষং স্থপতি, অগ্তন্থ ছলজতি- 
নিগ্রহস্থানৈন্তংপক্ষং দূষগতি ন '$ ম্বপক্ষ: স্থাপয়তি সা 
বিভণ্ড। নান কথা; তত্ৰ জজবিউণ্ডে বিজিয্টধনাণয়ো- 
ধাদিলোঃ শক্িপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্ত বীতরাগরোঃ 
শিব চার্ধ্যয্লোরস্য়োর্। গুবনিকপগফলল্চ, অতোহসৌ 
শ্লেষ্ঠৰাহ্থদ্বিতূতিরিত্ৰ্থ ॥ ৩২ 

চীকা-_মক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণ।ং বর্ণানাং মধ্যে 
অকারোইশ্ি তন্তু সর্ববাধযয়ত্বেন জেট, তথাচ ক্রুতি: 


=অকারে| বৈ সৰ্ব্বা বাক্‌, সৈহা স্পর্শোন্মভিবা মান 
বহুবী নানার্ূপা ভবতি” ইতি। সামাসিকস্ত সমালসদূহন্ত 
মধ দ্বন্ক রামকৃষ্ণ বিঙ্যাদিসমাসো২শ্র, উভদ্নপদপ্রধান- 
বেন শ্রেষ্ঠৰাৎ । অক্ষয়; প্ৰবাহরূপ: কালোংহুদশ্মি“কাল;+ 
কলবুতামহম্‌ ইত্াআাযুর্গণনাষ়ক: সংবংসরশতা্যাঘূ- 
স্বরূপ; কাল উক্ত:, স চ তশ্মিঘ্রাযুছি ক্ষীপে সতি ক্ষত, 
অত্র তু প্রবাহান্মকোহক্ষয়: কাল উঠাতে ইতি বিশেষ; । 
কর্ফলবিধাতুপাং নধো বিশ্বতোমূবো ধাত! সর্ববকণ্দু- 
কলবিধাতাহমিতার্ঘ: ॥ ৩১ 

টাকা ম্বতারিতি সংহারকাণাং মথে। পর্ধহরে। মৃা- 
রহং, ভবিষ্ততাং ভাবিকলযাপানাং প্র॥ণিনামুগ্তবোইতু।দরে।- 
হহম্‌ ; নারীণাং মবো কী: লপ্ত দেবতারূপাঃ ঞিযে।- 
হইম্‌ ৷ হাস৷মাভালমাত্রযোগেন প্রাণিন: প্লাঘ্য! ভবন্তী তি 
৩চ কীত্যা্া; স্বিয়ে। নদ্বিতূউ: ॥ ৩৪ 

টীকা বৃহৎসামেডি। vials হবাদহে" 
ইঙ/স্কান্‌ কচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ; লর্বে- 
শ্বরত্বেন তৃপ্ত ইতি শ্লৈষ্ঠং দশিতম্‌। ছন্দে।বিশিষ্টানাং 
মন্্াণাং মধ্যে গালত্রীমস্তোহহম্‌, ঘিঞ্জবাপাদকছ্বেন সোম- 
হুরণেন চ ক্রেষ্ঠধাং। কুন্ুমাকরে! বসন্ত: ॥ ৩৫ 

টাকা_গৃতমিতি । ছলল্পতামঙ্গোন্তবঞ্চনপরাণাং 
সন্বদ্ধি ধ্ৃতমন্মি; তেঙ্ছহিনাং প্রভাবতাং তেন; প্রভাবে 








আবি পৰিজকারিদিগের নখে) বাহু, শগ্রধারী বীরসকলের মধে 
দাশরখি রাষ, হত্্তগণের মখে] মকর ( তিনিঙ্গিল ), লোতদ্বিনি- 


গণের মধ্যে শাৰি ভাগিরনী গগ। ৪ ৩১ 
কৃষ্ট বস্তসমূহের মধ্যে আদি, দন্ত ও দৰা আছিই শাদি 


নিখিল বিদায় মধ্য আত্মিক, বাদিগণের নখে) আখি বাদ ॥ ৩২ 

অক্ষর়সকলের মধ্যে আদি অক্ষর কার আসি, সদালের বধ্য 
উতধপন্ প্রধান দন্বদদাল আসি, আমিই চিরস্থারী কাল আর 
শুকল। বি্ধাতাগণের লঙো পিতোনুর কর্ষকল হিপাতা 
আছি ও ৩৪ 


_" আমি সর্বলংহারকগণের ববে না, তাবী দদললাতখোগ্য 


প্রাশীফিগেছ অত্র, নারীসৃহের দখ্যে কীত্তি, শ্রী, বাক শ্বতি, 
বেৰা, ধৃতি ও ক্ষৰ এই দমন্ত দেবতাজলী এমগী আানিই ॥ ৩৪ 
আহি সামসহৃছের মধ্যে বৃহখসাদ, ছন্দ:দকলের মে! গাছ, 


শদন্য.বালের সত্যে অগ্রহায়ণ, ছতুপণের মধ্যে কুরুদাকর বসন্ত 
আহি। ৬৫ 
আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিদিগের দাত, প্রভাবলম্পহগণের 


যশ্য প্রভাব, জেতুসকলেহ আনি জন, উদ্ধদ-বিশিষ্টপমূছ্রে উজ 
ও দবদম্প্গণের সব! ॥ ৬৬ 


মঙ্াভারহদ, চতহি'শোহদ্যাহ: ] 


বৃক্ধীনাং বাস্থদেনোহশ্মি পগুঝান!ং ধনঞ্জয়: । 
মুনীনামপাহং ব্যাস: কৰীনামুশনা কবি: ॥ ৩৭ 
দণ্ডে! দময়্তামশ্টি নীতিরস্মি জিযটধতাম্‌। 

মৌনং চৈবাস্মি গুস্বানাং জ্ঞানং চ্ছানবতামহদ্‌॥ ৩৮ 
ঘচ্চাপি সর্যঘৃভানাং বীজং তদহমন্ত ন । 

ন তি বিনা হং স্থা্ময়া ভৃতং চরাচরদ্‌ ॥ ৩৯ 
নাস্তোংত্তি মম দিব্যানাং বিভৃতীনাং পরস্তপ । 

এব ভুদ্দেশত: প্রোক্তো বিচুতেবিত্তরে! সয়া ॥ ৪* 


শ্রীহদভগবদন্টীত দশন অধ্যায় 


ঘদ্‌ যদ্‌ বিছুতিম সব: শ্রমদৃদ্িতনেব বা। 
তৎ তদেবাবগচ্ছ হং মদ তেছো:হশসন্তবম্‌ ॥ ৪১ 
অথবা বছনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাৰ্দুন। 
বিষ্টত্যাছমিদং কৃতৎস্মনেকাংশেন স্থিতো। জগৎ ॥ ৪২ 
ইতি শতনাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীঙ্ষপর্বনি জীদন্তুগবদগীতাপহঁণি জীমন্ধগবদদীতানবপনিষংদ্ 
্চ্ষবিদ্ান্াং যোগশাস্ত্ৰে ীকবক্ার্চুনদংবাদে 
বিস্তৃতিযোগো নাম দশনোহধ্যায় ॥ 
ভীক্মপধণি তু চহঙ্ি। োহধ্যায় ॥ 





হন্মি, জেতৃপাং জয়োহস্থি, বাবসারিন।সুদ্মমবতাং বাবলা 
উদ্ধমোইশ্ছি, সববতাং স।খিকানাং সব্মহম্‌ ॥ ৩৬ 

টীকা-বৃ্চীন।মিতি। বনুরেবে যোটং স্বাগুপদি- 
শামি; ধনঞ্রয়ন্দের মাছৃতিং। বুনীনাং বেদার্থমনন- 
শীলানাং বেদবযাপোইহ মন্ঘি, কবীনাং কাবাদনিনাং মাধ্য 
উশনা নাম কবি? শুক্র; ৪ ৩৭ 

টীকা--গণ্ড ইতি। দময়তাং দননকৰ্ঠ্ণাং সন্বন্ধী 
দণ্ডাহন্মি, ঘেনালংযত! অপি সংযত 'বস্থি স দণ্ডে 
মদ্িতৃতিঃ। জেতৃমিচ্ছতাং স্বন্ধিনী সামাহ্যপায়জপ। 
নীতির্বশ্মি, গুশ্ধানাং গোপ৷নাং গোপনে হুনৌনবচন- 
মহমন্মি, ন হি তৃষধীং স্থিভস্ত1তিপ্রায়ো। ভায়তে। ভআন- 
বতাং তত্বক্ছালিলাং যঞ্জ জ্ঞানং তদহমন্মি ॥ ৩৮ 

টীকা--যচ্চাগীতি। যগপি সর্বনৃতান।ং বীজং 
গ্ররোহকারণং তদহম্‌, তত্র হেতুঃ_ময়া বিন। যং স্কান্ধু- 
বে তচ্চরাচরং ভূতং লাত্তোবেতি ॥ ৩৯ 

টীক! _- প্রকরণার্থমুপসংহরতি -- না্রোংন্ধীতি ৷ 





অনন্তদ্বাদিহৃতীনাং তা: সাকলোন ব্ত,ং ন শক্যন্তে, এব 
হু বিছতেবিবন্তরঃ উদ্দেশত; সংক্ষেপত: প্রোক্ত:। পুনশ্চ 
লাকাক্ষং প্রতি কথক্ষিং সাকলে/ন কখয়তি-_বদ্হদিতি। 
বিভৃতিমদৈশ্বধ্যনূক্ত, আম সম্পরিঘুক্তন্। উজ্দিতং 
কেনাপি প্রভাবধলাদিন! গুণেনাতিশায়তং ঘদ্‌ তৎ সবং 
বস্তগাত্মং ভবেং, তত্তদের নন তেজ: প্রভাবস্থাংশেন 
সম্কৃতম্‌ জানীহি ॥ ১*-9১ 

টিক! -- অথবা কিনেতেন পরিচ্ছি্রবিইৃতিজঞঞানেন 
সর্বত্র লম [ মদ্‌ )দুরিমেধ কুদিত।াহ-_আবেতি। বহুলা 
পৃথগ জ্ঞাতেন কিং ডব কাখ্যএ, ঘ"5?দং সর্ব্বং জগদেকাং- 
শেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ ধা ব্যাপে।তি বা অছুমেবাব- 
স্থিড:। ন ম্বাতিরিকং কিঞ্চিতি “পাদোংপ্ত_বিশ্ব- 
সৃতানি”তি শ্রুতে ॥ ৪২ 

ইশ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে ব(হ্দাবতি সত্যপি । 

ঈধদ্দৃষ্টিবিধানায় বিচুতীর্ঘশমেইত্রবীৎ ॥ 

উতি অীমদুগবদ্যীতায়াং অ্রধর্ব।সিকৃতটীকায়াং 
বিন্তৃতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ 





আমি বৃষিগণের মখো বাহণেবর, শাগুষপকলের মধ্য 


নদ, মুনিযৃন্দের মধ্যে যেগবাল, কবিপণের যখো আছি কৰি 


শুক্াচার্ধ্য ॥ ৩৭ 

আমি ঘদন কর্্াগণণের ঘওঁ, জেদ দিগের নীতি, সোপনীর 
কুক্লের যবে গোপনের হেতু দৌনধচন আছি, জঞানিদ্বিগের 
সাদি জান ॥ ৩৮ 

হে অঞ্জন! সর্কাকতের বীছ হাহা, ত1হাও আমি) আছি 
ভিজ চার ভূত আর নাই ॥ ৩৯ 


হে পরন্তপ! খামার লোকাতীত বিভৃতিসবলের শেষ 
নাই । এই বিকৃতি আৰি তোনাকে লংক্ষেপে বলিলাম ॥ 9১ 

উশ্বধ্যসমদ্বিত, দম্পতিলম্পর, কোন প্রভাব-বলাছি গুদের 
দারা শেষ খে যে বনতযাহ বাদে, দেই সেই সমস্ত পদার্থ আদার 
তেছের অংশে লদৃৎপন্জ ইরা অযগত হইবে ॥ &১ 

আখব। হে অঞ্জন! তোবার বহ জানিবার কি প্রয়োজন? 
আমি এই চরাচর লঙ্গ্র জগৎ একাংশের ছার। দদাছছ করিয়া 
অবস্থান করিতেছি ॥ ৪২ 


ইতি জীযরহদি বেচ্ব/সবিরচিত মতা ডারতে দহন লংহিত। বো ভীঘ্শৰ্ব্ান্বৰ্গ ত Ein উপনিহদে 


ব্ৰন্তবিদ্ত বসহক দোগ-। 





পৰ্ঝত্রিংশোহব্যায়ঃ। 
( ইমদভগবদগাতাগামেকাদশোহব্যায়: ) 
[ বিশ্বরূপং প্রদৰিঘ্লহুং পার্বস্ত প্রার্থনা, ভগবতা, সঙজয়েন চ বিশ্বরূপস্ণ বণনিহ, অজু'নেন ভগবদৃবিশববপদর্শনম্‌, 
ভয়তীতেন পার্খেন ভগবত: স্বতি:; ভগবডা বিশ্বরূপ-চছুহু জরপরোদর্শনমতিমানমঘুবর্ণা কেবলয়|নপ্তত্রা ভক্কযৈয 
দ্বপ্রাণ্ডে: প্রতিপাদনঞ্চ। ] 


অজুন উবাচ । 
মদসুপ্রহায় পরমং শুহনধান্মসংদ্রিতস্‌। 
যং স্বরোক্তং বচন্তেন মোহোইয়ং বিগতো! সদ ৫ ১ 
ভবাপায়ৌ হি হৃতানাং শ্রুতৌ বিস্তংশো ময়া । 
সব: কমলপত্রাক্ষ: মাহাস্ম/মপি চাব্যয়ন্‌ ॥ ২ 


এবমেতদ যথাত হ্ায্থানং পরমেশ্বরম্‌ । 
ভষ্ট মিচ্ছামি তে পাটৈশ্বরং পুরুখোত্তম ॥ ৩ 
মক্তসে যদি তাক্ছকাং মা ্্ট মিতি প্রভো। 
বোগেশ্বর ততো! মে স্ব: দর্শঘ্রায়ানগবায়হ্‌ ॥ ৪ 





টীকা--“বিকৃতিবৈভবং প্রোচা কুপয়া পরয়া হরি: । 
দিৃক্ষোরজ্ছ নম্তাথ বিশ্বরূপনদর্শযং ॥- 

পূর্ববাধ্যায়াণে *বিষ্টত]াহ মিদং কংন্মে ক।'শেন স্থিতো 
জগং" ইতি বিশ্বাস্তকং পারাযশ্বরজপমূপক্ষিপ্বং, তদদিদঙ্ষুং 
পূর্বোক মাঞ্িনন্দক্জুুন উবাচ মদগ্রগ্রহায়েতি চতুচিঃ। 
নমাঙ্ত্হাক্প শোকনিয়ৱয়ে পরম: পরসাক্থনিষ্ঠং গুদ 
গোপ্যমপি আধাক্মসংদিক্তমান।নাবিবেকবিষয়ং যব- 
কোক বচঃ “অশোচানহশোচন্থন ই ঠ1দি হঠাৎ 
ঘদ্বাকা, তেন মমা: লোহ:- গর হা, এতে তন্ন 
ইত্যাদিলক্ষণে। নে বিগতো বিনষ্ট: মাছন: কৰ ঘাড- 
ভাযোকে:॥ ১ 

টীকা--কিঞ্চ ভবাপায়ারিতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ 
বব: লকাশাদেব ভবত ইতি ক্রাতৌ ময়া “অহং কৃংস্রন্ত 
জগতঃ প্রাভব: প্রলয্ন্তথ!” ইত/দৌ বিস্তরণ; পুনঃ পুনঃ । 
কদললপত্রে ইব হুগ্রল্ণে বিশালে অক্ষিমী যন্ত 
হে কদলপত্রাক্ষ | মাহাম্মামপি চাবায়ন্‌ অক্ষয়: ক্রুতং বিশ্ব 
্্যাদিকর্ভ ত্বেহপি সর্কানিয়ন্তেইপি শুভাশুগকপ্্কার- 


য়িতৃবেহপি বন্ধমোক্ষদিবিচিভ্রকলাদাত়বেইপি অবিকারা” 
বৈবম)াসঙ্গৌদাপীল্গাদিলক্ষণমপবিনিত্ুং মহরগ। শ্রুতম্‌ 
“অব)কং বযক্রিমাপত্রং নক্শ্থে বামপুন্ধয” ইতি, “ময়া 
তত্তমিদং সর্বমিতি “ন চ মাং তালি কর্ধাহীপতি, এসমো- 
ইং সর্বচভেবিউযাদিনা 5, সতস্থংপরতত্াগূপি জীবান।- 
মহং কর্ডেঠ্যাদি লনীয়ো মোতে। হিগত ইতি ভাব: ॥ ২ 

টীকা--কিঞ্চ এবনেশুপিতি । “ডবাপাযৌ হি তৃতানা”- 
মিতঠাদি, ম। শ্রুডং যথ। চেদ[নীনাঘানং হল।থ “বিষ- 
ভ্যাহমিদং কৃংদ্রমেকাংশেন স্থিতো ছগং” ইত্োবং কখ- 
রসি, হে পরমেশ্বর! এতদেবনের আহপাবিশ্বালো দম 
নাস্তি; তথাপি হে পুকতযে৷ত্ুন ! তবৈশ্বরং জ্ঞনৈম্্যা- 
শক্তিবীধদিতি: সম্পরং হছপং  কৌতৃহলাদহং 
জষ্টুমিচ্ছামি। = চাহং ডষ্ট মিচ্ছ।নীত্যেতাবতৈৰ য়া 
তচ্কলং দর্শরিতব্যং কিং তছি মন্তদ ইতি । যোগিন এব 
খোগান্তেঘামীশ্বর ! ময়ার্ল্নেন তদ্রপং ডরষ্ঠং শকামিডি 
বদি মন্যসে, ততত্তহি বস্তপং পরমাস্বানমব্যয়: নিত্যং সদ 
দর্শদ | ৩-৪ 





একাদশ অধ্যায়। 

[ বিশ্বযুপ-নর্শন করাটবার জন্য পারের প্রার্থনা, ত্ীগযান্‌ ও 
সঞছ ছার! বিশ্বরূপের বর্ণন! | অর্ধুনক৫ক শ্ীচগবন্্থকপের দর্শন, 
ভগ্বডীত পারে যারা জীতগবানের স্বতি। ভীঙগবান্‌ কর্তৃক 
চতুর্ণ ও বিশ্বপদশনের মছিনা নর্ণন। করিয়। কেবল 
অস্তনযতক্জি ঘারাই ভুগবংপ্রাপ্ প্রতিপাহএ। ] 

অর্জুন বদিলেন_সাষার প্রতি কুপাপুর্মক শোক-নিবৃবত্বির 
অন্ত অভিশয় গোপনী ব্াস্মানান্তবিবেকবিবরক যে কখাশবল 
তুমি বলিলে, ভাহা॥ ছাঃ আনার “আছি চলা, ইহারা হত 
হইবে এরপ আয বিল চটয়াচে ॥ ১ 


ছে কমলপত্রাক্ষ! তোমায় নিকটে প্রাণিগণে উৎপত্তি ও 
নাশও আমি বিস্বারপূর্কাক ওনিবানি-আন্তনরছিড জগ 
মন্িষাও শুনিলাদ ॥ ২ 

ছে পরমেন্থর | বেরপ তুমি আঘাকে ( শাপনার প্রস্তাব ) 
বলিদে তাহা এইন্প ইছাতে আদার অবিশ্বাস নাই । ত্তধাগি হে 
পুরুষোতঘ ৷ তোনার এশরধাজান, ওশ্বধ।ণত্রি ও বীর্ঘ্যাদিসন্পয় 
সপ দেখিতে ইচ্ছা ফরি॥ ৩ 

যদি লেপ আদি দেশিবার যেগা মনে কর, তাহা হইলে 


কে যোগেশর । ভুঁদি আনাকে কেহার অসিনাল নিহ)ণ প্রবর্শন 
কুঁৱা 9 


দহাচা।রতম্‌, পঞ্চ 'শোহল্যায়ঃ ] 


এীতগবাশ্ৰবাচ । 
গন্ধ মে পার্থ রূপালি শতাশাহিথ নহ স্বশঃ। 
নানাবিধানি দিষ্যানি নান৷বণাকৃতীনি চ॥৫ 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসুন রত্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা।। 
বৃক্ষৃষ্টগূৰ্বাি পশ্যাশ্চ্্যানি ভারত ॥ ৬ 
ইহৈকন্থং জগৎ কৃত্স্নং পশ্য1৪ সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ বভাদ্যদ্‌ উট মিচ্ষলি॥ ৭ 


ই্রনলভপ্বদপীহা একাদশ অধ্যাহ 


৩৭১১ 


ন হু ৰাং শকালে ভট্ট. নলেনৈর স্থচক্ষুষা ) 

দিবাং দানি তে চক্ষু: পশ্য নে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ 
সয় বাচ । 

এবনুক্ত । ততো রাজন্‌ মহাযোগেশরো হরি; । 

দর্শয়ামাল পার্থায় পরমং রূপটৈশ্বরম্‌॥ ৯ 

অনেকবক্ত সফনমনেকা দুতদর্শনম্‌ ৷ 

অনেকদিব]1রণং গিবানোকো গ্রতাযুষস্‌ ॥ ১০ 





টীকা--এবং প্রাধিত: সহাদ্‌ইতং রূপং দর্শ হান, 
সাবধানো। ভবেস্যোবসর্চ্ছনমডিমুখীকরোতি_- জী ভগবাহু- 
বাচ--পশ্যেতি চতুতি:;। অপন্ৈকারেইপি নানাবিধঘাদ্‌- 
রূপানীতি বছবচনম্‌, নানা(বধানি অপরিসিতানি অনেক- 
প্রকার৭ দিব্যাক্তলৌকিকানি নম কপাণি পক্ষ, বর্ণাঃ 
শুরু-কৃষ্ণাদ্য:ঃ আকুভয়: সবয়সস্রিবেশ বিশেষা:, নানা 
অনেকে বর্ণ। আকরুতয়শ্চ যেঘা: তালি নানাবর্ণাকৃচীনি ৫ 

টাকা তাগ্চেবাত-_পাশ্টেডি।  আদিহযাণীন যম 
দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্াণ্বেতাবিশেহান্, অষ্ট 
পূর্ব্বাণি রা বাছ্েন না পূর্ববদদৃষ্টানি বা কূপানি 
আশ্চরধ্যাপাত্যদৃডৃত্তানি ॥ ৬ 

টীকা--কিঞ্চ টহৈকস্থমিতি। তত্ৰ তত্ৰ পরিব্রমতা 
বধকোটিভিরপি জ্টমশকাং কুংসুনপি চরাচরলহিতং 
জগদিহাস্মিন সম দেহেংবঘুবকপেণৈকত্ৰ স্থিতমদ্াধুনৈব 
পচ্ষ-। বন্তান্তজ্জগদা শ্রয়হৃতং কারণন্বকপং দ্রগতচ্চাবন্থা- 
বিশেষাদিকং দয়পরাকয়াদিবঞ্চ ঘন যদপাপ্তদ্দ দিচ্ছলি 
তৎ সৰ্ব্ব পশ্য ॥ ৭ 


টীকা|--যনুক্তমর্চছুনেন “মশ্যাসে যদি তচ্ছক্যম্” টতি 
ভতত্রাহ--ন ছু মামিতি। অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্শ- 
চক্ষ্ষা মাং ডষ্ট: ন শক্যসে শাকতো, ন ভবিষাসি। 
অতোহহং দিব্যমলৌকিক: স্ঞানান্থকং চঙ্ষত্তভ্যং দদামি 
সমৈশ্বরমলাপারন: যোগ: মুক্রিসধণিতঘটনাদাসর্থাং পশ্য ৫৮ 

টীকা _এবদুজ। নায় দ্বকূপং দশি তবাংস্তচ্চ 
বধপং দৃষ্টার্জুন: ঝকজ্জং বিভাপি হবানিতীদমর্থং ঘড় ভি: 
গ্লোকৈধ তরাষটরং প্রতি স্ডঘ ইৰ!5_এবমুক্রেতি। ভে 
রাজন ধৃতরাই। নত।-শ্চাসৌ ঘে''গত্রবশ্চ তরি: পরনৈশ্ব রং 
কপং দশিতবান ৯ 


টীকা -কধস্ভাতং তদিঠাহাত আনেকবজ,লয়নৰিতি ) 
আনেকানি বক্ত।ণি নয়নানি ১ ব্মিস্তৎ আনেকেহামদ- 





ছতানাং দর্শনং যন্মিস্টেং, আনেকানি দিব্যাভরণানি 
যন্মিংস্তং, দিব্যান্তলেজানি উপ্চতালি আমুধানি হস্দিংস্তং। 
[কিঞ্চ দিবোতি। দিব।ানি মাল্যান্তগ্বরাণি চ ধারয়নতীতি 
-ত তথা দিবো গন্ধে! হস্ত তাদুশমনূলেপনং বস্ত তং, 
সর্বাম্চর্যময়ণনেকা্চর্ঘাগ্ায়ং দেবং ভোতনায্বকম্‌, 





উডপবান্‌ যলিলেন,_তে পাশ । আমায় অকৌকিক অনেক 
প্রকার বছ বব্যবিশিষ্ট শত শত সহ লত্র রললকল দেখ ॥ ৫ 

ছে ভারত | দাশ বাধিত), আট বহু, একাংশ ক, অশ্বিনী- 
যান, দরুদ্গণ ও অনেক অদৃ্পূর্ব অতি আশ্চর্যজনক 
বা দর্শন কর ॥ ৬ 

ৰে দহূর্েষপারগ | আমার এই শরীরে লঘ্র স্বাবর জঙ্ঘমায্ম 
জগৎ এবং অন্ত দাহ! কিচু «ৰিতে আভিলাবী হ9, সে সমস্ত 
দর্শন কয় ॥ ৭ 

৪৬৬ 


তোঘার প্রাককতনন্বলের ঘার। আনার অপ্রান্কত-গ দর্শনে 
লম্খ হুইবে না, তচ্ছন্ত তোমাকে অতীজ্িদর্শী নে প্রধান 
করিতেছি, তুমি আমার অপাহাণ অঘটনঘটনদমর্থ ওশ্বরিকরণ 
অবলোকন কর ৪৮ 

লভা বলিলেন হে নরঘর! ঘহাহোগেশ্বর হরি এইরূপ 
কথনানন্বর অর্ভুনকে প্রত উশ্বহিক জপ দর্শন ক্ষয়াইলেন ॥ ৯ 

অনেক দুখ ও নয়ন, বহ আশ্চধ। দশন, নানাবিধ মনোহর 
আচর্যুক্র, অলৌকিক বহ’ উব্রোলিড অত, ছপ্রারত আলাল 


৩৭১২ 


দিবামাল্যাম্বরধরং দিবাগঙন্ধান্রলেপনহ্‌। 
সৰাশ্চৰধ্যময়: দেৰদনন্ত: বিশ্বতোযুধম্‌ ॥ ১১ 
দিবি স্বৰ্য্যসহত্ৰস্ত ভবেদ্‌ হুগপদুৰিতা ॥ 

যদি ভাঃ সদৃণী লা স্তাদ্‌ ভাসন্তন্ণ মহায়ন: ॥ ১২ 
ডতক্রৈকস্মং জন্মং কৃংস্ৰং প্ৰবিভক্তমনেকধা। 


আর্চশোস্ 


{ জীপ 


ব্ৰহ্মাণমীশং কমলাদনগ্র 

মৃধী:ংশ্চ সর্বানথইগাস্চ দিবান্‌ ( ১৫ 
অমেকবাহুদরব নেত্রং 

পল্তামি বাং স্মতোংনস্ত পম । 
নাস্তং ন সবাং ন পুনস্তযাদিং 


বপশ্যদ্‌ দেবদেবস্ক শরীরে পাওবন্তগা ॥ ১৩ পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরপ ॥ ১৬ 
ততঃ স বিশ্বযাবিষ্টো সৃষ্টরোদা যনজ্রযুঃ। কিছীটিনং গদিলং চত্রিপঞ্চ 
শ্রদম্য শির! দেবং কৃতাঙ্ছলিরভাবত ৪ ১৪ 
অনু উবাচ । তেজে|রাশিং লর্ষতে। দীিমন্ীম। 
পল্সামি দেবাংস্তব দেব দেহে পশ্যামি স্বাং ছুনিরীক্ষাং সমস্ত 
সৰ্বাংস্তথা ভৃভবিশেষলঙ্হান্‌। দীপ্ানলার্কঘ/তিমপ্রমেযমূ ॥ ১৭ 





অনস্তমপরিদ্জি বিশ্বত: সর্ববতোসুখানি য্মিস্তং। 
বিদ্বর্ূপদীণ্রেনিক্সপমন্বমাহ_-নিবি সৃধোতি। [বি 
আকাশে সূর্ধ্যসহত্রস্থ ঘুগপছখিতস্ত যদি হৃগপদ্বিতা 
জী; প্রভা ভবেত্তহি স। তদা মচায়নো বিশ্বরপস্থ ভাস; 
প্রচায়া: কথধ্চিৎ সদৃণী ্যাৎ, অগ্গোপমা নাক্োবেতার্থ;॥ 
তথাচুডং রূপং দর্লয়ামালেতি পূর্কেণৈবাস্বয়:। তত: কিং 
রজমিতাপেক্ষায়ামহ-_ত্তাহেতি । অনেকধা প্রবিভক্তং 
নানাবিভাগেনাবন্তিতং কুংস্নং ভগং দেবদেবগ্য শরীরে 
তগবয়বন্ধেন একত্র ব্যবস্যিত: তগ। পাগুবে।ইদ্দর 
অপশ্যং ॥ ১+-১৩ 

টাকা-_এবং দৃষ্ট। কিং কতবানিতাত্রান্র তত ইতি । 
ভতো দর্শনানন্্রং বিশ্ময়েনাবিষ্টো ন্খ; সন্‌ স্ৃষ্টানি উৎ- 
পুলকিভানি রোমাণি যন্ত স ধনগ: দেবং তমেব শিরসা 
পরিহিত, দ্বগীর গন্ধ অসুলেপনযুক, পর্ধাশ্চৎ)ম, ছেটাতিশ্থ, 
অনস্বর ও লকলছিকে বৃখবিরাজিত রপ দর্শন কপাইলেন ॥ ১৯-১১ 

দহি আকাশে পত্র দুরের ভ্যোতি সমকালে লনুবিভ হয় 
হাহা হইলে সেই নিরতিশ ফে)/তি সেই বাহার! বিশপধারীর 
পরিমিত জোতির উপম) হইতে পারে। ইহ ব্যতীত সে 
বগের উপমা নাই ॥ ১২ 

তথন অর্ভুল সেই হেছে দেবডাগণের দেবতা নানাবিভাগে 
অবস্থিত লন্দূশ জগৎ একত্র বিরাজমান দেখিলেন | ১৩ 

অত:পর ধনক বিশ্বস্ববিদ্দ্চিত রোদাফিতকলেবরে 
হোতিশ্র বিশ্বরপক্ষে মন্রকের ধার। প্রণামপূর্দক কাতাগুলি 
চট্টঘা বলিলেন || ১৪ 





প্রণমা কৃতাঞ্জলি: সম্পুটীকৃতহস্তে ডুম্বা অভাষত 
উক্তবান্‌ ॥ ১৪ 

টীক।--ভাযপমেবাহ__পশ্যামীতি সপ্রহশতি:। ছে 
দেব! তব দেহে দেবান্‌ সাঢিডাদীন্‌ পশ্যামি, তথা 
সৰ্্মান্‌ ভৃতবিশেষাপাং জর।নজ্াগুডাদীন।: সঙঘাংস্ঠ। তথা 
দিব্যান্‌ গ্ধীন, বশিষ্ঠাদীন্, উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন, তথা 
তেযাং দেবাদীলাদীশং শ্বামিন: ত্রহ্মণঞ্চ, কথস্ভৃতং ? 
কছলাসনন্থুং পৃথিবীপদুকর্ণিকায়াং দেরো স্িত মিতার্থ:, 
বন্ধা তপ্লাভিপদ্গাসনগ্ঘিতি ॥ ১৫ 

টীকা-কিঞ্চ অনেক।নি ঝ/ছবানীনি যশ্য তাদৃশং স্বাং 
পশ্যামি, অনস্তানি রূপাণি যন্থ তং য়াং সর্বতঃ পশ্যামি, 
তব তু অস্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্বধগতদ্থাং ॥ ১৬ 

টীকা--কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। (কিরীটিনং মূকুটবস্ত, 








অর্জন বলিলেন,-_হে দেব! তোমার শরীরে নিখিল ঘেবড। 
ও জরা এণ্ডজাদি-কৃতসকল, ক্ষবিধপকে, সমূদয় দর্গকে ও 
পৃথিনী-পন্মকর্ণিা[স্বত সৃষ্টিক্ঠা বন্ধাকে ঘেখিতেছি । ১৫ 
হে বিশ্বে বিশ্বত | অনেক বাধ, উদর, নহূন অপরিচ্ছি 
তোমাকে লকলঘিকে হেশিতেছি, কিন অন্ত-দৰা-আদি কিছুই 
দেখিতে পাইতেছি না॥ ১৬ 

মত্তকে কিরীট, হতে গদ। ও চক্র, লকল দিকে প্রডাসম্পয়, 
জোতি:পুঞ্, হুশ, জলিত গনল ও দর্ঘ্যের আছ বীধিদুক, 
বণ ইভা? নিশ্যর করিতে শক), মবিধযীড়ত তোমাকে 
লকল দিকে ছেশিতেছি॥। 


দহাভারতন্ পঞ্চতিশোহধটাছ ] 


স্বমক্ষরং পরমং বেদিতব।ং 
স্বমন্ বিশ্ব পরং নিধানম্‌। 
ৰ্বদবান: শাশ্বতধর্দগে 
সনাতনব্বং পুর্বে মতো মে ॥ ১৮ 
অনাদিমধ্যান্তমনন্তধীযা- 
মনন্তবাহ: শশিস্ুখ্যনেত্রমূ। 
" পশামি দ্বাং দীপ্তহভাশবক২ 
ম্বতেজসা বিশ্বমিদ: তপন্বম্‌॥ ১৯ 
ভাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 
ব্যাপ্তং স্বয়ৈকেন দিশশ্চ সধা:। 
গদিনং পদাবন্তা, চক্রিণং চক্রবন্ত, সর্কাতোচীপ্তিমস্তং 
ডেজ্;পুদ্রতপং তখ। ছনিনীক্ষাং হু মশক।ং, তত্র হেতু:-. 
দীপ্রয়ৌরনলার্কয়োছা তিরিন ছ/তিপ্রেছে। ঘন্ত তম্‌। অত 
এব অগ্রমেক্নম্‌ এবস্কৃত উতি নিশ্চেতুমশক।! 'হাং সমশ্তুত: 
পল্যামি ॥ ১৭ 
চীকা--বশ্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বধা: তন্মাবমিতি। 
মের অক্ষরং পরম: অ্রক্ম। কথপুতম + বেদিতবাং 
সূধুক্ষুভিষ্ঞ।তব|ং বছেখাস। বিপ্রসা পরং নিষানং 
লিখীযতেইশ্মিলিতি নিধানং প্রকঠাশ্রয়া, অত এব বমব)তো। 
নিত শাস্বতলা ধশ্দ] গোপ্তা পালক? সনাঙনশ্চিরস্থুনঃ 
পূরুষো দতো দে মম সঙ্মতোইসি ॥ ১৮ 
টাক! _ফিক আনাপীতি। অনাদিমধ। স্বন্‌ উৎপত্তি 
ক্থিভিলয়রিতদ্‌ | আনম্তং বীর্য: প্রভাবে যল। তস্‌, 
অনস্তবাহদ অনস্ত। বাহবে! যলা ত:, শশি-স্থর্ধো। নেতে 





গরম হসদন্রি ঠা একাদশ অধ্যায় 


৩৭১৩ 


দৃষ্টাদূতং ক্ূপমুগ্রং তবেদং 

লোকতদুং প্রবাশিতং মহাব্বন্‌ & ২+ 
অমী হি স্বাং হ্ুরসত্ব! বিশন্তি 

কেচিদ্‌ ভীতা; প্রালযো! গৃণস্তি। 
দ্বন্তীত্যুক্ত । মহবিসন্ধসক্ষ!: 

ন্তব্ভি ছা; ভ্যতিডি: পুক্ষলাতি; & ২১ 
রুত্রাদিত্য। বলবো বে চ সাধ্য 

বিশ্বেইস্থিনী মরুতশ্োপাশ্ড । 
পন্ধৰঁ-যক্ষাহ্ুর-সিন্ধদজ্া 

নীক্ষাঙ্গে ছং বিশ্মিতাশ্চৈৱ লর্বে ॥ ২২ 





যস। তাদৃশং ঘা: পশ্যানি ; হথ। দীশ্যো ৬তাশোহপ্িৰ্ক- 
কেণু যল। ৬২, থতেজসা ইন: নিশ্বং তপন্তং সন্বাপয়ন্তং 
পঞ্তানি ॥ ১৯ 

টীক।--কিঞ্চ %।ব/পুৰিবে।৷রিডি । গ্যাবাপ্ুধিবো। 
বিওমন্তরমন্রীক্ষং থয়ৈবৈনেন বাপু; দিশস্চ পর্ব 
বাপ্তা, অগনৃতসপষ্টপৃর্ধং হলীয়লিদম্রং ধোরং রূপং 
দৃষ্টা পোকজয়ং প্রবাধিতলডিভাতা পঞ্তানীতি পূর্ববস্তৈ- 
বাহু: ॥ ২০ 

টাক।-কিঞ্ অনা হত । অনা বসব ভাতাঃ 
সন্তুস্ত বিশস্থি, শরণ; প্রবিশস্তি, তেষা, মতে কেচিদতি- 
ভীত। পূৱত এব হি; ৩৯স্পুউকরমুগলা; সস্তে। দৃণস্তি 
জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি গ্রার্থয়ম্ে। ম্পটবগ্তং ॥ ১১ 





টাকি রুট্রেতি  কগ্রাপ্চ। আদিতা।স্চ, 
বসবশ্চ যে চ সাহা! নান ছেবা;,। বিশ্বে বিশ্বেদেবাত 





তুদি দৃদ্ত্গণের জাতবা অপ্ষর ওকার পরম ব্রম্, তুমি এই 
বিশ্বের প্রধান আশ্র্। তুলি :আতডন্তরছিত, সর্বাধিকারসৃক্ 
নিতাঘর্দের রক্ষক, তুমি চিরস্থায়ী পুঞ্দ বলিছ। আমি মনে 
ফ্করি॥ ১৮ 

উৎপত্তি-স্থিভি-ব্বন্দিত, অপরিসিত প্রডালস্পর, অলংখ্য 
ঘাঁছ্বৰিমণ্ডিত, চতুর্থ! তোমার সন যুগল, প্রদীপ্র শরির স্যার 
তোমার দুখ, তুলি স্বকীয় ডেঙ্রে হার। দদগ্ বিশ্বকে নন্ধপ্ত 
করিতে, এন্প তোমাকে ধর্শন করিতেছি ॥ ১৯ 

ছে মহাৰন্‌ ! শর, পৃথিবী, আকাশ, একমাত্ৰ তোমার 
বাঘা পূর্ণ ও বিক্লকল আচ্ছা হইঘাছে। সাশ্চৰ।ছনৰ তোমার 


এই তীহপ স্থপ হেখিয়া হিলোক হণীডিত দেখিতেছি 8 ২৬ 

এই হুরলমূহ ও তোমার শরণগ্রচণ করিতেছেন, বেছ আতি- 
ভীত ইরা দূরে অবস্থানপূর্ধক রুতাঙপিপুটে গর করিতেছেন, 
মহছিনিকছ “নবি এই কথা উদ্ভারণ করত খতি শোভন স্বতির 
স্থার। তোছাকে স্ব করি $ছে৭। ২১ 





কত ও আছিত)সকল, বহুগণ ও লাধালগুত, লছৃধ বিশ্বেদেষ, 
বস্থিনীহ্মারহহ ও মকগ্ৰৃন্দ, শিক এ, গন্তর্ব, দক্ষ, অর, 
শিশ্ধনিধহ লকলে বিশ্দপঞ্জ ₹হং। তোমাকেই নিগীন্বণ 





( ভীন্মপরধ 


৩৭১৪ আধানান্ত 

জ্তলং মহৎ তে বহ্বক্ত নেত্র: দিশে) ন জানে দ লড়ে চ শন 

মহাবাছো। বহ্বাহুরুপাদম্‌। প্রনীদ দেবেশ জগন্লিবাল ॥ ২৫ 
বহুষরং বছদংট্রা করালং অদী চ দ্বাং দৃতরাইুন্ত পুত্রাঃ 

দৃষ্ট! লোক! প্রব্যধিতাপ্রথাহম্‌ ॥ ২৩ সৰে সহৈবাঝনিপালসক্ৈ:। 
নভ্যস্পৃশ( দীপ্তমনেকবৰ্ণং ভীষ্বো স্বোপ; হুতপুত্স্তখাসৌ 

ব্যান্তাননং দীগুবিশালনেতরম্‌॥ বহাশ্মদীয়ৈরলি যোধসূখৈ; ॥ ২৬ 
দৃষ্। ছি দ্বাং প্রব্যধিতান্তরাত্থা বক্ত নি তে স্বৱমাণা ৰিশন্তি 

ধৃতিং ন বিন্দামি শমক বিষ ॥ ২৪ দ্র করালানি ভয্ানকানি। 
দৃ্্রীকরালানি চ তে মুখানি কেচিছ্‌ বিলগ্লা দশনাম্রেষু 

দৃষ্টেব কালানলসন্রিভানি। সংৃক্তনে চুনিতৈরুৱদাগৈ: ॥ ২৭ 





অস্থিনৌ দেহৌ, মতো মরছ্গণাষ্চ, উদ্ধাণং পিবস্তী- 
তাঙ্গপাঃ পিতরঃ। “উত্রভাগা হি পিতরঃ” ইত্তি শ্রুতে;। 
শ্মতিশ্চ-_-ঘাবছুজ্জং বেগ যান্দলুস্থি বাগ যতাঃ। 
তাবদশ্বপ্তি পিতরো ঘাবঙ্পোত”! হবি না:8 পন্তর্বাষ্চ, 
বক্ষাম্চ, অন্ুৱাষ্চ বিরে|চনাদ্ড:, লিদ্ধসক্ঘ!: লিস্ধানাং 
সক্ঘাশ্চ সর্ব এব বিশ্মিতা: সঙ্গ; হাং বীক্ষন্ত ইতাস্বয়; ৪২২ 
টীকা_কিঞ্চ কপমিত। হে নহাবাহো|! মহদ- 
তবাজ্িতং তব রূপ: দষ্ট। লোক; সবের প্রবাধিতা 
অতিভীতা;, তথাহঞ্চ প্রব্যধিতোহন্মি। কীদৃশং রূপং 
দুই? বহনি বকুনি নেহাণি চ যন্মিস্তৎ, বহবো 
বাছব উরবঃ পাদাশ্চ ঘশ্ছিন ৩২, বহৃছ/তরাণি বশ্থিংস্তং, 
বহবীরি্দ্রাভিঃ করালং বিকৃত: বৌদ্রমিতার্থঃ॥ ২৩ 
টীকা--ন কেবলং ভীতোহইমেতাবদের অপি তু 
নভ্ঞঃল্পৃশনিতি । লভ: ল্পৃশতীতি নভংল্বৃক তন্‌ অগ্থরীক্ষ- 
ধ্যাপিনমিতার্থ;। দীপ্তং তেজোবুক্তম অনেকে বর্ণ হন্ত 
ভদ্‌ অনেকবর্ণস্‌। ব্যাঝানি বিৰৃত্তানি আননানি যন্ত তদ্‌ । 
দীগ্ডানি বিশালানি নেআানি যন্ত তম_। এবডতং হি স্বাং 


দৃষ্টা! প্রধাথিতোহন্তরাস্থ। মনে হস্ত সোংহং ধৃতি 
হৈধ্যমূপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪ 

টাকা--কিঞ্চ দংষ্টেতি। হে দেবেশ! তব সুখালি 
দৃষ্টা! ভন্যাবেশেন দিলো ন জানামি। শর্শম চ সুখং ন 
লভে, ভো অগছিবাস! প্রদ'প্লো ভব। কাদৃপানি মুখানি 
দুই দানি করলানি এবং কালানলঃ প্রদল্লায়িস্তং- 
সদৃশানি ॥ ২৫ 

টীকা --যন্াস্তদ্‌হষ্ট নিচ্ছনীত্যনেনাশ্মিন সংগ্রামে 
ভাবিঞয়পরাজয়াদিকং মদ দেহে পশ্যেতি বন্ধুগবতোক্তং 
তৰিদানীং পশ্য মাহ --অমা চেতি পঞ্চভিঃ। অগী 
ধৃতরাষ্ট্ন্ত পুত্রাঃ ছধ্যোধনাদছ: সবের, অবনিপালানাং 
জয়ভ্রথাপীনাং রাজ: লট: সমৃহৈ: সহৈব তব বক্তানি 
বিশস্তীত্যুত্তরেণাস্বপ:। তথা ভীত্মশ্ঠ প্োস্চালে সৃতপুয্র: 
কর্ণশ্চ, ন কেবলং ত এব বিশস্টি অপি তু প্রতিবোদ্ধারো- 
ইন্মপীয়। যে হোবমুখ্যাঃ লিখণ্ডিবৃষ্ছায়াদয়ন্ডৈ: সহ 
বজাশীতি। এতে সর্ষে স্বরমাণা ধাবন্তত্তব দগ্রাতিঃ 
করালানি বিরুভানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত ণি বিশদ্তি, তেষাং 





হে বহাৰাহো! অনেক বদন, নন, বছ বাহ, উক্চ, চরণ, 
ঘছ উমর, অনেক ত॥দর দ্ধবিশিষ তোমার বিশাল রপ দেখিছা 
লোষদযূহ ও আদি প্ৰপীড়িত হইছছাছি ॥ ২৩ 
হে বিফে!| গগনস্পী, জলিত, নানাবর্ণবিশি, ব্যাদিত বহন, 
ডেলোমাযুক যিপুল লোচন তোমাকে দর্শন করত প্রপীড়িত 
অন্ককেরণ আহি বৈর্ঘ। ও উপশন পাইতেছি ন। ॥ ২৪ 
হে হেবেশ! ভছগ্কর দশনলম্পএ প্রলংকালের সংঘ 
অনলের তুলা আন্মলচূহ দর্শন করিছাই আছি ধিক্গল নুকিতেছি 


না, দিগ্হৰ হইয়াছে এবং হুখও- পাইতেছি না। হে অগছিযাস! 
প্রলয় হু | ২৫ 


নরপতিগণ্ের লহিত বৃতরাষ্টের পুত্রগকল ও? ভীত, তোৰ 
দ্বতপুত্ৰ কর্ণ এবং জাসদের প্রধান ঘোস্ধালদূহ লহ শতিবেগে 
ধাবিত হইথ। তদ্বাবহ গুরু বিকট বধসসৃে প্রবেশ করিতেছে, 
কাহারও চুশিতস্তক তোমার দশনদঞ্ধিতে সংল দেখা 
হাইতেছে ॥ ২৬-২৭ 


মহাভারঙদ্‌, পলো হ৭%:] 


যত। নদীনাং বহবোহদুবেগাঃ 

মমুদ্রমেবাডিসুখা অবনতি । 
তখ। তবাদী নরলো কবীরা 

বিশন্তি বক 1শ/ভিবিজগন্তি ॥ ২৮ 
যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গ। 

বিশন্তি নাশায় সমৃস্ধবেগা: । 
ভখৈব নাশায় বিশন্তি লোকা- 

স্তবাপি বক্ানি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ 
লেলিছুসে প্রমান: সমস্ত।- 


ল্লোকান্‌ লমগ্রান্‌ বদনৈহলঙ্থিঃ । 


মনো কেচিচ্চ/পিতৈকতমানৈ: শিরোতিকপলক্ষিতা দস্ত- 
সন্ধিদূ সংপ্লিষ্টাঃ সন্দ গাত্ে ॥ ২৬-২৭ 

টীকা প্রবেশমণ দৃষ্টাখুনত - যথেতি। নদীনাম- 
নেকৰা্গপ্ৰবৃত্তানাং বহৰোইখুনাং বাবীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ 
সমুত্বাভিদুধা: সন্ত; যন! দনুদ্রমে বস্তি বিশহি, তথা 
অমী যে লরলোকবীবাহোইভিহো আলি সরব: প্রণী- 
পামালানি তৰ বক্ত লি প্রবিশতি ॥ ১৮ 

টীকা--সবশযেন প্রবেশে নশীবেগণ্ষঠান্ত উক্তঃ। 
বৃদ্ধিপূর্ববকপ্রবেশে গৃান্তমাহ যথেডি । প্রদীপ্তং হুলম্বং- 
পতঙ্গ; শলভা: বৃদ্ধিপূর্ববক: সমক্ষে' বেগো বেষাং তে 
যথ। নাশায় মরণায়ৈব বিশক্তি, তথৈব লোক। এতে জনা 
অপি তব মুখানি প্রধিশশ্রি ॥ ১৯ 

টীকাঁ_ততঃ সমস্তাং কিনত আহ -লেলিহ্ুদ ইডি । 
এসমানোইপি গিলন্‌ অপি সন্‌ লনগ্রান লোকান্‌ সর্ববা- 










ইসদ্হগবদ্য়াতা একাদশ অগা 


৩৭১৭ 


জেখোভিরাপৃধ) ছগৎ সমগ্রং 

ভানন্তবোএ্র:প্রতপন্তি বিফে। ॥ ৩? 
আধ্যাহি ছে কো ভবাগুগ্ররূপে। 

নমোহস্থ তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তরমান্তং 

ন হি প্রঙ্গানানি তব প্রবৃত্বিম্‌ ॥ ৩১ 

উভগবাহুধাচ । 
কালোহশ্ছি লোকক্ষয়কৃং প্রবৃচ্ছে। 

লোকান্‌ সমাহ মিহপ্রকৃধ: । 
ক্তেইপি যাং ন বিশ সাধ 

থেহবাস্ততা; প্রতানীকেছু যোধা ৪৩২ 


নেঙান্‌ বীরান্‌ লসন্থাং সপ্ত! লোলহাসে সতিশয়েন 
ভক্ষযলি। কৈ: অলঠিবুনৈ;। কিছ ছে বিষ্ণো ৷ তব 
ভালো দীপ্যযক্কেজো্বিুহবৈ: লনখ্রং আগ্থাাপ্য তীব্রাঃ 
সত্য শ্রতপস্থি সহ্াপয়্ 

টীকা যত এবং 
রূপ; ক উত্যাধ্যাহি কথর। 











আধ্যাহাঞি। তবামুগ্র- 
নানোহস্ব। হে 
দেববর | প্রসাদ প্রস্তো তব । ভবস্নাগ্ং পুরুষং বিশেবেগ 
জাতুমিস্থামি। যতনৰ প্রচ: চেষ্টাং (কিসথমেবং 
শ্রবৃভ্তোইাতি ন পাননি, এইস) তব প্রবৃত্তি 
বাতামপি ন জ।নামীতি না & ৩১ 


চং 





টীক।--এবং প্রাধিত; লন প্রপবাহ্বাচ _কাল 
ইতি আ্রিভিং। লোকানাং আকন পবৃদ্ধোহহাংকট: 
কালোহন্মি। গোকান্‌ পন, সংহঙ্মহ লোকে 


প্রবুতোইশ্মি। অত; ঝতে হাং হস্তারং বিনাশি এতে ন 





ঘেক়প নমীলযূহের বহ জপপ্রবাধ লছতাতিদ্খ ছইৰ। সমূতে 
প্রবিষ্ট হয়, বেইকপ এই মর) বীয়গণ সকলছিকে প্রজনিত 
তোমার তয়ানক্ক ব্ন-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ২৮ 

দেমন গতঙ্গগণ অতিশয় বেগে সাবের অন্ত ছল অনলে 
পি হয, সেইরূপ লোক দলও বিন হইবার নিদিত অতিশয় 


'বেগে তোমার আননলদৃহে প্রবেশ করিতেছে ৷ ২2 
প্রদীন্ত বছনগকলের দারা অখিল লোককে গ্রাসকরত 


চতুষ্িষে গতিশয তোগ্ছন ফরিতেছ ৷ ছে বিফে।। তীপ্তিলদহের 
দ্বার! অশেধ জগৎ আপুরিত করত ডোমার ভীহণ ভাপ ল্ষলকে 
পন্থাপিত করতেছে" ৩৫ 


হে ভহঙ্কর রূপধারী, তুমি কে? ইং। আমাকে বল, তোমাকে 
নযন্ধার। হে দেব! প্রশ্ন ₹ও, আদিপুর়ৰ তোমাকে 
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্ত এরপ প্রবৃত্ত হইাছ 
তাহা জানি নাঃ ৩১ 

হ্রগবান্‌ বলিলেন, আছি লোকক্ষযকর বিরৃদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত 
কাল, সমু লে'ককে বিনাশ করিতে প্রবৃত হুইদ্বাছি, তুদি 
ব্যতীত লনপ্ত শৈকুগণের নতে। তে বোস্ধাগণ অবস্থিত, তাহারা 
লকলেই নিহত ইইবে, কেই বাকিবে না” ৩২ 


5৭১৬ 


ভশ্বাৎ বমুরি& হশে। লহ 

(জিরা শন হৃড.স্ক বাং সমৃজ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পু্মেব 

নিমিত্তমাত্রং ভব লব/সাচিন্‌ ॥ ৩৩ 
পোপ ভীস্বক জয়রথ 

কর্ণং তথাক্তানলি বোধবীরান্‌। 
ময়! হতান্বং জহি ম। ব্যধিষ্ঠা 

ঘৃধাঘ জেতাদি রণে সপঠান্‌ (৩৪ 

সঙ্ছয় উবাচ। 


আহাৰা 


[ হীঁপৰৰ 


এতজ্ছহ। বচন: কেশবন্ত 

কুঙাঙজালবেশসানঃ কিরীটি। 
নমন্তৰ তৃয় এবাহ কৃকং 

স্গদগদং ভীতভীত: প্রণমা ॥ ৩৪ 

অঙ্গুন উবাচ । 

স্থানে দৃষীকেশ তব প্রকীর্তা। 

জগং প্রহথস্ততাহরজাতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো বন্তি 

সর্বে নমন্তত্তি চ লিস্ধলগঘ।: ॥ ৩৬ 





ভবিষ্তুন্তি জীবিক্ুম্তি। যতি খরা ন হন্তবা।; এতে, 
তথাপি দা কালাঝন। এন্ত: সন্ত! নরিধ্যন্বোব। কে 
তে, প্রতানীকেছু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীগ্বত্রোণা- 
দীনাং সর্ববান্ সেলাম ঘে যোকদ্ধারোঃবস্থিতান্তে 
সর্কেংপি ॥ ৩১ 

টীক।--তন্মাদিতি । যন্থাদেবং তন্মান মৃদ্ধায়োতিষঠ। 
দেবৈরণি ছুর্ছন ভীাদয়োইচ্ছুনেন নিঞ্িহা ইভোবস্থৃতং 
যশে! লভন্ব প্রাপ্ত রি, অবঃ তশ্চ শতন ডিক সমৃদ্ধ: রাজাং 
ছজ। এতে চ তব শএবকণীয়ুক্চাং পৃৰ্বমের ময়ৈব 
কালাঝনা নিহতপ্রাণান্তথাপি 1: লিমিহমারং ভব 
হে সব্যসঃচিন্‌! সবোন বামেন হতেন সাচিতুং শরান্‌ 
সন্ধাতুং নীল: ঘন্ছেতি বুংপৱ)! ব!মেনাপি বাপক্ষেপাং 
নখ)লাচীস্থাচ্যতে ॥ ৩5 

টীকা-_ এন চৈহবিশ্ব; কতরল্পো গরীয়ো যদ্ব। জয়েম 
ঘদি বা নে] জয়েযু রতি আশঙ্ক। সাপি ন কাযে।ত]াহ-- 
স্োপছিজি। বেভান্বং শক্কসে তান ত্রোপাদীন্‌ ময়ৈব 
হতান্‌ দ্বং জহি থাতয়। মা ব্যখিটা; শোক: মা কারা? 


পদত তুষি দ্ধ করিবার জন্য উঠ, অন্যনূলত কীঠিলাত 
ফর, অরাতভিনিফরকে জব করত শন, এশ্বধ্যাহি সন্দিহান রাজ) 
ভোগ কর। আবি উছাদের অপ্রেট বিনাশ করিয়াছি, ছে 
লধালাচিব্‌! যাৱ তুষি লিছিঝ ৯ও ৷৷ ৩৩ 

আশ, ছাবখ এহং আগ ও কর্ণ তত্তপ অন্াক্জ আযাব 
নিহিত যোস্ছবর্গকে তুমি বিনাশ কর, বাৰিত ডট9 না। লদরে 
অরাতিগণকে অহ ₹রিবে, ধুন্ধ করু॥ ৩৪ 





সণরান্‌ শত্রু রণে তুক্ধে নিশ্চিত: জেতালি জেস্তলি ॥ ৩৪ 

টাকা--ততে! হৰবং তদের ধৃঙযাষ্টর৷ প্রতি সজ 
উবাচ-_এতদিতি ৷ পৃর্কাশ্ে কত্রয়া্কং কেশবপ্ত বচনং 
রব! বেপমান: কম্পমান; কিরীটা অঞ্জুন; কৃতাঙ্ছলি: 
সম্পুটীকৃতহত্ত; কৃষ্ণ ননস্কতা পুনরপ্যাহ উক্তবান্‌। 
কখমাহ, তয়ছুধ।ভাবেশবণ!?্‌ গদ্গদেন ক্কম্পনেন সহ 
বর্তত ঈতি সগদ্গদং যব! স্কান্তধা। বিঞ ভীতাদপি 
ভীত: লল্‌ প্রপঘ) অবনতো ফু! মাহ ॥ ৩৫ 

টীক)_স্থান উতোকাদশভিরঞ্চুঃনাকি- | স্থান ঈত]- 
বাং হুক দিত্যশ্মির্থে । চে হৃষীকেশ ! যত এবং ত্বমদ্ুত- 
প্রভাবে! ভক্তবংসলশ্চ, অতভ্তর প্রকীর্তা মাহাস্মাসং- 
কীর্তনেন ন কেবলনহমের প্রহ্যামীতি, কিন্তু জগৎ 
সব: প্ন্থয়তি প্রকষেণ হঘং প্রাপ্পোতি। এতত্ত স্থানে 
যুক্ুমিত্র্ঘ, তথা জগদগুয়ঞ্জ)তে চ মথরাগমুগেতি ইতি 
যৎ, তথা রক্ষাংলি ভীতানি সন্ভি দিশ; প্রতি অবস্ধি 
পলায়ন্তে ইতি যং। সর্বেধ যোগতপোমস্রাদিসিদ্ধানাং 


সভ্ৰ| নসন্কত্তি গ্রপমন্তীতি হং এডচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন' 


চিদিতা্থ: ॥ ৩৩ 





সঞ্চা বলিলেন, _কেশবের এই কথা শ্রথণ করত অরুন 
কম্পিতকলেবরে, রুতাজজলিপুটে $কে নবক্ষার্রপূর্কক ভীত 
হইসথা পুনরায় গহপেষদ্চনে বলিলেন ॥ ৩৪ 

অর্জুন ব্লিলেন,হে চৰীকেশ ! তোমার ছাহাত্ম” 
লীর্কনের দ্বার! জগৎ আনন্দিত ও অঃরকর হতেন, রাক্ষসগণ 
ভীত হা দিকে দিকে পলাহন করিতেছে, দিক্ষলকল নহন্ধার 
করিতেছেন, টচ। খুকিছুকই-_দ্াপ্চঘ। নছে॥৩৬ 


ৰ 


দছাভারতন্‌, পঞ্চতহাশেহজযান ] 





কল্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ নহাস্বন্‌ 

গরী়লে ব্ৰহ্মণোইপা।দিকর্তে। 
অনন্ত দেবেশ জগর্নিবাস 

স্বমক্ষরং মদলন্তংপরং বং ॥ ৩৭ 
স্বমাদিদেহ: পুরুষ: পুরাণ- 

বদন বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ । 
বেতাসি বেভক্ষ পরঞ্চ ধাম 

স্বয়া ততং বিদ্বমনদ্বত্ণ ॥ ৩৮ 
বায়র্ঘদোইযিরররুদ: শশাঙ্ক: 

প্রক্জাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ। 


ন ভগবছগীত। একালশ আঅধ্মায 


£৭১৭ 


নমে নমস্বেহস্ব সহঃ 

পুনশ্চ চুয়োহপি নে! নমন্তে ॥ ৩৯ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে 

মমোইস্ত তে দৰত এব সৰব। 
অনন্তবীর্য]ামিভবিক্র 

সং সদাপ্পোছি শুতোহলি সর্ক ॥ ৪* 
লখেতি মন্থ। প্রসন্তং ধহকং 

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে লখেতি। 
অজ্ঞানতা ছহিমালং তবে? 
ময় প্রমাদাং প্রপয়েন বাপি ॥ ৪১ 








টীকা-্তত। হেতুমাহ--কন্মাদিতি । হে মহাৰন্‌ ! 
হে অনন্ত! দেবেশ! জগন্রিবাদ ৷ সার কন্মান্ছেতো; তে 
তুভাং ন নমেরন্‌ ন নমস্ক।রং কুধু ]:, কথায়, ব্রদ্ধাণো- 
ইপি গরীয়সে গুরুতরায় আাদিকত্রে চ ব্রক্ষণোইপি 
জনকায়, কিঞ্চ সত্বা করন অলদবাক্ক্চ তাত৷৷ পরং মূল- 
কারণং বদক্ষরং ব্রচ্ধ তং থমেশ । এঠৈনখভিহেইভিন্তাং 
মরে নমন্ুম্তরীতি ন চিহনিতাথঃ ॥ ৩৭ 

টীকা__কিঞ মমাদিদেবেতি। হন আদিদেকে দেবা- 
নামাদি, যত্ত; পুরাণোইন1দ পুরুষ্ম।। অত এব মন্ত 
বিশ্বন্ত পরং নিধানং লয়ন্থানং তথা বিশ্বস্ত বেস্তা ন্মাত। 
বস্‌, বচ্চ বেভ্তং বপ্তদ্রাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণব: পদং তদপি 
স্বমেঝদি; অত এব হে অনপ্রজপ। €য়োবেদং বিশ্বং 
তং ঝাপ এতৈষ্চ সপ্থ/ভ-5%ডিখদেক নদক্ধাধা 
ইতর ॥ ৩৮ 

টীকা--ইতশ্চ সর্ব্ৈস্বদের নমন্থাধাঃ লহবদেবা্ম- 
ক্রত্বাদিতি স্বাবন্‌ স্বয়দপি 





বায়াদিরূপন্ছদিতি ।  দর্বদেনোযকথোপলক্ষণার্থমূক্তম, 
প্রজ্াপত্ডি: পিতানন্তন্থাপি জনক€২ প্রপিতামহ বদ, 
অতস্তে ভুভাং সঃশ্রশে। নমোহখু। পুন; লহত্রকাঙো 
নমে'হব্ব, সয়োছপি পুনবপি সহশ্রন্টাছ! নমো নম 
ষ্টতি 





৩৯ 

টী 1 ভক্তিভ্রঞ্চাডয়াডিশয়েল নমগ্ারেছু তৃত্িমন- 
বিগচ্ছন্‌ পুনরপি বশ: প্রণমিনন তি । হে রর্য! 
সন্মান! তব পুঃস্তাপঞ্ৰ অধ অনস্থর পৃষ্ঠত: নমঃ, এবং 
স্বান দিকষু £51. ননোহ৭ । দা কহদুপপাদয়্াহ_ 
অনন্ত, বীধাং সামর্থ।ং দন্ত ৩ধ। আমিতে। বিক্ৰম 
পরাক্রমো। যন্ত ল এবটু হস্বং পর্ধং (িশ্বং সমাগন্তর্ছিন্চ 
লছান্ছোবি ব্যাপ্নোষি । স্ুব্ণ নব কটককুণুলাদিদ্বকার্ধাং 
ব্যাপ] বর্ধুল : ৩৩; সর্ববকূপোহলি ॥ ৪* 

টীকা ইদানীং ভগবঙ্থং কদাপঞতি_-সখেতি 
ছ্বাত্যাদ্‌। তাং প্রাকৃত; সখেতি মনা প্রসভং ছঠেন 
তিরস্কারেণ হছুক:, তৎ ক্ষাময়ে বা মিহ/ত্তরেণান্বয়:। কিং 








হে জগদালহ | বন্ধ! হইতে ও গুকতর শাছি বিধাতা তোমাকে 
লে কেন নবন্বার করিযে ন!--সং-অদতের ছুল কারন থে 
ওড়ার পর়গ্রণব, ভাহাতেও তুমি৷ ৩% 
হে অনব্ঘিক ছপ ! তুমি আ(দিদে, পুরাতন পু্ঘ, বিশ্বের 
পরবস্থানি এবং তব ডের ও পরমপদ এই হেতু তোমাকবৃক্ বিশ্ব 
সঘাছয়॥ ৩৮ 
তুদি দায়, ৭, অৱ, শশা, প্রচাপতি ও প্রপিতামহ 


অতএব তোমাকে লহত্রধার নমঙ্গার, পুলা নদস্বার, পুনর্বণার 
নমস্কার, পুনর্ধার তোমাকে প্রণাদ ১ 

হে পূর্ণ অখণ্ড! তোমার সন্মুখ পশ্চাতে নহন্থার-_ভোহার 
গল দিকেই নঘন্ধার করি) হে ্লরিদীন বলদম্পছ! জপরিগিত্ 
পরাক্রমশালিন্‌ ! তুমি দছগ্র বিশ্ব আন্ধা করিযাছ, নেই হেতু 
লবণ তোহার এই বিশ্বতণ মহিম! ন! ছানিয়া! আমি অলব্ঘানত।- 
নিদিত অথবা গ্রেমবশে লা মনে করি! ছে কৃষ! ছে হাহৰ। 
হে লব? ইডাছি হঠতাপু্দক হাহা বলিছাছি, হে হিনাশ্বিহীন ৷ 


৩৯১৪৮ 


ব্চাবহালার্থমসংকতোহ সি 
বিহারশঘ্যাদনতোজনেখু। 
একোইখবাপ্যচ্যুত তং সমক্ষং 
তৎ ক্ষাময়ে ছামহমপ্রমেচম্‌ ॥ ৪২ 
পিতাসি লোকস্ক চরাচরস্ত 
স্বদন্ত পূঙ্গাশ্চ শুরু্গরীধান । 
ন স্বৎ সমোইল্ঞাভ/বিক: কুতোইন্ো 
লোকত্ররেইপাপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 
তন্মাং প্রপম্য প্রণিধায় কাছং 
প্রসাদায়ে রামহমীলমীড়।ন। 


সআ্ার্থাসাস্ব 


[ শীশ্মপৰ্বহ 


পিতেব পুত্রন্ত সখের সঃ 

প্রিয়: প্রিয়ারাহ সি দেব সোঢুদ্‌ ॥6৪ 
অনৃষ্টপূৰ্ং হুহিতোইন্ি দৃষ্ট। 

ভয়েন চ প্রব্যধিতং মনো মে) 
দেব মে দর্শয দেব রূপং 

প্রদীদ দেবেশ জগরিবাস ॥ ৪৫ 
কিরীটিলং গদিনং চক্রহস্ত- 

চিচ্ছামি থাং হষ্মহং তখ্যৈ। 
তেনৈব রূপেণ চতুতূ জেন 

সহশ্রবাহে। ভব বিদ্বমূর্তে ॥ ৯৬ 





ডৎ, ছে কুচ হে যাদব হে লখেতি চ। সক্ধিরার্যয। 
প্রদভোক্তৌ ছেড়ু:_তব অঙ্তিমানগিগঞ্চ বিশ্বরূপমজ্গানতা 
অফ প্রসাদাৎ প্রণয়েন শ্রেছধেন বা যত্ক্তনিতি। কিছ 
যচ্চেত্রি। হবে অচ্যুত ! যচ্চ পারিঙটাসার্থ, ক্রীড়াদিযু 
তিরস্কতোহলি, এক: কেবল; সদন, বিনা বসি স্থিত: 
উতার্ঘ,। অথবা। তংসমক্ষ: তেঘা: পরিষপতাং সঞ্চনাং 
সমক্ষং পুধতোইপি, তৎপদর্মপরাপজাত; বাসপ্রমেয়ম, 
শুচিন্বাপ্তভাবং ক্ষাদয়ে ক্ষবাং কারয়ামি ॥ ৭১-৪১ 

টীফা__মচিন্তাপ্রভাধহলেবাহ_পিঙেতি । ন বিদ্যতে 
প্রতিমা উপম! যন্ত সোংপ্রতিমন্তপাব্ধিঃ প্রভাবো বন্ধ 
তব গে অপ্রতিমপ্রভাব ! মলা চর:চরসা লোকলা পিতা 
ছনকোহলি ; অতএব পুঙ্ছাশ্চ গুকশ্চ গুৱে(রপি গরীয়াংষ্চ 
গুকতর; : অতো! লোকত্রয়েইপি বংসম এব তাবদস্তো 
নাস্তি । পরমেশ্বরস্তাঙ্সস্যাভাবাৎ ব্বয়োঃভাখিকং পুন: কঃ 
সাাং। হম্ছাদেবং তন্মাদিডি। তক্মাথামীশং জগতঃ 
শ্বামিলম, ঈডাং প্রলাদয়ে প্রসাদয়ামি। কখস, কাক 
(বহার-শম্যা আদল ভোজনঞলে দকলের লমক্ষে অপযা একাকী 
পরিছালের অন্য খে অনাবর করিছাছি, ভঙ্মসত অচিত্াগ্রভাবলম্পর 
ভোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থন। করিতেছি ॥ ৪০৪২ 

ছে নিরপঞ জ্যোতি! তুমি স্বাবর-ছন্দম লোকলফলের পিতা 
এইজক পুজনীর ও প্তরুত্তর | জিস্ুঘদে তোমার সমতুল্য কেছ 
নাই তোমা হইতে অধিক অন্ত পার কোছাদ থাকিবে? ৪৩ 

হে জোতির্র ! আছি ঝুমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রপমনীয়, পৃ, 
স্বতিধোগ্য তোমাকে প্রসঙ্গ করিতেছি। পিত! ঘেমন পুত্রের, 
লগ) বদন লখার, বরতু দেদন পরিচত্তদার অপরাদ ক্ষ! করেন, 








"তোৰাকে দেখিতে অভিলাঘ করিতেছি 


প্রণিধায় গণ্ডবন্গিপাত্া প্রণমা প্রকর্ধেণ নত্বা, অভন্থং 
মমাপরাহং সোচু, কষন্মর্ঘসি। কলা ক ইব পুত্রন্যাপরাধং 
কুপয়। পিত! ধা লঙ্গতে, সগ্যমি£ল্য।পরাধং লবা 
নিরুপা(ববন্ূরত্যা সহতে, প্রি্শ্চ প্রিয়া অপরাধং 
তংপ্রিন্ার্থ: যথা তঙ্গং ॥ ৪৩ ১ 

টাক।--এবং ক্ষমাপয়িত্া_ প্রার্থরতে_ অদৃষ্টেতি 
দ্বাত্যাম। হে দেব! গূর্ববনষ্ট তব কূপং দৃষ্ট। হষিতে! 
হৃষ্টোইন্রি, তথা হয়েন চ দে সন; প্রধাধিতং প্রচলিভং, 
তক্মান্মঘ বাথানিববৱয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ! 
হে আগনিধাস! প্রসল্গো তব ॥ ৬৫ 

টীকাতদের ক্ঞপং বিশেষত _[বরীটিনমিতি। 
কিছীটবন্তং গদাবস্ব: চক্রহ পা অষ্ট মিচ্ছ্াদি। পুর 
যথা দৃষ্টবানন্মি শুখৈব, অঙঃ হে লহত্রবাহো। হে 
বিশ্বসূর্তে! উদ: বিশ্বরূপম্‌ উপলংহু৫) তেনৈব কিরীটা- 
দিযুক্তেন চতুষ'জেন কূপেণ ভব আবির্ভব। তদলেন 


অীরু্মঞ্ছ্ন: পূর্্বমপি কিরীটাদি-হুক্তদেব পন্ততীতি 


জপ তুষি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৫৪ L 

ছে দেয। ঘেক্ূপ জে কখনও দেখি নাই, তাহা ঘেখিয়। 
বমি পুলক্ষিত (হয) হইতেছি । আসে আবার নন ভীত, সুজয় 
আমার হুখকর সেই হল আমাকে প্রহশন বরাও। হে দেবাদিপ। 
ছে বিশ্ব-নিলম্ব| ছি প্রদ্জ হও 1 9৫ 

আমি কিরীঠবিভূঘিত, হস্তে গদা ও চক্র হশোদ্ধিত 
হে লহশ্রধাহো 
বিশ্বৰ্প । লেই চতুর তপ ধারণ কর ॥ ৪৮ 


২২ 


মহান্তারতষ, প্চত্িংশোইল্যায়: ] 


জীভগবান্থবাচ ৷ 

মন! প্রসঙ্গেল স্ববাদু নেদং 

ক্ষপং পরং দশিতমাস্থহোগাং। 
তেজোমত়ং বিশ্বদনন্মাস্তং 

যন্মে স্বদন্তেন ন দৃষ্পূর্বম্‌ ॥ ৪৭ 
ন বেদ-যজ্ঞাধ্যন্তনৈন দানৈ- 

ন চ ক্রিয়াতির্ন তপোভিরটগর:। 
এবরেপ; শক্য অহ: বুলোকে 

জং দস্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 
মা তে ব্যথ। সা) চ বিম্ঢ়ভাবে। 

দৃষ্টা ক্ূপং ঘোরমীদৃডযছেদম্‌। 


শ্রমদ্‌ৃভগরদ্গীতা, একাদশ অধ্যায় 


৩৭১৯ 


ব্যপেতভী: গ্রীতদনা: পুনস্থং 
তদেব মে ক্ূপমিদং প্রপন্ত $ ৪৯ 
সঞ্জযু উবাচ । 
ইভান; বান্ুদেবন্থধোক 
হ্বকং বূপং দর্শযামাস ভূল: । 
জাশ্বাসয়ামাল চ ভীতমেনং 
হুয়া পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাৰ্। ॥ ৫৪ 
বু ন উবাচ । 
দৃষ্টেদং মামু: ব্ূপং তব দৌদাং জনাৰ্দন । 
উদানীহস্মি সতত; সচেতা: প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 





গমাতে। যত্ত, পূর্বাদুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে “কিছীটিনং গদিনং 
চক্রিপঞ্চ পশ্যামী”তি তদ্বতকিরীটাস্ভিপ্রায়েণ। ঘা 
খভাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিলং চক্রিণঞ্চ 
সুপ্রসন্মমপশাম্‌, তমেবেদানীং তেভোরৱাশিং ছুনিরীক্ষাং 
পল্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব)কিরিতা[বারোধ: ॥ ৪৬ 
টীকা_ এবং প্রাতিতঃ সন্‌ তমাহ্বাসয়ন্‌ প্রীভগবাসবাচ 
ময়েতি ত্রিভি:। হে অৰ্চ্চন! কিমিতি কং বিতেছি? 
হতো সা প্রসন্তেন কপয়। তবেদং পরদুত্তমং জপং 
দশিতস্‌; আত্মনো মম যোগাদ্‌ যোগমায়াসাম্থ্যাৎ। 
পরত্বমেবাহ__তেজোময়ং বিশ্ব বিশ্বায়কমন স্বমাডঞ্চ যন্মম 
রূপং ত্বদস্তেন দ্বাদৃশান্তকাদস্টেন ন পূর্যযং দৃ্টং তৎ॥ ৪৭ 
টাকা-_এতদ্দর্শনমতিছূর্পভং লা বং কৃতার্থোই- 
সীত্যাছ_ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব/তিরেকেণ ধত্ঞা- 
ধায়নন্তাভাবাৎ্, হক্রশন্দেন যন্ছবিস্তাঃ করনৃত্রান্া 
লক্ষাতে। বেদানাং বজ্ভবিদ্যানাক্ষাধ্যথনৈরিত্যর্চ। ন 
চ দানৈঃ ন চ ক্ৰিন্নানিরপ্নিহোত্রাদিভি:, ন চোগ্রৈস্তপো- 


চিচ্চান্দরায়ণাদি্তিরেব:কপোঃ হং ₹ত্তোহস্যেন মনস্তলোকে 
জষ্ইংশক):। অপি তু মনের কেবলং মংপ্রসাদেন দৃষ্ট। 
কৃতার্ধোহলি ॥ 9৮ 

টীকা_এবমপি চেস্তবেন' ঘোবং পয দৃষ্ট | বাথা 
ভবতি, তহি তদের কপং সশঘামীভাতি-মা তে ইতি॥ 
ঈদৃক ঈদুশং ঘোরং নায়: কপং দৃষ্টা তে বাথ মানত, 
বিষুঢঙ্ক মাপ্ত। বিগতভহ; প্রীতননাশ্চ জন্‌ পুন্বং 
তদেবেদং মম কপং প্রকথেণ পশ্য ॥ ২৯ 

উীকা_এবমুক্। প্রাক্লমের রূপং দিতবানিতি 
লগ উবা6_ইভীতি। বা ুদেবোহজ্জুনদেবমুক্ত,। 
যথা পূর্ধমালীরখৈর কিরীউগদানিধুক: চতুতু জং স্বয়ং 
ব্বপঃ পুনদদ্শ।মাস। এনমজ্জুনং ভীতমেব প্রসন্রবপর্ু বা 
পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্‌ । মহাম্বা বিশ্বন্থপঃ কৃপালুরিতি 
বা॥৫০ 


টীকা--ততো| নি্ভয়; লয্্ছুন উব্াচ--দৃষ্টে দ্দিতি। 





প্রীভগবান্‌ বলিলেন,__-আমি প্রণ্জ হই) যোগদাহাহলে 
তোমার নিকটে এই ফ্যোতিবৰ সীমান্ত প্রথম অত্যুত্দ বিশ্বহপ 
দেখাইলাম। তুষি ভি অন্ত কেহ আর এ রণ দর্শন করে 
নাই ॥ ৪৭ 

ছে ফুক্লতদ | বোপাঠ, হজ, অধায়ন, ধান, অর্িছোৱ্রাদি 
ক্রিয়া ও কঠোর তপ স্যার ঘার। ও তুমি বাতীত ৭হষ়্লোকে কেহ 
আমাকে দেখিতে লা হব না॥ $৮ 

৪৬৭ 


এববিখ ভীঙগ উতর আমার এই তপ দর্শনে তোমার সা ও 
বিদৃদ্ধতাধ দূর হউক। তুমি লঞতউচিতে কাদার চতুরতু্ঘ়ল 
অবলোকন কর ॥ ৪৯ 

দঞয বলিলেন, _বাহদ্গেৰ অর্চুলকে এই বখ। বলিব! আপনার 
চ্ছুত্জ কপ দর্শন করাইলেন। অনস্থর বাহুদেব শান্তমতি হই 
পুনর্জার অর্দুনকে প্রবোছিভ করিলেন ॥ ৫৯ 


অর্জুন বলিলেন,_চে জনাচ্ছন। ভোদার এই ললাপ্রল্জ 


৫৭২০ 


প্রিভগবান্থবাচ ৷ 
মবহদশমিদং রূপং দৃবোনলি হন্মম । 
দেব! অপাযস্ক স্কপক্ক নিত্য: দরশলিকাও ক্ষিনঃ ॥৫২ 
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেহ্যয়া। 
শক্য এবংবিধে জষ্টং দৃষ্টবালসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
তক্ত্য! স্বনষ্ঠা শক্য অহমেবংবিধোধ্জু ন ৷ 
জ্ঞাতুং অষ্ট ঞ্চ তবেন প্রবেষ্ট ক পরস্তুপ ॥ ৫৪ 


[ ভীন্মপর্র 


মতকর্্রকস্ুংপরঘে মন্তক: সঙ্গবভিত:। 
নিরবৈরঃ সরবভৃতেষূ ঘঃ ল মাহেতি পাশুব ॥ ৫৫ 
ইতি শরীমহাতারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীন্মপর্বনি প্রণঙগেবদৃগমীতাপর্বনি গ্রীমন্তগবদগীতাশবপনিধধংশ্ম 
কর্গবিদ্ায়াং যোগানে স্রীকৃকার্জুনলংবাদে 
বিশ্বর্ূপদর্শনযোগে! নামৈকাদশোহধ্যাড: ॥ 
তীন্ষপর্ধনি তু পঞ্চত্রিংশোইধ্যায়: ॥ - 





লচেতা: প্রসন্রচিত্ত উদানীং লংরত্ে জাতোহ্ছি : প্রন্তিং 
ন্বাস্থাঞ্চ প্রাপ্তোহস্মি। শেষং স্পটম্‌ ॥ ৫১ 

টাকা -_ শবকতন্তানথগ্রলজা তিতুর্লডষং দর্শযন্‌ 
দ্বীভগবান্থবাচ_ মতি । ঘন্মন বিশ্বক্ূপং দৃষ্টবানসি 
ঈদং শুছদর্শমতান্বং ডষ্ট মশকাম। মতো দেবা সপাস্ত 
কূপস্থ নিত্যং সর্বদা দর্শননিচ্টদ্বি কেবলং ন পৃনরিদং 
পল্মম্তি ॥ «২ bo 

টাকা--তত্র হেতুমাত--সাছনিতি। প্পষ্টাৰ্থ ॥ ৫৩ 

তীকা_তঠি কেনোপায়েন উষ্ট ং শক্য ইতি তত্রাচ 
নক্কা। বিতি। আ্নক্যয়| আদেকনি?৮া ভক্তয৷ তু এবড়ূতো 
বিশ্বন্তপোধছং, তাহেন পরদার্থতো দাত শকা;, লাস্রতো 


শ্রশ্নচেৱ এ শ্বাঠাবিক অৰন্থা। 











নাহ দর্শন করিদ্ধা অতুল) অ! 
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৪১ 

চগবান্‌ হলিলেন, -দাযার এই অথ তনিৰীক্ষ্য ছে রণ 
তুষি দেখিলে, দেবগশও নিত) এই ক দর্শন কত্িবার অভিলাষ 
ফরেন ॥ ৫২ 

তুমি যে দল দর্শন করিলে এ রূপ ফেচ বেষপাঠ, তপস্থা, 
ধান, হজ প্রভৃতির ধার! দেপিতে সমর্থ হয নাঃ ৫৩ 


অষ্ট, প্রতাক্ষত; প্রবেষ্টঞ্চ তাদাবযন শাক্যো নাস্তৈ- 
রুপায়ৈ ॥ ৫৪ é 
টীকা_শত: সর্বশাস্তরর্থসারং পরমং রহবস্তং শৃৰিত্যাহ - 
দংকর্ম্মকুদিতি। স্থং কর্ণ করোতীতি মৎকর্শ্মকৃৎ, 
অহ্ছমেব পরম; পুরুষার্থো যস্ক স:, মদৈব ভক্তে! মামে- 
বাশ্রিত:, পুত্রাদিঘু সঙ্গবন্জিত:, নিবৈরশ্চ সর্কাকুতেঘু , 
এবদুতে! বা স মাং প্রাপ্রোাডি নাস্ক ঈতি ॥ ৫৫ 
দেবৈরপি স্বদ্শং তপোবদ্ঞাদিকোটিভি: । 
ভক্তায় ভপবানেবং বিশ্বকপমদর্শয়ং ॥ 
ইতি উমদ্ভগবদ্গীতায়াং অীগ্রধরব্বামিকৃতটীকাড়াং 
বিশ্বর্ূপদর্শনং নাম একাদশোইহ)0:॥ ১১ 


ছে পরস্ধপ সর্ভুন! আনান একনি কি দ্বারাই এই 
প পরমার্থত: অবগত, চটে. দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে 
সমর্থ ৪8( ৫৪ 

হে লাওৰ! ৰিনি আদার জত কর্ণ করেন, আমাতে অভায 
আসকচিত, জামার ভক, পুয্কলড্রাদি বিঘা দক্-বিয়দ্ত, 
সকলডূতে বৈরতাবক্ধিত, তিনি জাথাকে প্রাণ ছল | ৫৫ 





হক্হঘি ৰেৱব্যাপৰিরচিত শঙলাহত্রী সংহিতা) মহাভারতে ভীন্র্কাকর্গত ইমহৃতগবহ্পীতাপবে প্রদ্তগমগীতা উপরিষনে 
অঘবিতাবিবয়ক যোগশামে হঞক্ষার্কুনপংবাছে বিশ্বয়পরর্শন্যোগ নামক একামশ অধ্যায় লদাণু | 
মহাভারতে ভীক্মপর্বে পক ভিংশ অন্যায় সমাপ্ত । 


হ- 


ষ্ত্রিংশোহব্যায়ঃ। 
(উউমন্তপবদগীতায়াং াদশোহখ্যাক; ) 
[ সাকার-নিরাকারোপাসকানাং শ্রেষ্ঠবনির্ণয, ভঙগবৎপ্রাণ্ত াপায়সথ, ভগবত প্পুরুবল্ষণানাক ব্ণ্নদ্‌ ।] 


অ ন উবাচ 
এবং সন্ততযুক্ত! যে তক্তান্বাং পযুযুপালতে ৷ 
যে চাগ্যক্ষরমব্যক্ত: তেষাং ফে যোগবিত্তমা: ॥ ১ 
গরীভগবামুবাচ । 
মন্যাবেন্য মনো থে মাং নিত্যবুক! উপাসতে । 
শর্ধয়া গরয়োপেতাত্তে মে বুক্ততমা। মতা ৪ ২ 


বে স্বক্ষরমনির্দেশ্যমব)উং পদ লালতে। 
সর্করগনচিন্তা্চ কৃটস্থমগলং গ্রবম্‌? ৩ 
সংনিম্যেশ্রিযগ্রসং সয় সমবৃদধয়ঃ। 

তে শ্রাবন্তি দানের সবহৃত্তহিতে রাঃ ॥ ৪ 
ক্রেশোহবিকতরান্তোমবাক্রাসকচেতসাদ্‌) 
অবাক্তা হি গতিত খং দেহবন্মিরবাপাতে ॥ ৫ 





টীকা নিপু পোপালনন্যৈবং স্ুপোপাসনস) চ। 
শ্রেয়: কতরদিত্োত শ্রির্ণেহং দ্বাদশোদ]মঃ ॥ 

পুর্ধবাব্যারান্তে “মংকশ্কন্মংপরমে। সন্ভক্ত:” ঈত্যেবং ভক্তি 
নিষ্ঠ) জেষঠবদুক্তম্‌, 'কৌস্বেয়! প্রতিজানীহি” ইত্যাদিনা 
চ তত্র তস্যেক শ্রেষ্ঠ: নিতব্‌, তথা “তেষাং জ্ঞানী 
নিত্যযুক্ত একতক্তিহিশিষা৩- ইরিনা, পরব ভ্ঞান- 
ল্লবেনৈব বৃজিনং সম্ভরিধাসি” ইঈতাদিন! চ জ্যাননিষ্ঠলা 
শেষ্ঠমবমুকম্‌ । এবমূভয়ো; শ্রৈঠ্যেখলি বিশেষজিত্রাসয়া 
ভগবস্তং প্রতি অর্জুন উদা5 - এবমিতি । এবং সবব- 
কৰ্ম্মার্পগাদিন। সততং যুক্তাববপ্লিা; সম্থে। হে ভক্ত, 
বিশ্বক্ূপং সর্বম্ঞং সববশক্তিং পযু /পাসতে ব্যায়ন্তি। বে 
চাপ্যক্ষরং ত্রক্কাবযক্রং নিধিবলেধনুলাসতে, তেযামুভরেষাং 
মধ) কেইতিশয়েন যোগ বাদে ইতিস্রেষ্ঠা ইত্র্ঘ; ॥ ১ 

টাকা-ভঙ প্রথমা; শ্রেষ্ঠা ইতুযতরং উ্রতগবান্থবাচ 
সয়ি পরনেস্বরে সববন্তযাদি গুশবিশিষ্টে 





মল আবেশ্য একাগ্রং কৃত্ব। নিত্যযুক্ত বদরবকানষ্ঠানাদিনা 
মরিষ্ঠাঃ সম: শ্রেষ্ঠ শ্রচ্ছয়া মুক্ত! যে নাবারাধরস্তি, তে 
যুক্ততমা মবাতিনডা: ॥ ১ 

টীক।--তহীতিরে কিং ন শ্ৰেষ্ঠ ঈতাত আহ-_-যে 
দিতি দ্ধাভ্যাহ্‌। যে হক: পয যপ্যসতে ॥দুস্বি, ভেইপি 
মামের প্রাপ্থ বন্তীতি দয়োগচ:। অক্ষচস্ত লক্ষণৰাত 
অনির্দেক্জমিড্যাদি।  অনিদেশ্যশক্েন নিট মশক।ং 
যতোহৰাকং কূপাদ্ঠীন:, সৰ্এগং সব্বব্যাপি অবাক্ত- 
রাদেবাচিম্ব/: কৃটস্থং কৃতে নাগাপ্রপঞ্চে স্থিতনধিষ্ঠানছে" 
নাবস্থিতম্‌ অচল: স্পন্দনহিইন অতএব অং নিতাং 
বৃদ্ধাদিরহিতন । স্পষ্টমহ্ৃং ॥ ৩-৭ 

টীকা--নম্থু ৯ তেঃশি চেং মের প্রাপ্ত বি 
তহঁতৱেৱাং বৃক্ততমহং কৃত ঠত্যাপেক্ষায়াং ক্লেশাচকশ- 
কৃতং বিশেবমাহ _ ক্লেশ ঠতি ড্রিভিঃ। অবাঞ্জে 
নিধিশেবেহক্ষরে আলক্রং চেতে। যেখাং, তেবাং ক্লেশো- 











_ময়ীতি। 
দ্বাদশ অধ্যায় । 

[ লাকারব-উপাসৰ ও নিরাকার উপালকগণের মধো শর নির্শনধ 
এবং ভগবধ্ঞ্যান্তির উপার ও ভগ1ংপ্রান্ত পুরুমগণের লক্ষন 1) 

বর্জন বলিলেন,_এটরপ নিরন্ধর তোমাতে আসক হই! 
থে ভক্তগণ তোমাকে সর্ধতোভাবে আরাহল] করেন, জার 
স্থীছার। নির্ধিশেষ অক্ষর থকে যান করিয়া খাবেন, াহাষের 
ইন কাহারা অতিশয় প্রধান! ১ 

ভীজগবান্‌ বলিলেন, _-আমাতে ঘন আবি করত নিত্য 
বক্র হইঘা পরদ শ্রদ্ধাল্প্জ ধাহার! আমাকে সেবা করেন, 
তাহায়াই দূতৰ (জেটতঃ ) এই আমার অভিঘত ॥ ২ 





এবং দ্য সি, শ্ল স্থানে, সকল দিকে, লবল বিষে 
একমাত্র আমি আছি, 'বাহদের সমন্ত' এইকপ সমান বুদ্িসন্লত, 
হাছার। ইস্রিয্গপকে নিয়মিত করিহ। বর্ণনীহ, ভপাদি ব্য়হিত, 
দর্কব্যাপী, অভাবনীর অধিষ্ঠাসকপে মায়াপ্রশক্চে স্থিত, স্পন্দন 
পরিশূর, কব, নিভা বৃদ্ধাদি রহিত, অস্ষরকে ধ্যান ধরেন 
সর্বাকৃত কন্যাশকাষী তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৬-৪ 

সেই নিগুপত্দ্ধে আলকচিবপণের নিরতিশঘ পীড়া ও হু:খ 
হয়, যেছেতু হেহাতিমানিগণের অবাকনি্া কটের লছিতই লাত 
হ্যাং 


হ৯২১ 


বে তু সানি কন।নি মঢ়ি সংক্ন্ত নংপরাঃ। 
অনস্যেনৈৰ যোগেন মাং ধায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ 
তেষাদহং সমৃদ্ধর্ত মৃত্যুসংসারলাগরাং। 
তবামি নচিরাং পার্থ মব্যাবেশিভচেতসাদ্‌ 5 ৭ 
মধ্যেধ মন আধংখব্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় 1 
নিবলিস্তলি ময্েব অত উদ্ভং ন সংশয়: ৪ ৮ 


{ ভীদ্মপবৰ 


অথ চিওংধদমাধাতুং ন শকোধি ময়ি স্থিরদ্‌। 
অভ্যাসযোগেন ওতো মাদিচ্ছা পু: হনজয়।॥ ৯ 
অভ্যাসেহপাসমর্ধোহসি মংকর্পরমো তব। 
মদর্থমলি কর্জানি কৃরষন্‌ সিদ্ধিমবাণ্সালি ॥ ১+ 
অধৈতদপ্যশক্ধোহসি কতুং মদ্যোগমাঞ্রিত: । 
সর্ঘকর্মকলত্যাগং ভত: কুরু বতাত্মবান্‌ ॥ ১১ 





ইধিকতর,, ছি যন্বাদবাক্তবিষয়! গতিনিষ্ঠা দেহাতিষানিতি- 
ছুছেং বা! ভবতি এবমবাপাতে। দেহ1ভিঘানিনাং 
নিগ্ঞাং প্রস্তাক্প্রবণখল্ত ঘ্র্ঘটহ!দিতি ভাব: 14 মন্তক্তানাক্ক 
মংপ্রসাদাদনায়াসেনৈৰ সিদ্ধিভতবতীতগাহ _ বে হিতি 
ছাভ্যাম্‌। বে ময়ি পরমেশ্বরে দর্ববাণি কণ্মাণি সং্বন্ত 
সমর্প! মৎপরা তৃষা মাং ব্যায়ন্ত: অনস্কেন ন বিজ্রতেইক্টো 
ভঙ্নীয়ো য্টিংক্েলৈবৈকা ম্রতকিযোগেনোপানত 
ঈতার্ঘ;।৬ তেষামিতি এবং ময্যাবেশিড: চেতে ঘৈস্তেধাং 
মসথাযুক্তাৎ সংলারলাগরছেই:  সনাগন্ধ। অচিরেশৈধ 
তবামি॥ ৭ 

টাকা--যন্মাদেবং ডশ্রাশ্বযোবেতি । অয্যেব সন্ভত- 
বিকল্াস্মকং মন আধং্ব স্থিরীকুক . বৃদ্ধিমপি ব্যবসায়া- 
ঝিকাং মধোব নিবেশক্স। এবং বুর্বল্‌ মংপ্রসাদেন 
লন্ধভ্ান; লন্‌ অত উদ্ধং দেহাল্যে নরণাস্তরং ময্যোধ 
নিবলিষালি নিবৎস্তলি মদান্বলা বাল: করিষ্কুসি ; নাক 
সংশয়: । তথাচ শ্রুতি; :_-দেহাণ্তে দেবন্তারকং পরং 
ব্ৰহ্ম ব্যাচষ্টে ইতি ॥ ৮ 

টীকা-_অত্রাশক: প্রতি সুগ'দে।পায়মাহ --অধথেতি । 


স্থিরং হখা তবত্যেবং মঞ্সি চিত্তং ধারঘিতুং বদি শক্তো ন 
তবনি, তহি বিশ্ষিপ্ং চি পুনঃ পুন; প্রত্যান্ততা মদ 
স্মরণলক্ষপো ধোইভ্যালযোগধোন মাং প্রাপু,মিচ্ছ প্রধন্ধং 
কুরু ৯ 

টীকা-_হদি পুনর্নৈবং তত্াহ__অভ্যাল ইতি। যদি 
পুনরত্যাসেইপ্যসক্তোহসি, ওহি নংগ্রীত্র্থানি যানি কর্ম্মাণি 
একাদণ্ু/পবাসব্রতপৃজাপরিচধ]ানামসংকীর্নাদীনি তগন্ু- 
ঠঠানদেব পরমং যন্ত তাদুশো। ভব, এবস্ুতানি কর্দাপাপি 
মদর্থ: কুববন্‌ মোক্ষ: প্রাপল।সি ॥ ১ 

টাকা _ অত্যন্ত ভগবন্ধপ্মপরিনিষ্ঠায়ামপাশক্তন্ত 
পক্ষান্তরঘাহ _মর্খেতি। বন্ধেতদপি ক৫,ং ন শক্ষোষি, 
তহি মদ্যোগং মদেকশরণন্ধন।শ্রিত: সন লর্কেষাং দৃষ্টা- 
দৃষ্টার্থানামাবস্য কানাঞাছিহো তরাদিকপ্ুপাং কলানি নিয়ত- 
চিনো ভুব। পরিতাজ। এতদুক: ভবতি, মনা তাবদী- 
স্বরাজ বধাশক্ষি বণ্মাণি কর্তব্যানি। ফলং তাবৎ 
পুনদ্দ, উমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীন(মিত্যেবং নয়ি ভারণারোপ্য 
ফলাসক্তিং পরিত্যজা বর্ঠানো যদি তহি মংপ্রসাদেন 
কৃতার্থে ভবিদ্তলীতি তাৎপধাম্‌ ॥ ১১ 





আর ধাহার| আমাতে লৌকিক বৈদিক নিখিলকার্ধ সমপণ্ি- 
পূর্বাক মৎপরাযণ হইয়া একার ভতিষোগের সহিত আমাকে 
খ্যানপুর্বাক গেবা করেন, হে পাখ। আমাতে আবিউচিত্ক 
স্কাহাদের দৃত্যুগ্রন্ত সংলার-সাগর হইতে গভিগন্বর সঘ্যগ্‌ রূপে 
উদ্ধার বরি॥ ৬৮৭ 

অতএ আঘাতেই লক বিকলান্ফ মন হির ফর, আদাতে 
ধাৰনায্যস্ধিকা বৃদ্ধি নিষেশ কর, তাহ। হইলে বেছান্যে আমাতেই 
নিবাদ ক্বরিবে । ৮ 
ছে হন! ঘদি আদতে চিত ক্ষিরভাবে লমাধান করিতে 


না পার, তাহা হইলে নাম জপ, নামকীর্ভনের অভ্যাসের হার! 
আমাকে লাভ করিতে প্রযন্জ কর॥» 

ধৰি ইহাতে অদমর্শ হও; তাহা! হইলে আমার রীতির ঘর 
হজ বান শপ) কর! আমার সীতিপ্রথ এডাংনীর উপবাস, 
ব্ৰত, পুজা, পরিচর্যা সেবা নামকীর্ডনাদি কর্ণ লকল একান্তভাবে 
করিতে ধাক--ইহার ঘারাও মৃক্ষিলাভ করিবে ॥ ১* 

হাদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার শরসদ্ব- 
শাশ্রংপূর্বক সংহতিত হয দৃৱাদৃষ্ট অরিছোত্রাদি সদ কর্ণের 
কল পরিত্যাগ ক্র || ১১ 


দহাতারতদ, বট তিংশোহল]:] 
~ 


প্রেয়ে। হি ভালমভাসাজ নাদ্ধ/নং বিশিল্ততে । 
ধ্যানাৎ কর্দকলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনন্ুরম্‌ ৪ ১২ 
অষ্ট! স্বচূতানাং মৈত্র: করুণ এব চ। 


নহ হগবদ্শীভ। হাদশ অধ্যায় 


5৭১৩ 


হন্মাতোপিছতে লোকো লোকাগ্রোবিজতে চ হ; । 
হতামর্ঘভয়োছেগৈসুক্তো! যব: ল চ মে প্রিয়: ॥ ১৫ 
অনপেক্ষ: শুচিরক্ষ উদাসীনো। গতব)ঘঃ ॥ 
সৰা্ন্তপরিত্যাসী হো বস্ত্র স মে প্রিয় ॥ ১৬ 
যে। ন স্তুতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাক্ষতি। 





টাকা--তমিমং কলত্যাগং তৌতি_শ্রে ইতি। 
সদ্যগ্ভ্যানরছিতাদভ্যাসাদ্যূক্িসহিতোপদেশপূর্্মকং জ্ঞানং 
শেষ, ভম্মাদপি ভংপূর্ববকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি। “ততন্তু 
তং পক্তি নিল: য্যায়মান:” তি শ্রুতে: ৷ তশ্মাদপুযুক- 
লক্ষণ; কর্শ্মফলত্যাগ: শ্রেষ্ট, তন্মাদেবস্তাৎ কর্শ্মকলত্যা- 
গাং কর্দন্থ কতফষলেষ্‌ চাসঞ্চিনিবিও)। মংপ্রলাদেন 
সমনম্তরমেব সংসারশাস্তিডবতি ॥ ১২ 

টীকা এবসুতক্ ভক্তদ্য ক্ষিপ্রমের পরদেশ্বর- 
প্রসাদহেতূন্‌ ধর্মমানাহ _অনছ্েষ্টেশ/ষ্টডিঃ। লর্বহভানাং 
যথাযধনদেষ্ট। মৈ: করুণশ্চ,- উৱচমেযু বেবশূল্ত; দমেছু 
মিত্রভয়! বর্ততে ইতি মৈত্র, চীনেষু কৃপাদুরিতার্থঃ । 
নিৰ্দ্মঘে| নিরহপ্ধারশ্চ কৃপাগুযাদ্বোগ্য: সহ সমে স্থখ- 
ঘষে ধদ্য সং ক্ষমী ক্ষমাশীল: । সন্থষ্ট টতি। সততং 
লাভেংলাভে চ সন্ধ্ট সৃপ্রসএচিব: যোগী অপ্রমত্তঃ 
হাত লবেভদ্ব ভাব; পঢা মদিহয়ে নিচ্চয়ে যস্য, 
ময্যপিতে মনো-বৃদ্ধী যেন এবডুতে| যে। মন্তক্ত:, স ষে 
প্রিয়: ॥ ১৩-১৪ 


শুভাশুভপরিত্যাযী ভক্তিমান্‌ ব; ল মে প্রি: ॥ ১৭ 

টীকা--কিঞ্চ হশ্মানিতি। যন্মাৎ সকাশাৎং লোকো 
দন: নোদ্বিজতে ভদ্লশন্ধয়৷ সংক্ষোভং ন প্রাপ্োডি, ক্ষ্চ 
লোকাৎ নোদ্বিত্রতে ঘন্চ ্বাড1বিকৈহধাদিভিমূ কং, তত্র 
হর্ষ: হস্ত টষ্টার্থলাভে উৎসাহ; সমধঃ পরশ লোভে 
অসহন:, ভদ্র: আসা, উচ্গেগ। ভযাদিনিনিশ্তচিন্তক্ষোভ:, 
এতৈধিমুকো ঘো লুক স নে প্রিয়: ॥ ১৫ 

টীকা_কিক অনপেক্ষ চতি । অনপোক্ষো যৰৃচ্ছয়ো- 
পান্থিতেইপার্থে নি:দ্প হ:, শুচিবাহ্ধ'>/দ্ররশৌচসস্পঞ্র, 
দক্ষোইনলল:, উদালীন: পক্ষপাঠএতিত), গতব্যথঃ আধি- 
শূন্য: সর্বান্‌ দর্টাদষটাখান্‌ আবখান্মান্‌ পরিতাজ,ং শীলং 
যন্ত সঃ এব; সন ঘে। নব স নে প্রিয়; ॥ ১৬ 

টকা একি য চতি । প্রিয়’ প্রাপ। যে ন স্বস্তি, 
অশ্রিয়ং প্রাপা যো ন খে, ঠঠাথনাশে সতি হোন 
শোচতি, অপ্রাপ্রমর্থং যে। ন কারকষতি, শাশুতে পুল- 
পাপে পরিতাকং শীলং যখ সা, এবটুতো সা ঘো 
মন্তকিলান্‌, ল মে প্রিয়: ॥ ১৭ 












দৰ্যগ্‌জান সহিত বাস অপেক্ষা দুকসহিত উপছেশপৃর্বক 
ভান জে, জ্ঞান হইতে ধান শেঠ, ঘ্যান অপেক্ষ। কণ্কল ত্যাগ 
প্রধান, ত্যাগের পরেই শান হইঘা খাকে ॥ ১২ 

সর্বাকূতে উকমে হেবশূন/, সদানগণের লছিও নিত্রতা, হীনে 
কণালু, ‘পাছার আমার" এ মমতা রহিত, অহস্কার (আমি কর্তা 
এই অভিযান ) বৰ্ধিত, হশসঃখে সহান ক্ষমাশীল, লতত লাভ 
অলাতে হুপ্রলদনা, যোগপরাংশ, সংহতচির, আমার বিষে দার 
ছুনিন অর্থাৎ গুপবহ্‌ আরাঘনার ছার! আছি নিশ্চই সংলাহ- 
নুহ পার হইয়া পরঘানন লাও করিব এন্ধপ নিশ্স্বিশিষ্ট, 
আঘাতে পিত মনবুদ্ধি যে তক, তিনি আদার ভ্রি্। ( অর্থাৎ 
সংকম-বিকঢাত্মৰ বনের খারা আহার লীলাচিন্বাধারী এবং 
নি ্তমাস্তিক। বুদ্ধির দ্বার! ধানপরাধণ ) ১৩-১৪ 


দাহ! হইতে লোক উৎকৰিত হয এ৷, যিনি লোক হর্তৃক ভীত 
হুন ন। এবং হিনি উল্লাল, বিদ্বেধ, ড্রাস ও উৎক। দুরু, তিনি 
আমার প্রি ॥ ১৫ 

ছিনি নিস, ঘান্ধাত্যক্ূর শৌচদম্প্। অনলপ, পক্ষপাত- 
বিরহিত, আধিশৃ, দ্ অদৃষ্ট লমন্ত উদ্তদপরিত্যাগী ( লংলার 
বিহছে। তগবৎলেবাংলোকক লাপাদিতে নয় ) বিনি আদার তত্র 
তিনি আহার ব্রি ॥ ১৬ 

বিনি প্রি প্রান্ত হয! হই হন না, অপ্ৰিয় প্রা হইলেও দেব 
ক্রেন না, ইন্টার নাশেও শোক করেন না, প্রা অর্থ আকাচ্ছা। 
করেন না, পুপ। পাপ পহিতাগপরানধণ_ এক্খপ ছুই! ছিনি 
আঘাতে ডক্তিঘান্‌ তিনি আদার প্রি ॥ ১৭ 


হইছি 


সঙ লত্রৌ চ মিত্র চ তথা মানাপম/নয়ো: । 

শীতোজন্খহ:খেছু সম; সঙ্গবিবছিত: ॥ ১৮ 

তুলানিন্দান্ততিমৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ 

অনিকেছ; স্থিরমতি্ক্তিছান্‌ সে প্রিয়ো নর; ॥ ১৯ 

থে তু বর্মাদৃতনিদং বখোক্তং পূ /পাসতে । 

আন্ধবান! জংপরম) তক্তান্তেইভীব থে প্রিয়া: ॥ ২+ 

টীকা _বিঞ্চ সম ইতি । শত্ৌ চ নিতে চ সম এককপঃ 

মানাপমানযোরপি তথা সম এব হর্ধবিষাদশৃগ্ত ইত্যর্ঘ, 
বীভোকয়োঃ শখ-চখয়োশ্চ সম: সঙ্গবিবচ্ছিত; কচিদপা- 
নালক্তঃ। কিঞ্চ তুলা নিন্দা স্ততিশ্চ ঘল্ট স:। মৌনী 
সংবতবাক্‌, যেন কেন যখালকেন সম্থু্; অনিকেতো 









নিষ্মতবাসশৃন্ট:, স্থিরমতি: বাবন্থিতচিত:, এবড়ৃতো, 
মন্তক্িমান্‌ ১ স লে! মন প্রিয়: ॥ ১ 
চীকা-_উকতং ধৰ্ম্মজাতং সফলমুপস! ঘে স্বিতি। 


মান নয়ন কিছুতেই চিত আসক এ, সতত নন্থা সমান 
ভাবগ্রহণকারী, মৌনব্রতী, বখালাত5 সব, লিখিব বাপস্বান- 
শু আমাতে উত্তমরপ নিবিইচির শুক্িদান্‌ মানব আমার 
fat ১৮১৯ 


আবাশাক্স 


{ চীন্থপবর 
bd 


সতি স্রীমহযভারতে শতলাহ শ্র্যা: সংহিতায়াং বৈল্লাসিকা), 
ভীত্বপৰ্ষনি শ্রীমন্ধগবদগীতাপৰণি শ্রীমন্চগবদগীতাশুপনিহতহু 
ব্ৰক্মবিষ্জায়াং হোগশান্ত্ে শীকফার্জুনসংবাদে 
* ভক্তিবোগে। নাম দ্বাদশোইব্যার: ॥ 
ভীক্ষপর্যনে তু বট্ত্রিশোইহযাক্: ॥ 


হথোক্তমুক্তপ্রকারং ব্দমেবামৃতম্‌ অমৃতত্বলাধনন্কাৎ, 'ঘশ্থ্যা- 


ম্বঙমিতি কেছিৎ পঠস্তি। যে তছপালতে অমুভিষ্ঠন্তি, 
প্রদ্ধাং কৃর্বন্তো মংপরমাশ্চ সন্তে। মন্তক্তান্তেংতীব মে 
বিয়া ভবন্তি ইতি ॥ ২* \ 
হঃখমবাক্বত্ৈ তদ্বহধিত্মতে। বুধঃ। 
সুখং কৃ্চপদাস্ডোজডঞি'সংপথমাজ্য়েং ॥ 
ইতি জমদ্ুগবন্যীতায়া: এ ইধরদ্বচমিকৃতট।কাচাং 
ভক্তিযোগো নান থাথশোইধ্যায়ঃ ॥ ১২ | 
ধাহার। পুর্বোকী এহ হচ্ছাচত শ্রবপপুটে পান করেন, 
অন্থাধিশি্,ব্যাদাতে অতান্থ আল দেই তগণ আমার কতা 


২. 


ইতি পরীমনি বেচ্যাদসবিরঠিত শতলাচলা-সংহিত। বহাডারতে ভীন্ষপর্জানগত এমন্তুগংম্গীত। উপনিধদে আগবিত্বাবিষ্ক 
হোগশাস্ে চক্তিধোগনামক দায় অধ্যায় ॥ 
মগাহাগতে তীন্ছপ্ষে। বট জিংশ অধ্যায় লনাপ্ত। 
সপ্তত্রিংলোইধ্যায়ঃ। 
( শ্ৰনদ্বুপবদগীতান্লাং হর়োদশোই্ধ্যায়; ) 
[ ছানসহিতক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্রদ্ঞয়োঃ কথনঘ্‌, প্রকৃতি-পুরুষয়োশ্চ নিজ্পণন। ] 


শ্ীভগবাস্থবাচ । 
ইদং শরীরং কৌস্তের ক্ষে্রমিত/ভিধীয়তে। 


এতদ যো বেতি তং প্রান; ক্ষেত ইতি তদ্বিদ: ॥ ১ 





টীকা “ভক্তানামমুদ্ধ। সংসারাদিত্যবাদি ঘৎ। 
আয়োদশেহঘ তংসিদ্ৈ) গু বদ্তানমূদীধ্যতে ৪ 
“ঙামহং সমৃত্ধর্তা সৃতাসংলারসাগরাহ | ভবামি নচিরাৎ 
পার্থ” ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ; ন চাত্মন্ঞানং বিনা 
নংসারোদ্ধরশং সম্ভবতীতি তত্বক্গানোপদেশার্থং প্রকৃতি- 


পুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে : তত্র ঘং সপ্তমাব্যায়ে 


অপরা পরা চেতি প্রকৃতিঘরমুক্তং তয়োরবিবেকা্জীৰ- 
ভাবমাপনন্ত চিনংশস্তায়: সংলার, যাত্যাঞ্চ জীবোপ- 
ভোগার্থবীন্বরনথ স্বষ্ট্যাদিযু প্রবৃত্তিত্তদের প্রকৃত্িদধয়: দেত্র- 
কষত্রজ্ঞশব্দবাচাং পরস্পরবিবিক্ত: তত্বতো নিরপর়িক্ন 
স্ীভগবাস্ৰাচ _ ইদসিতি। ইদং ভোগানডনশরীরং 
ক্ষেত্রসিত্যভিধীয়তে লংসারন্ক প্ররোহস্ৃমিত্বাৎ, এতদ্‌ হো 





ত্রয়োদশ অধ্যায় 


[জানের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের বিহত্ব কখন এবং প্রকৃতি 
ও পুরুষের নির্পণ। ] 


অর্জুন ধলিলেন--চে কেশব! প্রকৃতি পুত এবং ক্ষেত্র 
ক্ষেত ও জ্ঞান জেন্ব কি? তাই। জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ 


মহাতারতম্‌, সপ্তত্িংশোহদ্যাঘ: } 


ক্ষেত্রল্পং চালি দাং বিদ্ধি দর্যক্ষেত্রণূ ভারত । 
ক্ষেত্র ক্ষে্রদ্ষয়োন্ত নং ঘং তঙ্গ জ্ঞানং মততং নম ॥ ২ 
তং ক্ষেত্র: বচ্চ যাদৃক্‌ চ বদ্বিকারি হতম্ড হং । 

স চ যো যংগ্রভাবশ্চ তং সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ 


স্রীন্ভগননগীত্তা ভঢোদশ অধ্যায় 


৩৭১৫ 


জবিভিবহহা। গীত ছাল্দনিবিবিদৈ: পৃথক । 
্রক্ষহ্জপদৈশ্চৈব হে হুসস্চিগিনিশ্চিতৈ: ॥ ৪ 
মাস্থতাঙ্ষহস্কারে। বুন্ধিরব্যক্দেব চ। 





বেত্তি অছং মমেতি দল্সতে, তং ক্ষেত্র: প্রা, কৃষীবল- 
ব্তংকলভোক দ্বাৎ : তদ্বিদ; কষেতরক্ষে্রয়োবিববেকভ্াঃ ৪১ 

টীকা _তবেবং সংসারিণ: স্বরূপমুক্তিমিদানীং ত্তৈব 
পারছার্ধিকসংসারিন্বক্ূপম।ত-_ ক্ষেতজ/মতি। তক্ষক হ বং 
লংসারিপং জীবং বস্তুতঃ. স্বক্ষেতরেষঘ্গতং মামেব বিদ্ধি 
“তথ্ধমসি” ইতি জ্কহাপলাক্ষিতেন চিল:শেন মদ্পস্তোক- 
স্কাৎ । আদরার্ঘমেতজ গ্তানং স্তৌতি_ক্ষে্রক্ষেত্রয়ো- 
খছৈলক্ষপ্যেল নং তদের মোক্ষতেহুষাং চ্ভানমিতি 
মম মতদ্‌ ; অন্তত, বগ। পাণ্ডিত]: বন্ধনচে তৃত্বাদিত্যর্থ: । 
তহ্ুক্তং,_তং কর্ণ্ব ঘগ্ন বন্ধায় সা বিষ্ঠা যা চমুক্তযে। 
আল্পালায়াপরং কর্ম বিস্কাগ্য শিপনৈপুণান্‌। ইতি ৪১ 

টাকা-_আজ যগ্চপি চতুবিবংশত্িতে্ ভিন প্রকৃতি: 
ক্ষেত্রমিতাভিব্রেতং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিপভার!সব 
তঙ্কামছংভাবেন অবিবেক: পট ইতি তদ্বিবেকার্থ। “ইদং 
শরীরং ক্ষেত্রজ্জম” তাক: তলব প্রপক্চয়িদ্যন্‌ প্রতি- 
জানীতে _তদিতি । যছুকং ময় ক্ষেত্্ং তৎ ক্ষেত্র 
হ্বরূপতে। জড়: দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্‌ হানুশং চেচ্ছাদি- 
বক, হদ্ধিকারি যৈতিপ্রিয়াদিবিকারৈঘূ ক, ঘতশ্চ 
প্রকৃতিপুর্ুঘসংযোগান্তব্তি, যদিতি হৈ: প্রকারৈঃ স্থাবর- 
জক্সমাদিভেদৈডিত্মিত্র্থ, স 5 ক্ষেত্রজে| য: দ্বর্ূপত: 
ঘংপ্রভাবঞ্চ অচিস্তৈন্বর্ধ!যোগেন যৈ: প্রভাধৈ; সম্পন্নন্তং 
সর্বং সঙ্েপতে! মত্ত: শৃণু ॥ ৩ 

টাকা--কৈ: বিস্বরেণোকন্তান্ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষা- 
থামাহ-্-বিভিথিতি। খহিভির্বশিক্ঠাদিভির্োন্শান্তরেযু 

উকগবান্‌, বলিলেন, কৌৱেৰ ! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া 
টিত হয়া খাকে_-ইছা বিনি অবগত খ্যাছেন, তাহাৰে 
সো-ক্ষেজবিবেকিগণ ক্ষেতর্ড বলেন ॥ ২ 

ৰে ভাত! নিখিল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্র জানিবে। 
কষে ও ক্ষেত্রের ছে জান, তাহ! আমার লন্মত ॥ ৩ 

নেই ক্ষেত্র শত; জড় দৃষ্ঠাদিহ 2াব, হাদৃশ উচ্ছাদি ধর্ধ, 


উত্তিয়াশি দশৈবক্ষ পঞ্চ চেস্রিয়পোচরাঃ & ৫ 
ধ্যানধারপাদিবিষয়ন্ধেন বৈরাজাদিরূপেণ বরধ! সীতং 
নির্ূপিতম্‌ । বিবিধৈবিচিই্রিনিানৈমিত্তিক-কামাকপ্্াদি- 
বিধরৈশ্ছন্দে ভিবে্ননাপৃঞ্জনীয়দেবতারূপেণ সীতং, ঙ্মং 
স্থত্ৈ: পদৈশ্চ ব্ৰন্ম সত্যতে সুঠ।ডে এতিৱিতি আন্ষনুত্্াশি 
“হতো বা ইমানি ভূতানি ছায়ন্ছে ঈত্যাদীনি তটস্থ- 
লক্ষণপরাশি উপনিব্াকাাশি তথ! শ্রক্থ পদতে গম্যতে 
সাক্ষাৎ ছধায়তে এহিরিতি পানি দ্বকপলক্ষণপরাণি 
“সত্য জচাননননং বক্ষ" ঈতানীনি ছৈশ্চ বধ সীতম্‌। 
কিঞ্চ হেতুমদ্বি: “দৰব সৌনোদনগ্র মাসী, কথমসত: 
সচ্ছায়াতেশ ঈতি । “তথ। কে! হ্েবাক্কাং কঃ প্রাণ্যাৎ 
যদেষ আকাশ আনন্দ৷ ন সক শ্বেষানদ্দরতি” 
উত্যাদিধু্িসস্িং। আগা অ ক; কুধ্যাং, 
প্রাণাৎ প্রাণব।।পারং ব ক: কুঘাদিতি ষতিপদয়োরর্থচ । 
বিনিশ্চিতৈঞপক্রনেপস:চারৈরে+ বাকতয়। আলন্দিদধার্থ- 
প্রতিপাদকৈরিতার্থ:। তপ্বেমেতৈবিশ্বরেণোক্তং ছু:সং- 
গ্রহ সংক্ষেপতাপ্তাং কথযিন্যানি তং শৃদ্িতার্ঘ:। ঘদ্ধ। 
“মথাতে। ত্রহ্থঞ্িদ্ঞাল।” উতযাদীনি ক্ষতি গৃহে; 
ভাক্ষেব ব্রহ্ম পদ্মত নিশ্চীয়ডে এভিরিতি পদানি 
তৈ্েহুমস্ধি "ঈক্ষাতেনাপ+এ, মানন্দময়োহভ্যাসাং” 
উত্যাদিযুক্কিমদ্ভিবিবনিশ্চিতার্থে; । শেষং লমানম ॥ ৪ 

চীক।--নত্ৰ ক্ষেত্ৰৰ্বকপমাহ - মহাড়ৃভানীতি 
দ্বাভ্যাদ_। মহাভৃতানি হুনযাদীনি পঞ্চ, অহস্কারত্তৎকারণ- 
ভূত, বুদ্ধিনায়কং মহত্ততম অবাক্তং মূলগ্ৰকৃতি, 
উন্্রিয়াণি দশ বাহালি জ্ঞানবর্টেকিয়াশি, “ঞ্রোত্র- 


ব্রণ ইন্লিছোধি বিফারদৃক প্রক্কতি পুরুষের সংযোগে উৎপয় হয 
স্থাবর-জন্মঘাফি ভেনের ছার! তি এবং যেরূপ প্রভাবসম্পর, আদার 
নিকট সংক্ষেপে তাচা শ্রবণ কর॥ ৪ 

বশিষ্ঠা্ছি খবিগণ হোগশান্তে ধ!!এ-ধারণাছি বিষ পুরস্কারে 
বিরাটাদিন্কপের বহু প্রকার নিওশণ করিছছেন। বিহিধ বিচিত্র 
শিতা-নৈমিত্তিক কাম্য-কণ্থ বিধছে বিভি্ বে নান। পুনীদ 














2৭২৬ 


ইচ্ছা দ্বেছঃ সুখং ছঃখং সজ্ভাতশ্চেভলাধুতি:। 
এডতং ক্ষেত্রং সমাসেন সবিক!রদদাহৃতম্‌ ॥ ৬ 


{ ভীয্মপৰ্ব 


মসকিরনভিসঙ্গ: পুত্র-দার-পৃহাদিযু । 
নিত্যক্ষ সমচিন্তৱসিষ্টানি্টোপপত্তিঘ ॥ ৯ 


অমানিতধমদন্তিবমহিংস। ক্ষান্তিরার্জবসূ। সয়ি চানস্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচা রিট । 
'মাচাধ্যোপাসনং শৌচং স্ৈ্যমাক্মবিনিগ্রহথ: 2 ৭ বিবিক্তদেশলেবিদ্ধমরতির্জললংসদি ॥ ১০ 
ইন্সিয়ার্থেবু বৈরাগ্যমনহস্কার এব চ। বধ্যাস্বা্রাননিতাত্বং ভব্ধানার্থদর্শলম্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছু:খদোহাম্বদরশনম্‌ ৪ ৮ এজ ভ্ঞানমিতি প্রোকদজ্ঞানং বদতোইন্তধা ॥ ১১ 





ববগ.আপ-নৃগ _ জিহবা-ব।প দোর্ষেছাজিব -পায়ব:” ইতি। 
একক্ষ মন: । ইন্ছিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তশ্মাত্রূপা এব শব্দাদয় 
আকাশাদি বিশেগুপতয়া বাকা; সন্ু ইপ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ 
তদেবং চতুর্ধিবংশভিতবান্যকানি। উচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়: 
প্রসিদ্কাত, সক্ঘাত: শরীরং, চেঙনা জ্ঞানাস্রিক। মনেবুকিত। 
ধৃতি: বৈধ্যম্‌্-এতে চেচ্ছাদয়ে। দন্ড হাঙগা্প্ঘা জলি তু 
মনোধন্মা এব; অত: ক্ষেআাম্থঃপাতিন এব, উপলক্ষণকৈতং 
সন্তমাদীনাম,। তথাচ ক্রুতিঃ “ক(ম: সঙ্ধলে। বিচিকিৎস। 
শ্রন্ধাইআদ্ধ। বুৃতিয়ধতিত্রধণীচখরিতে)তং সর্ববং মন এব" 
ষ্টতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজাতা: ক্ষেতন্থা দশিতাঃ। 
এতং ক্ষেত্ৰ: সবিফারমিহ্রিমাপিবকারসহিতং সংক্ষেপেণ 
হভাং মবোক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংতার; ॥ ৫-৬ 

টাকা _ঈদানীমুক্তলক্ষণাং ক্ষে্াতিরিকতয়া চেয় 
শুদ্ধ ক্ষেত্রভ্তং বিস্তরেণ বর্ণচিন্যুন ভহড্ঞানসাধনান্তাহ__ 
দমানিত্বসিতি পঞ্চভি;। অবানিষং সবণন্ল/ঘার(ছিত)নও 
অদন্ভিষং দন্তরাভিতাম, হহিংলা পরপীড়াবর্জনন্‌, ক্ষান্তিঃ 
সহ্বিষ্ণুৰম্‌, আৰ্ঞ্জবম, অবক্রতা, আচাধে)পালনং লদ্গুরু- 
সেবা, শৌচং বাস্থঘাড্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহ: মুঙ্ছলাদিন|, 
মাভ্ান্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম_। তথাচ স্বতি:_শৌচঞচ 
দ্বিবিষং প্রোক্তং বাহমান্ড্্বর:ং তথা । চঙ্জলাভ্যাং স্মতং 
বাহং ভাবগুদ্ধিক্তখাস্তরন ॥” উতি। হ্বৈর্ধাং সন্মার্গে 


প্রবৃত্ত তদেকনিষ্ঠতা, আয়বিনিগ্রহঃ পরীরসবেষচ 
এত্জজআলমিতি প্রোক্তমিতি পক্ষমেনাঘ:। কিছ 
ইন্রিযার্খে দিতি । জ-াদিযু ছু:খদোষয়োরন্দশলিং পুনঃ 
পুনরালোচনং হু:শরূপস্থ দোষস্থামুদর্শনমিতি ‘ব্া। 
ল্প্ষ্টমন্তং। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। মলক্তিঃ পুত্ৰদারাদি- 
পদার্থে প্রীতিত)াগ:, অনভিছন্গ: পৃত্রাদীলাং মুখে ব। 
ছ:খে অহমেব মুখী দুঃখী চ ঈত্া।ব্যাসাতিরেকাভাবঃ। 
ইষ্টানিষ্টয়োকপপরিষু প্রান্তিযু নি্াং সর্বদা লমচিত্ত্বম্‌। 
কিঞ্চ অয়ীতি। নয়ি পরমেশবরেঃনষ্কযোগেন সর্ববাস্বদৃষ্টয 
অধ্যভিচারিনী একাম্বা ভক্তি:, বিষিক্ত; শুদ্ধশ্চিক্তপ্রলাদ- 
করস্তং দেশং লেবিহুং শীলং ঘন্ত তম্ক ভাবস্তুত্বং 
প্রাক্নতানাং ছলানাং সংসদি সভায়ামরতী: রত্যভাব: । 
কিঞ্চ অধ্যাম্ছেতি। আস্মানমধিকৃত্য বর্তনানমধ্যানবন্ঞানং 
তশ্মিনিত্যৰং নিও)ভাব; । দ্বপদার্থবৃদ্ধিনিষত্বমিত্যর্থ; 
তবল্রানস্কার্থ প্রয়োজনং মে/ক্ষত্তপ্ত দর্শনং মোক্ষস্ত 
স্ব্বোংকৃষ্টন্বালোচনমিত্যর্ঘ:, এতদনানিস্দদভ্তিছ্সিত্যাদি- 
বিশেতিসংখ্যকং ছক্রমেতজ চ্ঞানমিতি প্রে।ক্তং বশিষ্ঠাদিডি- 
জনিলাধনন্বাং ; অতোহস্ষথা অশ্মদ্বিপনীতং মানিত্বাদি 
বত্তদন্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ , অক: সর্ব! 
ত্যান্যমিতার্থ: ॥ ৭-১১ 





দেষতারপে গীত হুইযাছে, নিশ্চিত শর্ণ প্রতিপাদক বুক্তিকূক 
ব্স্চক তটস্বলক্মণপূর উপনিবন্ৰাক/লকল ও স্বরণ লক্ষ 
বিহ্বব ‘সত্যং জানসনন্তং বৰহ্ধ' ইত্যাদি পণের দ্বারা বহ প্রকারে 
কথিত হইয়াছে ॥ ৫ 

ক্ষিতি, আপ, তেল, মরু, য্যোদ এই পঞ্চ মহাকৃত ? 
বহার বুদ্ধি অব্যক্ত ( দূল প্রকৃতি ) শ্রোত্ ভব চক্ষু জিহ্বা ত্রাণ 
পঞ্চ জানেজিয, বকে পানি পাদ পাৰ উপস্থ পঞ্চ কৰ্ণ্বেজিয়, যন 


শব স্পর্শ রগ রণ গন্ধ বিষরপকষষ-_এই চতুবিবংশতি তত্ব। 
ইচ্ছা ঘেৰ হু দুঃখ শরীর চেতনা জানা বিকা খনোরৃতি ধৈর্য এই 
ইজি ঘিক্ষারসহিত ক্ষেত্র তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥'৮-৭ 

শ্ছন্াঘারাছিত্য, শঠতাচীনতা, অহিংলা, ক্ষমা, সরলতা, 
গুকলেবা, বান বৃক্ষলাদি ও আহার দৈত কছশ। দুহিতা উপেক্ষা 
ভাবজদ্থিকণ শৌচ, হা, সংপখে প্রধ হইয়া তাহাতে 
একনিটত।, শরীর লংঘম, বিষংবৈরাগা, অ্ববস্ারপরিবার্দন 


মছাভারতন, দপ্তত্রিংশোহদ্ায়ে: ] 


জয়ং যং তং প্রনক্ষামি ঘঞ্ ছ।ায়।মৃতদশ্র তে। 
অনাদিমং পর ব্রহ্ম ন সং ত্রাস্ত্চা/তে ॥ ১২ 
স্ব; পাণিপাদং তং সর্বতোহক্ষি-শিরো-সুখদ্‌। 
সব; আতিমল্লোকে সর্বমারৃত/ তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 


শ্বুললভখবদ্ীভা বযেসশ অধ্যায় 


সর্বোন্রয়গ্ুরণাভাসং দৃবেশ্রিয়বিবিছিতহ। 

অলক্তং সদৃচ্চৈব নিশুলং গুণভোক্ব চ ৪ ১৪ 
বহিরন্তল্চ দৃতালান5রং চরমেব চ। 

সুক্্রহাৎ ভদবিজেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তং ॥ ১৫ 





বড় তি:;। যজ্ ভেয়ং তং প্রবক্ষ্যামি । শোতুরাদরসিদ্ধয়ে 
ছানকলং দর্শত্ুতি। হছক্ষামাপং জঞাধ। অমৃতং মোক্ষং 
প্রাপ্রোত্ধি। কিং তং--আনাদিদং। আদিম তবতীতা- 
নাদ্নিদং। পরং নিরতিশয ব্রহ্ম । অনাদীতোতাবতৈব ধহ- 
আছিণ। মনাদিমকে লিডে১পি পুনর্ছতুপ প্রত্যয় ্দান্দল;। 
যন্ধ! অনাদীতি মংপরকঞ্চেতি পদদ্ধয়। মম বিক্ষো: পরং 
নির্ধিবশেষপং ত্রক্ষেত্যর্থ,। তদেবাহ-_ন সং ন চাস- 
ছুচ্যডে ; বিধিমুধেন প্রমাণস্ত বিষয়; সচ্ছক্নোচাতে। 
নিষেধ বিষনযন্তলচ্ছকেনোচ)তে ৷ ইদস্ক ততুতয়বিলক্ষণম- 
বিষচুত্বা দিত্যর্থট ॥ ১২ 

টীকা- লথেবং ত্রক্মণ: সদসধিলক্ষণঞে সতি “দর্কং ধধিং 
ব্রগ্ম” “তরদ্ৈবেদং সর্বন্ উত্চাদি শ্রুতিভিবিকধ্যোতে- 
ত্যাশস্ক। “পরাস্ত শক্তিধিবিপৈব শ্রর়তে স্বাচাবিকী 
ভ্যানবলক্রিত্া ৮” ইত]ানি ক্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিষ্থাঙক্তা। 
সর্বান্মভাং তম দরশযছাহ _ঈতি পগুচি: । সর্ব; সর্ব 
পাণয়ঃ পাদাল্চ যস্য তৎ, সর্ববতোংক্ষীণি শিরাংসি মুখানি 
চ হল) তৎ, সর্বাত: শ্রুতিমং শ্রবণেন্দিয়ৈযু কং সং লোকে 
সর্ফমারৃতা বাপ) তিষ্ঠতি । সর্যপ্রানিপ্রকৃত্তিতি: পাণ্যা- 
দিভিরুপাদিভিঃ সর্বধধাবহারাম্পদবেন ভিষ্ঠভীতা্থ: ॥ ১৩ 

টাকা--কিঞ্চ সর্বে্িয়েতি। সর্বেষাং চক্ষুরাদীনামি- 


শ্রিয়াণাং গুণেব, পাাকারাম্থ নৃত্তিষু তত্তদাকারেশ 
ভাসতে ইতি তথা । সা্ক্েশ্রিয়ানি গুপাংস্চ তত্তদ্থিষযান্‌ 
আভাসন্সভীতি বা। দর্দরিশ্রিয়ৈধিবজ্জিতমূ। তথা চ 
শ্রুতি:--“মপানিপাদে। জবনোহগ্রহীতা। পশ্যতচ্ষুঃ ল 


শৃণোতাকর্ণ” ইত্যাদি । অসজীং লঙ্গশৃপ্তম্‌ তথাপি সৰ্বং 
বিচ্তাঁতি সর্কভূং সর্বস্যোদাবন্থূতন্‌ । তদেব নিরুবং 






সন্বাদিগুণরতিত: শুপভোা 5. গুপানাং স্ধাদীনাং 
চোক পালকম্‌॥ ১৭ 

টাকা--কিঙ্চ বহিবিতি  উতানাং চরাচরাণাং 
দ্বকা্যাপাং বচিষ্চানুশ্চ তলের স্ব€নমিন কটককুশুলাদীনাং 


জলতরঙ্গাণামসরহিজ লমিব অহ প্থাবরং চবং ছঙ্গমং 
যদ দুঙজাতং ভাদের কারন ৯২ কাখালা। এবমলপি 
মৃস্যযাং পাদিহীনহ1দবিছেয়ন্‌ ইলা অদিতি । স্পষ্ট 
জানার, ন ভবতি বিত্ধাং (ঘোজনলক্ষান্ত- 
রিতমিব দূবস্থঞ্চ সবিক।রায়া: প্রক(২: পরস্থাং। বিছা 
পুনঃ প্রতাগাসস্বাদশিকে চ তং নিতাং সর্লিহিতম। 
তথা চ মন্ত্:_“তণ্ঞ্তি তন্ৈকতি তল্দুরে তথস্বিকে। 
তদন্তরদ্য দর্ষসা তত সর্কংলাস্য বাহুড:” উতি। এজজডি 
চলতি। নৈছতি ন চলতি। তং উ অস্তিকে ইতি 
চ্ছেদ: ॥ ১৫ 


আহহ 








অর-সা-জরা-ব্যাছি প্রতি দু:দ ও গোবের বারংবার আলোচন।, 
আগত (পূতাদিতে প্রতিপরিহা॥ ), অনতিযগ ( সরী-পুত্রাির হুখ 
দশে আপনি হুবী হি ন। চওয়। ), ইঃ জনি ( অনুকূল 
প্রতিকূল )লাতে দতত লঘচিন্ততা ও আমাতে সর্যাবূ্ীতে 
ইটাজিক তি, শুদ্ধ নিঞ্নন্থানে নিহত অবস্থান, জুনপদাছে 

মগ, লান্কুজানে অত আহরাগ, তব্ানার্খ দর্শন মোক্ষের 
$র্বোদ্কউ আলোচন।_-মংকধিত এই অ্বঘানিত্বাদি বিংশতি- 
লংখাক জ্ঞান ইং)র বিপরীত মানিত্ব গিনি জন, এজন 
তাছা দর্কাগ্রকাণে ত। 

হাহা আানিবার ঘোগা, হাই) বলিংহঠি শ্রবণ করবে 

৪৬৮ 





৮১২ 





বিষয় জাত হত্বা অগত ( ঘোক্ষ) লাড করিবে। আছিশূর, 
উৎপত্থিবিরহিজ, নিব্বিশেষ পরই জাতবা। তিনি লৎ কিনা 
ব্বলৎ নন বলিছ। উ হই খাকেন ॥ ১৩ 

সকল হিকে সকল চেশে ছতবপহ, দকল দিক্‌ হেশে চক্ শির 
ও মুখ, সর্বত্র শ্রবণেনিকলম্প্জ তিনি লম্পূর্ণ জগতকে আবৃত 
ফরিদা অধস্থিডি করিতেছেন ॥ ১৪ 

তিনি উত্রিৎগণকে ও তাহাল্র বিদযদমূহকে প্রকাশ করি! 
খাঞ্চেন--সমন্ত উহ্িশেরিশৃক্ক, অন!দফ, চতুদ্ষণত়ুবনের আধার 
সকাশ, দাদি ওরহিড ও স্বাদিচলের ভোক্ষা পালক ॥ ১৪ 


5৭২৮ 
৪ 


অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু (বডক্মিব চ ক্িভন্‌ । 
ভন্ভর্ত চ তক জের: ্রসিফ্ণু প্রচবিষ্ণু চ ৪ ১৬ 
জ্যোতিযামপি তচ্ন্যোতিস্বমস: পরসুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ভানগম্য: হাদি সর্স্ক বিচিতদ্‌ ৪ ১৭ 


[ ভীন্মশর্ষধ 


ইতি ক্ষেত্র: তথা গ4. চট চোজং সমাদতঃ 
মন্কর এতদ বিদ্গাঢ় নহ্বাবাঘোপপঞ্জণ্ডে ॥ ১৮ 
প্রকৃত্তিং পুরুষ: চৈব বিজ্ঞানাদী উভাসপি । 
বিকারাংচ্চ স্ণাংন্চৈব বিন্ডি প্রক্ৃতিসস্তুবান্‌ ৪ ১৯ 





টীকাঁ-কিঞ্চ অধিভক্তৰিতি। ফৃতেযু ্াবরজঙ্গ- 
মাত্বকেবিভক্রং কারপান্মনাধতিপং, কাষ্চান়না! বিভক্তং 
ভিজদিব স্থিতং চ। সমুত্রাঙ্চাত; কেলাদি সমূত্াঘপ্ত্ 
ভবতি। তং স্বক্ূপমেবোকং তদ জেদ্। স্কৃভালাং 
জর্জ চ পোহকং ক্িভিকা!ল, গ্রলঘকালে চ এপিছ 
অলনশীল:, স্ৃষ্টিকালে চ প্রভবিনুঃ 
প্রভবনশীলম্‌॥ ১৩ 

টীকা_কিপ জোযোতিমান' 
দীনাবণি তং ছি; প্রকাশক: তাতো "যেন স্ুখাস্তপঠি 





ভেসে: এন তর সুধ্ে। 515 ন চতারকং নেন। 
বিছ্াতে। ভাঙ্গি কাতোহসি ) তলের তাঙ্ছুনগভাতি সবর; 
তথ্য ভাস। সরধ্বনিদং বিডি" ঠইাপিক্রাতে 
তমলোইফ্ঞানাৎ পরং হেলাসাস্প্টমুতে " আদিডাবণং 
তদ; পরস্তাং” ইত।াছিশ্র[ঃ  দ্ানপ তদের বুদ্ধি 
বৃত্তাবভিবাক্তং, তদের বপাগ্লাকাবেন ডে চনে গম 


আতএব 


তদের অনানিদবাদিলণেন পৃর্বেবোক্তক্ানসাধনেন প্রাপ/- 
মিভার্থ: ৷ জ্ঞালগন)ং বিশিনগি-_ললনচ্চ প্রানিনাজন্ত হাদি 
বিষ্টিতং বিশেযেণাপ্রচুতন্বরূপেণ নিয়া স্থিতম্‌ । 
থিটিতমিতি পাঠে অধিঠার ন্বিতনিত্র্থয ॥ ১৭ 


নানাকাধ্যাৰ্মন। ' 





ফারণরণ তিনি শ্বকার্ঘাভৃত চূইপদূতের অরে বাহিরে বনয়- 
কুঞলে দুবর্ণের রায়, তরগে ফলের ক্কাথ শবস্থান করিতেছেন। 
স্থাবর অনয থাড কিছু সব তিনি। সুৃুতছেকু স্পষ্টবপে 
জহাকে জানা দায় ন।। ছিলি অনিপ্বান্গণের প্রতাপান্যত্বছেতু 
অতি-ন্ড্ুটে আছেন ॥ ১৫ 

স্থাবর-জগনাত্বক ভূহসকলেয় কারণর়পে অভির ছুটলেও 
কারার বিভিদের মত্ত পুষ্ট চন । বগ্ত: দেন লদূতঙ্গাত 
ফেনাছি পদ তিন অঙ্গ কিছু নহে, ততপ প্গতে হাত! কিছু 
ভিলি। তিনি স্থিত্িকালে কৃতগন্রে পেনক, প্রদন্বকালে 


টীকা _ ভক্ত: ক্ষেত্রাদিকমবিকাৱিফলসছিতসূণসত 
হৱতি_উতীতি । ঈতোবং ক্ষেত: মহাভৃতাদি ধৃত্যন্ত, 
তথা আসক শমানিয়।ি ডয়চ্ষানার্থদর্শনান্র, ভে 
নাদিম পরং বরহ্ষে্াদি বিচি তমিত)সং বশিষ্ঠাদিভি- 


বি্বস্তরেণেক্তং, সর্বনপি নয় স ক্ষেপণোক্রম্‌। এতডচ্চ 
পূ্ববাধায়ে। কলক্ষণে। নহাক। বিদ্যায় মদ্ভাবায় 
অক্ষহায়ো পপগতে (0 ১৮ 








টীকা--হদেরং উহ ক্ষেত: যচ্চ মাদক চে'তোতাবং 
প্রপক্চিতন। টদানীএ যহিকারি সতশ্চ ঘং। লচ যে। 
যংগ্রভাবশ্চে' ছেঃ 2৫ পু হতি্গা হনে প্রকুতি-পুক্ষায়োঃ 
সংহারহেড়ংসথনেন প্রপধয[$ পকুতিনিতি পঞ্চভিঃ। 
অর প্রকতিপুকষয়োাদিমন্ে তযোবপি প্ররুতান্তর়েণ 
ভাৰ্যদিতানবন্থাপ(য: দরস্থনুঠাননাদী বিদ্ধি) অনা- 
দেবীশ্বরস্ত লর্তিহাং প্রাহিত্নদিইন পূবযোহলপি ভগংত 
শহদনাদিরের 1 তত চ পরামেৰ্বরন্ত তচ্ছন্তীনাঞ্চ 
অনাদিরং নি১/ং% শ্রমচ্চদ্রভগবদ্ভীঘাবীস্টিরতি- 
প্রবন্ধেনোপপাদিদিতি গ্র$বাগল। াশ্য। ভি; 'প্রপক্যতে ৷ 
বিকারাং্চ দেঙেম্রিয়াদীল, থণাংস্চ পুণপরিণাদান্‌ 
স্থখচ্খেমোহাদান, প্র তে; সময ন্‌ বিধি ৪ ১৯ 


প্রাসকারী ও ছৃট্টিক(লে নাদ-%পে উৎপকিখীল তিনি বগ ॥-১৬ 

তিনি স্ঘাটআদি ছোগিষগণের প্রকাশক, অন্ধকারের 
(খন্ঞানের ) পন্পশারে [শ্তত। তিনিই ৰদ্ধিবৃত্তিতে অন্িয্যাণ্ত 
জান, তিনি জপাদি আকারে জাতব/ এবং জ্ঞাসলাধনের, ঘর 
লতা সদশ্ব কৃতের হষতে , অপ্রচাতদ্বসলে নিব্বাপে 
বিরাজমান ॥ ১॥ 

এট ক্ষেত, জ্ঞান এ ভেয তোমাকে লক্ষেপে বলিদাদ। 
জামার ডক ঈছ। হট হচ্ছ লাভ করেন 
(কে ৯৮১৮ 


অবগত 





ES 





কাধ্/-কাএণ-ক ক হে 2১ প্রকুতিকিচচতে । 
পুঞষ; হুখুখানাং চে ঢুহে তেত়ঞচাতে ॥ ২% 
পুর্ব; প্রকতিছ্ছে। [হ ৪৩৬. প্রকৃতিজান্‌ গুপান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গে।ইস্ত লদসদযোনিজপ্ুন্ ॥ ১১ 





হগবদখাতা হয়োন্শ সধ্াায় 


৭২৯ 


উপডাগ্ুনল্ব। চ ভর। তোক নহেশ্বরঃ। 
পরমান্ডেতি চাপুাফ্রে। দেহেস্রিন পুরুষ: পর: ॥ ২২ 
য এবং বেগ্তি পুরুষ: প্রকুতিক্চ গুপৈ: সহ । 

সৰথ। বর্তমানোহণি এ স স্থয়োহচিত্জারতে ॥ ২৪ 








উীকা--বিকারাণাং প্রকৃতিসস্তবৰং দৰ্শতন্‌ পুরুষস্ত 
সংসারহেহুত্বং দর্শচতি -- কাধ্যতি । কাধ্যং শরীরদ্‌, 
কারণানি শবখত্খেসাধনানীঞ্িয়াণি, তেবাং কর্ড বে তদা- 
কারপরিণাদে প্রকুতিঠে তুরুচাতে ক(পিলাদিডি: ৷ পুকযো 
জীবন্ত ওৎকৃতমুখতু:খোন!: ভে৫হ  হেকুরুচাতে ॥ 
অন্ুং ভাব _: যত্তপ।চেতন৷াা; প্রকৃতে; দ্ৰত: কর্তৃ্ধ 
ন সভ্ভবতি, তথ! পূরুষস।াল।বিক্বা(রণেো। ভোক্কং ন 
সম্ভবতি, তথাপি ক, লাম ক্রিঘাবিববহকথন্, তচ্চ 
চেতনলাপি চেতনাপৃষ্টবশাৎ চেংঞাধিছিতম্ধাৎ সম্তবতি, 
বন্তেরদ্ধ জলনং ঝয়ো[হিদাগ গনএন . এসারইিবশাৎ আত 
পরল: ক্ষরণনিও/দি । পুকাষমগিধানাৎ প্রকৃতেঃ 
কর্েমুচাতে, তোত এথহখস বেদনন, তচ্চ চেতন” 
ধৰ্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসরিধনাহ পুবধধ। (তো কাধমূচ]তে 
উতি ৪২, 

টীকা-_তথাপ।বিকাথিলো। পতিতা চ চোক যং 
কথমিতাতাহ__পুরুঘ তি তি । চ 









হ প্র্ঠতিস্থম্তৎকারধা- 
দেহে তাদ।খোন স্থিত: পুরধ:, এ 5স্দনিতান, খাত 


দ্বীন হুড.কে। অস ৮ পুঞবল। দতীধ দেখাদিযোনিতু, 


গুৰৈঃ শুভাশুকপ্থকারিডিরি্রিয়: সঙ্গ: কারণ- 
দিত্যর্ঘ: ॥ ২১ 

টাকা_তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষন্ত 
সংসারে! ন তু স্বতূপত দ্ত্যাশয়েন তস্য ব্বরূপদাই 
উপত্রষ্টেতি। অশ্বিন প্রকৃতিকাঘো দেহে বর্তমানোইপি 
পুরুষ; পরে! ভিন্ন এব ন তদধশৈরু্ছ।তে ইত্র্চ । তত্র 
হেতবঃ,-_যন্মাদুপজষটা পৃতগ্ছত এব সমীপে থা আটা 





সাঙ্ষীতার্থ, তথ। সথব1- অগুবোদিতের লঙ্গিধি- 
মাত্রেপানুপ্রাহক:। "দান চেষ্ঠা কেবলে| নি নশ্চগ 
ঈত॥াদি ভরতে; । তা কাপে 'ভর্ধা বিধায়ক: 








চোক: ভোক্তা পালক £৩ ৮, নহপ্চাসাবীস্বরশ্চেতি স 
্রচ্জাদীনস[ধপতিপিতি ৮ পরমা থা অন্তর্ঘ।ামী চেহাজ: 
রত ৷ -৩ধ সবেবশ্বর এয কৃতাধি- 
পতিরেষ পোকপালটা ভাতাদি € ১২ 


ধা ৮ তি, 


টীকা এবং প্রতিপুকধবিবিকগানিনং স্তৌতি_ 
যএসনিতি। এ৭সুপদহাদিক পেল পুকষং যে বেরি 
প্রকৃতিষ্চ গুণৈ; বুধ খাদিপরিলানৈ: সহিভাং বো বেষি 
স পুরুধ: লববথা বিথিমহিপত। বওনানোহশি পুনর্নাতি- 
জায়তে । মুচ্যত এদেত 











অসতীযু তির্য্যগ।দিযোনিধূ, ঘানি জগ্রানি ডেযু গুণদঙে। 
LY 


প্রি ও পুরুষ ভঙযকেই পাদ বালছ।া জানবে। থেহ 
ইন্মিয়াদি বিকার দক্ষলকে শুণশরিণাৰ, হখ-ছ;গ বোহ।ছি প্রকৃতি- 
সত পৰন্ত হইবে ॥ ১৯ 
হার্ধা- শা্গীর, কারণ-_হুখহ:ঘাদি লাধন ইন্জিব্গ। তাহাদের 
বে স্াকষারপরিধাদে প্রীতি হেতু, জায় পুরুধ জীব তাহার 
হৃখছাখ ভোতু্ধে কারণ বলিছ। জানিবে। চৈতনোর 
খবছেডু বেদন হরির উদ্ভছণ+, গাদ্ও তিখ।স্‌ গৰন, 
বধূ ওনিবশে আন হইতে দুদধক্ষরণ, এবহিখ পুরীবের 
লহিষামে এ$তিও কর, ডোবহ হুশ সবল যাহ! তাহা 
চেতন ধর্শই , তাই প্রকৃতির সব্িবানহে ঠ পুহবের ডো কাছ ও ২০ 





কাছ।ধেছে অবস্থিত হম 
রস্কাতিলস্ৃত হুখদুঃপাদি ভোগ করেন আর এই পুরুষের দেব 
ও তির্ধাগাছি যোনিতে য়বিদথে শুগাশুড কর্মকার ইন্তিয- 
গণের লগই কারণ ॥ ২১ 

এই (প্রতি ) কাছ্পরীরে বর্তদান খুধ তির অর্থাৎ 
প্ররত্থিএ গুণে দুক্ত হন ন।। উপহন্তা, ( লমীপে পাক্ষীর বত 
হন করেন) ও আমা লরিনাতে অহগ্রাত্ক এবং এদ্বরি- 


কূপে গাকিছা বিবাহক এ পালক ব্রচ্ছাদিত অধিপতি আর 
অস্থহঃথী ৷ ২২ 


অতএব পুকষ (221৩) 


৩৭৫১ 


ধ্যানেনাস্বনি পশ্ম্ি কেচিদাত্থানসানে। । 

অঙ্কে সাখ্যেন যোগেন কনযোগেন চাপতে ॥ ২৭ 
অঙ্ে ত্বেবমজানস্তর: ক্রনান্তেভ] উপাদতে । 
ভেহপি চাতিতরন্তোব মৃতু: শ্রুতিপরান্ণা: ॥ ২৫ 
যাবৎ সঙ্গায়তে কিং সবং স্থাবর-জঙ্গমম্‌। 


আযাশা সু 


[ ভাগ্মপবধ 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রচ্স:ঘোগাং তদ (বিদ্ধি ভরতষভ ॥২৬ 
সমং সহেছু হৃতেযু তি্ঠন্ত; প্রমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্তংস্ববিনপ্যন্ত্ং ব: পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ 

সমং পশ্বন্‌ ছি সর্বত্র সমবন্থিতদীশ্বরন্‌। 

ন হ্বিনস্ত্যাত্বনাস্থানং ততো যাতি পরাং গতিস্‌॥ ২৮ - 





টীকা _ এন্ড তবিবিক্তাস্বদ্ঞানসাবনবিকল্রানাহ _ 
ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাদ্‌। ধ্যানেনাস্বাকারপ্রত্যরাব্বৱা 
আৰ্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাঝবান: কেছিং 
পশাসি) অস্ত তু সাংখ্যেনপ্রক্কতিপুরুষইৈলক্ষণযালোচনেন 
বোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কশ্মযোগেন পশ্যন্তীতি 
সবত্রান়ুষঙ্গ:। এতেহাক্চ ধ্যানাচীলাং যথাযোগ: ক্রম- 
সমূচ্চয়ে সত্যপি তবনিষ্ঠাতেলাভিপ্রয়েণ বিকচোক্তিঃ॥২৪ 

টীকা__অতিমন্দ(বিকাপিণাং নিস্তারোপান্নমাহ_ 
অশ্যে ত্বিকি। অন্যে তু সাংস্যযোগাচ্ছার্গেন এবন্ তছুপ- 
উষ্ট রবাদিলক্ষণনান্থন।: সাক্বাংকণ্ঠ ২ঞানস্তোই' ্যাভ্য 
আচচার্ধ্যেভ্য উপদেশত; ক্রুব। উপালতে হ্ায়ন্তি। তেছলি 
চ আন্ধয়া উপমেশশ্রবণপরায়ণা: সস্তা সত্য: সংসার! 
শনৈরতিতরস্তোর ॥ ২৫ 

টীকা--তত্র কশ্মথোগন্ত তৃতীয় চতুর্থ-পঞ্চসেযু 
প্রপক্ষিতন্বাং ধ্যানধোগপ্ত চ হগা্টসড়ো; প্রপঞ্চিতরাৎ 
ধানাদেশ্চ সাংখাবিবিজায়বিধয়হ/২  সাংখ।মের 
প্রপক্ষঞ্গ্রাহ_ যাব৮িতি, যাবদধাায়সমাপ্রি। যাবং যং 


বিনি এইরূপ পুকধকে এবং গুণের লাহুত প্রতিকে অধ্গত 
আছেন, তিনি সংপ্লকার শাহবিদি অতিক্রন করত বর্তমান 
খাকিলেও দুরিপাভ করেন। রখ প্রকৃতি ও পুরুবত্ধ 
লাক্ষাৎকার হইলে পানি দেহ হতে (5৪, আত্ম। জাতি 
মামাত ওকার' এরপতাতে অহদ্ষ) ওর নাদে অবস্থিত - 
তীছার পক্ষে কোন বিধি নিধেখ নাই! তিনি নিতাদৃক 
বক্ষদংস্বোহসবৃতত্বস্মেতি ৷৷ ২৪ 

কেছ ধ্যানাৰলন্বনে মনের বার| ফবরকদলন্থিত আত্মাকে 
দর্শন করেন, অপরে কেছ কেহ ‘প্রকৃতি হইতে পুধ্ব জিরা 
এই বিচার ও অকটা মোগের দায় আত্মদ্শন করেন, আর জন্য 
কর্মঘোগিগণ (নিকাদ কর্মযোগিগণ) কর্মঘোগের হার! আম্মাকে 
দেখিয়া স্বাকেন ৷৷ ২৪ 











কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রা লবমূৎপ্ভতে তং সর্ব ক্ষেত্র-স্ষেত্রজ্জয়ো- 
ধোঁগাদৰিবেককৃত্তাত্তাদাস্্যাধ্যালান্তবতীতি জানীহি ॥ ২৬ 

উীকা-_অবিবেকরুতং সংলারোদ্ভবদুক্ত,। ও্িববতবরে 
বিবিক্ান্ববিধয়ং সমাগ্দশর্াহ__লমমিতি।  দ্থাবর- 
জগ্গমায়কেধ্‌ ভূতেষু নিব্বিশেহং সক্তপেণ সদং বধ 
ভবতি এবং ভিষ্ঠন্তং পরমায্মানং য: পশাতি, অতএব তেষু 
বিনশ্যংস্বপযবিনশ্/স্বং যয পশ।তি, স এব সমাক্‌ পশ্যতি 
নান্য ইত্যর্ঘঃ ৪ ২৭ 

টীকা কৃত ইতাত আহ-লঘং পশ্তি। সৰ্ব্বত্ৰ 
সৃতমাত্রে সমং সমবস্থিত: সমাগপ্রচ্যডবজপপাবন্থিতং 
পরমান্মানং পশান্‌ হি ঘশ্মাগাত্না খ্েনৈখাযানং ন ছিনন্তি 
অবিভ্্। লক্ষিদানন্দরূলনায়ান: তিরগুত্য ন বিনাশগতি, 
ততশ্চ পরাংগতিং মোক্ষ: প্র।প্তি, ঘন্বেবং ন পশ্যাতি, স 
হি দেহাত্মদশখ গেছেন সহান্ানং হিনভি, তথাচ শ্রুতি: 
“আসুধ)। নাম তে লোক। অন্ধেন তমসারতা।। তান্তে 
প্রেতা।ভিগচ্ছন্তি যে কে চান্মহনে| জন।: ॥” ইতি॥২৮ 





আর অপর কেই এই লমন্ড না আনিধা আচা্াগণের দুখে 
আত্ধতদ্ব শ্রবণ করত আম্মাকে উপাসন। করন। তাদ্বারাও 
অন্থাদহকারে উপধেশ ভ্রবপপরাহণ হইয়া মৃতু! হইতে উত্বী্ 
ছল ২৫ 

হে হতে] স্থাযর জগদ বাহ! কিছু বন্ধগার সমৃতগন 
হয, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজে॥৷ অবিবেধকত অভেং, আযান: 
(আরোপ, এক বন্ধতে অনা বস্তজান) হেতু হই! থাকে বিদিত 
হইবে ॥ ২৬ 

চয়াচন্াস্মক লমগ্যন্থৃতে, নিকিশেদ সদ্কপে লদকাবে অবস্থিত 
বিনা নিখিল হত্বতে বিনাশবিচীন পরছেশ্্কে বিনি দর্শন 
করেন, তিনিই ধ্ৰার্খ দেখি খাকেন॥ ২৭ 


দহাভারতন্‌, সপত শো 


3 সম তগ 





প্রকৃতৈ/ব চ কমান ক্রিয়নাণানি সংশ:। 

যঃ পশ্যতি তথাত্মাননকর্তারং স পশ্ততি ॥ ২৯ 
যদা সূতপৃথগ ভাবমেকপ্থনগুপশ্থতি ৷ 

ভিত এব চ বিস্তার: ্ক্ছ স্পন্ততে তদ ॥ ৩. 
অনাদিদবাঙগিগুণঞথাৎ পরনাস্থাদুমব): 








উকা_নঙ গুভাগুতকপ্থকর্তহেন বৈষম্যে দুশাথানে 
কথমান্ছনঃ সদঘিত্যন্কঠাহ-_প্রকত্োবেতি। প্রকৃতৈব 
দেহেশ্িয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ধশ: সর্নৈঃ প্রকারৈঃ 
ক্রিমাণালি কৰ্ম্মাণি য: পশ।তি, তথাঝথানঞ্গাকথারং 
দেহাভিমানেনৈঝাস্বন: কর্ধ: ন দ্বত ইতোবং ঘঃ পশ্যতি, 
স এব সম্যক্‌ পশ্যতি, নাকত ইত্যর্ঘ; ॥ ২৯ 

টীকা-_ইদানীং তু তৃতানামপি প্রকুতিহাবগ।অবেনা- 
ভেদান্ু্তেদকতমপ্যাযানো ভেদ্মপশান্‌ ত্রদ্ধহমুপৈতী- 
তাহ-হদেতি। যা ভূতানাং স্থাবরপ-জঙ্গবানাং পৃথগ - 
ভাবং তেদম্‌ পৃধক্ংদ একপ্বন একস মেবৈশ্বরণক্কিকপায়াং 
্রকুতে। প্রলয়ে দ্িতমন্ুপশ।তি আলোচয়তি। তত 
এব ভন্ঞা এব প্ররুতে; সকাশাদ রানা: বিস্তারং সিসমরে 
অমুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিতাবন্মাতমেন ভূতানামপ্যভেদং 
পশাদ্‌ পরিপূর্ণ ্রচ্ধ সম্প্তে, ত্রশ্ৈর চবতীতার্থ্য ॥ ৩০ 

টাকা-_তখাপি পরমেশ্বরস্থ সংসারাবন্থায়াং দেহ- 





লক্ল দিক, যেন ও কালে এবং লঞ্চগ বিপে লদানতাবে 
উত্ধদরূণে অবস্থিত পরছাক্াফে ঘশন করিয়া অবিদ্যার ছারা 
লহিগানন্বন্ূপ আত্মাকে আছাদিত করত বিনাশ ফরেন, না, 
অতঃপর মোগ্ষলাও করিছ। থাকেন ॥ ২৮ 

ছিলি নিদিল কর্ম প্রকৃতির হারাই সম্পাদিত হইতেছে 
টু আত্মা কৌন কর্ম করেন না শামা অকর্তা এইরূপ ধর্শন 
থারেন। তিনিই ধধাখ নিযীদ্ষগ ঝরেন।। ২৯ 
বন স্থাবর ছদ্ম তৃতগণের ডেম একমাত ঈশ্বর শিরা 


শ্রশ্কতিতে প্রলকালে স্থিত আলোচন। করেন এবং পুনরান্থ 
লাযীকালে সেই প্রকৃতি হইতে হতলদূহের বিস্তার দেখেন, তখন 
ধাহা কিছু লম্বই গ্রকাড হবর্ণ বলহ ₹গাছি হর দর্শনের 





হা হয়োদশ আদা 


৩৭৩১ 


শরীরস্থোঃপি কৌস্বেয় ন করোতি ন [লপ্যতে ॥ ৩১ 

হথা সৰগত: সৌগ্ম/ছোকাশ: পোপলিপ।তে। 

সৰ্ত্াবন্থিতে! দেহে তথান্থ। নোপলিপ]তে ॥ ৩২ 

বধ শ্রকাশয়তোক: কস লোকমিনং রবি: । 

ক্ষেত্র: ক্ষেত্ৰী শ। কৃংস্রং প্রকাশছুতি ভারত ॥ ৩৩ 
সন্বস্ধনিমিতৈ: কর্ম্মভিস্তংফলৈশ্চ সুখতু:খোদিভিৰ্ক্ৰমাং 
দুম্পরিহ্বরমিতি কুড; সম্দশনং ও হাহ-_অনাদিস্বাদিতি। 
হছুৎপত্তিৎ তদেব হি বে)তি বিনাশমেতি, হচ্চ গুপবদ্ন্ধ 
তন গুলনাশে বায়ে! ভবতি, অং চু পরমায্ম। অনাদি- 
নিক্জনশ্চ : অতোহবায: অবিকাৰীত্যৰ্ব: । তন্মাং শরীরে 


স্থিভোহপি ন [কিং করোঠি, ন চ কশ্মকলৈ- 
(লিপাত ইতি ॥ ৩১ 

টীকা--তত্ত হেতু; সবষ্টাদনাহ -ঘথেতি। যথা 
সংত্র পঙ্ধাদ্ৰিপি স্থিউনাকাশ: সৌপ্যাদলঙ্গয়াং 


পদ্ধাদিভিনোপলিপ]তে, তথা দৰংয উত্তমে অধামেহহছে 
বা দেহে স্থিতোইপ্যায়া নোপলিপাতে দৈহিকৈর্দেদোষ- 
হুপৈন যুক্ত ইতাৰ্থ ৩১ 

টাক! --অসঙ্জ।।(রলপে। স্তীত।াকাশদৃষ্টা স্তন দিত: 


প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশযদনৈন ঘৃঞ্যতে ইতি রবিদৃষ্ঠা্তেনাহ 
_যথ৷ প্রকাশয়তীতি স্পাই; ॥ ৩৩ 





ন্থাছ তূতগকূলের অত অবলোকনপূধক ব্র্থ হইন। বান ৩৪ 

ছে কৌন! অনধিক ( দিশত ), নিশু নথ (সদ্ধাদিঞ্ধণ 
রছ্তিত্ব ) হেতু এই অব্যয় লববিকারশুন। আ।ঝা শরীরে অবস্থান 
করিছাও কিছুই করেন না এবং কর্মকলের হারা লিগ ছন না ॥ ৩১ 

ৰেপ লবব্যাপী পদ্ধাধিতে স্থিত আকাশ পদ্ষেত্ ও খলদস্- 
হেতু পদ্ধাদিৰ ছারা লিগ হয না, শতশ উম, ছহাছ বা অধম 
বেছে অবস্থিত আব্ম। হৈছিক গেোব-গুণের দায় লং 
হয় ন। 1 ৩২ 

হে ভারত! থেঞ্ল একদা দাদিত। অধিল লোক 
প্রকাশিত করেন, সেইন্ডপ শ্েতরী পরমাঝু! লঘন্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত 
করিছা থাকেন ।। ৩৩ 


৩৭৩২ 


ক্ষেব্র'ক্ষেত্র্ঞয়োরেবদস্থরং জানচক্ষুষা । 


কৃতপ্রকৃতিমোক্ষক বে বিছুধান্তি তে পরদ্‌ ॥ ৩৪ 


আগ শান 





| ভীঙ্গপর্বব 


ৰতি খরীমহাচারতে শতলাহ তাং পহিতাথ।; বৈআাসিকা।ং 
ভীন্মপর্ধণি ছ্ীদন্তপবদগীত1পৰণি ইমস্তগখদগীতান্থুপনিবংস 
্রঙ্ছবিষ্ভায়াং ঘোগশাগ্রে কাজু নলংবাদে 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রচ্জবিভাযোগেো নাদ আগোদশোহত্যাক্ ॥ 
ভীন্মপরধনি তু সপ্ততিংশোহধ্যায়; ॥ 





টাকা-_ব্যায্ার্সুপসংহরতি-_ ক্ষেত্র ক্ষেত্রক্চয়োগিতি। 
এবমুক্তপ্রকারেপ ক্ষেএ-ক্ষেরজয়োররং ভেদং বিবেক- 
ভ্ঞানলক্ষণেন চক্ষৃষা বে বিচু, তথা চেগ্মুক্তা ভূতানাং 
প্রকৃতিত্তন্তাঃ সকাশাং মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকক 
বে বি্ুত্তে পরং পদ: বান্তি ॥ ৩৭ 


বিবিকবেন ওবেন মিজে। প্রকতি-পুকযৌ। 
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্‌ ॥ 
ৰতি প্রীসন্ধগবদ্গীতায়াং ্রিধরঘামিকতটাকায়াং 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞধিভাগবোগে। নাম ডয়োদশোহহ্যারঃ ॥ ১৩ 





উক্ু প্রকার কে ও ক্ষেমজেত ছেই <নং প্রাপিগণের প্রকৃতি 
পকাশ ছইতে মোক্ষের উপাহ শান সাংগঃহোগ, নিষ্কান কথ 


ভযন্সহৰি ৰে 








দবিরচিত শতলাহ শ্রী লং 





যোগারি বাহার। অবগত আছেন, 31614 শরমপদ প্রাণ হইয়া 
থাকেন ॥ ৩৪ 


ত) বং1ডারতে তীযপুঞ্ধান্যঁত নীদদ 5গবম্গীত। পৰে পিঘখগবন্যীত। উপনিষদ 
আক্ষবিভাবিহরক ধোগপাৱ্ে হ্চক্কাদুন'লংবাদে ক্ষেতক্ষতেজধবিতাগবোগ নাদক ওংদাগপ অধ 





বহাভারতে তীক্গপবে সঙ্গতিংশ অধান্ধ লঘাগ৷1 


অষ্টত্রিংলোইখ্যায়ঃ। 
{ এনগগবদগীতাক্জাং চতুদশোইধ্যায়; ) 
[জনদহিমকথনহ, প্রকুতি-পুব্ববাহ৷া। দগছৎপত্ডেন লকারছস্তমসাং গুণত্রগ্াণা', শগবংপ্রমপ্রেরূপ।চস্ত 
খণা'হীচক্ত লক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্। ] 


ইইলগবান্থধাচ। 

পর সয়; প্রবক্ধ্যা মি ছানান।: আটানমুন্তনন,। 

যজ জ্ঞান্বা মুন: লবে পরা: লিক্দিনিতো গহাঃ॥ ১ 

টীকা _পুহস্রকতে]: এতই বয়ন হলসঙ্গত) । 

প্রাহ লংলারবৈচিএং বিস্তরেগ চতুদ্দশে ॥ 

'বাবং সদ্রান্তে কিছ্িৎ সব গ্থাপহদর্গনন। পেত্রক্ষেতক- 
দংয়োগাত্ছিছ্ছি ভরতযত' ৫/০: লচ ক্ষেঅক্ষেজড়ো? 
লংযেগো। নিরীশ্বরলাংখান/সিব ন শ্বাতং্ণ, কিন্তু 
ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূব্বকং "কারণ: গুণসঙ্গোইন্ত 
স্থলদৃযোনিজনহু ইতানেনেজং লবানিপকৃতং সংসার- 
বৈচিত্র: প্রপঞ্রিস্তগ্রেবস্তং বক্গযযাণনর্থ, ক্বোত্তি_ 
আীড়গবান্রধাচ পরং কু টতি দ্বাডাস্। পর: পরমান্ধ- 





ভুধ্যায়। 
[ জানযহিসাকখন, প্ৰকতি-পুঞ্হৰতক জগতের উৎপরি, সতত, 
রঙ ও তদ এই. গতর, ডগনৎপ্রাগ্িত উপান্ধ এয: প্গাতীতের 


লক্ষনদৰূত্রে বর্ন । ] 
্রজগবান্‌ নূলিলেন,তে অন্ধূন ! পুলা তোমাকে তক্তা 


ইদং স্তানমূপাশ্রিত। নম সাধমানাগত:। 
সর্গেহপি নে।পছায়ন্তে প্রলয়ে ন বাথস্তি চ ॥ ২ 


অ্রকবেন বঙ্গামি। কথসুতন 2 ভঞানানাং তপঃ-বর্দধাদি- 
বিষয়াপাং মধে) উত্তদ: নোক্ষহে ;01২। তদেবাহ_ 
বছজ্াহা। প্রাপ্য বুনয়ে। মননশীল: সপের তে! দেহ- 
বন্ধনাৎ পরাং সিন্ধি: মোক্ষ: গত) প্রাণ; ॥ ১ 
টীক।--কিঞ্চ ইপসিতি | ইদং বঙ্ষ)ঃমাপং জ্ঞান- 
সুশাপ্রিত্য নসাহলম্র্ায। মম সাধণ। মন্্রপ্ং প্রাপ্তাচ 
সন্ত: সর্গেহপি ব্ৰক্ষাদিণু উৎপগখানেহপি নোৎপত্তে 
তথ! প্রলয়েইপি = বি প্রলয় গুধানি নান্ৃতবস্তি 
পুনর্দাবরতন্ত উদ্যর্ঘ; ৪ ১ 
কষধাধিবিষক জান হাটতে উত্তৰ পথাৰ নত ডল 


করিব, ঘাত। অবগত হা লংলীশ-বানল নুনিগণ সরণেন পর 
হোক্ষলাত করি) থাকেন ॥ ১ 
এট জঞানলানন গষঠানপূর্বক ত12ানা। আদার স্বারপালার 


করিহাছেন, স্বরিকালেও আর লমুংপত তন না এবং প্রদয়ের সখ 
অগুচৰ করেন ন। ॥ ২ 





পি 


দচাভাল্ডম, 5:৯০: 





চহা: ] 


মম বোনির্দহদ শ্্থ তন্মিন্‌ গড: দবামাহস্‌ ॥ 
সন্ভবঃ সর্ধহতানাং ততে! ভবতি ভাবত ॥ ৩ 
সুর্যযোনিঘু কোনে নুর: সগঘবাস্থ যা: ॥ 
ভাসা ব্ৰহ্ম দইদ্‌ধোনিরহং বীজগ্রদ: পিত! ॥ ৪ 
সব রত্তব ইতি গুণা: প্রকৃততিদ্নচু। 


ইবন ছখসগীতা চড়ুদিশ সধ্যায় 


[নিশরন্থি বহাবাহে। দেহে দেতিননব। চন ৪ ৫ 
তত্র সত্বং নিএল€ং প্রকাশকমলানয়ম্‌। 
সুধসঙ্গেন বাতি জানলঙ্গেন চান ॥ ৬ 
রছে। রাগাস্থকং বিদ্ধি ₹ুঝাসঙ্গ মুখ । 
তরিবরাতি কৌগ্ের কর্ণসঙ্গেন বেছিনব ॥ ৭ 





ভীকা-তবেবং প্রেশংসঙ় শ্রোতারভিমুখীকতা 
পরমেশ্বযাধীনয়ে: প্রকতি-পুরুষয়ে; সর্ববছৃতোৎপত্তিং 
প্রতি হেতুত্ব। ন তু স্বতস্থখ়োরিভীনং বিবক্ষিতমর্থ 
কথয়তি-মমেতি। দেশই; কালতম্চানবচ্ছিাসমহত 
বংহণদ্বাৎ হ্বকাধ্যাণ।: বৃদ্ধিত্েতুধাদ ন। ত্রচ্ধ প্রকৃতি- 
রিতার্ঃ। তন্মহদূতরন্ধ মম পরদেশ্ববন্ত যোনির্গভাধান- 
স্থানঃ, তশ্মিহং গং জগনিস্থাবে হং চিদাভ।সং দধামি 
নিক্ষিপামি। প্রলয়ে দয়ি জীন: দলসবিষ্ঞাকামবর্াগ্ু- 
শান্ত ক্ষত্র্সং দটিশমঘে ডোগোন ক্ষেত্রেণ সংমোদা- 
মীভার্থ:। তা] গভাধানাঃ স্বতৃতান।: ব্র্ধাদীনাং সন্তৰ 
উৎপত্তির্ভনতি ॥ ০ 

টীকা--ন কেবল! সষ্টযপক্রন এব সদধিঠানেলাতাং 
প্রকৃত্ি-পুরুষ। ময়, পঠিপ্রকাবঃ, অপি হু 
সর্ববদৈবেত্যাহ--সাৰ্যেতি । দৰ্মম।শ্ব ঘোনিষ্‌ বগুদাগ্ঠাও 
য। মূর্ত: স্থাবর-জঙ্গমাপ্থিক। উংপগ্রান্ত তাসাং ন্ধীনাং 
মনপূতরক্ষ এ্রকৃতির্ধোনিধা চৃন্থানীয়, এইক বীর প্রদঃ 
গ্ষ্াধানকর্তী। পিতা ॥ ১ 


টীকা-তদেবং পরমেপ্বরাধীনাভা।ং প্রকুতি-পুরুষাভ্যাং 
সর্কা্ুতোৎপত্তিং নিয়পা ইদানীং প্রকৃতিলঙ্গেন পুরুষস্ত 











সংসার; প্রপঞ্ষগৃতি-_সম্থমতা।দিভিশ্চত্ঠপভিঃ) স্ব 
রজন্তম ইতোব সংচা>1: আয়ো গুণা; প্রকৃতিসন্তবা; 
প্াকৃতে; সম্ভব: উদ্বে। যেষাং তে তগোক্ত।;। গুপলামাং 
প্রকৃতিস্তস্কা: সকা!শাং পৃপল্‌(ত্বনানিবাজ।: সঙ্বঃ প্রকৃতি- 
কার্যে দেচে ডাদ(স্থান প্রি: হন: চিদংশং বস্তুতো- 
হবয়ং নিন্বিকারমেৰ সনদ দু, কারো; সুথতু:খ- 
বোহাদিতি সংমোদচতহীতাথা । * 











টীক।--তত্র সন্ত লগ পন্ধকহপ্রকারফাহ-_ 
তত্রেতি। তর তেষ। ছিলনা মধে। সহ নিৰ্শ্লঙ্থাত 
স্চ্চঙাং শ্ৃটাকহং প্রকাণক হাগহম অনানচঞ্চ নিরুপ- 
জবং শাশ্বনিতাথ;। ইং শাগহাহ স্টাখোণ সুখেন 
যয স্গস্েন চ বি, প্রকাশক হাঙ্গ থকাধেণ জ্ঞানেন 
যঃ সঙ্গস্থেন চ বধি অহং 
সুদী ঙ্গানী চিঠি এনোহ' পণ তবানিনি ক্ষেতে 
সংযোজয়তীত্যথ: 5 ১ 

টীকা-_-রজ্সে। 





নিস্পাপ! 


লক্ষণ: বদ্ধকহাত-রজ ইতি। 
রজংলংভকং গণং রাগ।ওকনগ্রবকলকপং দিছি; দত্এব 
ভৃকাালঙ্গসমুন্তবম্‌ । ডষ্চ। সপ্রাপ্েচর্থে অভিলাহ: সঙ্গ: 
প্রাপ্েহর্থে শ্রীতিবিশেষাসক্িত্তয়োখক।সঙ্গয়ো: সমূদ্- 





ছে ভারত। মহ্‌ বন্ধ প্রভৃতি আমার গর্তাবান স্থান, 
তাহাতে আমি গগদ্যিত্তারহেতু চিদ্দাভাস নিক্ষেপ করি, তারপর 
ব্ৰন্ধা্ি নিখিল স্কৃতের উৎপত্তি হইয়া খাকে ॥ ৩ 
= ছেফৌের] সগ্্তাদি লকল ঘোনিতে স্থাবরহদমাত্মিক। 
সম সৃতি ( কাছ ) গদূৎপন্ত হব, সেই কাদদকলের ঘাযানারী 
প্রকৃতি যোনি-_কারণ, মাতৃত্বানীয়া আর আছি গর্তাষান- 
টী (নত ৷ ৪ 
দূতে মহাযাহে।{ সব রগ তম এই প্রুতিদঞ্াত গুণত 
গুশসাহ্য প্রতি তাচার নিকট হইতে পৃথক্ডাবে অভিযাক্ত। 
হইথ। প্রক্তি কার। শরীরে অডেগডাবে স্কিত আস্ভা চিংশকে 






ঘাত্তবিক নির্বিকার ধাকিলে9 বন্ধন কয়ে অর্থাৎ ব্ব্কার্যা সঘেধঃখ 
যোছাছির দ্বারা দংযোছিত করে ॥ ৭ 

সেই গুশগকষলের সথে। নিল দ্দ্ধত্বহেতু ক্ষটিকের স্টার 
প্রকাশক, তান্বর, অনয উপইবণূরু, শাব, শান্তত্বহেতু সুখে বে 
লক্ষ তাছার ছাল প্রকাশকত্ব চেডু, জ্ঞানে থে দঙ্গ ভাছায় জায়! 
যদ্ধন করে অথাৎ দানি হুী জানী' এই বলোধহলকল ক্ষেত 
লংধোজিত করে। ৬ 

তে কৌন! অনুরাগছনৰ বছোগদ অপ্রাপ্ত অর্থে 
অডলাধ এ প্রাগ মিধয়ে আনকি হতে দমুংশর৷ আনি! 
কথের দালকি দেহীক কছে লহাচিত করিদা দাকে ॥ ৭ 


৩৭৩৪ 


তমবল্ঞানজ্ং বিদ্ধি মোহন: সদেহিনান্‌ । 
প্রদাদালস্ব-নিত্রাভিস্তযিবন্রাতি ভারত ॥ ৮ 
লং সুখে সঙ্গয়তি রঙ্গ: কর্মণি ভারত । 
ভ্ঞানমাবৃত্য তু তম: প্রমাদে স্য়হাত ॥ ৯ 
রঙগস্তদম্চাতিষ্ু় সত্ব: ভবতি ভারত । 


আরশ 


। ভীন্বপর্ক 


রঙ্গ: সন্ত তমশ্চৈব তম: সবং রছস্তখ! ॥ ১০ 
সৰ্বদ্বারেষু দেহেইস্ফিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে । 
জ্ঞানং হা তদা বিভ্ভাদ্‌ বিবৃদ্ধং সবমিত্যত ॥ ১১ 
লোড: প্রবত্তিরারদ্তঃ কর্মণামশম: স্পৃহা । 
রজন্কেতালি জানান্তে বিবৃদ্ধে ভরতরধত ॥ ১২ 





ভবোহস্মাৎ তত্বন্ধো দেছিনং দৃষ্াৃষ্টার্থেযু কপ সঙ্গেনা- 
সক্যা নিডরাং বাতি ; তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং ছি কর্ণস্বাসক্তি- 
ভবতি উতর; ॥ ৭ 

টাকা-__তমলো লক্ষণং 
তমন্ত অন্ঞানাচ্জাতম্‌ আবরণশক্তিপ্রধানাং প্রকৃতাং- 
শাহদভূতং বিন্ধীত্যর্থ: । অতঃ সর্বেধাং দেহিনাং নোহনং 
জাগ্তিজনকদ্‌ ; অত্তএব প্রমাদেন আলসম্মেন নিত্রয়া চ 
তৱমে| দেহিনং নিব্াতি। উজ প্ৰথাদোইনবধানম্‌, 
আলস্কমযুস্মমঃ, নিদ্রা চিত্তস্থাবসাদালয়; ॥ ৮ 

টীক|--সন্বাদীনানের: দ্বদ্থকা্োকরণে নামর্থ্যাতি- 
শয়মাহ-্-সবমিতি । সমং স্বখে সঞ্য়তি সংক্লেষতি। 
ছুখশোকাদিকারণে সতাপি শ্ুখ!ভিদুপনের দেহিনং 
করোতীত্যর্থ; ; এবং মৃখাদিঝারণে সঙ্যপি রজ: কর্ণণ্যের 
সঙ্য়তি, তমস্া মহৎসঙ্গেলোংপগ্যমানমপি প্রানমাযৃতা 
আচ্ছাদা প্রহাদে সঙ্য়তি, মহদ্বিকপচিশ্ত ম।নপ্টার্থস্তান- 
বধানে যোজয়তি, উত আপি আলম্চাপাবপি সংধোজয়- 
তীৰ্থ ॥ 2 

টীকা--তত্র হেহুমাহ-__রজ ইতি। 


বন্ধকংঞ্চাচ_তম উতি। 


রঙন্তমচ্চেতি 


গুণহয়মতিকু ভিরস্কতা লবং ভবতি অগৃষ্ঠবশাহৃদ্তবততি, 
তত: শ্ৰকা্য্যে সুখে চ্ঞানাদৌ সঙ্জয়ন্ীত্র্ঘ:। এবং 
রজোইপি সব: তমচশ্চেতি পুণতধরমভিতৃতপ উদ্তবতি। 
ততঃ: খকার্যে তৃফণাকর্শ্বাদৌ স:যোজয়তি। এবং 
তমোহলি সবং রজশ্টোভাবপি গুণাবভিতৃয় উদ্তবতি, 
ভভশ্চ ব্বকাহ্যে প্রথাদ৷লস্কাদৌ সঞ্জয়তীত্র্ঘথ; ॥ ১+ 

টীক!--ইদানীং সযাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গান্তাছ__ 
ত্রিভিঃ ৷ সর্জন্বারেঞিতি আনিপ্রান্থনে! ভোগাযতনে দেছে 
সর্ব্বেশ্বপি দ্বারেধু প্রোত্রাদিযু হদা শব্দাদিজ্ঞালাত্মবকঃ 
প্রকাশ উপভ্বায়তে উৎপপ্ততে, হদানেন গ্রকাশলিঙ্গেন 
সহ বিবৃদ্ধ; বিস্তাদ্‌ জানীলাং। স্টংশকাৎ সুধাদিলিঙ্গে- 
নাপি জানীয়াগিতু/কম্‌॥ ১১ 

টীকা-কিঞ্চ লোড উত্তি। লোভে ধনা্ডাগমে 
জায়মানেংপি পুনঃ পুনবর্ণ্ণানোহতিলাব:, প্রনবতিনিতাং 
কুর্ববদ্ধপত!, কর্দ্মণান।র্টরে। গৃহাদ্নিশ্মাণোদ্যদ:, অশদ 
ইদং কৃহেদং করিস্ামীত)াদিস্ এবিক ঘ্রাগুপরম: প্পৃহ। 
উচ্চাবচেহু দৃষ্টমাতেষু বন্তধ্‌ ইতত্ততো ঝিপৃক্ষা, রজসি 
বিরদ্ধে সৃতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্রে এতৈলিঙগৈ রঝো” 
গুণন্বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্র্ঘ; ॥ ১২ 





হে ভারত! তনোগুণ অজানল্ৃত থেছিগপের যোহজনক 
আালিখে। সেই তদ: প্রদাহ (অকর্ডবে। ক্তধানুদধিতে প্রি), 
আলস্ক (সাদৰ সত্বেও বর্ণে অপ্রয়তি) ও নিতার খার। দেহীকে 
নিবেশিত বন্ধ করে] ৮ 

বে ভারত | লবণ চেচীকে হখে সর্পরিণাদন্ধশ 
ব্রীতাদ্ছক চিতৰ্বত্িৰিশেষে সংযোজিত করে, বজোগুন বর্ণে 
ও তমোগুণ জানকে আবৃত করিস! কর্তব্য অহর্তাবৃস্ধিতে ডাচা 
হইছে নিৰৃতিরপ অনহধানে প্রযোগ্িত ঝরে ও ০ 

হে ভারত | লবগশ রঙ ও তনোগুণকে অচিকৃত করি 


পদৃ্ঠৰশে উক্ত ছয়, রজও সৰ্ব এধং তমোগপকে, তমোগ্ণ দত 
ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া খাকে ॥ ১০ 

যখন শরীরে শ্রেত্ৰদি লৰল ধারে জঞানাস্মক প্রকাশ উতপন 
হয, তখন সত্ব বিবন্ধিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১১ 

ছে তযতা্ত ! লোভ ( অতি বৃষ্চা-প্রাণ্ত বিদায় আলং- 
বুদ্ধি বাহিত) ), প্র$ৃত্তি (রাগ রাগবিধযক গুণ) গৃহাদি 
কারন, ইছা। ইচ। করিব কেবল এটজপ দংকম-বিকগী কারণ 
ও দুস্থ ছাত্র যংশেক্ধ। রাত বৰ্ধিত চইলে এই চিহ্ধপুফল 
সাত জট খাকে ॥ ১২ 


দহাদ্ভারতঙ্গ, সষ্টত্রিংশোহধ্যায়: ] 


অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ॥ 
তমক্কেতানি জাত্রম্ে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 
বদ! সবে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহছং। 
তদোত্বমবিদাং লোকাননলান্‌ প্রতিপন্ভতে ॥ ১৪ 
রজ্্রসি প্রলয়: গবা কর্মসঙ্গিঘু জায়তে । 

তথ। প্রলীনন্তদসি মূঢ়যোনিধূ জায়তে ॥ ১৫ 


ই্াদদভগবদগীত। চুন অধ্যায় 


৩৭৩৭ 


কর্মণঃ স্বকৃত্যাহু: সাবিকং নিলং ফলম্‌। 
রসম্ত ফলং তুখেনস্যানেং তনসং কলন ॥ ১৬ 
সন্বাৎ সঙ্রায়তে ভ্রানং রছুলো লোভ এব চ। 
প্রমাদ-ধোহো তষসো। 'ভবাতোইভ্ঞালমের চ ৪ ১৭ 
উচ্ছ: গচ্ছন্তি। লব্থ। মধ্যে তিনি রাজলাঃ। 
জদস্তগুণবৃতিশ্থা অধে| গচ্ছন্তি ভামলাঃ ॥ ১৮ 





টীকা কিছ অপ্রকাশ ঈতি। প্রকাশে। বিবেক- 
জংশঃ, অপ্রববতিরমুদ:, প্রসাদ: কর্রব্যর্থাহৃসন্ধান- 
রাছিত্যম, দোহো মিথ/ভিনিবেশ:, তমলি বিবৃদ্ধে 
লত্োডানি লিঙ্গানি চিহ্নানি ডায়স্বে। এঠৈস্তমসে৷ বৃদ্ধিং 
জানীযাদিত্যর্ঘ: ॥ ১৩ 

টীকা--মরপসময় এব বুদ্ধান(ং সত্তাদীন।ং কলবিশেহ- 
মাহ-_-বদেতি দ্বাভ্যাম্‌। সবে প্রবন্ধে দতি যসা জীবো 
মহাং প্রাপ্নোতি, তদ! উত্তম।৭ চিরণাগর্ভাদীন্‌ বিদস্থি 


উপাসত টদ্যত্তমবিদ্যত্তঘাং যে অমলা: প্রকাশমরা 
লোকা; স্থখোপাচোগন্থানবিশেষাস্তান প্রতিপস্ততে 
প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ 


টীকা--কিক রজসীতি। রসি প্রবন্ধে সতি সত্যং 
প্রাপ্য কর্মাসজেতু মগুশ্যোঘু ছায়তে, তথ। তনসি বিরদ্ধে 
লতি প্রলীনো গুতো মৃঢ়যোনিধু পশ্বাদিযু জায়তে ॥ ১৫ 

টীকা--ইদানীং সবাদীন।: হাহু্তপকর্পন্ধারেণ বিচিত্র 
কলহেতুত্বাহ-_-বর্প ইতি। স্ৃকৃতস্ত সাবিকস্ত কপ্মণঃ 
লান্বিকং সবগ্রধানং ির্দলং গ্রকাশবহুল: মুখং ফলমাহ: 
কপিলাদয়:। রস ইতি। রাশ্রনস্ত কর্ণ ইত্যর্থ; ; 


কর্মকলকখনম্ত প্রাকৃতঘাং জন্য চুংখং কলমাহ১--তমল 
ইতি তাদসল্য কর্ণ তার্থ:, তদ্যাদ্যানং মুঢং কলমাহ:, 
_সাবিকাদিকপ্রলক্ষণঞ্জ “নিঘতং সঙ্গরহিতম্ণ উ্ত্যাদি- 
নাষ্টাদশাধ্যায়ে সক্ষ্যতি ॥ ১৬ 

টীকা_হত্ৈৰ ভেতমাহ_লরাদিতি। সধাঞ জ্ঞানং 
সহায়তে, অত: সাঠিকষ্ট কম” প্রকাশবতলং সুখং ফলং 
দাযতে তনত চ গখোহোতু্থাজৎ 
হবতি। তনদণ্ব প্রমাদ" 
মোহাচ্ঞালালি ভবন, ততস্থংমসসা কশ্ছগোহাদানপ্রাপকং 
ফলং ভবতীতি বুক্নেনে $১৭ 

টীকা ইদানীং সহাতিগত্িশীলানা। ফলালেদ্মাহ 
উদ্ধমিতি। সহ্থা; লধপগ্রনতিগ্রধানা উদ গচ্ছন্তি, 
সব্বোৎকর্ধতারতম্যাহ বরো বৃহশ ত ুণানন্টান মন্ৃস্তুগদ্ধর্ব- 
পিতৃদেবাদিলেকান সহালোকপধাস্থান প্রা বীতার্থ:। 
রাজলাস্য তৃষ্ণান্তাকুল! মদ) তি? মনুন্থলোক এবোৎ- 
পভন্তে। জঘন্তে। নিরৃ্টস্থমোগ্ডণস্তসা বৃত্তি প্রদাদ- 
দোহাদিঃ, তত্র স্থিত! অধে গচ্ছস্বি, তমলো বৃত্তিতারত- 
ম্যাজামিশ্রাদিতু নিরয়েষু উৎপন্থস্বে ॥ ১৮ 











যে কুরুনদ্দন! বিবেকআংশ, বহুস্বম, বর্বহ্য অর্থে 
অসুসন্ধানয়াছিতা, হিখ্যাভিনিবেশ তমোগুণ প্রবন্ধ হইলে এইসব 
চিছ প্রন্কাশ হয ॥ ১৩ 
", মরণসঘয্ে হম লগ! বিবদ্ধিত হয, তাহা হইলে জীব 
হির্দ্যগর্তাদি উপানবগণের গদা প্রফাশদত লোকসকল প্রান্ত 
ছয় ১৪ 

এবং রখোওণ বিবদ্ধিত হইলে গেহত্যাগকারী হহ্লোকে 
উৎপর ছুই! থাকে, আর তথোগু প্রবন্ধ হইলে ছে হেহত্যাগ 
কৰে, লে বাকি প্ত-আদিতে জয়গ্রহণ ফরিছা থাকে ॥ ১৫ 

৪৬৯ 





বিদবান্গণ লাবিক কর্ধের কস, প্রকাশবহল সুখ বলিয়া 
থাকেন, আর রাজস ফর্শ্বের ফল দুখ এবং তাহল কর্ণের হল 
জান যোহ ॥ ১৯ 

লন্বুণ হইতে জান উৎপন্ন ছয়, রজেপ্ুণ হইতে লোভ এবং 
তমোগুদ হইতে অজ্ঞান প্রমান মোহ লগুৎপ্ হইয়। খাবে ॥ ১৭ 

লগুশস্থ ঘানব্গণ সস ক্থাুসারে লত্)ালোক পর্যন্ত গমন 
ফরেন, ঘাছলিকগণ মনুন্ধলোক হাৱা হয, নিকৃষ্ট অমোপগ্তণের 
দোহাছিতে স্থিত তামলিকগণ তমোৰৃত্ির তারতমা আচুলারে 
তগছিআাছি নরকে গমন ক্রিস থাকে ১০ 


৩৭০৬ 


নাক্সং গুণেভাঃ কর্তারং ঘদা। জষ্টাম্বপন্ডতি। 

গুণেভান্চ পরং বেত্তি মষ্যাবং সোহবিপচ্ছাতি ৪ ১৯ 

গুণানেভানতীত্য আন্‌ দেহী দেহসমুস্কবান্‌ । 

অন্থরত্াজরাছুখৈ বিসুকোহসৃতমনতে ॥ ২০ 
অন্দুন উবাচ। 

কৈলিঙ্গত্ীন্‌ গুণানেতানতীতো ভবতি পরতো । 


 তীন্মপর্বৰ 


কিছাচার: কথং চৈতা্রন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 
উভগবান্থবাচ। 

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। 

ন দ্বেষ্টি সন্প্রবৃতানি ন নিবৃদ্ধানি কাজক্ষতি ॥ ২২ 

উদাসীনবদালীনো গুপৈর্যে। ন বিচালাতে । 

গুণ! বর্তন্ত ইত যোহবতিষ্ঠতি লেঙ্গাতে ॥ ২৩ 





টিকা__তমেবংপ্রফ়িগুণসঙ্গকতং সংসার: প্রপক্দুক্ত? 
ইদানীং তদ্ধিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি--নান্সমিতি ॥ যদ 
হু জষ্ট। বিবেকী স্বত্ব বৃদ্ধযাত্মাকারপবিণতেভো1! গুণেভ্যো- 
ইন্জং কর্তারং নামনপশ্যতি, অপি ক কণা এব কর্্মাণি 
বৃরবনস্তীতি পশ্মতি। খণেভাশ্চ পর: বাতিরিক্কং 
তৎসাক্ষিণমায়ালং বেত্তি, স ড় মবাবং ব্রহ্ম মধিগচ্ছতি 
প্রাপ্রোতি ॥ ১৯ 

টীকা--ততশ্চ গুণকুতসৰ্মব/নর্থযৃয়।। কৃতার্ধো ভবতী- 
তাহ-ধপানিতি। দেহাহাকার: সহায়: পবিবামো 
যেষাং তে দেহসমুল্তবাস্থালেতান এলপি গুণানভীঙা- 
ভিক্রম। অংরতৈঞন্থাদিভিপ্িনিক: সত্ৰত অপ্র,তে 
পরা [ ব্রহ্মা ]নন্দং প্রাোতি ॥ ১৭ 

টীকা-গুণানেতানীত। আযতমতত টত্োেতকৰ। 
গুপাভীতপ্য লক্ষণং ডনাচাব: থণাডায়োপায়ঞ্চ সমাগ- 
বুতুংসুরর্চ্জূন উবাচ_কৈরিতি। তে প্রত)! কৈলি্গৈ: 
কীদৃশৈরাব্বস্থাৎপলৈ: চিক্ছৈপ্রণাহীতে। দে) তবতীতি 
লক্ষণপ্রশ্ব, ক আচারে। যতি কিন।চার: কথং বর্তত 
ইত্যর্ঘ। কথ কেনে।পায়েনৈতাংস্ীনপি গুণানভীত) 
বর্ধতে, তং কথয়েত্যর্থ: ॥ ১১ 


টীকা-স্থৃতপ্রন্রলা কা ভাষা ইত্যাদিন ছবিতীয়া- 
ব্যায়ে পৃষ্টমপি দতোত্তরমপি পুল বিবশেষ বৃদূৎসনা পৃচ্ছতীতি 
রাস্ব। গ্রবারান্তারেণ তসা লক্ষণাদিক: শীভগবাছযাচ-- 
প্রকাশক্চেতা)দি ডট্রৈকেন লক্ষণমাহ-- 
প্রকাশমিতি। প্রকাশপ্চ লর্ষ-দ্বারেধু দেছেস্থিন্রিতি 
পূর্ব্মোক্: লবকাধাম, প্রনৃতিগ রজকার্ধাম, মোহক 
তনা!কার্ধ্যম. উপলক্ষণার্থমেত সদ্দাদীনাং লর্বাণাপ 
কাধ্যানি ঘধাঘথং সম্প্রবহ্তানি স্বভ/প্রাপ্তানি সঙ্টিং 
ভাখবদ্ধা। যো ন দ্বেষ্টি নিন হানি চ লঙ্ভি সুধবুদ্ধা যো ন 
কাজ্ষতি, গুণাতীত; স উঠাতে ইতি চতুর্থেনাবয় ॥ ২২ 

টীকা-তদেবং দ্বলংবেং ওস। গুণ।তীতস্ক লক্ষণমূরু! 
পরসংবেস্তং ওলা লক্ষণং বক,ং দ্বিতীয়প্রশ্নস্ত কিঘাচার 
ইতোতাস্কোন্তরমাহ_-উদ।সীন ঈতি ত্রিতি:। উদাসীনবং 
সাক্ষিতয়া আসীন; স্থিত: সন শুপৈগু কাধে: শবৰছ্যথ।- 
দিভিধো ন বিচালাতে শ্বরূপান্ প্রচ্যাবতে, অপি তু গুণা 
এব শ্বকার্ষোধু বর্ধনে এতৈ4ম সম্বন্ধ এব নাস্তীডি 
বিবেকজ্ঞানেন যন্তৃকীমবতিষ্ঠত । পরাশ্থৈপদমার্ধদ্‌। 


নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ 


ঘড় ভিঃ। 





বন বিঘান্‌ ত্যাদি আকারে পরিণত গুণসকল হইতে কার্যের 
অপর বর্ত| দর্শন ক্রেন এবং গুণসমূহ হইতে শতিরিক সাঙ্ছি- 
শ্বরপ আত্মাকে বিদ্বিত হন, তখন তিনি অন্ধ লাভ করিয়া 
খাকেন, আর ফেকসঞ্তাত এই দদুদর গুণকে উর্চ্গন করত 
দরপত্র স্ব হইতে বিশেষণ দূক্তিনাভপূর্কক বেত 


বন্ধানন্দ নাভ কয়েন ॥ ১৯২৭ 


অর্ঘুর বলিলেন,_হে প্রতো! কি চিচছের দ্বার ছানা 


ঘাৰ বে দীব ভিগুশকে জিতুন করিয়াছে? তাচার আচার 


কি প্রকার । এবং কিভাবে তিনি এই ভিন গুণকে অভিরুঘব 
কয়েন? ২১ 

ই্ঞগবান্‌ বলিলেন,_হে পাও! জ্ঞানাত্্ক প্রকাশয়প 
স্ব কার্থ ও লতত কাৰ্য্যচেষ্টারগ রজ:কার্দা ও দদ্বনুদধিযণ 


ততসকোর্্য লকম লদুতূদুক হইলে, বিনি দুখে বৃদ্ধিতে ঘেষ কয়েন 
না, এ সবল নিবৃত হউক-_লুখ বৃদ্ধিতে একপ আফাজ্জা ফরেন 
না; ছিলি নিচ্ছঘহক পক্ষপাতশৃন্তহাষে উপধিই, অনুচ্যোগী হইযা। 
প্রণলঙ্কল ফর্ব'ক বিচালিত ( বিক্কৃ, স্তপচ্যত ) হন না, আরও 


ছি 


অশ্রাভারভম্‌, অষ্াতিশোতল]াছ:) 


সমহাধনুখং দ্বন্থ: সমলে ইশা কাঞ্চন: । 
সুল্যপরিয়াশ্রিয়ো বীরপ্তলানিন্পাগদ-স্ততি; £ ২9 
মানাপমানযোন্বলাস্তলো। মিত্রা রপক্ষয়ো: | 
সর্বারভ্ূপরিভযারী গুণাতীত: ল উচ্যতে & ২৫ 
মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ তক্রিযোগেন সেবনে 
স গুণান্‌ সমতীত্োঙান্‌ ব্ৰহ্থহূয়ায় কথ্চতে ॥ ২৬ 


শ্রীনসতগবন্গীতা ৮;%শ অগা 


হ৭৩৭ 


্রক্ষবো হি প্রাতিঃ।হনন তন্তাবাযস্ত চ। 
শান্বতন্ত চ ধর্নন্ত হুখহ্টৈকান্তিকল্ চ ১৭ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শহসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং 
ভীগপর্বনি রীমন্তগ বদগী তাপৰনি এনদ্থসবদ্ৰীতান্বপনিঘতভ 
বক্ষবিভার!; যোগশান্ে শীকৃষ্ণাজু নসংবাদে 
পুণত্রয়বিভাগযোগে। নান চত্ঞশোহধ্যায় ৪ 
ভীত্মপর্ধণি ডু আষ্ত্রিংশোইধ্যার; ॥ 





টীকা_-অপি চ লসেতি । সমে পুবন্থ:থে হস্ত, বত; 
বস: স্বরূপ এব স্মিত: অতএব লমানি লোষ্টাম্মকাক্ষনানি 
বন্ধ, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে হুখদু:খহেতুহতে যন্ত। ধীরো 
ধীমান্‌, তুলা নিন্দা চ আন: সংপ্রতিশ্চ যন্ত ॥ ২৪ 

টীকা-অপি চ মানেতি, নানে অপমানে চ তুল1: 
মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ 'ুল:। সর্ববান্‌ দৃষ্টাদৃষ্ঠর্থানা- 
রঙাহদামান্‌ পরিত্যক্ত: শীল: যন্প স. এবডুডাচারযূক্তে। 
গুদাভীত উচ্যতে ॥ ২৫ 

টীকা, _ কথখকৈতাং৫ন খবানতিবতত তান 
প্রশ্থস্যোৱৱমাহ  মাঞ্চেতডি।  উপাকোহবধারিশাখ: ॥ 
মানে পরমেশ্বরনধাড়িডারেন একাস্বেন ভনভ্ভিধোগেন য: 
লেহতে, ল এতা, গুণান সনতাত। সমাগতিক্রন। প্রচ্ষ- 
সায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায কমতে সনবে। ভবতি ॥ ২৬ 





পুণলদ দশ কাখে প্রবুত ₹টতেছে হইাদেএ সহিত আনার 
কেন সঙন্ধ নাই'__-এট বিবেক দ্বার। নীরবে বাঞ্চেন, কোন 
স্ধদ চালা প্রাণ ক্ষরেন না, হিনি হসদুঃশ সমান, দ্বঙ্কপে 
অবস্থিত, ঘখও প্রত্তর ও স্বধণে এবং হখব:খেএ হেতৃক্থত 
প্রিয্ব অপ্রিয় লমজানদন্লঃ, শীর নৈখাৰীল, বুদ্ধিদান, গভীর, 
দ্বীধ বিন্বা-্ততিতে, মাল-অপথ/নে, শত্রু এবং দিত উদ 
পক্ষে তুলান্ঞানলম্প্, দূ শদৃষ্ঠ-ইংলোক পরলোক লাম্ধী 
লদপ্ত উদ্ভব পরিত্যাসী, তিনি গুণাতীত বলিছা। কীঠিত হইয়া 


টাকা তত হেতুমাহ _পরচ্ষণে। হীতি। হি হন্মাদ্‌ 
অক্ষণোংহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা খনাছৃত৷ প্রদ্ধৈবাহং যথা 
ঘনীফূতঃ প্রকাশ এব সৃঘানগুল তবদেবেতার্থঃ। তথ। 
অবারল। নিঙাস) অমতস 
তংস।ধনল। শাশ্বত! 
একান্তিকসা অব 
ক্ূপত্থাং। অতো 





স। ১ নিও/মুক্তদ্বাং, তথা 
বন্দ চ হ্িসদাকছাং। তথা 

: পরমানন্দ- 
নক্ধাবধ।;বৰাস্া বিঘাৰ 


হ্তি॥২৭ 












প্রবএমবিহাগঘেঠখা নাম ৯ শোর) ৷ ১৪ 


খাকেন। ওশাতীত এবি লতা হা] চন ॥ ২২-২৫ 
বিবি আমাকেই এঠ খিক 
তিনি এই প্রাদঘূহ উতত 





ছার: ভজন করেন 
পুলি মেক্ষলা। করেন, 
হেহেতু আছি বন্ধের এতই -খারতি, আমি ঘণীকৃত বক্ষ, 
ঘনীভূত প্রকাশ, লঙ্গ বিকাশক, আ্যনতরহিত বোক্ষের ও 
পুনজানশূগ্ত হচ্ছের এবং পরিপু! হখের শ্রতিষা .( ছবি, 
প্রতিরূপ ) ॥ ২৯২৭ 


ভনক্মৰ্দি ব্যেৰ্যাসবিযচিত শতলাহত্রী সংহিতামহাভারতেদবে। ভীত্বপর্কান্তার্গত এঘব্গ্বব্গাতাপাব ইনদ্ভগবদসীতা। 
ভপনিধবে এঞ্ধৰিদ্বাবিবহক বেগপাস্ে শীর্বকার্ডুন-নংবাদে শুণত্রহৰিচাগৰোগ নামৰ চতুবণ আগাম সম্পূর্ণ ৫ 
মহ1ভারতে ভী্ষপর্ষের অষ্টত্রিংশ অধ্যাছ সমাধা। 


* 


একোনচতানিংশোহ্যায়ঃ। 
( জীদন্ধগবদ্গীতায়াং প্গদশোহধ্যা: ) 
[ সংসারবৃক্ষলা, ভগবৎপ্রাপ্ডেরুপাহূলা, জীবাস্বন:, হপ্রভাবস্) পরমেস্থরসা, ক্ষরাক্ষ্রয়ো: পুরুৎষাতমসা চ ব্ণনম্‌ ৷ } 


জ্রীভগবাদুবাচ। 
উদ্ধসূলমবশোঘসন্্থং প্রাহুরবায়হ । 
ছন্দাংলি ঘস্য পর্ণানি বস্তং বেদ ল বেদবিং ৪১ 


অবস্দোর্জ প্রস্থতান্তন্ত শাখা 

পুণপ্রবৃদ্ধ। বিহপ্রবালাঃ । 
অধন্চ মূলাম্হুসম্ততানি 

কর্মানথবস্তীনি মনুপ্তলোকে ॥ ২ 





_ ভীকা_বৈরাগোণ বিনা জ্ঞানং = চ ভকিরতঃ ক্ষুটম্‌। 
বৈরাগ্যোপপ্টুতং জ্ঞানমীশঃ পক্তগশেই দিশৎ ॥ 
পূরবাধ্যাল্ান্তে "মাক যোঃবাভিচারেদ শক্রিযোগেন 
লেবতে’ ইত্যাদিন! পরনেশ্বরানেকাস্থ ভ্)। ভ্জতত্তৎ- 
প্রসাদলন্ধচ্জালেন ত্রক্মভাবে! তবতি ঈইাক্ন্‌, ন চৈকান্ত- 
ওজিজনং বা বিরক্ত সপ্পুপতীতি বৈরাগ।পূর্ববকং 
জালসুপদেষ্টকাম; প্রথনং ভাবং সাঞহ্োাউ]ং সংসার 
শ্রূপং বৃক্ষর্পকালন্কা(রণ বর্ণচন, -এ হগবান্ুবাচ উদ্ধ 
হলহিতি। উচ্চ মুৱ্ন; ক্ধাক্ষরাত)।বুংকষ্: পুকাঘোরীমং 
মূল হন্ত তম্‌। অধ উঠি । তঙোংখ্বাচীনাঃ কারো" 
পাধয়ে| হ্বিরণ।গভাদয়ো গৃহান্থে । তে তু শাখা ইব 
শাখা যন্ত তং বিনপ্বপযেন শ্র:প্রভাতপয।স্তমপি ন 
স্থাস্ততীতি বিশ্বালানহ'ৰদদ্বখ প্রাচ:। প্রবাহরূপেপা- 
বিচ্ছেদাদব্যয়ক প্রান; । “উদ নলোহবক্ণাধ এষোহ শ্বথ: 
সনাতন" উত্যানা: শ্রতয়:। ছন্দাংসি বেদা মস্ত পর্ণানি 
ধৰম্মাবরদ্মপ্রতিপাদনদ্থারেণ  চায়াস্থানীয়ৈ:  কণ্্ফলৈ: 
সংলারৰবৃক্ষস্ত সর্ববজীবাশ্রযগীয়হপ্রতিপাদনাৎ পর্ণন্থানীলা 
বেদাঃ। যন্তমেবনতমন্বথং বেদ স এব বেদার্থবিং। 
সংসারপ্রপক্ষবৃক্ষন) নূলশরীর: শ্ীনারায়প: অঙ্ধাদগত্তদশোঃ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
[ সংসারকৃক্ষর ভগৰৎপ্রাধি-উপাৰের, জীধান্ার, তেগ্োসর 
পরবেশ্বরের ও ক্রর-অন্দরযূক পুর্কযোজমের বর্ণন | ] 
হ্রীগবান্‌ ফছিলেন-_সংসার-প্রপক্ষের দূল-- ঈশ্বর উপুরুবোত্ধৰ 
নারায়ণ) ব্রস্থাদি দেধতাগদ তাহার শাাস্থানীৰ ৷ দেই সংগার- 
বৃক্ষ ৰিনশ্বর প্রবাহ্করপ নিত) বঢে। সেংদঘহ্‌ তাহার পড়, 
শেই অন্বখ বৃষকে বিনি জানেন তিনি বেধাবৎ) হ্রীনারাহণ 
লংলার-বৃক্ষের দূল, তাহাকে বেগোক কর্ণের ছারা অর্চন| করা 









শাধাস্থানীয়া সচ সংসাররৃক্ষো বিনশ্বর: প্রবাহরূপেশ 
নিত্যম্চ বেদোকৈ: কণ্মভি: সেব্যতাদাপাদিতশ্চ ইতযোতা- 
বানের হি বেদার্থচ অতএব বিদ্বান বেগবিদিতি তুয়তে ৪১ 

টাকা--কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরপাগর্ভাদয়ঃ কার্ধোযো- 
পাধয়ে। জীবা; শাখান্থানীয়ছেনোক্রানেদু চ বে হৃষ্ৃতি- 
নভেছ্ধ: পশ্বাদিযোনিযু প্রশুভাঃ বিস্তার: গভা$, শুড়- 
তিনশ্চোন্ধ: দেবাদিখোনিযু প্রচ্ুতা: তম্ত সংসারবৃক্ষস্ত 
শাখা:। কিঞ্চ গুণৈ: সধাদিযতিভি গ্র-ললেচনৈরিব 
যধাযযধং প্রবন্ধ বৃদ্ধি: প্রান্ত: । (কিক বিযন্া: অপাদয়ঃ 
প্রবালা; পর্লবন্থানীয়া যাসাং তা: : প্রশাখাস্থানীয়াভি- 
রিশ্িয়বৃত্তিতি: সংঘুক্তয্াং। কি মধশ্চ চলব্দাদ্দূর্ছঞচ 
মূলানি অস্থস্ততানি বিরুঢানি ুখাং মূলনীশ্বর এক এব। 
ইমানি ববান্তরনূলানি ওন্ত:দ্বাগবাসনালক্ষণানি তেষাং 
কাধ্যমাহ-_মনুয্যলোকে কণ্থাদুবন্ধীনি ইতি । বর্ণ এব 
অনুবদ্ধি অনন্তরভাবি যেঘাং তানি উদ্াধোলোকেছু 
উপসভূক্তং ভত্তদূভোগবাসনাদিভিহি কর্ক্ষয়ে মন্ধালোকং 
প্রাপ্তানাং তবদগুজপেছ কণ্থহু পবৃত্িঠবতি ; এতস্মিকেয 
হি বশ্াবিকারো নাস্টেখু লোকেখু। অতো! দমুয্যলোকে 
ইত্যুক্ম্‌ ॥ ২ 
কর্তব্য ইহা বুৰিছ্া মিনি তগৰ আরাধনার জর বর্ম্যাচঠান করেন 
তিনিই দৰাৰ বেমবেতা ৷ ১ 

সেই অন্বখ বক্ষে দি দৃবতিত ছার! ( অল সেচনের সায় ) 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত রপাদি বিধত পত্রদ। ইন্রিঘবৃত্রি শাখা অহোদিকে ও 
উৰ্দিকে বিস্তার প্রাপ্ত হইছাছে। মত্বলোকে কণ্দামবৰি দু 
লৰূল অধোহিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ২ 





মচাভাৱতম, এক ন5 চোদা] 


ন জ্ুপমন্যেই তথে।পল'চাতে 

নাস্থা ন চাদিন চ সম্প্রতি । 
অশ্বখমেনং সুবিজচ়মূল- 

মনক্গণস্েণ দৃঢ়েন ছিঝ। ॥ ৩ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাপ়িতবং 

যন্মিন্‌ গত ন নিবর্তস্তি হৃদ; 
তমেৰ চান্তং পুরু, প্রপন্তে 

বত: প্রবৃত্তি: প্রনূত। পুরামী ॥ ৪ 


শ্বনগতগবন্ধী্া প্ৰহৰ অধ 


নিবানমোঠ1 ডিডসঙ্গদোৰা 

অধ্যাস্থনিত্য! বিনিবৃব্বকানা: ৷ 
দ্বন্বৈৰিমূক্তা; সুবৰ সং" 

সচ্ছন্তাদঢাঃ পদনব্যয়: তৎ॥ « 
ন ওদ্‌ ভালরতে সৃহ্যো ন শশান্কো ন পাবকঃ। 
যদ্‌ গন্ধা ন নিবর্তভে তদ্‌ ধান পরনং মম ॥ ৬ 
মমৈবাংশে। ছ্বীবলোকে জীব: লনাতনঃ। 
অনংষ্ঠানীহ্রি্াণি প্রকৃতিস্থানি ক্ষতি ॥ ৭ 





টীকাঁ--বিঞ্চ ন রূপমিতি। উহ সংসারে ক্িতৈঃ 
গ্রাণিভিরস্ত সংলাবৃক্ষদ্ত তথা উদ্ধনূলবাদিপ্রকারেগ রূপং 
নোপলভ)তে, ন চান্তোইবসানমপণা/ন্তহ(, ন চাদিরন।- 
দিৰ্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষঠা স্থিতি; কথং তিষঠতীতি নোপ- 
লভ্যতে। যন্থাদেবদুতোইয়ং স:স।বঠ,ক্ষে। তুরবচ্ছেছেযো- 
ধনর্থকরশ্চ, তন্মাদেনং দুঢ়েল বৈহ্রাগোণ শয্বেদ ছিব 
তবজ্ঞানে হতেতেণ্যাহ অগ্বথনননিতি সান্ধেন। 
এনমন্বথং স্ববিরূঢ়মূলন্‌ অণাস্ব। বঞ্ছমলং সঙ্থস্‌ অসঙ্গ: 
সঙ্গরাহিত্যম্‌ অহংমদতাত্চাগ স্তন শঞ্েণ দৃঢ়েন সম্যগ - 
বিচারেগ ছিব পৃথক্কৃত)। "5১ ঠতি। ততস্তন্ত 
বূলসৃতং তৎ পদং বন্ধ বৈফগ পদ পরিমাসিউবচন, 
অধেষ্টবাদ। কীদৃশম্ঠ বশ্মিন্‌ গা হংপদং প্রাপাঃ 
সম্ভো ভুয়ো ন নিবর্ধস্তি নাবহস্ত উঈতার্ঘ:। অস্বেষণ- 
গ্রকারমেবাহ_তমেবেতি । যত এহ! পূরবী চিরন্তনী 
সংলারপ্রবৃত্তিঃ প্রন্থত। বিস্বডা, তমের চাদাং পুরুষং 
প্রপন্জে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকা ম্বতক্তা। অঙ্বেষটব্- 
মিতার্ঘ; ॥ ৩-৪ 


টীক।--তৎপ্রাপ্থৌ সাহনাস্তরাণি দর্শযগাহ__নিশ্ 
নেতি॥ নির্গতৌ মান-নেচৌ অহস্কার-মিব্যারিনিবেশো। 
ঘেন্যস্তে, জিত: পুআদিসঙ্গ এলো দোধো যৈস্তে, অধ্যাত্মে 
আমঞ্ঞানে নিত্য; পরলিচিতাং।  বিশেষেণ নিবৃত্ত; 
কামে যেভ)স্তে, সুবহধেহে হুধহখলংদ্ঞানি খতো- 
ঝাদীনি খম্থানি তৈসিযুক্ত:, এ৩ এবাসুঢা নিধৃত|বিদ]াঃ 
সনতস্তদব/য়ং পদং বৈষ্ণব: গস : ওদের গম্ব্যং পদং 
বিশিনপ্রি-ন তিতি । যং পদ: ল্ৃখ্যাদায়ো ন 
প্রকাশয়ুস্তি, যং প্রাপ। ন নিরবে ঘোগিনন্তস্থার স্বূপং 
পরমং যম, আনেন মৃধাদিপ্রকালপবিহচুছেন জড়য- 
শীতোকাদ্দোহপ্রসাঙে। নিব 7৬ 

টাকা-নগ্র ৮ হদায়: হাম প্রাপ্ত; সন্তো। হদি ন 
নিবধস্থে, তহি “সতি সম্পদ ন বিছ: সি সম্পদা।মছ্েশ 
ইত্যাদি শ্রুতে;। হুশুত্তিপ্রলদদ য়ে তংপ্রাপ্তি: সর্কোবা- 
মন্তীতি কো নাম সংমপ্ী সাদিত)শঙ্কয সংলারিণং 
দর্শযতি_মনৈবেতি পঞ্চতি:। মনৈবাংশো বোহয়ম- 
বিদান্লা জীবড়ূত: সনাতন: সববদ। সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধ; 


















ইফদোকে এই দংলার-বৃক্ষের পণ উপলব্ধি হু ন সেইরূপ 
তাহার অন্ত (শেষ }, আদি ও স্থিতির প্রতীতি হু না। অতিশর 
বদল এই সংসারদধপ অথ বৃদ্ধকে আংং বহতা তযাগনল ম্্বের 
( লাগ, বিচারের ) দায়া ছেগন-পূর্বকে তাহার দূনীতৃত সেই 
বৈক্ষৰপদ অস্বেহণ করা কর্তব্য । খেন্ানে গমন করিলে পুলা 
কেৰু পরত্যাবৃত্ব ছয় না, হেস্বান হইতে এই নংসারগ্রববত্তি বিস্বৃত 
হইছে, সেই আদিতূত পুরবের শরণাগত হই, এইরপ একান্ত 
তক্তিসহক্ধারে শব্বেঘণ করিতে হয় । ৩৪ 


অদ্দ্থার বিখ্যাজিনিবেশবিরছিত, পুন্তকলসাদি লশ 


যোঘৰিহীন, আত্বজানে অত্যাসউ, কাৰনাপরিবুন্ত, সখ্য 
ছন্য হইতে যুক্তিগ্রা অধিচবিহীন হইছ। সেই সর্কাৰিকার- 
বিবন্বিত পরমগ্থ প্রা হন ॥ « 

খে পরঘপবে গমন করত ঘোগিগণ প্রত্যাৰৃত্ হন না, সুরঃ 
চল ও অগ্নি বাছা প্রকাশিত করিতে পারেন না, তাহাই আদার 
পরহ খাছ ৷ ৬ 

আমারই এই নিতালিত অংশ অবিষ্ধ| কর্তৃক জীবরূপে পরিণত 
হই হুহুত্ডি ও প্রনঙ্ধকা(ল প্রহৃতিতে লীনভাবে স্থিত মন ও পড় 
ইত্রি্কে নগরে আৰংণ করিহা ধাকেন ॥ ৭ 


৩৭৭ 


শরীর: ঘদ্বাশ্রোতি ঘচ্চাপু।ংক্রামতাশ্বর । 
গৃত্বীত্বৈতানি সংবাতি বাুৰ্গস্ধানিবাশয়াং ॥ ৮ 
আোত্রং চক্ষু স্পশূনঞ্চ রসনং গ্রাণমেব চ 1 
অধিষ্ঠার মনম্চার়ং বিষ্াম্থপসেবতে ॥ ৯ 
উৎক্রাদন্তং স্থিতং বাপি সুদান: বা গুনান্বিতম্‌ ॥ 


আধাশা 


{ তীশ্মপব্ব 


বিমূঢ়। নানুপশুপি পক্ষ [ন এানচকুৱ; ॥ ১০ 
যতস্তো বোগিনশ্চৈন: পশ্বম্থ যান্মনবন্থিতম্‌ ৷ 
যতন্তোংপাকৃতাস্বানো নৈনং পশ্যম্তাচেতনল: ॥ ১১ 
বদাফিত)গতং তেজে জগদ্‌ ভালদ়তেইখিলম্‌। 
ফচ্চজ্রদসি হচ্চায়ৌ তং তেছে। বিজ্ভি মামকম্‌ ॥ ১২ 





অঙৌ স্ববুণ্ডি-প্রলন্তরো; প্রকুৃতৌ লীনতয়া স্থিানি মন্ঃ 
যষ্ঠ: যেধাং তানীশ্ত্িগাশি পুনজাবলোকে সংলারে 
ভোপার্থদাকর্ষতি। এতচ্ড কশেভ্ডিক্াপাং প্রাণসা 
চোপলক্ষশার্থম্‌! অয়ন্তা4:_সত) সুযুি প্রলয়োরলি 
মদশেত্বাং সর্ধল্যাপি জীবমাযত্রসা ময়ি লয়াদকেব মং- 
প্রাণ্তিস্তধাপ্যবিদ্যয়াবৃতস। সাগ্বশঃসা সপ্রকতিকে ময়ি 
লয়ো ন তু শুদ্ষে। তছুকন- “অব্যাক্তাথ্য কচ: সববাঃ 
প্রভবস্তি ইত্যাদিন।। আঙ5 পুন; সংলারাথ। নির্গচ্ছত্র- 
বিদ্বান, প্রক্নতৌ লীনতয়া স্থিতান খ্েংপাধিউ্ঙানী- 
শ্রিয়ান্যাকব(তি, বিহযান্ত শুষ্চকপ প্রাত্েন14রি(তি ॥৭ 

টীকা তালাক কি. +রোঠা]ত -শরীরসিতি। 
যং যদা লরীরান্বরং কম্ম৫শাদবাধোত যতষ্চ শরীরাছং- 
ক্রামতি ঈশ্বরে! দেহাণীন।: স্বাদা, ৩৮1 পৃরবপ্মাং শরীরা- 
দেতানি গ্ৃহীৰ! ৩চ্ছরীরান্বরং সম1ণ যাতি। শরীরে 
মতাপি ইন্তি্পগ্রহণে দৃ্টাঃ_আশয়ং ব্বস্থানাং 
কুহুনাদে; লকাশাৎ সন্ধান গন্ধবত; সৃন্থানংশান্‌ পৃহীত্বা 
বাযুর্ঘগা গচ্ছতি তদ্ধং ॥ ৮ 

টীকা-_ তাকে বেপ্রিয়াণি দশয়ন্‌ ঘদর্ঘ, গৃহীৰা। গচ্ষতি 
ভদাহ- প্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহেস্রিক্সাৰি সনশ্চা- 
ম্বকেরণমহিষ্ঠায় আজিত) শব্দাদীন্‌ বিষস্থানয়ং জীব 


উপস্চ.ক্তে ৪৯ 

টীকা নঙ্থ কাধা-কারপসক্যাতব।তিরেফেণ এবনৃত- 
মাস্বানং লর্বেহলি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ_ উৎক্রামন্ত- 
মিতি। উৎক্রাম্তং দেহাদ্দেইাস্তরং গচ্ছন্তং তন্মিছেধ 
দেহে স্থিঙং ব! বিষয়ান্‌ ভুচ।ণং বা শুণাস্বিতমিন্রিয়াদি- 
দূক্তং জীব: বিমৃঢ়া নানুপশ্ান্থ নালোকপুস্তি । জ্ঞানমেব 
চক্ষুষেধাং তে বিবেকিন: পশুত্ব ॥ ১+ 

টীকা - হজে ঢল্চায়: যে (বিবেকিৰপি কেচিদেব 
পশ্যন্বি, কেচি পশ্যস্তীত্যাহ- যম ইতি । ঘতন্তো 
ধ্যানাদিভিঃ প্রথতনানাঃ (ো!গন; কেচিদেনদাস্থা- 
লমান্নি দেহেহবস্থিতং বিধিক: পল্তস্তি, শাঙ্াভা- 
সাদিভি: প্রথম কুবব।ণ। অপ/কতায্মানে(ইবিশুদ্$চিত্তা 
অত এবাচেতলো মন্দমতয এন: ন পগ্ন্থি ॥ ১১ 

টীকা__তদেবং ‘ন তপ্াসয়তে ধা: ইত্যাদিনা 
পারবেশ্বর: পরং ধানোক্তং তংপ্রাধানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিকক্তা। 
তত্র চ সংসারিণোহচাবনাৰ্ক) সংসারিদ্বরূপং দেহাদিব/তি- 
রিকং দশিডগ্‌ । ইদানীং তদেব পারদেশ্বরং রূপমনন্ত- 
শক্তিম্বেন নিকপয়তি-_হদিত]।দি-্চতুতি: | আদিত্যাদিবু 
স্থিতং হদনেকপ্রকারং তেলে] বিশ্ব: প্রকাশঘতি, তৎ সর্ববং 
তেছে। মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২ 





এই ঈশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন, ছে শরীর হইতে উৎকান্ 
হল, ভঙ্ন বাছু যেমন রৃস্বদাদি হইতে গন্থবিশি্ট শশ্থে অংশ- 
লক গ্রংশ করিয়া গদন করে, তদ্প পূর্ধশরীয় হইতে 
ঘন এবং পঞ্চেল্তিকে প্রহশপূর্কাক গমন করিছা খাকেন ॥ ৮ 

এই জীব গো চক্ষু কু রলন! ও জ্রাপেজ্রিয্বে এবং যনে 
অখিটি ছু শব্বম্পৰ্ণাদি বিমংলনূচ উপতোগ কৰিছা থাকেন ৯ 

বিবেকী বিদু্গণ দেহ হইতে হেহাত্তর গমনকায়ী, লে 
দেছেই স্থিত অথবা বিহকভোগ নিত, ইঞ্জিহাসুক জীহকে 


ছেখিতে পাহ না; জানচপ চচ্ছুবিশিষ্ট বিবেধিদকল দৰ্শন 
করেন ॥ ১৭ 

প্রযস্্কানী যোগিলসূহই এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত, 
দেখিতে পাস। কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞানিগণ বত মান হইয়াও 
এই আত্মাকে দশন করিতে সমর্থ হন ন! ॥ ১১ 

আছিত্যে অবস্থিত যে তেজ, চলে, ও অদিতে যে তেজ দদগ্ৰ 
জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সে তে আমারই অবগত 
হইবে ও) 


ছহাভারভষ্। <কে।নচত্বাবি:শে।ধ্যাঢ: | 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারঘাহাহমোছসা । 
পুাছি চৌৰধী: সরা; সোছে। চুৰ৷ রসাযক: ॥ ১৩ 
অহং বৈশ্বানরো ভূর! প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত:। 
আোণাপানলদাদুক্ত: পচানার: চতুবিহিদ্‌ ॥ ১৪ 
সর্বস্ক চাহং হৃদি সরিবিষ্টো 

মত্ত: ম্মতিত্ানমপোহনঞ্চ ) 


ই্মদছগানদ্গীত্া পঞ্চদশ অধ্যায় 


৩৭৭১ 


বেদৈচ্চ জধৈরহামের বোকো 

বেদাস্বকৃদ বেদবিদের চাহম্‌ ॥ ১৫ 
দ্বাবিমৌ পুরুষ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ধানি ভূতানি কূট'স্থেহক্ষর উচাতে ॥ ১৬ 
উত্তম; পূরুষন্বস্তঃ পরমাত্েত্যদাহৃত:। 





টাকা--বিঞ্চ গামিতি। গাং পৃধিবীমোজস! বলে- 
নাধিষ্ঠায় অছমেব চরাচরানি ভৃতানি ধারঘামি, অহজ্জেব 6 
রসদ: দোষে! সুধা ব্রীষ্তাপ্তোহ্ধী: সর্ব: সংবন্ধয়াসি ৪১৩ 

টীকা-_মহমিতি। বৈশ্বানরে। ১ ব্রি প্রাণিনাং 
দেহন্তাস্ত: প্রবিশ্ত প্রাণাপানাভ।ঞ্চ তপুগ্দীপকাচ্যাং 
লছিত; প্রাণিভিইাং, ভক্ষাং ভোজ।, লেঙ্ং চেতি , 
চতবিবধমরং পচানি। তর হ+্টশ্মববধ গাবধও। তক্ষাতে 
অপুপাদি ভত্ক্ষাং। যর, কেবল গিইবগা বিলোভা 
নিগীর্ঘ্যতে পায়সাদি শুঙগেউজ, যত, ছিলাহ নিক্ষিপা 
রসাস্বাদেন ক্রদশো নিগীঘাতে ছব ইত: গুড়া. তলেক্রঘ্‌। 
হত দট্রাভিনিষ্পীডা রসাংশ- নিগাঠাবশেইং তাজ্যত 
টক্ষুদণ্ডাদি তত্তোম্মিতি চিপে: ॥ ১৪ 

টীক!--কিঞ্চ সর্বন্তেতি। সর্ম্ গ্রানিজাতন্ত হাদি 
সমাগন্তর্ধামিরূপেণ প্রবিষ্টোহহস্‌। অতশ্চ মন্ত এব 
হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্ত পূর্ববাগরহৃতার্থবিষণ। ম্মতিউবতি। 
ভ্ডানক বিষয়েক্দ্িরসংযোগজং তবতি, সপোহনঞ্চ তল্সো: 
প্রমোষেো ভবতি । বেদৈশ্চ পর্ৈস্তত্দ্দেবতাদিকূপেশাই- 
মেব বেগ: বেদাম্তকৎ ৩ৎলন্প্রদায়প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদে। 

আছি বলের খার। এই খ্গশীতে অধিঠান করি ঢৃত-সকলকে 
ধারণ করি আছি এবং রলদন্ধ নিশাকর ছুই! উববীলকল 
দংঘৰ্ধিত করি ॥ ১৩ 

, আদি জনা (বৈশ্বানর) হই! প্রাণিগদের শরীর মধ্যে 

ম্থিত ছুই! তাহার উদ্দীপক প্রাণ ও পানের সহিত ভূতগণের 

চর্ক/, চোর, লে, পো চতুর্কিৰ ভক্ষ্য খু পরিপাক ক্রিছা, 
খাঁক 1026 

আছি লদ্থ ভূতের ভগ লমাগ, অন্তর্যাদিরপে প্রৰি্ঠ 
এইজন আম। হইতে প্রাণিঘাত্রে পূর্বাহকূতি অর্থ [ব্ধছিণী স্থতি 
ও বিষয়েনি লংযোগ উৎপৃ্জ জানও তথ এবং উঠতের জআডাহও 





বো! লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্যব্যছ ঈশ্বর: ॥ ১৭ 
গুরুরহ মিত্যর্থন বেদবিদের চ বেদার্থবিদহামের & ১৫ 

উীকা__ ইদানীং *তদ্ধাম পরবং মম উতি বহুকং 
স্বকী: লার্বানহং তং দশযঠি-তাবিতি অভি; । 
ক্ষরষ্চ অক্ষরশ্চেতি খাগিমৌ পুবধৌ লোকে প্রলিদ্ধৌ। 
তাবেবাহ - তর ক্ষর: পু$ঠষে। লাম লর্্ধাণি কৃভালি 
তঙ্গাদিস্থাববাস্থানি  শহীবানি,  হপিবেকিলোক 
শরীরেছের পুকষহপ্রসিন্থেঃ। কূট; শিলারাশিঃ | 
পর্বত ইৰ দেতেখু নশ্াংন্থণি লিধিকাবভয়। তিষ্ঠতীতি 
কুটস্থশ্চেইানো। চোকা দ হক্ব: পূক্ষ: ইহাচাতে 


বিংধকিত:॥ ১৩ 





টাক। হদর্থখেছো। লক্ষিত তমা উন্তন ইতি 
এতান।ং ক্ষবাক্ষরাভ্যানস্টো বিষণ উতম: পুরুষ্য । 





বৈলক্ষণামেবাহ পবসপ্াদাপ)য; ঠেতি।  উদান্ধত 
উক্ত: ক্রতিভিঃ। সান ক্ষরান্চেতনাদ্বিলক্ষণ: । 
পরমধধেনাক্ষরাচ্চেতনা: ভোজ, নিলক্ষণ  ইত্যথ:। 


পরদায্্জদের দর্শ তি--যে। লোকত্রয়মতি। য ঈশ্বর 
ঈশনলীল: অবাচ্চ ননি+ার এব সন লোকত্রয়ং কৃলং 





ভাতৰ; বেদান্তকুৎ বেলাব -সম্পরাছ প্রবর্তক ভানব্যত! ওক 
ক্মাদিষ এবং আমিই যেখাধক্া ৷ ১৪ 

ক্ষর ও অক্ষর নাক তুইটী শৃকব জগতে বিখ্যাত। তক্বখে 
ক্ষর পুর বন্ধ স্থাবরাস্থ লবলের শরীর, আর যেত নষ্ট হইলেও 
পর্তের ভা নির্বিকারডাষে অবস্থিত কৃটস্থ চেত্বন ভোক্তাই 
অন্ধর পুৰুষ বলিয়া কীহিত হন $ ১৬ 

এবং অন্য উত্তম পুৰণ পরৰান্ধ৷ নাদে উক্ত হন, বিলি ঈশ্বর 
ও ল্যৰিদ্ধার বিরহিত চইচ। লোকরদে দন্ত হছে শাবেশপূর্কক 
(আনি হইত ) পালন কৰিছা থাকেন ৷ ১৭ 


৩৭৪২ আাধ্যশাস্থ { ভীম্মপর্ধহ 
বন্থাৎ ক্ষরমতীতোহইহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। ইতি প্রীমহানারতে শতলাহ শ্র্যাং সংহিতায়াং বৈঘ্াসিকাং 
অতোহশ্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্ম: ॥ ১৮ ভীম্মপূর্যনি ভ্রীসন্তগবদগীতপর্ধনি জীদচ্চসবদগীতা- 
হে সামেবমসন্দ,চো জালাতি পুরুযোতমদ। স্থপনিধংস্থ বরজ্জবিভায়াং যোগশাজে শক কার্ডুল- 

স সর্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ সংবাদে পুরুহোত্রঘযোগো নাম পঞ্চ্শোংধ্যায: ॥ 
ইতি গুহৃতমং শাস্ত্ৰসিদযুক্তং ময়ানঘ। তীস্বপর্ধদি তু একোনচত্বারিংলোংধ্যানল: ॥ ৩৯ 


এতন্‌ বৃদ্ধা বৃদ্ধিমান্‌ স্যাং কৃতকৃতাচ্চ ভারত & ২* 

টীকা_এবভূতং পুরুযোতমহমায্বনো! নাসনিরর্ধচনেন 
দর্শয়তি--যশ্মাদিতি । বস্মাৎ ক্ষরং ছড়বর্গহতিক্রান্থ্োইহং 
নিত্যসুক্তদ্বাৎ, অক্ষৱাচ্চেতনবৰ্গাদপু্তমশ্চ নিরভুবাহ, 
তো লোকে বেদে 5 পুকযোহম ঈতি প্রথিত: 
প্রখ্যাতোইস্মি। তথাচ শ্রতি:,_“স বা অচনাস্া 
সর্কমস্থ বনী সর্বঘল্যেশান; সর্ব্যসাধিপতি: সর্ব্মমিদং 
প্রশান্তি” টত্যাদি ॥ ১৮ 

টাকা__এবদুতেশ্বরসা ভাতু: কললাহ-ষ উতি। 
এবন্‌ উদ্ণপ্রকারেণাসম্ম যতো নিশ্চিতনতি: সন যো বাং 
পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব তাবেন সর্ধংপ্রকারেণ নামের 
ভজ্তি। ততল্চ সর্ব্ববিং সর্বদ্যো চবতি ৪ ১৯ 














যেহেতু আহি ক্ষর জব চট তে অতিকাস্থ এবং অপ্ষরচেতন 
বর্গ হইতেও উদ, এইজ লোকে এবং বেচে পুকলোনছ হলি 
প্রখ্যাত { ১৮ 

ছে ভারত! খিনি এইকশ চোঃৰিরচিত হইব। পুকযাওদ 
শামাকে বিধিত হন, তিনি কান্বমনেোব।কাথার। সর্ধপ্রককারে 





টীকা--অধ্যায়ার্ঘমূপসংহরতি__ইডীতি । ইত্যনেন 
সংক্ষেপপ্রকারেণ গুনতমসভিরহসাং সম্পূর্ণ শান্মেব 
ময়োক্রং, ন তু পুলবিবংশতিল্লোকদধ্যা়মাত্রম্‌! হে অনথ | 
বালনশৃক্ত! অতএবৈত গ্রহ: শাস্ত্র বদ্ধ! বুদ্ধিঘান্‌ সদগ্‌- 
জ্ঞানী ল্যাৎ, কৃতকৃত্য্চ দ1ং_যেছিপি কোহপি। ছে 
ভারত | ত্বং কৃতকুত্যোহদীতি কিং বক্ব/মিতি তাবঃ ৪২৯ 
সংলারণাধিন: ছিব স্পষ্ট, পঞ্চশে বিতুঃ। 
পুকবোতমযোগাখে। পরং পদমুপাদিশৎ ৪ 


ইতি প্রীসদ্ভগবদগীতাগাং ভ্ইধদ্বাদিকতটাকায়াং 
পুরুষোত্তমযোগো নান পঞ্চদশোইঘ]ায়ঃ ॥ ১৫ 





আমাকে ওজনা কয়েন, অননর সর্ব চইধা থাকেন ॥ ১৯ 

&ে নিষ্পাপ ভারত । এট লংক্েপে গুহতম অতি রং স্রপুর্ণ 
শাহ আছি বলিলাম ( বাত্ত এই আখের বিংশতি ভোক 
নহে), শতববে ঘৎকথিত ইচ। অবগত হইলে হে কেহ বুদ্ধিমান্ও 
কতক হইয়া খাকে ॥ ২- 


হম শ্তদাচমী সংখ্তিৰহাডায়তেনধে ভীক্ষপর্ধান্ব্্ত উীতগংহ্সীতাপর্কে সীদন্ধগবহ্‌সীত। উপনিধধে অধিক বিষধক 
যোগশাহে ইরুফার্জুনদংঘাদে পুরুষোতমযোগ নামক পঞ্চাশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ 
হাভারতে ভীন্বপর্ষে একোনচন্ধায়িংশ অন্যাহ লদাপ্ত। 


চতারিংলোহঘ্যায়ঃ। 


( শ্রমগেবদগীতায়াং ৰোড়শোঃধ্যা: ) 
[ফলনহিভদৈবাম্থর-সম্পদাং বর্ণনম্‌, শান বিপরীতাচরণানা ত্যাগ, তদসুকূলাচরণামন্ঠানায় চ ভগবত: ্ীর্স্য প্রেরণা] 
শ্রীভগবান্থবাচ । তেজ: ক্ষমা তি: শৌচমহোছো লাতিমানিভা। 
ম্তয়ং সতবলগ্ডদ্িত্রনযোগব্যবস্থিতিঃ। ভবস্তি সম্পদং দৈবীমতিচ্ছাতসা ভারত ॥ ৩ 
দানং দমশ্চ বজ্শ্চ ব্বাধ্যানুস্তপ আর্জবস্‌॥ ১ ঘন্তে| দর্পোইভিমানম্চ ক্রোধ: পারুস্তদেব চ। 
অহিংল! সত্যমক্রোধত্যাগ: শান্তিরপৈশুনম্‌। অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পার্থ সম্পদমান্বরীম্‌& ৪ 
দয়া ভূতে্লো লুপ্ত: দার্দবং স্্রীরচাপলম্‌ ॥ ২ 





টীকা আন্থরীং সম্পদং তাক 
দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ) 
ঘুচাম্ত ঈতি নি 

তদিবেকোহপ যোড়শে হা 
পূর্ব্বাধযায়াপ্তে “এতদ্বন্ছ৷। বঞ্চিমান সাং কতকতাশ্চ 
তারত” উত্যুকতম, তত্র ক এততসা বধাছে। কো 
বান ব্হাতে ইতাপক্ষায়াং তযচ্যা:নচছিক।রলিণোনধি- 
কারিণশ্চ বিবেকার্থং ফোডখাধাাৎসার:। নিকপিতে 
জি কাষ্যার্থে চাবিকারিজিক্ত!স। '=2£ত। তছক্কং তে: 
_ভারো! যো যেন বোঢব।; স প্রাগাস্সেলিতো যদ । 
যদ! বত্তসা বোচেতি শক)ং ক, নিরুপণম॥" ঈতি। 
ডত্রাধিকারিবিশেষণীভৃতাং দৈবীং সম্পদঞাহ- - ভগবান 
ঝাচ অভগদিতি তিডি:। অয়: ভয়াভাব:, সবসা 
চিত্তন্য সংগুদ্ধি; সুপ্রসননতা, দ্দানঘোগে আন্ুগ্জানোপায়ে 
ব্যবন্থিতি: পরিনিষ্ঠ।। দানং 'তোছাস্যা ছাদেধখোচিতং 
সংবিভাগ:। দমে! বাহেশ্রিয়সংঘম:, হজ্জে! বখাবিকারং 
দর্শপৌর্সঘালাদি;॥ দ্বাধ্যায়ে! ব্রহ্থঞামির্জপবন্ঞঃ বা। 
তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্ামাণং শরীরাদি, নার্জবমবক্রত1। 











কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংলা পরপীড়াবর্জনম্‌ । সতাং 
বহথাদৃষ্টার্ ভাধণন, অক্রোধস্থ/ডিঙসাাণি চিত্রে ক্রোধানুৎ- 
পান্ত ত্যাগ ইদাধ্যদ, শান্তিশ্চিন্তোপরতি:, পৈশুনং 
পরোক্ষে পরচে।যপ্রকাশনং তদ্বঞ্ছননপৈশুন:, ভৃতেঘু 





দীনেধু দা, আলোপুপুং ৫ ॥ অবর্ণলোপত্তার্য; । 
মাদিবং মদ্ুব অন্ত প্রকন্তৌ লোকলজ্ছা, 
আগাপলাং কর্থক্রিয়ারাহিতাম। কিক তেজ: ঈতি। 





তেজ: প্র ক্ষন পবিভবাদিষ ২পস্ঠমানেধু ক্রোধ" 
পরতিধন্ধা, গৃহিত শাদিজেররমীদতশ্চিত্ স্থিয়ীকরণম, 
শৌচং বাহাভাত্তর শুদ্ধি: হা ডিঘাংসারাহিত্যম্‌, 
অন্ডিমানিতা আগাক্ষেঠিপৃদ ভাবো নাতি- 
মানিত! ; এতাম্যভযাদিনী বছু বিংশতি প্রকারাণি লক্ষণানি 
দৈবীং সম্পরসভিডাতন্ত 5বগি। থেবযোগাং সান্বিকীং 
সম্পদনভিলক্ষা ৬দাডিমুবে৷ন জতম্ত ভাবিকল্যাণস্য 
পুংলে। ভবন্তী তার্থ; ॥ ১ 

টীকা আহ্ুরীং সম্পদমাহ-দস্থ উক্তি) দস্ধো! 
বৰ্মবধ্ব্জিত্ম । দাপৌ। বনবিষ্ঠাদিলিমিবং চিত্তস্তৌংসুক্াম, 
আভিমানো ব্যাখা এব, ক্রোধ: প্রসিদ্ধ, পারুস্তং 















ষোড়শ অধ্যায় " 

[ ফের লহিত বৈৰ ও আস্ুরদম্পদলমূছ্র বর্ণন এবং শাঙ্- 
আচর্দসকলের ত্যাগের জন) ও তদহস্ুল আচরণ- 

টনের ব্ঠানের জনা ভগবান্‌ শুকর প্রেংপা। ] 
গহান্‌ বলিলেন-_হে ভারত! অভ, চিত্তের সবপ্রদন্থত।, 
[সোপাছে লম্াগ, অহস্থিতি_পরিনিঠা, থান, বাছেন্রিসব- 
নিগ্রহ -ও হজ, স্থাখান (মোগশাহথ পাঠ), তপস্থা, লারলা, 
কাছছছনোবাকে। হিংল। পরিত্যাগ, ঘখাথ ভাহণ, লোক হিত, 
যোধরাছিতয, 31161, শান্ধি_উপহতি, কখন পরিছার, 
কৃতগণে দয়া, তো ছশৃগততা, ছু, কা চাপলাতছিত, 






৪৭৭ 


বাবরি ত্যাগ, তেজখিতা, ক্ষমা, বৈ৫, বাচ্ছাতাতর শুচি, 
“অনিষ্টাচরণ না করা, আপনার পৃওান্ধ শড্তিমানহীনতা, ধাছারা 
হৈষী সম্পদ লক্ষ্য করত জমপ্রচণ করেন, সেই ভাবী বল্যাশদর 
পুকবের এই বড়বিংশতি প্রকার দৈযী লম্প্দ লা ছুই 
থাকে। ১-৩ 

স্থে পান । ধর্শম্বজিত্ব ( ধৰণ বিভাদি নিনিৱ চিত্তের উৎসৰ।, 
“আছি শেষঠ' এই বুদ, ক্ষোশ, শিং, অবিবেক এই আহযী 
হশ্পদ লক্ষ] কৰিব! বাহবা লাগল করিয়া থাৰে, তাতার। এই 
কল হাহ 








৩৭৪৪ আরাশান হ ভীখ্বপর্বথ 
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিনন্ধায়াস্থবী মতা । ন শৌচং নাপি ভাচারো। ন লতাং তেথু বিভ্ভতে ॥ ৭ 
মা শুচ; সম্পদং দৈবীহভিজাতোহলি পাব ॥ ৫ অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদানুরনীস্বরম্‌। 
ছে ভৃতস্গোঁ লোকেংস্মিন্‌ দৈব মামু এব চ। অপরশ্পরগভূতং কিমঙ্গং কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮ 
দৈে বিস্তরশঃ প্রো আস্মরং পার্থ মে শৃণু ৪ ৬ এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাস্থানোইবৃদ্ধত ৷ 
প্রবৃত্িঞচ নিবৃতিক জনা = বিত্রাস্থুরাঃ। প্রভবন্ধাগ্রকর্মাণ: ক্ষয়ায় জগতোহহিতা; & ৯ 

নিষ্ঠুর অক্ঞাসসবিবেৰ আন্মরীমিত্যুপলক্ষণম্। কথং ন বিছ্‌ঃ ? কুতো বা ধশ্াবর্য়োরনঙগীকারে জগত: 

অন্বয়াপাং রাক্ষসানাফ যা সম্পত তামাস্বরীমভিলক্ষ্য সুখহখাদিব্যবস্থ। স্যাং। কখং যা! শৌচাচারাদি- 


জাতস্যেতানি দস্তাদীনি ভবন্তি ॥ ৪ 

টীকা--এতরোঃ লম্পদো: কাধাং দর্শযঙ্লাহ_- 
দৈবীতি। দৈবী হা সম্পৎ তদা যুক্ৰে। ময়োপদিষ্টে 
ভ্ববদ্ধানেইছিকারী, জাম্বর্খা সম্পদা যুক্তন্ত নিতাং 
মংলারীতার্চ)। এতত ক্রুদ্ধ! কিমমন্ত্রারিকাহী ন বেতি 
মন্দেহব্যাকুলচিতমঞ্জুলমান্ব।সয়তি__ছে পাণডব ! মা শু6: 
শোকং মা কার্ষা:, যতস্বং দৈবীং সম্পদহভিদ্রাতোইসি ॥৫ 

টীকা-_আম্বরী লক্প্পং লর্কণাযথন। বর্জয্িতবোভোড- 
পর্থনাস্বরীং লম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ-_দ্বারিতি। দছ্বৌ 
দ্বিপ্রকারৌ হৃতানাং সর্গে) নে মদ্রচনাচ্ছ.ু। সাস্ুর- 
রাক্ষপপ্রকৃত্যোরেকী করণেন থাবিহ)কন। অছে। 'রাক্ষ- 
লীমামুযীক্চৈব প্রকৃতিং মোহিনী: শ্রিতা' উত্যাদিলা 
নৰমাধ্যায়োক্ৰপ্রক্কৃতিত্রিবিধোন!বিরে।ধ; । স্পটনস্তং ৪ ৬ 

চীকা--আস্ুরীং বিস্বঃশো নিরপয়তি_-প্রবত্তিঞ্ছে- 
তাদিদ্ধাদশভি; ৷ বর্শে প্রববন্টিমধর্্মারিকত্রিঞ্চ।সুরশ্ব ভাবা 
জনা। ন জানঝি। অত: শৌচমাচার: সত্যঞ্চ তেষু 
নাস্তোব॥ ৭ 

টাকা--নয্ন বেদোক্তয়োধর্শয়ো: প্রবৃত্তি: নিবৃত্িক 


বৈৰী সম্পদ্-_গেবযোগ্য৷ লাবনী লম্পদ মোক্ষের হেতু আর 
শাহর লম্পদ সংসারের কারণ। চে পাশ; শোক করিও লা 
বেছেছু তুমি বৈৰী সম্পদ লক্ষ্য করিব জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫ 

ছে গার্থ। ইছলোকে দৈব ও আহ্‌র-_ লরী এই দুই প্রকার। 
ন্মঘো দৈৰ বিস্তারপূর্বাক বলিয়া ছি, আাস্থর হরির কখা আমার 
নিট জবণ ধর ॥ ৬ 

্ন্থর-প্রক্কতি জনগণ হণ্টে প্রবৃত্তি বা অধর্ে লিবুবি অবগত 
এয, ভাহাবের শৌচ বসনিরশম করচরণানি প্রক্ষালনাফি 





বিষয্ামীস্বরাজ্ঞামতিবর্তেরন্, ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ ফুতো 
জগছৎপত্তি: স্যাদত আহ--অসত/মিভি। নাস্তি সত্যং 
বেদপুরাপাদি প্রমাণ, বশ্ছিংজাদুশং আগদাহু;। বেদাদীনাং 
প্রামাণ্যং ন বল্ন্ভ ঈতার্থঃ। তছকং_-“অয়ো। বেঘল্য 
কর্তারো। ভগ বূর্ক-দিপ।6রা:* উত্যাদি। অতএব নাস্ি 
হর্দাধর্রূপা প্রতিষ্ঠা বাবন্থাহেতুধল। শত, স্বাাবিকং 
জগদৈচিত্রামাহরিত্যর্ | সতএন নাততীশ্বর: কর্তা 
বাবস্থাপকম্চ বল) তাদুণং এরগদাত;। তছি কৃতোহল) 
জগত উৎপত্তি: বদস্বীঙযত আত-- অপরস্পরসম্ৃতমিডি। 
অপরশ্চ পরশ্চেতি অণারম্পরমূ অপরল্পরতোছক্োন্ততঃ 
আীপুংসরোমিধুলাৎ সম্ভৃতং জগং। কিনগ্রং কারপমসা ? 
নাস্ত্যস্তং কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈ তৃকমেব ্রীপূংসয়োরুভয়ো; 
“কাছ এব গ্রবাহরুপেণ প্রেতুরাসেতাভরিতার্ঃ ॥ ৮ 

টাক।--কিঞ্চ এভামিতি। এতাং লোকায়তিকালাং 
দু্িং দর্শলমা্রিত্য নষ্টান্জানে। দলীনল[চত্তাঃ সম্ভোধ্জ- 
বুদ্ধয়ো! দৃষ্টার্থদাত্রমতয়:, অত এবোগ্রং হিংশ্রং কর্ণ যেষাং 
তে, অহিতা বৈরাশো কৃত! জগত: কষা প্রভবন্তি 
উত্তবস্তীতার্থ: ॥ > 


স্তর শুদ্ধি নাই, শাস্ববিছিত আচার নাই এবং বার্থ ভাষণ 


স্বতহিভণ সত) নাই ॥ ৭ 

তাহারা বলে--জগৎ অলতা, ধরার প্রতি ব্যবস্থার হেছু 
নাই, অগহ্‌ বৈচিত্ৰ স্বাভাবিক, ইহার কোন কর্তা নাই, সী-পুক্লুষের 
বিখুন হইতে গতৃত, অর কোন কারণ 'নাই__ধী-পুরুব উভয়ের 
কাদই প্রধারযূপে ইচার হেতু ৷ ৮ 

বদ্ধ শাহরপ্র্তিলম্পতগণ এইপ নাত্তিক দর্শন আমার 

ক্ষরিঘ। বিমলিনচিত, চিংলকশধ," কলের শে ছুই জগতের 
বিনাশের জঙ্কঈ উৎপছ্ চট) থাকে ॥ 2 


মহাভারতম্, চহাকি-পোহজাযে ) 


কামমাশ্রিত। তৃষ্প বং দণ্ত-ঘান-নদ(বিত।:। 

মোহাদ্‌ পৃহীয্বাসদৃপ্রাহান্‌ প্রবর্তান্তেহশুচিব্রতা: ৪ ১* 
চিন্বামপরিমেয়াষ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিভাঃ। 
কামোপভোগপরম! এতাবদিতি নিশ্চিতা: ॥ ১১ 
আশাপাশশতৈবদ্ধা: কাম-ক্রোধপরারপাঃ॥ 


ঈছন্তে কামভো গারথমন্তায়েনার্ঘসষলপান্‌॥ ১২ 
ইদম ময় লন্কমিমং প্রাপ স্টে মনোরথদ্‌। 


্রনলডগবদ্টিহা ফোন অৰাায় 


৩৭৪৫ 


উদনন্তীদমপি নে তিতি পুনৰ্দনন ॥ ১৩ 

আনো মচা হত; শত্তর্চুনিন্যে চাপরানপি॥ 
ঈশ্করোইহমহং ভোগী সিদ্ধোইহুং বলবান্‌ সুমী ৪ ১৪ 
আচ্যোহভিজ্ননবানস্থি কোহন্োহন্তি সদৃশো ময়! 
বক্ষে] দান্সামি মোদিঘু ঈত্যদ্তানবিমোহিতা? ॥ | ১৫ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহন্বালসনাৰ্ৃতাঃ। 

প্রসক্তাঃ কাদভোগেষু পতন্তি নরকেংক্তুচৌ 1 ১৬ 





টাকা--অলি চ কানমাঞ্রিত্যেতি। দৃষ্প রয়িতু- 
মশক্যং কামমাত্রিত) দস্ত।দিতিঘূ'কা: স্ব; ক্ষুদ্রদেবতা- 
রাধনাদৌ প্রবর্তন্তে। কথম্‌, অসদ্গ্রাচান্‌ গৃহীব1, অনেন 
মন্ত্রেপৈতাং দেবতামারাধা মতানিধীন সাধ্িস্তান ইত্যাদি 
ছয়াপ্রহান্‌ মোহমাত্রেণ শ্বীকতা প্রবর্বন্বে। অশুচিত্রতা: 
অশ্ুচীনি মগ্র-মাংদাদিবিবচ।পি শ্রতানি যোং তে ॥ ১০ 
উীকা_কিঞ্চ চিন্তানিতি পরলো ঘরণমেবান্তে। 
বন্তাতামপরিষেয়াং পরিমাঠসশক্যাং চিন্বামাশ্রিতাঃ। 
নিভাচিত্তাপরায়ণা ঈতচা্থ,। কালোপ/তাগ এব পরছো 
বেঘাং তে। এতাবদিতি কামোপতোগ এব পরম: 
পুরুবার্থে। নাগ্রদস্তীতি কতনিশ্চয়৷ অর্থসপচয়ানীহ্ 
ইত্য্তরেণাপ্য়: । তথাচ বাঠস্পত, নু এ: -“কাম এবৈক: 
পুরুষার্থ” ইতি, “চৈতক্তুবিশি: কাম: পুরুষ” ইতি চ। 
অতএব আশেতি । আশ। এব পাশান্তেযাং শতানি তৈবদ্ধা 
ইতস্তত আকু্ভমাণা;। কানক্রোধপরায়ণা: কাদক্রোধৌ 
পরময়নমাশয়ো। বেহাং তে, কামভোগার্থমন্ত!য়েন 
চৌরধ্যাদিনার্থানাং সঙ্চগান্‌ রাপীনীহস্ত ইচ্ছন্তি ॥ ১১-১২ 
“টীকা” তেহাং মনোরধং কখন নরকপ্রান্তিমাহ__ 


ইদমঞ্ডেতি চতুভি; ৷ প্রাপ্ে। প্রপ্দযামি। মনোরখং মনল 
প্রিয়দ্‌। ম্প্টমন্তং। এতেহাক্ষ অআন্সাণাং স্লোকানা- 
মিত্যজ্রানবিমোহিতা: সম্মো নরকে পতন্তরীতি চতুর্থে- 
নাগক ॥ ১৩ 

টীক।--কিঞ্চ অপাবিতি। সিদ্ধ: কৃতকৃত৷: । স্পষটমন্াৎ। 
৪১৪ 

টীকা-_কিঞ্চ আচ] চতি । 
অভিজনবান কুর্গান: ৷ 
দীক্ষিতাম্তরেতত সকালাএ?তী. প্রতিষ্ঠাং প্রান্স্যামি। 
দাস্কানি আ্ঞাবকেল।শচ। মোনিঘে হয: খরাপ্ামি 
ইতোবমন্ানেন বিমোহিত! নিথযাতনিবেশং প্রাপিতা; 
৪১৫ 

টীকা এব ৩। যং প্রা বণ তাছ ণু অনেকেতি। 
অনেকেষু, মনোইখেধ, প্রুণ: চিওম্‌ অনেকচিত্তং 
তেন বিত্রান্ত। বিক্ষিপ্ত: তেনৈব নোহময়েন জালেন 
সমাবৃতা:, মংস্ত। ইব ধন ঢালেন যন্বিভাড। এবং 
কাষভোগেষু প্রপক্ত! অভিনিবিাঃ সন্ত: অশুচৌ কল্মলে 
নরকে পডণ্তি ॥ ১৬ 


আো। ধনাদিলম্পল্ল। 
যাগাস্থহৃষ্ঠানেনাপি 


ঘন 








ছুখে পুরণীর কাষ আলম করত দপ-মান-পর্বমূক হইব. চিত্র- 
বৈকলা হেতু অন্তাদ গ্রহ গরহশপৃরব$ বন্তমাংলাদি সহকারে ক্ষত 
দেৰতাগলের আরাখন) করে ॥ ১, 
৬ ঘরণাবদধি নিরতিশদ চিন্তা আশ্রবপূর্বাক ফান উপতোগই পরম 
E পুরছার্থ ইহা নিশ্স করিয়া শত আশাপাশে বন্ধ হই কাম 
Lt অভিশয্ব আল, কাছ তোগের নিনিত্ত চৌরঘ্য মতাদি 
হব অর্থরাশি অভিলাহ করি থাকে ॥ ১১-১২ 
অন্ত আমি ইহা পাইঘাছি, এই ছলোত্থ ইচ্ছিত বন্ধ পাইব, 
ইহা আছে, পুলরার আদার এই হন ছইষে, এই এক্জকে আনি 


বিনাশ করিয়াছি, অপর অঞাতিগণ:কেও হনন ন করিব, করিব, বাদি ঈীখর 
(কর্ড ), শামি ব্বীবস্থ্ধ, কত$ড), বল্বান্‌, হী ও আৰি ধনাঢ্য 
দুনীন। শাহার দত আর কে পাছে, আমি বজ করি! অপরের 
অপেক্ষ। মহতী প্রতিষ্ঠা দাত করিব, আমি ত্বকারিশপৃকে দান 
করিব, ববগ্রাপ্ত হইব, এই অজ্ঞান কর্তব্যাকতব্যাছি বিধর-বিৰেক 
অভাবের হারা বিদেছিত বিবিধ কামনার ভ্রদাস্বিতচিত, 


হিতাহিত ৰুদিশৃস্বত্বকপ ছাংল সঘাৰৃত, অশান্টীর ভোগে 
অতিনিবিষ্ট ছা গণিত নরকে পতিত হয় € ১৩-১৬ 


৩৭৪৬ 


আস্মসন্তাবিভাঃ স্ত্ধা ধন-মান-মদাতিতা:। 
যজন্তে নামযজ্রৈত্তে দস্তেনাবিধিপূৰ্বকম্‌ ॥ ১৭ 
অছস্ধারং বলং দর্পং কাসং ক্রোহৰচ সংশ্রিতা: । 
মামাত্বপরদেছেযু প্রদ্ধিষস্্োইভ্যন্থযকা: ॥ ১৮ 
ভানহং দ্বিষতঃ কুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌ । 
ক্ষিপামাজশ্রষশ্তভানান্রীঘেব বোনিধু ॥ ১৯ 


সাধাশাস্তর 


[ ভীত্বপঞ্জ 


আন্থরীং যোনিমাপল্ন৷ বড়া ডক্ুনি জনুনি। 
মামপ্রাপ্যেব কৌনেছ ততে। যান্তযধদাং গতিম্‌ ॥ ২৯ 
ত্রিবিধং নঃকস্যেদং দ্বার: নাশনমাস্নঃ । 

কাম, ক্রোধস্খা লোভস্তন্থাদেডং ত্রয়ং তাজেৎ ॥ ২১ 
এতৈবিদুক্ত: কৌস্তেয় তমোদছারৈক্রি তির; । 
আচরত্যাদ্বন: শ্রে়স্ততে] বাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ 








টাকা_ লক্ষ্য ইতি চ। হত্তেবাং মনোরথ উরু 
স কেবল: দন্তাহ্কারাদিওাধাল এব ন তু সাত্বিক ইত্যতি- 
প্রারেশাছ-_দ্ঘাঙ্টেতি দ্বাভ্যাম। হাকলৈব সম্ভাকিতাঃ 
পৃথ্যভাং নীতা: ন তু সাধু; কৈশ্চিং॥ অতএব প্তব্কা 
জনস্রা: ধনেন যে। মানে! নদশ্চ তাভাং সমক্বিত।: সন্ত: 
নামমাত্রেণ যে যদ্ধাস্তে দীক্ষিত: 
সোমযাজী" ত্যেবমাদিনা নামমাহপ্রদিজ্চে যে যঞ্জান্তৈ- 
দরন্তে । কথম্‌ ! দস্তেন ন তু হুদা অধিবিপূর্ঘধকফ যথা 
ভবতি তথা ॥ ১৭ 

টীকা__অবিষিপূ্বকন্কমের প্রপঞ্চয়তি অতন্বারনিতি । 
জন্ারাদীন্‌ সংশ্রিত।; সন্ত: এ(চলরদেহেযু আম্মদেছে 
পরমেছেষু চ চিদংশেন স্টিত' বা: প্রদিষস্থো যঞ্জস্কে। 
চন্তযন্ভেযু আন্ধয়া অভাবাদাহলে] বৃপৈৰ শীড়া ভবতি, 
তথা পশ্বাদীনামপাবিবিনা হিসায়া: চৈতগ্গ্রেহমাত্র 
মবশিস্তত ইতি প্রদ্ধিস্র ইড়াকন ।  অভ্যন্থয়কা: 
সন্ার্সবন্তিনাং গুণেঘু দোষারোপকা: ॥ ১৮ 

টীকা _ তেযাক কদাচিদ পার্থ ভাবগ্রচু)তির্ন 


ন।ম্যদ্তা;, যথা 


ভবতীত্যাহ তানীতি দ্বাভ্যাম। ভানহং মাং ছিব; 
ভুরান্‌ সংসারেণু জন্মমৃত্যুমার্গেখু তত্রাপ্যাসুয়ীঘেৰাতি- 
ক্রুরং ব্যাপর্ণাদিবোনিজত্রথনবরত: ক্ষিপামি, তেষাং 
পাপকর্দাং ভাদৃশং কলং দদামীতযা্ঘ; ॥ ১৯ 

টীকা__বিঞ্চ আনুতীমিতি। তে চ মামপ্রাপো- 
বেত্োেবকারেপ নংপ্রাণ্ডিশন্ধাপি কুতত্তেবাম্‌? মংশ্রাথা- 
পায়: লক্ষা্গমপ্রাপ্য ততোহপাৎমাং কৃমিকীট।িযোনিং 
হাম্তীতু।কম্‌। শেষ; স্পষ্টব ৷ ২+ 

টীকা -উক্তানামানুর?।বাণাং মধো সকলদোষমূল- 
ভূতং দোযয়চং সর্বধা বঞ্চনীয়নত্যাহ-ত্রিবিধষিতি । 
কান: ক্রোবে। লোতশ্চ ইভীদ, তিবিধং নরকল্ত দ্বার 
অতএবাঝ্নে| নাশনং নীচঘোনিগ্রাপকম্‌ তম্মাদেতৎ- 
জয়ং সর্ববান্থন| ত্যজেং ॥ ২১ 

টীকা - ত্যাগে চ বিশিষ্ট ফলমাহ _ এতৈরিতি। 
তদলে। নৱকদয থাৱয়তৈপ্বিভি: কামাদিন্তিবিমুক্তে। নর 
আস্মনঃ জেট:লাধনং 
মোক্ষং প্রা্োতি ॥ ২২ 


তপোধোগাদিকমাচরতি ততশ্চ 





আদি লৰলের পৃঞনী,। এরশ অভিনানবিশিষ্ট বিনা-বিদ্ধীন 


হনমানে অঘদ্ধারী ছইযা তাহারা স্থকীর নাহ।ন্ত প্রকাশের জর - 


নাম্যাত্র দক্তের দ্বারা পাস ভাবে যন করে ॥ ১৭ 

ইহারা অহনার, শারীরিক বল, দর্প, কাব, ক্রোধ আশ্র- 
পূর্বক আপনার এবং অপর প্রোধীয় শরীরে জন্ত্থ্যাদিকপে 
অবস্থিত আমার দ্বেব করত লাদুগপের গুণে দোষারোপ ফরিরা 
খাকে ৪ ১৮ 

আদি আদার দ্বেকারী ছিংলাপরাহণ নরাধষ হুঠিখান্‌ 
অমক্গণগণকে লংলারে ব্যাজ সর্প এড়তি আত্নী মোনিতে 
বারংবার নিক্ষেপ করি থাকি ১৯ 


হেকৌভের। দুর্ঘ বিষে+হীনগণ ছয়ে জগ্মে আহমী যোনি 
লাভ বরত আমাকে প্রাপ্ত ন। হই! তবপেক্দা নিক কমিবীটাছি 
যোনিতে গন ঝরে ॥ ২* 

কাম, ক্রোধ ও লোড-_এই তিনটি নরকের উৰুর দার, 
শতএব আান্মবিনাশক এই তিনটিকে সর্কতোতাবে পরিত্যাগ 
করিবে। ২১ 

হে কৌৱোর ! এই তিনটি তথোত্ার হইতে সুক্িদাত করত 
দন্ত স্বকীয় বিষাদ কর্ম তপন্টাদি মগ্গলজনৰ ধর্্মাছুষ্ানপূর্কাৰ 
পুক্কচিৱ হইয়া জানদাচায়ে ৰোক্ষ তান্ত হ্যা খাকে ॥ ২২ 


বহাতারতঙ, এক হা তিংশে।2*117: ) 


হঃ লাস্ত্রবিধিদূংসজা ব্ঠতে ক।নকারত: ॥ 

ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং পতিন ॥ ২৩ 

তন্মাচ্ছান্র' প্রমাণং তে কার্ঘ্যাকার্যাব্যবস্থিতৌ। 

আদ! শান্্রবিধানোক্তং কর্ম করু দিহার্ছসি ॥ ২৪ 
__ ঈীকা_কামাদিত্াসন্ শ্বধর্ম্াচরণং বিনা ন সম্ভ- 
বতীত্যাহ _ঘ ইতি । শাত্মবিধিং বেদবিহিত বা্- 
মুংস্জ্য ঘ: কামকারতো যথেষ্ট: বর্ততে, স লিদ্ধিং তত্ব 
জ্ঞানং ন প্রাছোতি, ন চ সুখদূপশমং, ন চ পরাং গতিং 
মোহ্ষং প্রাস্থোতি ॥ ২৩ 

টীকা--কলিতমাহ_তশ্মাদিতি ৷ ইদং কার্ধামিদ- 
মকাৰ্ধ্যমিত্যন্কাং বাবস্থারাং তে তব শাস্ত্র আতি-স্মতি- 





শ্র=॥=চগবদগীহা সপুদশ আশা 


৩৭৪৭ 


ইতি মাতাতে শতমাহ রা: সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীত্পৰনি ভৰমন্তপবদ্যীত পৰি প্রীনস্থগবদগীতাপনিহংশ্থ 
ত্ৰহ্ধব্ভ্ভারাং যোগশাঙ্সে সরীকৃষ্ণার্্নসংবাদে 
দৈবাস্থযসম্পদ্বিভাসধোগো নাম যোড়শোহধ্যায়: ॥ 
ভীন্পর্বনে তু চন্থারিংশোইধ্যা: ৪ 
“পুরাশ্যদিকমেব প্রমাপন্‌। হত; শীল্সবিধানোক্ং কন 
আত্ম! ইহ ঝণ্মাধিকানে বর্ধমান: যথাবিকার; কর্ণ কর্ত,- 
মর্থসি, তক লদ্বাং সবশুদ্িসমাগ দ্যানমুকীনামিত্যর্ঘ) ॥ ২৪ 
দেব-দৈতেয়সম্প্ডিলংবিভাগেন বোড়শে। 
তবজ্ঞান্হবিকারপ্র সাবিকান্থেতি দশিতম্‌ ॥ 
ইতি এনক্কগবন্গীতায়াং প্রীহ্ীধরদ্যাদিকৃতটাকাক্গাং 


দৈবাহুরলম্প্গবিভাগযোগে। নাম বোডশো ইথ্যায়: ॥ ১৬ 








থে বাকি শাস্তরবিথি নরিতাগপূৰংক স্েজ্ছানুদারে অবস্থিত 
হৰ, সে সিদ্ধি, সুখ, পতনগতি কিছুট লা করিতে পারে 
না॥ ২৩ 


্রীষস্থংদি বেষব)|দবিএ চিত শত্সাহলী 
ব্রদ্ধবিষ্ঠাবিধংক ঘোগশাহে উকফণর্ুন-মংখ 








অতএব কাং/াকা্। বাংস্াতে তোমার শ্রুতি গতি পুরাপাদি 
শাহসফল কনয/নিণ।(+, এইজ শারবিধানোক ক অবগত 
হইয়া আপনার অধিকার অনুসারে কণমান করিবে) ২৪ 


হি মচাচারতে ভীক্ষপরকান্শত রদ ভগবব্গীতাপধে শন ৬গএদ্গীও। উপনিধযে 
ইৈহানবহপন্প, বিডাগঘোগনানক হোডশ অথথ সূ 


মহা ছারতে ভীঙ্ষপে চত্থারিংশ অথযাছ লাগ । 


একচতারিংশোহপ্যায়ঃ। 
( শ্রনগগবদগীতায়াং লপ্তদশো হয়: ) 
[ ত্রিবিধশ্ৰন্ধাবৰ্ণনপ্রস/ঙ্গেন তদায় ক-তপ-আহার-হদ্ত-দানানাং পৃথকৃপৃৎগ.চিদ কখনন্‌, ' ও তং সং 
ইতি শব্দ।নাং প্ররোগস্য চ ব্যাধ্যা। ] 


অঙ্জুন উবাচ । 
যে শাব্তরবিধিমূংল্ত্য যরস্তে শরপ্ধয়ার্িতাঃ। 


তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সৱ্মাযহে| রজন্তম: ॥ ১ 





টাকা_উক্তাবিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখা। চ সাখিকী। 
: ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রভ্ধাভেদন্তিধোচাতে ॥ 

পৃৰ্াহ্যায়ান্তে “ব: শাস্ত্রযিধিমূংস্থ্য বর্ধতে কামকারতঃ। 
ন স শিদ্ধিদধাঘোতি* ইত্যনেন শাস্রোকবিবিযূং্বঞ্রয 
কাদকারেণ বর্তমানন্ত আনেহবিকারে। নাস্তীতাক্তদ্‌। ভন 
আর বিধিসবৎস্থজ্য কামকারং বিন! শ্রন্ধয়া বর্তমানালাং 
[বকারোইস্তি নাস্তি বেতি বৃভূংলয়া অর্জুন উবাচ_ 
॥ অজ্ঞ চ লান্্রবিবিসূতস্থঙ্ঞ যঞস্ত ইত্যনেন 






শা বুধ মূজঙ্্য ব্মানাশ্ গৃহন্তে তেষাং প্রদ্ধ়া 
বঙ্গনানুপপত্তে:। আত্তিবযবুদ্ধিহি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ 
লাক্সবিরুদ্ধের্থে শান্্রা্জালবতাং স্বতি, তানেযাবিকৃতা 
শজিবিধা ভবতি শব্ধ” “হজ্বে সারিকা দেবান্” 
ইত্যাহ্যন্তরানুণপত্তেষ্চ ; অডে। নাত্র শাস্্রাভিলজ্মিনে। 
গৃহৃত্থে, অপি তু ক্রেশবৃদ্ধা। আলস্থাদ্ধশ্বণাত্ার্থ্রানে 
প্রহস্থদতৃত্! কেবলদাচারপরস্পরাবশেন আদ্র কচি- 
দ্েবতারাধনাদৌ প্রবর্তমান। গৃহান্তে, অডোহস্তমর্ঘ:--যে 





ES সপ্তদশ অধ্যায় । 

[ ছবির প্রসঙ্গে তাব্মক তপ, আহার হজ ও থান" 
সূত্রে পৃথক গখক ভেদ বৰ্ণন এবং "ওঁ তৎ সং" এই লম্মলমূহের 
ও তাহার প্রয়োগের ঝাখা।। ) 





অরুন হলিলেন।_ হে কফ! হাহা শাহবিশি অনামরপূর্কাক 
শ্র্ধালম্পহ হই! ভাবুন করে, তাহাদের শ্রদ্ধ। কি লান্বিকী, 
কাছসী অথবা তাফপী 7৪১ 


৩৭১৬ 


ঠা ভগবাউব5॥ 
ঝিবিজা ভরতি শ্রদ্ধা দেঠিন( পা ব্বভাবতা । 
সাবিকী রাজসী চৈব তানসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ 


সাঘংশান্ 


{ ভীন্মপর্ষ 


সবাদুকপা সবনথ শ্রচ্চা ভবতি ভারত । 
অন্ধাময়োইসং পুর্হো যো যচ্ছন্ধ: স এব স: ৪৩ 
বঙ্গণ্ে সাবিকা দেখান্‌ ঘক্ষ-রক্ষাংস রাজা; । 
প্রেতান্‌ ভূতগণাশ্চোক্তে বজন্তে তামল। জনাঃ॥ 8 





শা্রবিযিমুহসজ্য হুষেবুদ্া| আলম্াদ্‌ বা অনাদুা, কেবল- 
মাচারপ্রাদাণোন শ্রদ্ধয়াত্বিতা: সস্তা যছস্তে তেযান্ত কা 
নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? কু অ(হয়:! তামেব বিশেষেগ 
পৃচ্ছতি,__কিং লবম্1 লাহে কিং রঞ্জ:? অথবা তম 
ইতি; ভেষাং তাদৃশ। দেবপৃণ্ধাদিপ্রণতিঃ কিং সহ" 
সংশ্রিতা? রজ্র:সংশ্রিত।?1 তম:সংজ্রিতা বেত্যর্থঃ? 
্রদ্ধায়াঃ লাবিকন্বাৎ ক্রেণবুদ্ধ।। আলন্ডেন 6 শাস্টরানাদর্ত 
রাহ্ৃসতামলক্কাজেধা সন্দেহ: । হবি স৫সংস্রিতা, তহি 
তেষামপি সাবিকব্াদ্‌ হখে/ভান)ন্ইধিকার; স্যাদপ্তথ। 
নেতি গ্রন্নতাৎপধ্যাথ; ॥ ১ 


টাকা অতোতরং এ্রগণাীবাচ ভরিবিধেতি। 
অযমমর্থ:_শাস্্রতববদ্ধানত: প্রবনানানাং পরমেশ্বরপৃজ।- 
বিবয়। লাবিকী একবিধৈধ তি শ্র্খা। লোকাচার- 
নাতে তু প্রবর্তমানানাং দেঠিন/, যা শ্রপ্ধা, সা তু 


মান্বিকী রাজসো তামশী ঠেতি ঠিবিধ। তবতি । অত্র 
হেছুহ্বভাবজ। ; স্বভাব; পূর্বকন্মস-স্কারস্তস্থাজাতা, 
শ্ষভাবমগ্তথা ক, সমধ, ছি শর বিবেকঞ্জানৰ 
তত, তেথাং নান, অং: পৃৰবন্ব ভাবেনৈৰ 
ভবতীতি অ্রস্ধা আিবধা 'তব৩। তানিন; তিবিধাং 
শ্রদ্ধাং শৃদ্মিতি, ওছউং--৭)বসায়।স্িক। বুক্ধিরেকেহ 
কুরুনন্দন' উত্যাদিন। ॥ ১ 

টীকা--নছু চ শ্রন্ধ। সাওকেোর সব্কাধাতেন ব্বয়ৈব 
গ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি নির্দিষ্টকাত যধোক্তং,_“শমে। 
দদকিতিক্ষে্্যা তপ্‌; সত্যং দয় শ্মতি:। তৃতিত্তাগো” 





কেবল: 





ভগবান বলিলেন, _হেছিগণের দাাতরিকী, রাছলী এবং 
তাষদী। মিবিধা শ্ৰদ্ধা পূৰ্বালংস্কাৰ হইতে উৎপহা, তাহ্‌। আমার 
নিট জব কর ॥ ২ 


হে ভারত! সকলের ভাই লন্থাহগামিনী। এই পুক্ষ 


শ্রস্ধামহ ( যান্ধার বিকার) জন্মান্রে হিলি বেক শ্রদ্ধাসমপাজ 
ছেলেন, তিনি তত শ্রক্থালম্প্ হন) (শ্রন্থানবগুণের বৃত্তি 


হম্পৃহা আদ্ধ! শ্ৰীৰ্দদ্লাদি: সনির ভি; । উতোতা; সবস্য সবন্য 
বৃত্তঘুঃ ইতি । অভ: কথং তস্যাপ্থৈবিধামূচ/তে ? সভ্য, 
তথাপি রজত্তমোযুক্তপুরুঘা শ্রয়বেন রভস্তমোমিত্রিতছ্ছেন 
সবল্য ভ্ৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায় অপি ত্ৰৈবিধ/ং ঘটত ইত্যাছ_ 
সবেতি। সবাস্ুপা সবতারতম্যানুসারিঈী সর্ববস্য 
বিবেকিনোহবিবেফিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি; 
তন্মাদয়; পুরুষে! লৌকিক: প্রক্চাদয়; অ্রদ্ধাবিকারঠ 
ভিবিধয়া আন্ধয়। বিক্রিয়ও হত্যর্ঘ। তদেবাহ-_বো৷ 
হত্ুন্ধ; যাদু শ্রদ্ধা বসা, স এব স: তাদৃশ। শ্রদ্ধয়। যুক্ত: 
এব সঈতি। যঃ; পূর্ববং সবোংকযেণ সাবিকশ্র্ধয়া দৃক: 
পুরুষ স পুনস্তাদ্শদবৃলংস্তারেণ প1বকশ্রদ্ধমা, যুক্ত এব 
ভৰতি। যন্ত এঈল উৎকাষেণ রাদসত্রন্ধাযূকত: স 
পুনস্তাদুশ এব তব, যন্ত তনল উংকযেণ তামসত্রদ্ধয়া 
যুক্ত ১ স পুনস্তাদূশ এব ভবতীঠি। লো।কা চারঘাত্রেণ 
প্রবর্মানেঘেবং সাখিক-রাজস-৩(মসশ্রঙাবাবন্থা শাস্তু- 
আনিতবিবেক্ঞানযুক্খানাং '$ শ্বতাববিজয়েন লাবিকী 
একৈব শ্রদচ্ছেতি একএপাথ;॥ ৩ 

টীক। _সাবিকাদিতেদমের কাধ/তেদেন প্রপঞ্চয়তি 
-বজন্ত ইতি। সাবিক) জনা: সংপ্রকাতীন্‌ দেবানেৰ 
যজন্তে পৃজয়নি। রাজসাথ রদ:প্রকৃতীন্‌ ওক্ষান্‌ 
রাজসাংস্চ বজত্বে, এতেচোহন্তে বিলক্ষপান্তামসা 
জনান্তামসানেব প্রেতান্‌ ভূতগণা-স্চ হজন্তে। সবাদি- 
প্রকৃতীনাং ভতদ্দেবাদীনাং তু পুঞ্জারুচিভিস্তত্তংপূজ্জকানাং 
সাবিকদ্ধাদি জ্ঞাতব্য মিত্ার্ঘঃ ॥ ৬ 


হইলেও রঙতযদোদুক্ পু্ধযের আাশ্ররত্বহেতু রজন্তহোনিজিতত 
সন্ধগুশের উউবিত্য হেতু জন্ছাও জিবিধা) ৪ ৩ 





লাসবিফগণ যেবতাগকলবে অর্থল। করেন; রাজসিবসগণ দক্ষ ও 
রাক্ষণিগকে, তামল প্রতি লোবদদূযহ প্রেত ও কৃতগণৰে 
পূণ করিছ। থাকে ৫ ৪ 


ঘছাতারতন্‌, একচহাবিংশেহ শাহ: ] 


জণাস্তরবিদ্থিতং ঘোরং তপ॥স্তে যে তপে! জনা: ॥ 
দস্তাহস্কারসংঘুক্তা: কামরাগবলা দ্বিতা: ॥ ৫ 
কর্ণতন্তুখরীরস্থং ভূতঞ্ামনচেতস্ঃ । 

সাং চৈবান্তুঃখরীরন্থং তান বিভানুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ 
মাছারন্বপি সর্বস্ক ্রিবিবে| ভবতি প্রিয়: । 


প্রন০চগবদ্গীত। সপ্রচশ অধ্যায় 


৩৭৪৯ 


যন্রন্তপস্তথা দানং হেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ 

নায়: সববলারোগানুখ গ্রীতিবিবর্ধনাঃ। 

র্তা; হিদ্ধাঃ স্থির! হৃন্ত। আহার: সাধিক তরিদ্ধাঃ ॥ ৮ 
ফট দলবদাত্যুক্তঠীন্রুক্ষবিদ।হিন: । 

আহার রাদলস্যে&া ছ:ধশো কানয়প্রদা: 1 ৯ 





₹ স্ীকা _ রান, স্াজস-তামসেপি পুনিশেষান্তরসাহ _ 
অশান্্রবিছিতমিতি দ্বাড্যাম্। শা্রবিধিসজানস্তোইপি 
কেচিৎ প্রাচীনপুলাসংস্কারেপোা: সান্বিকা এব ভবস্তি, 
কেচিশ্বধ্যম! রাজ ভবন্ধি, সধমান্থ তামসা ভবন্তি। 
থে পুনরত্যন্তং মম্দভাগরাত্তে গঠান্থগত)। পাহগুসঙ্গেন চ 
গুগাচারাছৃবদ্ধিন: সম্টোহশাস্থবিহিতং ঘোরং ভয়্করং 
তপস্তপান্তে কুর্বস্তি। তত হেতব:. দষ্থাতস্কারাত্যাং 
মংযুকা তথ! কামোহতিলাফং, বাগ আমলকি, 
বলমাগ্রহ১ঃ এতৈরথ্বিতা: দস্থ, ভানাসরনিশ্ডয়ান্‌ 
বিশ্বীত্যুততরেপান্বঃ। কি কর্ণ ইি। শবীরন্থং 
প্রারস্তকন্ধেন দেহে গ্যিতং ভৃঙানাং পুথিব্যাদীনাং গ্রামং 
সমৃদ্ছং কর্ণরন্তো বদৈবে।পবলাদিভিং কৃশং কুৰ্বৰতোহই- 
চেতলোইবিবেকিন: মাঝ সস্যা।!' মিতা অস্বঃশতীরস্থং 
দেহমধ্যে স্থিত: মদাদ্তালঙঘনেনৈর কর্শযস্থ: এপং যে 


তপশ্চরস্তি। ভালাহথরনিশ্চয়ান্‌  আন্মারোহতিক্ুরো 

নিশ্চয়ো বেছাং তান্‌ বিদ্ধি ॥ ৫-৬ 
টীক1-_.আছারাদিভেদাদপি স।ব্বিকাদিতেদং দর্শয়িতু- 

মাহ-আহারস্বিত্যাদি তয়োদশতি:। সর্ববস্থাপি জনন 


ধজাহারোবছাদিচ ল তু ঘথাযথং ত্ৰিবিধ প্রিয়ো ভবতি, 


তথা হন্রতপোদানালি ত্রিবিদ্ানি প্রিয়ানি ভবন্তি। তেষাং 
চ বহ্ষ্মমাণং তেদমিমং শৃণু । এতচ্চ রাজ্রস-তামসাহার- 
জ্ঞাদিপরিত্যাংগন সাস্বিকাহাবগদাদিসেবত্র। সব্বৃদ্ধৌ 
যয: কর্তব্য ইত্যেদর্বং কপ্যতে ॥ ৭ 
টীকা_তত্রাহারববধানাহ - আাযুরিতি  ত্রিভিঃ। 
আাদৃছীবিতম্‌, সন্বগুংসাহ:, বলং শিং, আরোগ]ং রোগ- 
রাচিত্য:, সুখ; চিন্তপ্রলাদ:, প্র =রুচি:, আরুরাদীনাং 
বিনা: বিশ্েখণ 42 তে ৮ বস্তা হসবনদ শিগ্ধাঃ 
শ্রেহযুক্তা স্মির। দেও  ঠ্রকালাবাঙথায়িনত, 
হর; দষ্টমাজা এব স্বপ্না 45%১। আহার। ভক্ষ]- 
তেঙ্যাদয়: সাহিহ প্রিয়া: ৮ 
টীকা কটি তি 
সগ্ধাতে, তেন 
দক্ষ প্রসিছ:, হ 












কট, দিখু সপ্তন্থপি 
াহতিলঝপোহ- 
হউক ববিচাদি:, অতিজাক্ষ; 
কদুকোজ্ববাদি:, অহিতিপাহী সদস((;, অতিকটনাদয় 
আহারা রাজন: প্রিঘা:, দু:ব: ডাংকালিকং ছাদ 
সম্ভাপাদি, শোক: পশ্চাহাবিদৌশ্মনস্কন, সাময়ো রোগ: 
এভান প্রদণতি প্রযচ্ডস্বী ডি ॥ ৯ 


আহ কটনগংপি, আব 





বধকত। ‘সাদি কর্তা এই আভিযানদুক ইচ্ছা, অনুরাগ হল 
ন্াশয়লম্প ছাই থে বিষেকহীন জনসকল শরীয়স্থ ক্ষিত্যাি 
পঞ্চছত্কে বৃখা উপবাসাদির ধার এবং অবধ্ধ্যামিস্ণে হব" 
ৰমলস্থিত আমাকে আমার আজালজনেয় দ্বারা ₹৫্ণ করত 
ান্ব্ধিবিরহিত কয়ানক তপন্তা করে, তাহাদিগকে আস্থর 

বলিয়া অবগত হুইৰে ৷ ৫৬ 

খু আহারও দোকের গুণ্তেৎে তিন প্রকার প্রিম হই খাকে। 
নেইল বজ, তপন! এবং হানও বিবি । ইহাধের প্ুতেদ 
শ্রধণন্ধর। ৭ 

জীবন, উৎসাহ, শক্তি, 


বোগশৃন্ততা, চিত্তের প্রসন্নত্তা, 


কচিৰিবৰ্ঘক, কলমত, শেতদুক, [নর শরীরে সারাংশের দ্বার! 
চিরঙ্কাল স্থামী ( অচীন্দিড ) ডক্ষ) চোৱাদি সাবিকগশের 
যাহ্থিত। 

শতি.কটু ( নিঘ্বাদি ), অতি অঃ, অতি লযণ, পতি উফ, 
পতি তীক্ব (দরীচ প্রচৃতি ), অতি কক্ষ, অতি বিদায়ী 
(দংপাৰি ) ছঃখ-শোক-রোগ জন আহার তক্ষা দোৱা 
রাুসিক্কগণের গ্রীতিওনক । 

এক প্রহর পূর্কে পাক করা, খতি নীতল, গতরস--ঘার লার 
প বা, দুর্গন্ধ বাদি, 





নিপটন করিছা লও! হইছে, এ 


৩৭৫৩ 


হাতবামং গতরসং পৃতি পঘু [বিতঞ্চ যং। 
উচ্ছিউমপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রিল্সম্‌ ॥ ১০ 
অফলাবারিক্ষতির্ক্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইন্জাতে। 
হটব্যমেবেতি মন; সমাবায় স সান্বিক: ৪ ১১ 
অভিসন্ধা় তু ফলং দন্তার্থমপি চৈক যং। 
ইজ্যডে ভরতজেষ্ঠ তং বন্দ বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 
বিধিন্ধীনমন্ষ্টাযনং মন্ত্রহীনমদক্ষিণস্‌। 





টীকা-_তঘ! যাতযামসিতি। যাতে! বাম: প্রহরো 
ধন্য পৰন্ত ওদনাদে; তদ্‌ যাতঘামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্ত- 
মিত্র, পতরসং নিষ্লীড়িতসার:, পৃতি দু্গন্ধ', পু [বিতং 
দিনাম্বরপকম, উচ্ছিষ্টব অক্ষতুক্তাবশিষ্টন, অমেধাং 
অভক্ষাস্‌ কলচ্ছাদি এবতৃত:ং ভোজনং ভোজ্য: তামলস্ত 
প্রিন্নম্‌ ৪ ১০ 

টীকাঁ__বদ্ঞোহপি ত্রিবিধস্কত্র সাবিকং মন্তঘাহ _ 
অফলাকাক্ক্িভিরিতি ডিডি:। ফলাকাশক্ষারতিতৈ: পুরুবৈ- 
বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া সিতিতে। যে! ঘর টজ্যতে 
অনুষ্ঠিয়তে, স সাবিকে। দ্র: । কৎমিচ্যতে, যষ্টবা- 
নেবেতি যন্ঞা্রষ্ঠাননের কার্যাং নাহ্নং ফলং সাধনীয়- 
বিতেবং মন; লমাধায়ৈকাএং কৃৱেতার্থট ॥ ১১ 

টীকা-_রাজলং বন্রমাত--অতিসক্ষায়েতি । ফলমভি- 
সন্ধায় উদ্চিস্য যত, ঈদ্জাতে যর; ক্রিয়তে। দ্তার্থকু 
স্বনহত্তথ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজল: বিদ্ধি ॥ ১২ 

জীকা-ভামলং ন্রমাহ-_বিধীতি। বিধিছীনং 
শান্ত্রোজবিধিশৃন্তমূ। অস্ষ্টারং ব্রাহ্মণাদিত্যো ন সষ্টং ন 
ওরুন ভি পরের তুকাবনিট, অপবিত্র ৰে তক্ষা ভোজ) 
তাদনিক প্রতৃতিগণের প্রীতি প্র ॥ ৮-১+ 

দর করা কর্তবা--এই বোধে ফলাফারক্রাবিরহিত পুরুষ 
একাপ্রফলে বিধিবিহিত যে হজ করেন, হাহা লাস্তিক ঘন | ১১ 

আর ঘললাতের উদ্দেশ করত ও নিজের মহত্ব প্রচার 
ধরিঘার জর যে দর অচঠিত ছা, তাহা রাজস॥ ১২ 

শাস্ত্রোক্' বিধিবিবন্দিত, বরাহ্মসাৰিকে অরদানরবিত, মন্ত্ৰীন, 
খোজ দখিনারদিত, শরচধাশৃষ্ত হজে শিঃগণ তামস ধল 
বলেন ॥ ১৩ 

ঘেবতা, ত্রাণ, গুরু তবজগণের আনা, শৌচ ( শতক্ষ্য 
বর্চ০), অনিৰ্বিত বাকি লঙ্গ ৩৮: পবহৰ্শ্থে বিপেহভাবে অবস্থানের 





[ জীন্মপর্ব 


জস্ধাবিরহিভং বন্রং তাদসং পরিচক্ষতে ৪ ১৩ 
দেব-ছিজ-গুরু-প্রাচপৃজনং শৌচমার্জবম্‌। 
র্ষচর্ধ্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 
অচ্ছেক্গকরং বাকাং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যং। 
দ্বাধ্যায়াত্যসনং চৈব বাঙ ময়: তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 
অনঃপ্রসাদ; সৌম্যদং মৌনমাব্ছবিনিগ্রহ; ) 
ভাবলংশুদ্ধিরিত্যেতং তপো মানসমূচাতে ৪ ১৬ 


নি ্পাদিতমচং যন্মিংস্তং মট্ৈহনিং ঘখোক্তদক্ষিপারহিস্কং 


শ্রদ্ধাশৃস্ত্চ যাং তামলং পরিচক্ষতে কথয়স্তি শিষ্টা ॥ ১৩ 

টাকা--তপস: সায্বিক্।/দিভেদং দর্শরিতুং প্রথমঃ 
তাবচ্ছাীরাদিভেদেন তন্তু ত্রৈবিধামাহ দেবদ্বিজাদিভি: 
ভিডি: । অত্র শারীরমাত -েধেতি । প্রাচ্। গুরুধাতি- 
রিক্তা অক্ষেইপি তব: দেহত্রাহ্ষণাদিপূঞ্জনং শৌচাদি- 
বঞ্চ শারীরং শরীর[নর্কার্তু তপ উচ)তে॥ ১৪ 

টীকা--ব।চিকং তপ মাহ_-অগ্রদ্থেগকরমিকি। 
উদ্বেগং ভয়ং ন কতোতীতাগ্রবেগকরং বাক্যং সত)ং আস: 
শ্রেয় তিতঞচ পরিণামে হুখকরং গ্বাধায়াত)লনং বেদ।- 
ভ্যাসম্চ বাম্ময়ং বাচা নির্বন্ঠাং তপ: উচ্যাতে ॥ ১৫ 

টাকা-__লানসং তপ আহ এন ঈ[তি॥ মলস: প্রলাদং 
্স্থতা, সৌমাবদক্রু,রতা, মৌন: মুনেভাবে! মননঘিতার্থ, 
আম্মনো মনসে! বিলিএছো। বিহয়েড]: প্রত্যাছারঃ, 
ভাবসংশুদ্ধি ব্যবহারে নায়।রাঠিতানিতোতপ্লানলং তপঃ 
উচাতে ॥ ১৬ 





নাছ শৌচ ), লারগা, কাঘদনোধাকে। লকগ পৰস্থাতে, লক্ষল 
স্বাদে মৈখুন ॥ত্যাগন্ধণ হ্চচ্, বাক/-যন-শরীরের দারা 
সর্বাদূতের র্বোহ না কর। সণ শহিংল।--শাযীরিক্চ তপস্থা বলিয়া 
কথিত ছইরা থাকে। ১৪ 

_অভ্যাপ্রদ, সত্য, বধাদৃইশ্রিত, প্রি ও চিঅজনফ ছাড়া, 
ছোক্ষশান্তাত্যাল বায তপন্ত। বলিয়া উক্ত হয় ৪ ১৫ 

মনের প্রসন্ন, অকূরপ্তা, দলন ব। মৌনত্রত, মনে সংঘৰ, 
ভাবলংপুদ্ধি, দর্কায় ভগ্ন, স্র্থাৎ জড় চেতন সঘগ্ড ভগবানের 


শরীর মনে ব্রি প্রণাম অত্তাদ_নানশ তপ বলির কথিত 
হ্যা থাকে ॥ ১৬ 


ঘহাভ।রতদ, একচহাবিশোহদ্যায়ত ] 


অ্রদ্ধয়া পরয়| তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈ: । 
অফলাকাক্কিডির্য কৈ: সািকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 
মংকারমানপুার্থং তপে দস্তেন চৈব যং। 
ফ্রিয্তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্্বদ্‌॥ ১৮ 
মৃচপ্রাহেণাত্বনেো| হং পীড়য়! ক্ৰিয়তে তপং। 
গরক্কোৎদাদনার্থ, বা তং তামসমুদান্তস্‌ ॥ ১৯ 


শী নদ চগবদ্গীতা সপূৰশ আব্যায় 





টীকা _ তদেবং শরীরবাঘ্যনোভিনির্কর্াং ত্রিবিধং 
তপে! দশিতদ্‌। তন ভ্রিণিধন্াপি তপস: সান্বিকাদি- 
তেদেন আবিধামাহ -- শ্র্ুয়েত্যাদি তরিভিং। ডং 
সরিবিধগ্যাপি তপ: শ্রেষ্য়া অন্ধচ! ফলা কাঙ্ষাশূনরঘকৈ- 
রেকাত্রচিত্তৈনরৈস্তপ্তং সাকিবং কথয়্ি ॥ ১৭ 


+ টীকা _রাজসদাচ__সংকাকোত। সংকার: সাধুকার: 
পাধুরয়মিতি, তাপসোহয়লিতি, ভাপলোইয়মিত্য।দি- 
বাক্পৃজা।। দান; প্রত্াধান।(উযালনাদি দৈহিকী পৃ! 
অর্থলাভাদি:, এতদর্থং ছ'শ্ুন চ যং তপ: ক্রিচতে অতএব 
চলমনিয়তম্‌ অধ্রহৰচ ক্ষণিক" যচ্স সুতং তপস্কগিত 
রাজদং প্রোকন্‌॥ ১৮ 

টীকা_ভাপসং তপ আাহ_সুঢ়েতি। মৃড়্রাচেণা- 
(সবেককৃক্ষেন ছ্রাগ্রহেণাতুলঃ পীনড়ঘ। যৱপ: ক্ৰিয়তে 
পরস্থোংনাদনার্থং বা বিনাশাৰ্থৰভিচারক্সপং 
তত্তামসমূদান্ৃতং কথিতদ্‌ ॥ ১৯ 

টাকা-পূর্বপ্রতিভাভমেষ দান ত্রৈব্ধামাহ-- 


অন্ন 


৩৭৫১ 


দাতবামিতি হদ্‌ দানং দীয়তেইগ্ুপকারিশে 

দেশে কালে চ পাত্রে চ ডদ্‌ দানং সাবিকং স্মতম্‌ ॥২* 
হন্ত, প্রহপকারার্থং ফলমৃদ্দিশ্য বা পুনঃ। 

দীঙ্ততে চ পরিক্রিষ্ট: তদ্‌ দানং রাজসং স্বতম্‌ ॥ ২১ 
মদেশকালে যদ্‌ দানমপাত্রেভ)ষ্চ দীয়তে। 
অসংকৃতমবন্রাতং তং তানসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ 





দাতব্যসিতি। দাতব্যলেবোতোবং নিশ্চয়েন হন্দানং 
দীয়তে অন্তুপক([্রণে প্রহ্নুপকারাসমর্থায়, দেশে কুর- 
ক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রচণাপৌ, পাত্রে চেডি দেশকালাদি- 
সাহচর্য্যাং সপ্তনী প্রযুকা, পাতে পাত্রভৃতাঘ তপঃশ্রাত।- 
দিসস্পন্নায় ত্রান্্ণাবেত্থ:. যন্ধা চরুর্থ্যেবেষ। পাত্রে ইতি 
তৃছস্ত: রক্ষক্কায় টতার্থ: ৷ সহি সর্বন্থাদ্রাপদ্গণান্দাতারং 
পাতীতি পাত৷ ৷ তন যন্দেশু তং দানং তং লাখিকন্‌।২৯ 

*রাজসং দাননাহ দিতি । কাল৷স্বরেইয়ং বাং প্রন্থা- 
পকারং করিষাটীত্েনমর্থ, কল: ব। দ্ব্গাদিকমুলিস্য হত 
পুনদ্দানং দীয়তে পরিক্লং চিন্ত'র্লণঘুক্ত: বখা। 
ভবতে/বসুহং ত২ দানং রাজসনুশহতং কথিডঙম্‌ । ২১ 

তাননসং দান্মাহ_অপেশেতি । অদেশে অশুচিন্থানে, 
অকালে আশৌচ|দি-সময়ে। সপায্রেডে!। বিটনটাদিভো। 
বন্দানং দীয়তে, তং দেশ ক(লপাত্রসম্পন্তাবপি অসংকৃতং 
পাদগ্রক্ষালনাদিসংকারশৃগ্যন। অবস্ভাতং তিরস্কারছুক্তন্‌ 
এবস্ভূতং দানং ভামলমুদাপ্রিতস্‌ ॥ ২২ 










ক্লঙ্কামন) পরিশুক্জ, একাগ্রচিত্ত ছানবগণ কর্তৃক্ণ পরহ শরন্ার 
সহিত আচৰিত পূর্বকশিত জিবিশ তপন্তাকে জানিপঞল সািক 
তপত্তা বছেন॥ ১৭ 

লাঙযা, লক্মান এবং লোকলযাজে পূজা! লাৱ করিবার 
অভিপ্রাযে আড়ম্রসহ লোকবঞ্চনার সত যে তপন্তা অনুতিত হয, 
খল অনত্য সেই তপস্তা রাস নামে প্রদিদ্ধ ॥ ১৮ 
5 অধিষেককত হয়াগ্রহের খারা আত্মাকে পীড়িত করিধাযা 
খগ্র়ের বিনাশের নিদি যে তপ্ত অহঠিত হয, তাহা) তামস 
বদিয্া উক হইয়া থাকে । ১৯ 

দান কর! কর্তঝা_ইহ্‌। হনে করিযা দূকক্ষেতাদি পৰিত ক্ষেত্ৰে, 

8৭১ 


প্রহণারি পুণ/কালে, তণ:শ্রতাদিদস্পর ত্রাস্থাকে ও অন্থপকারীকে 
যে হান করা হয, লেই হান দাখবিক ॥ ২০ 


থে দান গ্রত্যপক্কার নিমিত্ত অথযা কল্লাতের কাছনায় 
বিত্তনাশছেতু ক্রেশরৃকচিতরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাষ রাজল 


দান ॥ ২১ 

অপবিত্র স্থানে, গশৌচাগি সময়ে, নট-নর্তক আদি 
বআপাত্রগণকে যে দান করা হয় এবং দেশকালপাতে ও পাহ্রক্ষাল- 
নাদি সংকারশূঞ্জতাবে, শবজা, তিরস্কার করিনা মত্ত দান_ 
ভামঙগ মাছে কৰিত ॥ ২২ 


৩৭৫২ 


সু তৎ সদিতি নির্দেশে ত্রহ্মণস্থিবিধঃ স্যতঃ ৷ 
ভ্রাহ্মণান্তেন বেদাল্চ যদ্জাশ্চ বিহিতা; পুর ৷৷ ২৩ 
শ্থানগোমিত্যদাহযত/ ঘদ্ভ-দান-তপ:-ক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তম্তে বিষানোক্তাঃ সততং প্রচ্মবাদিলাম্‌ ॥ ২৪ 
তদিতাতিসন্কায় ফলং বদ্ঞ-তপ:-ত্রিয়া:। 


{ ভীত্পৰ্্ধ 


দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা: ক্রিয়স্তে মোক্ষকাচ স্ষিভি: ॥ ২৫ 
লন্তাবে সাধৃভাবে চ সদিত্যেতং প্রযুজ্যতে। 
প্রশন্তে কর্মনি তথা সচ্ছন্দ: পার্থ বৃজাতে ॥ ২৬ 
ঘন্ছে তপসি দানে চ স্থিতি: সদিতি চোচ্যতে ৷ 
কর্ম চৈব তদর্থায়, সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 





টীকা--ল্মেবং বিচার্যামাণে সর্ব্মনপি বজ্ঞতপো- 
দানাদি রাজসতাদসপ্রয়মেবেতি বার্ধো মদ্ভাদিপ্ররাস 
ইত্যাশন্কযা তথাবিধস্কাপি সাবিক্বোপপাদনপ্রকারা 
দ্্শয়িতুমাহ_ওমিতি । ওন্‌ তংসদিতি ত্রিবিধো ব্রশ্থণঃ 
পরমাত্বনে! নির্দেশো। নাম বাপদ্পে; স্ত: শিষ্টে। তত্র 
তাবৎ ওমিতি “আবিদ ত্রক্ম' উতাাদ্শ্িতিপ্রসিদ্ধেঃ 
€মিতি ব্রন্ধদেো| নাম, ভজগংকারণচছেন সতিপ্রসিদ্ধবাং 
অবিদ্থযাং পরোক্ষরাচ্চ। ওচ্চব্দোঃপি ত্রহ্থণো নাম। 
পরমার্থসবসাধুৰ্রশত্তত্বাদিতি। সচ্ছঞ্গোহপি প্রচ্ছণো 
নাদ “পদের লোমোদমগ্র আসীংল ঈতাচিশ্রণতঃ | আয়ং 
জিবিধোহপি নামমিদ্দেশো। নিগুণনলি সগশীকুং সমর্থ 
ঈত্যাশয়েন স্তৌতি_তেন তিবিধেন ক্ষণ নির্চেশেন 
সাক্মণাশ্চ বেদাশ্চ যদ্রাষ্চ পুরা »%:নৌ নিষ্িত। বিধাত্রা 
নিশ্মিতাঃ সপুনীকৃতা ডি বা। যন্বা £স্টাং জিবিধো 
নিৰ্দ্দেশস্তেন পরমায্ন। ব্রাহ্মণাদয়: পবিত্রতম।? বষ্টাশ্চ 
শম্যাত্তন্কায়ং ত্রিবিধো নিেশোহতিপ্রশস্ত ঈতার্থ; ॥ ২৩ 

টাকা _ ইদানীং প্রতোকলোস্কারাদীনাং প্রাশস্তাং 
দর্শ্য়িস্ুন্‌ ওস্কারস্ত তদেবাহ-__তম্মাদিতি। যন্মাদেবং ত্রহ্মণো 
নির্দ্দেশঃ প্রশত্তস্তশ্থাৎ ওমিত্যদাহৃত্য ততুচ্চার্যা কতা 


ও তৎ সং-_পরঘাত্মার এই জিবিপ নাম, এই র্রিবিধ বের 
নির্দেশের দ্বার! স্ব্ীর দিতে বন্ধা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং ঘজপকল 
নির্দাণ ফরিছ্াছেল। ২৩ 

সেই কেতু অক্ষযািগণের "ও" ইহা বলিয়া ধর, দান ও 
তপন্তাকিয়া আর চয় ॥ ২৫ 

নোক্চার্থিগণ ক্ল উদ্দেশ না করি ‘তং' শৰ উচ্চারলপূর্বাক 
নানাবিক যজ্ঞ ভপরক্রিরা ও হানক্ৰিয৷ করিয। খাকেন ॥ ২৫ 

ছে পার্থ! সভ্ভাবে__শস্ডিছ্ছে ( প্হগেবের পৃহাছি আছে এই 
অর্থে)ও সাবুতাবে-_লাবুছে (দেবদডের পূত্রাদি শেঠ অট অর্থে) 
এইজপ শবিতে এবং সাধুত "ছা এই পদ প্রদৃক হর; প্রশন_ 





বেদবাদিনাং বচ্ঞান্তা; শাস্তরোক্তাশ্চ ক্রিল্লাঃ সততং সর্ব! 
অঙ্গবৈকলোইলি প্রকর্ষেণ বর্তস্তে সগুণ! ভবস্তীতার্ঘ ॥ ২৪ 
টীকা--কিঙ্ক ছিতীয়ং নাম তৌতি--তছিতি। উদা- 
হাত্যেতি পূর্বাস্কাদুহঙ্গ:। তদিক্যুদাহত) উচ্চাৰ্য্য শুদ্ধ- 
চিবৈর্সোক্ষকাঙ্ক্ষিভিং পুরুবৈ: ফলাভিসন্ধিমকৃৰা বন্ঞান্ধাঃ 
ক্রিয়া; ক্রিয়ন্তে অতশ্চিতশো ধনদ্বারেণ ফলসন্বঅত্যাজনেন 
মুযুক্রসম্পাদ কনধাতরচ্ছদনির্দেশ: প্রশস্ত ইত্যর্থ: ॥ ২৫ 
টীকা__লচ্ছকম্ত প্রাশস্থাহাত্ব__সম্াব ঈতি দ্বাত্যাদ্‌। 
সম্ভাবে অস্তিত্বে । দেবদভশ্য পৃত্রাদিকমস্তীত্যশ্রিয়র্থে 
সাধুভাবে চ সাধুবে ৷ দেবদ্প্ত পূত্রাদি শ্রেষ্ঠনিত/স্মিরর্থে 
সদিতোতৎ পদং প্রযুজ্যতে ৷ প্রশস্তে নাঙ্গলিকে বিবাহাদি 
কশ্মনি চ সদিণং কর্শ্মেতে সচ্চাক্ণ ঘূজ্যতে প্রযুজ্যাতে 
সঙ্গচ্ছত ইতি বা। কিঞ্চ যদ্ত টতি। যচ্যাদিযু য৷ স্থিতি 
স্তাংপর্ধ্েণাবস্থানং তদপি সদিয্যুচাতে। হস্ত চেদং 
নামত্রচং স এব পরমান্মা অর্থ: ফলং যস্ত ততদর্থং কর্ম 
খৃজোপচারগৃহা্গনপরিমার্্জনোপলেপনাঙ্গ মাঙ্গ লিকাদি- 
ক্রিগ্া, তংলিন্ধয়ে বদস্টং কর ক্রিয়তে উদ্ভানশালিক্ষের- 
ধনার্্জনাদিবিহং ডংকর্ণ্দ তদথাঁয়ম্‌ । তচ্চাতিবাবহিভমপি 
সদিত্যেধাভিধীয়তে । বম্দাদেবমতিপ্রশত্তদেতগ্ামতরযুত 


মালিক অশ্নপ্রাশন, উপনন, নিবাহাদি কে ‘এই ক লং 


শক প্রযুক্ত হয়। 

ভগৰৎশ্ৰীতির উদ্দেশে হয, দান, তপস্থাহ বে অবস্থান 
তাছাও সং এবং প্রচগবানের জন্তু কৃতকর্শ পূজা! উপহার, গৃহ 
ব্বরন পরিদাঙ্ছন, উপলেপন আদি এবং সেই কর্ণলিন্ধির জর কৃষি 
বাণিজ্জা ইত্যাদি অভিব্যচিত কর্দও তর বর্ণ --তাছাও স। 
দৃখ্য সৌ থে কোনভাবে চগবান্কে উদ্দেশ কয়র! যে কর্ণের 
অনষ্ঠান করা চটবে, তাহাই ত্র, পূজা জপই হউক অখবা 
সেবানিব্াহের অন্ত দাদ হউক প্লট তার বর্ণ । যেছেতু 
এই নাছজা অতি প্রশ্ন, তক্ষও সমন্ব কর্শ্বেইট দক্কর্থন কর 
কর্তয্য ৪ ২৪-২৭ 


মহাতারতম্্‌, দ্বিচরারি:শোংধ্যায়:] 


অশ্রন্ধ্া হুতং দশ্ং তপত্তপ্তং কৃতঞ্চ হং। 
‘অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তং প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


এনদ্ডগবৰযীত। অষ্টাদশ ধায় 


তপ্ত 


ইতি উ্রদহাভারতে শতসাহশ্রাং সংহিতারাং বৈদ্ধাসিক্যাং 

ভীষ্মপৰনি শনন্ধগবদগীতাপহনি ঈনপ্কগবদগদীতান্পনিষতহ 
ব্ৰস্ববিস্ভায়াং ঘোগশাস্ত্রে শীকফ্ণূনসংবাদে 
অব্াত্র়বিভাগঘোগো! নাম সপুপলোহত্যার়ট ॥ 

ভীন্ষপর্ণি তু একচছ্বারিংশোহধ্যায় ॥ 





ভক্মাদেডং সর্বদকর্রলাদ পার্থ, সংকীর্য়েদিতি ভাত 
পৰ্্যার্ধ । অস্ত চার্থবাদান্থপপত্যা! বিধি; কগ্রাতে, ‘বিধেযং 
ভুয়তে বন্ত' ইতি স্যায়াং। অপরে তু “প্রবর্ম্তে 
বিধানোজ্ঞ:" “ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাক্রিতি: ইত্যাদি 
বর্জমানোপদেশ: সমিধো ঘজ্ভীত্যাদিবদ্িধিতযা পরিণম- 
শীষ ইত্যাহঃ। তত, সন্তাবে চেতদিখু প্রাপারনধাজ 
মঙ্গচ্চত ইতি পূর্ব্বেকক্রমেণ বিধিকজনৈব জ্যায়লী 
॥ ২৬২৭ 

টীক1-_ইদানীং লববকণ শ্রদ্ধার পরবৃভার্থমজনধয়া 


অপদ্ধালহকারে হখন, গান, তল দায় অগ্তাল) কণসমূহ 


পমন্মহি বেধবযালবিএিত শতলাচমী লংহিতা (লক্ষপ্োকাস্্ক ) প্নহাভারাতে 


ঘোগলাস্বে হ্মদ্গদ্ীত! 


কত সর্ব নিন্দতি-_মগ্র্ছযেতি । হতং হবনং দজং দানং 
তপস্তত্তং নির্ববিতং বচ্চান্জদপি কৃতং কৰ্ম্ম, তং সৰ্বমল- 
দিতাচাতে। যতস্তং প্রেত। লোকান্তরে ন ফলতি 
বিশুপন্ধাৎ, নো উহ ন চাশ্ডিন, পোকে ফলতি অহ্লস্ষর- 
স্বাং&॥ ২৮ 
রঙক্তানোময়ীং তা! শ্র্থাং সবনয়ীং শ্রিতঃ। 
তবাচ্ঞাংনহধিকাগী স্তাদিতি সপ্তদশে স্বিতম্‌ ॥ 
ইতি সনপ্ধগবদগী তাং = ছসরব্বনিকৃতটীকারাং 
প্রস্ধাত্রয় বিত 1গয়োগে! শান সন্পশাহধ্যায়া ৪ ১৭ 








২. লোক পরলোক-- 
২৮ 


শুমন্চগযব্ণাডাপৰে 


কত হইলে তাহা অল বিছা ক" 
কোন স্বানেই তাহ! সকল +৭ 


হিপ 







উপনিপিদে আঙ্ুক্াুব-লংবে শ্রদ্ধার সাগ মেক চলত, অধ্যাহ সমাগ ॥ 


মা আ্তে ডীঘপৰে একচত্বারিংশ অথ দর্ূ্ণ 
দ্বিচত্বরিংলোহব্যায়ঃ। 
(আ্মস্কগবদগাতাল্লাম্‌ অষ্টাদশোহধ্যায়; ) 
[ত/গলা মহিদকথনন্‌ তথা সাংখাদিন্ধান্তসায, কলসহিভবর্ণবর্ন্য, উপালনাদহিত দ্ানন্ঢায়া, 'ভক্রিসহিত- 
নিষ্চামকর্্মযোগলা, গীতাদাহাস্থযস্য চ বর্ণনম্‌। ] 


অঙ্গন উবাচ । 
অঙ্গাসম্ত মহাবাহে। তবমিচ্ছামি বেছিতুম্‌ । 


ভ্যাগস্ত চ হুধীকেশ পৃধক্‌ কেশিলিধ দন ॥ ১ 





টীকা--স্কাম্যাগবিভাগেন সংধসীতার্থনংগ্রহম। 
স্পষটবষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥ 
অত চ “সর্ববকর্স্মানি মনসা সংস্তন্ধান্তে সুখং বনী ।” 
লাঙ্জাবযোগবুকান্মা” ইত্যাদিধু, কর্্মদস্তাস উপদি্। 
থ! “ত্যক্ত,! কৰ্্মকলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরা্রয: । সর্বব-. 
লত্যাগং ততঃ কুক যতাব্মবান্” ইত্যাদিঘু চ ফলমাত্র- 
কৰ্দ্মাষ্ঠানমূপদিষ্টম্‌, ন চ পরস্পরবিরুদ্ং সর্বজ্ঞ: 


“পরমকারুণিকে। ভগবাহথপদিশেহ। অত; কর্শলংস্গাসল্য 


ভদন্ুষ্ঠানস্থ চাবিরোধপ্রকারং বুতুংস্থরর্জূন উবাচ 
সংস্তাসস্টেডি । ভো হৃধীকেশ ! দর্কেজ্রিয়নিঘ়্ামক ! হে 
কেশরিনিক্দন ! হে কেশিনামে। =হতে! হয়াকৃতেধৈতাসা 
যুদ্ধে দুধং ব্যাদায় ভক্ষিত্িচ্ছতো ইত্যন্তং বাত্তে মুখে 
বামবাহুং প্রবেস্ত তংক্ষণমেব বিষৃদ্ধেন তেলৈব দ্ববাহুদা। 
কর্কটিকাফলবন্তং বিদাধ। নিস্দিতবান, অন্তঞব হে 








গীতামাহাত্মা বন। ] 


অর্জুন বলিলেন _হে বহাবাহো। হুযীকেশ কেশিনিষ মন! 
লহ্যালের ও ভাগের তব বিশেষ্ডানে পিদিত হইতে ইচ্ছা 


৩৭৪৪ 


স্ীভগগবাহুবাচ । 
কামদ্যানাং কর্মণাং স্যাস: সন্থাসং কবঢ়ো বিছুঃ 
সর্ববর্মফলত্যাগং প্রানন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ৪ ২ 





মহাবাছে! ! ইতি সম্বোবনং, সংস্তালস্য ত/]গস্য চ তত্তং 


পৃথক্‌ বিবেকেন বেদিতূ মিচ্ছামি ॥ ১ 

টাকা--তত্োৱর৷ এ্রভগগবানুব/চ--কাম্যানাহিতি। 
কাদ্যানাং ‘পুত্রকাযো যজেও''বর্সকামে যছ্েত' ইও)দি- 
কামোপৰদ্ধেন বিহিতালাং কশ্মশাং নস: পরিত)াগং 
সংস্কাসং কবরে বিছঃ। সম।ক্‌ ফলৈ: সহ সব্বকশ্মণাছপি 
ফ্াসং সংস্কালং পণ্ডিত বিছা, জানদ্বীতার্থ: । সর্ধের্হ।ং 
কাম্যানাং নিতানৈনিঝিকানাধ কশ্বস।ং ফপমাত্রতাগং 
বিচক্ষণা নিগুণাঃ। ন তু শ্বকপতঃ কম্মতাগন্। নহ 
নিতযনৈমিত্তিকানাং ছলশ্রবণাদিন্ঠান্ত ফলস। কথং 
ত্যাগ: স্যাং, নহি বন্ধাচা: পুহত)াগঃ সন্ধি । উড, 
ঘডপি শ্বর্গকাঘঃ পশুকাম: উঠাঃদিবং “অহরহ: লক্ধযা- 
মূপাদীত” “যাধচ্চীবগিঙ্তোহং ভঙ্গোি- ইত্যাদিধু 
ফলবিলেবো ন শ্রযুতে, তথ।প।পুব'বার্থব]।পারে পেক্চানন্তরং 
প্রবর্ধরিতুমশরু,বন্‌, বিধি: “বিশ্বজিত! যেত" ইত্যাদির 
সামান্কত; কিনি ফলমাক্ষিপতোব । ন চাচীর গুরুমত; 
শ্রদ্ধা স্বসিদ্ধিরের: বিধে; প্রযেডনং নস্তুবাং, পুরুষ- 
প্রবৃষ্যাণুপপৱেষ্ছ প্পরিহরর।ৎ । শ্রযতে চ নিত্যাদাবলি 
ফলং “নেবে এতে পুণালোক। শণস্থি” ইতি “কর্শ্মৰা 
পিতৃলোকঃ” ইতি “বৰ্শ্দেণ পাপমপগ্রদতি” ইত্যাদিধু। 
ভশ্মাদ্‌ যুক্তমুক্তং “সর্বকর্শ্মফলতাাগং প্রাহত্ত্যাপগং বিচ- 
ক্ষনাঃ” ইতি । নম্র ফলত্যাগেন পুনরপি নিশ্ফলেঘু কর্ন 
প্ররতির়েষ ন স্যাৎ, তৱ । সৰ্ব্বধাং কর্পাং সংযোগ- 
পৃথজেন ৰিৰিদিৰাৰ্ঘতয়া বিনিরোগাৎ। তথাচ শ্রুতি: 
“তমেতহাদ্বানং বেদাছ্বচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিবস্তি হন্ঞেন 
দানেন তপসাহনাশকেন* ইতি, ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং 
সৰ্ব্বং ফলং বন্ধকদ্বেন ত্যক্ত। বিবিদিধার্থং সৰ্্মকর্শম ুৃষ্ঠান 
ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিতাবহ্ববিবেকেন নিবৃন্ত- 





[ ভীদ্বপযথ 


ত্যাঙ্গয: দোষবদিত্যেকে কম প্রাহ্মনীহিনঃ । 
যজ্জদানতপ:কর্ম ন তাঙ্গামিভি চাপরে ॥ ৩ 


দেহাস্ঘতিমানতযা বুদ্ধে [ক্প্রবশভা। তাবৎ পৰ্য্যন্ত 
সধশ্ডদ্ধর্থং জ্ঞানাবিরন্ধ: হখেচিতমাবশ্য কং কর্ম কুর্ব্বতত্তৎ 
ফলডাাগ এব কর্শ্মভ্যাগে। নাম, ন দ্বক্পেণ। তথাচ 
ক্রুতি:-_“কুর্বত্রেবেহ কশ্মানি ছ্িজীবিবেদ্ছতং সমাঃ” 
ইতি। ভত; পরস্ত সর্ববকশ্থনিযতি। স্বত এব ভবতি। 
তচুকং নৈথ/সিদ্ধৌ,_প্রতক্‌প্রধণতাং বৃদ্ধে: কৰ্্বাপুত 
পাচ শুদ্ধি: । কৃতাৰ্থ স্বস্তদায়া(9 প্রাপ্ত ঘনা ইব ॥” 
উক্তঞ্চ ভগবতা -“হন্তাস্তরতি(রেব স্তাং' ইত্যাদি । বৰিষ্ঠেন 
চোক্ত--"ন কর্ছ।ণি ভাজে? যোগী কর্্মচিন্তাজ)তে 
হ্বসৌ” ঈতি। স্ঞাননিষ।(বক্ষেপকংনালক্ষ। ভাজেছ।। 
ভুক্ত: অ্রভগবত। “তাবং কঞ্ছনি কুব্বীত ৭ 
নিধ্বিদেত হাবভা। মংক/শ্রবণাদৌ বা অন্ধা হাব 
জারতে ॥ জালনিঠে (বরক্রা বা নগ্তক্রে! বাহনপেক্ষক)। 
সলিঙ্গানাত্রম।;স্তাক,। চারেদবিধিগে।চর: 8 ইত্যাদি। 
অলমতিগ্রলঙ্গেন প্রকৃতমনুলর(ম: ৮ ২ 

টীক1-_অবিহ্য: ফপতাগনা মণ ত)(গশঝর্থে। ন 
কৃ্থত্যা ইতি। এচদের মাহীর নিরাসেন দৃটীকর্ত,ং 
দতভেদং দর্শয়তি_তযা9/মিতি। দোববদ্ছিলাদিদোষ" 
ববেন বন্ধকমিতি হেতো; স্বমপি কর্ণ ত্যাজযমিত্যেকে 
সাংখ্যা: প্রাহর্মনীযিণ ইতি। অন: তাব:--মা 
ছি্যাৎ সর্ববাভূতানি' ইতি নিবে: পুকঘস্তানর্থছেতু- 
হিংসেত্যাহ, “অগ্ৰীৰোমীয়: পশুযালতেত_-ইত্যাি- 
গাকরদিকো বিবিশ্ব হিংসায্লাঃ ক্রতূপকারকত্বদাছ ; 
অতে| ভিরবিবযস্ধেন সামাস্কবিশেষক্যাছাগোচরত্বাৎ বাহ্য- 
বাধকত!| নান্তি। ভ্রথসাধোযু চ সর্বেহপি বর্ন 
হিসোদে; সন্ভবাৎ সর্বমণি কর্ম তযাছামেবেতি | ভছ্তত 
“দৃষ্টবদাহুজ্জবিক: স হবিশুদ্ধিক্ষপাতিশয়মুক ইতি” 
অন্তার্চ-_উপাঘে। জে তি্নাদি: দোহপি দৃষ্টোপারধ 














শ্রীগধান্‌ বলিলেন, _প্ডিতগণ কামা কঝশ্ঠগযূছের পরি- 
ত]াগকে সন্যাস বপিয্া জানেন ও ভানিগণ নিখিল করেই 
কলত্যাগকে আগ বলির খাকেন। ং 


লাংখাবেযাগিকল ‘কন্ধ দোছবিশিই্' এই হেতু পরিত্যাগ কর! 
কর্বৃত্য বলেন। মীঘাংসঙকগণ “হজ, ॥।ন ও তপস্থ।কছ পরিতযাগা 
নহে' ইছা বলিয়া থাকেন৷ ৩ 


খাভ্যরতঙ, বিচ (হশোহল্যায়: ] 


নিশ্চয়: শৃণু নে তত ত্যাগে ভরতসন্তম ৷ 
ত্যাগো হি পুরুতব্যাত্র ত্রিব্ধ; সমপ্রকীতিত: ॥ ৪ 
যজ্ঞ-দান-তপ:কর্ম ন ত্যাজাং কাধ/মেব তং ॥ 
হজ্ঞো! দানং তপ্‌শ্চৈব পাবনানি মনীবিণাদ্‌ ৷ ৫ 
এভান্সপি ভু কমাণি সঙ্গং ত্য ফলানি চ। 


শ্মদ্ভগবৰপীতা অষ্টযদন অধ 


৩৭৫৫ 


কর্তব্যানীতি নে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমন্‌ ॥ ৬ 
নিরতস্ত হু সন্যাস: কমণো। নোপপদ্তে । 
মোহাং ত্ক পত্রিত্যাগন্বাসল: পরিকীণ্রিত্য ॥ ৭ 
হুখমিত্যেব যং কর্ম কাতক্রেপতয়াং তাজেং। 

স কৃত্বা রাজলং ত্যাগং নৈব ত]াপঞ্চলং লভেং ॥ ৮ 





গুরুপাঠাদ অনুক্ষ্মত ইত্যনশ্রবে। বেদপ্রাস্ধোধিতঃ। 
ভক্রাবিশুদ্ধিছিংল। তয়। ক্ষল্ো বিনাশ:। অগ্রিহোত্র- 
জ্যোভিঠটোমাদিজনতং শ্ব্গেণু তারওমাং চ বর্তে, পরোং- 
কন্ধ সৰ্ব্বান চুষীকরেতি। অপরে তু মীমাংলকা 
যন্তাদিকং কর্ম ন ত্যাজামেতেতি প্রাহ:। আয ভাব: 
ক্রর্থাপি সতীয়ং হিংস। .পুরুধেণ কবা, লা চান্টো- 
দেশেনাপি কৃত! পুরুষদ/ প্রতাবায়হোহুরেব, জহি 
বিধিবিধেয়েন্ত তচুদ্ছেশেন।গঢানং বিধে, তাদর্থালক্ষণ্া- 
স্ুচ্ছেবদধন্ত ন ঘের: লিবে/ধা নিব্দেষ্ট তদথ।মপেক্ষাতে 
প্রান্তিঘাঞ্জাপেক্ষিতক্কাং, অন্ভখ। অভ্ানপ্রমানাদিকতে 
দোষাভাবপ্রলঙ্গৎ, তদেব: সমানবিযয়হেন সামান্তশাইুস্ত 
বিশেষেণ বাধাপ্রাত্তি দোধহন, আতো নিতাং ঘন্ধাদি 
কণ্ম ন ৩/ঞ্জামিতি অনেন বিধিনিযেধয়ো: সনানবলত। 
বার্ধাতে সাদাল্সবিশেষগ্তায়ং দম্পাদরিতুম্‌ ॥ ৩ 
টাকা_এবং মততেদমুপল্তস্ত ্বমতং রুথয়িত্মাহ 
নিশ্চয়ং শৃরবিতি। তট্রৈৱ৷ বিপ্রতিপনে ত্যাগে নিষ্চয়ং 
মে বচনাক্ধুণু। ত্যাগলা লোকপ্রনিদ্ধাৎ কিছত্ু 
(শ্রাভব্যামিতি মাবমংস্থা উত্যাহ-_হ্থে পূরুষব্যাত্র ৷ 
পুর্ুষত্রেষ্ঠ! ত্যাগোইযং ছর্বোধো ছি হন্ছাদততং কর্মত্যাগ- 
সধবিষিতমসাদিডেদেন. তরিবিধঃ সমাস্িবেকেল 


প্রকীত্তিত:। হৈবিবাঞ্চ নিস! তু লন্যাস: কর্ণ 
ইত্যাদিনা বক্ষ)তি ॥ ৪ 

টীক।-_প্রথদ: তাবন্িশ্চপ্সাহ-তজ্জেতি স্বাভ্যাম্‌। 
মনীযি৭।ং বিংবকিনাং পাবনানি চিন্তশুদ্ধিকরাণি। যেন 
প্রকারেণ কতান্তেভানি পাবনানি ভবস্তি শংপ্রকারং 
দর্শয়হ-_এঠাগ্দাতি। যানি ঘঞ্জাদীন কর্খানি ছয় 
পাবনানীহাকানি এঠা্গপোবং কঠরানি । কথম্‌ 1 সঙ্গং 
কর্ৃাতিনিবেশং তাক৷ কেবলমীশ্ববারাধনতয়া 
কঁখ্যানি, ফলানি 5 ভাত ক ধুদানাডি নিশ্চিতংমে 
নতম; অতএখো নং 





10-১৬ 
উযাগস। ইৈধিধামিদানীং দর্শয়তি 
_নিগ্ুতসো(ত তিতি, কানান্য কর্মণো। বন্ধকত 
সংগ্ালো যুক্ত: নিচচন্ত '$ নিতান্ত পুনঃ কপ: 
সন্তালস্থাগে! নোপপর(ড সধ্তডক্ছিদার। মোক্ষতহেতুদ্বাৎ। 
মঅতস্তন্ত পরিত্যাগ টউপাদেরছেছপি ত্যাজামিত্যেবং 
লক্ষণাস্মোহাদেব ভবে, দ ৮ নোহস) তামলত্াতামস: 
পরিকীবিত:৪ ৭ 

টীকা-রাজলং ত্াগমাহ-_থযধমিতি । হং কর্তা 
আব্মবোধং বিনা কেবল: ছু:ৰসিতে]বং ম্। শরীরায়াল- 
ভত়্াছিঙাং কৰ্ম্ম তাজেদিতি বন্তাদৃশঝযাগো। রাজসো 


টীকা --প্রতিজ।। ও: 








হে তরতপ্রধান পুরুহতেষ্ঠ ! এই তাগৰ্বিয়ে আমার বাক! 
দিতে নির্ণয শ্রধণ কর্ন, _ওযাগও জিবিঘ ধলিম্বা কথিত হয়৷ ও 
স.ঘজ, দান ও তপস্যান্প কর্ম ত্যাগ করা উচিত নৰে, তাহা 
কর কব, কেননা দজ্জ-পান-তপক্তা জানিগণের পৰিত্তা- 
হ্যাক Ie 

ৰে পাখ।{ এই কর্খসকল আসক্তি ও ফল-ফাছনা ত্যাগ 
কিছ -ক্ব্ঠান ধরা উচিত। হহা। আদার নিশ্চিত সর্বেহাত্কই 
অভিমত ॥ ৬ 


ল্য প্রভৃতি নিত)ক্খ ত্যাগ কও। দুর্তিসত বহে; 
অজ্ঞান্শে ভাহার পরিত্যাগ তাছল বলিছা কথিত ছুইরা 
খাকে ৪ ৭ 

দে কর্তা পাস্বন্ঞান হাতীত বন্ধ কর। দ্থঃখকর বলিয়া 
শরীরের আছাস-ভদ্ধে নিত্ান্থ ভাগ করে, (তুংখে সাজস ) সে 
তজ্ছনা রাদ্স ভাগ করত জান(ন৪৷-লক্ষণ ত/াগনধল লাজ 
করেন 


১৭৫৬ 


কাধামিত্যেব যং কম নিষ্তং ক্রিয়তেইজুনি। 

সঙ্গং তাজ ফলং চৈব স তাপ: সাবিকো দত; ॥ ৯ 
ন ষ্বেষ্যকুশলং কর্ম কুশলে নাহুসচ্জতে। 

তাস সবসদাবিষ্টো মেবাবী ছিপ্রসংশয় ॥ ১৯ 

ন ছি দেহতৃতা শক্য: ড্যক্ত,ং ক্মাণাশেষত: ॥ 


আধাশাস্ত 


[ ভীগ্ষপর্বৰ 


যস্য কর্মফলভাগী স ত্যািতাতিবীদুতে ॥ ১১ 
আনিষ্টমিউ মিশ্রুক ত্রিবিধং কৰণ: ফলম্‌ । 
ভবত্যত্যাগিলাং প্রেত) ন তু সন্যাসিনাং কচি ৪ ১২ 
পঞ্চৈতানি মহাবাহে। কারপানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোকানি সিদ্ধয়ে সবকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ 








দস রাক্জসন্বাং, অওজং রাজসং তাগং কৃ! স রাজস: 


পুরুষজ্তযাগল্য কলং ভ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ: নৈব লভত 
ইতর ॥৮ 
ট্যকা_ সাবিকং তাগমাহ-__কাহামিতি। কাথ- 


মিতোরং বুদ্ধা নিঘতমবন্ত করব) বিহিতং কৰ্ম্ম সঙ্গং 
ফলক তাক ক্রিয়ত তি ঘওডদণস্তগ: সাঝিকো 
মতঃ।৯ 

টীকা_ এবস্কৃতলাবিকত)াগপ (িনিডিতস্ত লক্ষণনাহ-__ 
নদ্দেধীতযাদি। লরলনাবি্; সবল সংব্যান্থ: সাবিক- 
আরী। অকুশলং ছঃধাবহং শিশিরে প্রাত:ন্ানাদিকং 
কণ্ম ন দ্েষ্টি, কুশলে চ হুখকরে কন্মপি নিপাঘে 
বধ্যাহ্প্রানাদৌ লাগুষক্চতে শ্রীতিং ন করেত) তত্র 
ছে: দেবাবী ছ্থিরধুদ্ছিং। যএ পরপরিভবাদি মহদপি 
ছিবং সহতে 'বর্গাদিনুধঞ্চ ৩/৩: তত কিয়দেতত/২" 
কালিকং সুথং হখক্েতোবনহসগ্চানবনিত)ব:। অতএব 
ছিল্ট সশয়ো। মিথ্যাদ্ঞানং দৈহি কনুখহঃখয়ো।কল|দিংলা- 
পরিজ্জিহীধালক্ষণং হন সঃ ৪ ১ 

টীকা-_নহেবস্ৃতাৎ কন্মকলত্যাগাদ্‌ বরং সর্বকশ্ব- 
ত্যাগত্তখা সতি ক্শ্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠ। সুখং 


সম্পভতে, তত্রাহ-ল হীতি। দেহতৃত। দেহাত্বাভি- 


মানবতা নিঃশেষেন সংবাণি কণ্মাণি তক নহি শকাম্‌। 
তহুকং, “ন ছি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষঠত্যক্দ্বকৃত" 
ইত্যাদিন।। অশ্বাদ ঘন্ত কণ্মাণি কৃর্বগ্রপে কর্মহলত্যাসী 
ল এব মুখা: ত্যাসীত/ভিধীয়তে ॥ ১১ 

টীকা--এবন্তস্ক কন্মলত্যাপস্থ ফলমাহ-_অনিষ্ট- 
মিতি। অনিষ্ট সারকিনদ্‌, ইষ্ট: দেবত্ব। মিশ্রং মনু্যত্বম্‌ 
এবং জিবিধং পাপস্ত চোতয়মিশ্রন্ত চ কশ্মণে। ঘৎ ফলং 
প্রসিদ্ধ, তৎ স্ববমণ্যাগিনাং সকাম[নামের প্রেত। পরত্র 
ভধভি ২ ডেযামের ত্রিবিধকশ্মদস্ববাৎ : ৭ তু সন্ত।সিনাং 
কঠিদপি ভবতি। সগ্নাসিশকেনাত্র ঝলত)াগদাম্যাৎ 
প্রকু্ঠা; কপ্ফলঙাাগিনে। গৃগথত্ে। “অন্ত ক্শ্মফলং 
কাধং কম্ম করোতি হঃ। স সগ্তাসী চ ঘোঠা চ" 
ইত্যেবমাদৌ কণ্মফলঙ্/াগিখু সংস্তাদিশবদ ওর যোগদর্শলাৎ 
তেছাং সাবিকানাং পাণাদপ্ত।বানীধ্বরাপণেন চ পুল)ফল্ত 
তাক্রবং, ভিবিধমণি কম্মফলং ন শবতীতার্থ্য ॥ ১২ 

টীকা--নদ্র বশ্থ কুববত: কশ্মফচলং কথং ন ভবে- 
দিত্যাস্থ্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহক্কারস্য সত; কর্ণ্মকলেন 
লেপো নান্ঠীতুঃপপাদয়িতুমাহ _ পঞ্চেতি পঞ্চভি:। 
স্ব্বকৰ্শ্বণাং সিদ্ধরে নিষ্পত্তয়ে ইদানি বক্ষামাগুনি পঞ্চ 
কারণানি দে মম ঝচনান্গিবোধ জানীহ্ি । আত্মন: করত - 





হে পর্ুন! বর্ণে পর্রাগ ও ফলত]াগপূর্জক, অবস্থা 
--ইহা ৰোষ করত যে নিতযকর্ণ হুরিত হয, সেই ত্যাগ সানি 
হা আদার হত ॥ > 

লন সম্পা়, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্‌, সম্মেহ্রহিত ত্যাী ছুঃখপ্রদ 
হে ছে করেন না, মঙ্গলকর কর্ঠেও অনুরক্ত হন না॥ ১ 

হেহদারী লশপর্ণভাবে নিখিল কর্ত]াগ ফ্রিতে লর্থ হন না, 
পরদ্ধ ছিনি বণ্খকল ত্যাগপুর্ষক বণ্দাহ্ঠান করেন, তিনি ত্যানী 
বলিছা উক হইবা থাকেন ॥ ১১ 


সকাম বাক্তিগণের পরলোধগদনের পর অনিষ্ট (নারকিস্ব), 
ইউ (দেহত ) ও দিত ( মহুন্তত্থ ) এই ভিহিব কৰ্শ্মের ফল ভুইয়া 
বাকে, কিন্তু ্যাপিগণের হত না। সঘালী শৰের অর্থ এখানে 
ধাহার! প্রকৃত কর্ণতাাদী সাতিকপ্রৃতি, তাহাদের পাপ- 
অস্ষ্ঠান শলস্ধব আয ইশরে আপের দ্বার) গুপাফল ত্যাগ হেছু 
ত্ৰিবিধ বর্ণফল হব ৭1 ১২ 

হে মহাধাহো! বেধাৰসিদ্ধাবে সমস্ত কর্মের লিদ্ধির জগ 
এই পীচটি কারণ আনার নিকট অবগত ছক ৷ ১৩ 


ঘহাভীরতম্‌ নিচ রিংশোহঙায়ঃ } 


অধিষ্ঠান: তথয কর্তা করণঞ্চ পৃথত্িবন্‌ । 

বিবিধাশ্চ পৃখক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাতৰ পক্চমদ্‌ ॥ ১৪ 
'শরীর-বাঙ_মনো্ভির্ঘং কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
্ঞাহযং বা বিপরীত্ং বা পকৈতে তদা হেতব: ॥ ১৫ 
ভত্রবং সতি কর্তারমাস্থানং কেবলং তক 


স্মলভগবদ্গীত। অষ্ট অন্যায় 


৭৭ 


পশ্ষতাকৃতবুদ্ধিঘার স পশ্ুতি দর্মতি: ॥ ১৬ 
যন্ত নাহন্ৃতো৷ ভাবো বুদ্ধ্ন্ত ন লিপ্যতে ৷ 
হ্।পি স টম্ৰাল্লোকান হস্তি ন নিবধাতে ॥ ১৭ 
জ্ঞানং ভে পরিচ্ঞাতা ত্রিবিধা। কর্মচোদন।। 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধ্য কর্মসংগ্রহ: ॥ ১৮ 





স্বাভিমানন্ৰ্ার্ধদবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেথাং 
স্বত্যর্থমেবাহ_-সাংধা ইতি। সমাক্‌ খ্যায়তে চান্তে 
পরমাস্থা অনেনেতি সাংখ্যং অবচ্জালম্। প্রকাশমান 
আত্মবোধঃ লাং্যম্‌, তশ্মিন কতং কর্ণ তক্তান্ত: সমার্তি- 
রশ্সিজিতি কৃডাম্তস্তশ্মিন্‌ বেদান্তসিন্ধান্ত উত্যর্থ:। হা, 
সংধ্যায়ন্তে গণ্ন্ধে। তবাস্ুস্মি্গিতি সাংধাং, কতোহস্ো 


দির্ণরোইস্মিভিতি কৃতান্তং সাংখ/শাকুমের  তন্মিন 
প্রোক্তানি অত: সম নিবোধেতার্থ; ॥ ১৩ 
টীকা __ তাস্টেবাহ -- সধিষ্ঠানমিতি । অধিষ্ঠান 


শরীরং, কর্া চিদচিদ্গ্রপ্িরহন্ক।র:, পুধখিপমনেক প্রকারন। 
করণং চক্ষু আদি, বিবিধ: কাত দ্বরূপতশ্চ পৃথগ - 
ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব/।পারা: : অয় চ এতথের 
পঞ্চমং দৈবঞ্চ কারণং চক্ষুর!?/ঘ গছ কম1দিডা।ছির্বব- 
প্রেরকোচন্র্ধ্যামী ঝ। ॥ ১৭ 

টীকা_-এভেঘানের সর্মযকর্ণতেতুয্মাহ_শযীরেতি। 
বধোকৈ; পঞ্চভি; প্রারভামাণ; কর্ম ব্রিথেবান্্ঠাবামূ, 
শরীরবামনোভিরিভ্যুক্তন। শারীরং বাচিকং মানলক্ষ 
ত্রিব্ধিং কর্শ্মেডি প্রসিদ্ধ: । শরীর/দিভিধৎ কর্ণ বন্য 
মধশর্য, বা করোতি নরস্তন্ত বর্শণ এতে পঞ্চ হেভব: ॥ ১৫ 

চীকা-তত; কিমত আহ তাঠতি। তত্ৰ সৰ্বস্মিন্‌ 


ফশ্থণি এতে পঞ্চ হেতব টতে।বং সতি কেবলং নিরুপাৰিক- 
মলঙ্গমাত্থানং হ: কর্য্তারং পশ্যতি শাস্থাচাধ্যোপদেশত্যাগে- 
নালকক্কৃতবুদ্ধিদবাৎ তুৰ্শ্মতিরসৌ সমাক্‌ ন পশ্যতি ॥ ১৬ * 

টীফা--কস্তচি সুদতিন্ণ কশ্দলেপে। নাসীছা- 
ফিভাপেক্ষতামাহ _ বন্তোডি। ঘৰা অচমিতি কুতো- 
বহন্র্ঠেতোবস্থুতো। তাংবাহভি প্রায় যন নাস্তি, অহ 
তোইহঙ্কারল্ত ভাব, ্বভাব; কু, হ1ভিনিবেশো যস্য 
নান্তি শরীরাদীন।(মেস কর্ণ হালে।চন।চ্তির্থট, অতএব 
হস্ত বৃদ্ধিন লিপ্যতে টষ্টানিইবূঞ্চ।৷ করুন ন সজ্জতে, লস 
এবং স্টৃতো দেচাদিব/ঙিরিক্রাডুদনী ঈমান লোকান্‌ স্ধবানশি 
আনিলে। লোকদৃষ্টা হত্বাপি বিবিক্ঘ৷ দ্বষ্টা। ন হস্তি, 
ন চ তৎঘলৈনিবধাডে বন্ধ: = প্রাপ্লোকি। কিং পুত 
লবশুদ্ধ্বারা পরোক্ষানোংপ ভরিতে ডি; কর্ণভিস্তলা- 
বন্ধশাচ্ষেতার্থ;। ততক্র' “বক্ষণাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং 
তাক, করোতি ব:। লিপাতে ন দ পাপেন পল্পপত্র- 
মিবাস্তলা” ইতি ॥ ১৭ 

টীক।_হয়াপি ন হ্মি ন নিনধ্যতে--উত্যেতদেযো- 
পপাদরিতূং কপ্মচোদনায়া: বপ্মাক্রঘ্থ চ কর্ম্মকলাধীনাঞ্চ 
ত্রি্ধনান্মকন্ধাছিগু্ণষ্ত আত্মনন্তংসন্বান্ধ৷ নাস্তীত্যত্তি- 
প্রায়ে কর্শ্মচোদনাং কণ্ছশ্রয্চাহ__দ্রানমিতি। জ্ঞান- 





শরীর ও কর্তা ( অহঙ্কার ), চি৷ তিন ইম্রি্, বনবিধ চে, 
সার পঞ্চম দৈধ অথবা চক্ষু আদি প্রেরক আদিত্য প্ৰন্ৃতি 
প্রেরৰ অন্তৰ্যামী ॥ ১৪ 
[কক কাছমনোবাকোয় দ্বারা হে যোগ্য বা অধ্যেগা করা" 
বরে, এই পাচটি তাহার কারণ ॥ ১৪ 

কর্ণ শরীর, অহঙ্কার, চক্ষ্রাদি ইদ্রির, বিবিধ পৃথক 

পৃথক চেষ্টা শর দৈব_এই পাচটি হেতু হইলে নিকপাধি, অসঙ্গ 

আত্মাকে থে কর্ডাপে দর্শন করে, শাত্রাচার্ধ।-সেব। বিদুৎ দেই 
সন্ধি দেখিতে পাহ লালে দত্যদনে বকিত ॥ ১৬ 


ধাছার “পাসি কৰ" এইচপ বাব নয়, ধাহার বুদ্ধি ইউ 
অনিষ্ট বুদ্ধিতে বর্শ্দে আলক হয় না, ডিনি লন্ত প্রাণিগগকে 
নোকদৃরীতে হনন করিলেও অদম্পক প্বকীর ঘুরি হারা 
ফাহাকেও বিনাশ ফরেন লা বা তাহার ক্লে নিব হন 
নাই ১৭ 

জ্ঞাস-ইছা উষ্টগাহন এই যোধ, জ্েম--ইষ্টসাধন করা, 
পরিজ্ঞাতা-_এই জ্ঞানের আশ্রত, এই ভিবিধ কর্তপ্রনতির কারণ । 
আর করণ দাহকতম, কর্ম কর্তার ঈশ্দিততন, কতা ক্রিদ্বানিষ্ীক 
এই করণাচি ত্ৰিবিধ কারক ক্িচার আশয় । ১৮ 


sd আর্য্যশান্ত্ [জীন্ষপর্বধ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিবৈব শুণভেদতঃ। বেত্তি সবেখে ভূতেহু শুভ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজলদ্‌॥ ২১ && 
প্রোচ্যতে গুশসংখ্যানে যথাবচ্চ দুতান্তপি ॥ ১৯ হত কুস্রদেক শ্মন্‌ কাত সক্তমহৈতুকদ্‌। 
সর্বনৃতেছু ষেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষত্ে। অভবার্থবদন্ঞ্চ তং তামসমূদানৃতম্‌॥ ২২ 
অবিভক্ত বিভক্তেঘূ তছজ্ঞানং বিন্ধি সান্বিকম্‌৪ ২৯ নিঘুতং সঙ্গরহি ভমরাগন্বেহগত: কৃতম্‌। 
পৃখকৃত্বেন তু হজ জ্ঞানং নানাাবান্‌ পৃখস্বিধান্‌। অন্কলপ্রেপ্প ন! কর্ম ঘত্তং সাবিকসূচ্যাতে ॥ ২৩ 








এবভূতন্ানাজ্রড:, এবং ত্রিবিধ৷ কর্শ্চোদনা চোদ্ভতে 
প্রবর্্যতেংনয়েতি চোদন! জানাদিত্রিতর; কর্শবপ্রবৃত্তিহেতু- 
রিত্যর্ঘট। যন্ধা ঢোদনেতি বিধিকচ্যতে, তছকং তটেং 
"চোদন! চোপদেশস্ঠ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন:” ইতি। 
ততশ্চায়ুমর্থ:_উকলক্ষণং জিুণাম্থকং জ্বানাদিত্রত্মব- 
লগ্ব্য কণ্দবিতিঃ প্রবর্তত ঈতি। হুক হৈপণাবিষদ্টা 
বেদ!’ ইতি। তথা করণং সাধকতন:, কর্ণ চ কর্ধ- 
ীন্সিততমম্। কর্ড। ক্রিয়ানির্বর্কক:, কণ্দ সংগৃস্থাতেই 
শ্থিজিতি কর্্মনগ্রতঃ ২ ফরণাদিকিবিশং কারক: ক্িছ্লাশ্রর 
উতার্থ;। সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়ক্ধ পরস্পরঘ়া ক্রিয়|- 
প্রবর্ধকমের কেবল, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়! আংশ্রহ:। 
ব্রত; করপাদিত্রয়মেব (ক্রয়াস্রথ টতু/কন। তত; কিমত 
আহ--জ্ঞানমিতি । গুণ; সমাক্‌ কাধাভেদেন খ্যায়ন্তে 
প্রতিপাছন্বেহশ্মিআিতি গপসংখযান: সাংখ্যশাস্রস, শনি 
ভ্রানঞ্চ কর্ম চ কর্ত। চ প্রত্যকং সয্বাদিখ্ণভেদেন 
ত্রিধৈৰোচাতে, তাহ্কপি আলাদীনি বক্ষ্যঘাপানি 
যখাবচ্ছ,]1 ব্রিখেবেত্যেবকারে। গুণতায়োপাধিবাতিরে- 
কেপাস্ধনঃ হত; কর্ৃকাদিএ্রতিবেধ।ঘং, চহুদ্দিশ।ধ্যায়ে 
তত্র সবং নিৰ্ম্মলন্বাং' ইত্যাদিনা। গুণানাং বন্ধকত্ব- 
প্রকারে! নিরূপিত:, সগ্তদশাধ্যায়ে 'যঞ্জস্বে সাবিকা 
দেবান' ইত্যাদিনা গুণক্ৃতত্রিবিধস্বভাবনির্ূপপেন 


রজ্রস্তম:ন্বভাব: পরিতাজ্য সাবিকাহারাদিলেবর| সাববিক- 
ব্বভাব: সম্পাদনীয় ইডাক্ৰদ। টহ তু ক্রিয়াকারক. 
ফলাদীনাসাম্মসম্বস্ধো নান্তীতি দরশযিতূং সং্ববযাং- 
ত্রিপগুণাস্বকত্বমুচ্যতে টতি হিশেবে স্যাততবা: ॥ ১৪-১৯ 

টীক!__তত্র প্রান্ত সাধিকাদিতবিধামাহ-সর্কেতি এ 
অজিভিঃ। সর্ব্বযে হৃতেষ ত্রক্ষাচ্দ্বাধরাস্তেধু বিভক্তেয ৪ 
পরস্পরং বারতেষু অবিচক্তম্রস্থাতম একসবারং 
নিব্বিকারং পরমাম্্তধ; ঘেন ভ্ঞানেনেন্ষতডে 
আলোচঘতি, তং জান: সাঝিব' বিদ্ধীতি॥ ২+ 

টীকা-রাজসং গানমাহ-_ পৃথকৃত্বেনেতি। পুথবৃষ্ছেন ও 
ভু যং দানমিতস্কৈস বিধরণং সর্ব্বেষ ভূতেষু দেহেযু 
নানাভাবান বন্ধত এবানেকান ক্ষেযজান্‌ পুধন্বিধান্‌ 
সুখিছ:খিৰাদিকূপেণ বিলক্ষণান যেন দ্ধানেন বেসি) তং 
জ্রানং রাজসং বিদ্ধি॥ ১১ 

টাকা শামসং দানব যদিতি। একস্মিন্‌ কাধো 
দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্্বৎ পরিপূর্ণবং সক্তম = 
এঙাবানেবাস্থা ঈশ্বরে বেহাভিনিবেশযুক্তম্‌॥ অহৈতুকং 
নিরূপপত্তিকম্‌, মতবার্থবং পরদার্থাবলম্বননুক্স্‌ অন্ত- 


এবাছং তুচ্ছদ্‌ আন্রবিহঘ্ধাৎ মন়ফলস্বাচ্চ । যদেবভূতং 
জ্ঞান তামলদুদা হতন্‌ ॥ ২২ 

টীকা ইদানীং ত্রিৰ্ধং কর্াহ _₹ লিল্ুতমিতি 
জিভিঃ। নিঘ্নতং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমন্তি- 





শাখ্যশাঙে জান, কা ও কর্বা। সত্ব, রম ও তম এই ওজর 
ভেঙে তিন প্রকার ক্ষখিত দয, ভাহাও বধার্থকপে শ্রবগ কর ॥ ১৯ 

থে ভানের দ্বায়া বস্ধাদি স্বাবৱাস্ত বিভির ভৃতসকলে অভির 
এক অব্যয় নির্বিকার পরদান্ম-তৰ আলোচিত হয, সেই জ্ঞান 
লাদ্বিক জ্ঞান জানিবে ॥ ২* 

কিয়ত্ধহেরু বে জ্ঞান প্রাণিসকলে বিবিধ আত্মাকে নানাভাবে 
জ্ঞাত ছওয়া দাৰ, লেই জান রাজদ বলি! জানিবে ॥ ২১ 


এবং বে জ্ঞান এক শরীরে অব! প্রতিমাদিতে পরিপুর্ণের 
“বিছাই শাস্বা বা ঈশর' এট প্রনিধানযূক, দৃভ্িতবীন, পরদার্থ 
অবলম্বনয়হিত; তুচ্ছ সেট ভন তাম নামে ভাদিত ছদ্ব॥ ২২ 

নিচ্ধাম ঝাকচির দ্বারা শিত। আগ্রংবিরহিত, অছ্রাগ রাগ 4 
বিবঞ্জিততাবে অনুষ্ঠিত ছে কর্ণ, তাচ! সাবিক বলিখ। উক্ত হাই 
থাকে ॥ ২৩ 


দছাভারতম শ্িচহাবিশোহস্যাড ] 


মন্ত, কামেন্দ্‌ ন! কর্ণ সাহন্থারেল ব। পুনঃ 
ক্ৰিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌ রাজ্গদসুদাহৃতস্‌ ॥ ২৪ 
অমুবন্ধ ক্ষয়ং হিংসাদনবেক্ষয চ পৌরুষম্‌ 
মোহাদারভ্যতে কর্ণ যন্তং তাম্সমূচ্যতে ॥ ২৫ 
দুক্তসঙ্গোধনহংবাদী ধৃহাংসাহসমাত: | 
সিদ্ধাসিদ্যযোনিবিকার; কর্তা সাবিক উাতে ॥ ২৬ 
রাগী কর্মফলপ্রেপপ লু'নধো ছিংসাস্থকোইশুচি:। 


ইবসভগনদ্গীত। অঠালশ অধ্যায় 


১৭৫১ 


হধশোকান্থিতঃ কর্তা হাস; পারকীতিত: ॥ ২৭ 
অযুক্ত: প্রাকুত: স্ব: শঠে। নৈতিকোহলস;। 
বিধাদী দীঘস্ত্রী চ কর্তা তানস ইচাতে ॥ ২৮ 
বুদ্ধে্েদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্্িবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানসশেধেন পৃথক্ৱেন বনজ ॥ ২৯ 

প্রবৃত্িক্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যযাকার্ধো ভল্লাভয়ে। 

বন্ধং মোক্ষক হ। বেত্ডি বুদ্ধি: লা পার্থ সাবিকী ॥ ৩* 





নিবেশশুক্টমূ, অরাগন্দেষত: পূত্রাদিগ্রীত্য। বা! শত্রুন্বেযেণ 
বা যং কৃত ন তধতি ফলং প্রাপ্ত মিচ্ছতীতি ফল- 
প্রন স্তত্বিলন্ষণেন নিক্ষামেণ কর? ঘং কৃতং কর্ণ তং 
সাবিকমূচাতে ॥ ২৩ 

টীকা--রাজ্গসং কর্শ্মাহ _ যদিতি। হণ, কর্শ্ম 
কামেন্সল। লং প্রাণ মিজ্ছত। সাচপ্তারেণ না সংসম: 
কোহন্ক: প্রোরিয়োহস্থীক্টেবং নিজ্ঢাহগ্লারযুক্েন চ 
ক্রিতে। ঘচ্চ পুনর্দতলাঘাসলঠিংকশম্তং তং কর্শ্ম 
রীজলদুদান্ততস্‌॥ ১৮ 

টীকা--তামসং কর্চাত--অমুনপ্ধনিতি। অন্ুবধাত 
উতান্ুধন্ধ: পল্চান্ধানি শুভাশুতা, কয়: হিনক্ষয়ং বিশবায়ং, 
হিংলাং পরলীডাং, পৌহদঞ্চ সামর্থমনপেশ্ষ। অপ্ধা- 
লোচা কেধলং মোদের যং কর্ম আরভ।তে 
তত্তামসমূদান্ডডদ্‌ ॥ ২৫ 

টীকা__কর্তারং ডরিবিধমাহ - ঘুকসঙ্গ ইডি ভ্রিভি:। 
সুক্রসঙ্গন্যক্াভিনিবেল:;, জনহ:বাহী গর্বেহাক্িরহিত:, 
শ্বতিধৈর্ধাম। উৎসাহ উদ্ভসন্তা৪/1ং সম্বিত; সংযুক্ত:। 
আরন্ধস্ত কৰ্ম্মণ: সিজ্ভাব পিছে) চ নিধিবকারো। হর্ষবিযাদ- 





শক্ত; স এবস্তৃত: কর্ড। দ।বিত উচ্যতে ॥ ১৬ 

রাহ্গসং কর্তারমাহ-_ রাগীতি । রাগী পুত্াদিএ্রীতিমাদ, 
কর্ণ্মঘলপ্রে্স':  কশ্মকলকানী, লু: পরদ্বান্তিলাৰী, 
হিংলাম্মকো। মারকন্দভাব:, অশুচি: বিছিতশৌচশুন্ত:, 
লাভালাভয়োর্চধশোক1ভা'ং সমগ্ষিতঃ কর্ধ। রাঙাল: 
পরিকীত্তিছঃ ৷ ২৭ 

তামসং কর্চাবলাহ-_আধুক্ত ইতি । অধুক্তোইলবছিত/ 
প্রাকৃতে। বিবেকলৃল্:, স্থকোইনছ শঠ: শকিগৃনকারী, 
নৈকুততিক: পয়াপনানী, অলসোঃদুঞ্ডনসীল:, বিহাদী 
শোকশীল, ঘন হা শ্বো 4! কন) তন্বাসেনাপি ন 
লম্পাদয়তি যঃ, স দীৎস্বযী এব ডু: বরা তামস; । কর্ত- 
ইৈথিধোনৈর জাতুরপিটোবিগাসুত ভবতি, কর্মতৈ- 
বিখোন চ জেপি বৈবিহবুষ্ং বেৰিতবান্‌ ৷ যুদ্ধে 
স্ৈবিধোন করগচ্চাশি তবিন্যনুজং তবিষ্বৃতি ॥ ২৭-২৮ 

টীকা__ ইদানী: বৃদ্ধ তেশ্চ তৈবিধাং প্রতিজানীতে 
বৃছ্ধে;ভদমিভি। ল্পাষ্টোহথ: ॥ ১৯ 

চীক[_-অত্র বুদ্ছেখ্ৈবিগামাহ_ প্রথৃথিমিতি ডিভি: । 
প্রববত্বিং বর্ষে নিবুত্রিদধার্শ্ম, যশ্বিন্‌ দেশে কালে চ যত 








কাম পু্ধ ‘আনি কর্তা এই অচক্কার লচ অতান্ত ফ্লেশকর 
থে কর্ণ আচরণ বরে, ডাহা রাজদ হলিঃ) কথিত ছুইৰ। 


খাকে ॥ ২৪ 
ভাবি-মষলাদদ্ল, বনক্ষয, প্রীড়ন ও স্বকীয় লামর্থ। 

. পর্যালোচনা ঝরিদা অঙ্ঞানবশে যে কর্ণ আর কর! হয, তাহা 

বর্শা নামে উদ্নাচত ছু ॥ ২৫ 
আগ্রৰ-বিদন্দিত, গৰ্যোকিৰিহীন, বৈ, উদ্চঘলংদুক, সিদ্ধ 
ওঁ'অসিখিতে হরয-ব্যাণৃত্র বর্ত। লাবিক বলি! উক হন 8 ২৬ 
পুত্রাদিতে অহযাগণস্পর, কর্ষফলকামী, শর অভিলাষী, 
মারক-স্বভাব, শাস্রবিতিত শৌচাচার-বিংজ্জিত. শানন্দ-তুহ্খ 
লঘবত কত: রাছল বলিয়া পরিকীনিত তত +২ 


৪৭২ 





অমনোযোগী, বিষেকহীন, সমতা শৃঙ্গ, শঠ, গোপনে অনি॥- 
কারী, পরাপঘানী, উদ্দহিচীন, বিহাদদম্পন্জ পোবদীধ, চিরকারী 
(এক ছিনের কর্ণ যে এক মালে সম্পয করে না) কর্তা তামল 
ধনিয়া উক হয়ঃ ২৮ 

হে ধনঞ্র়। বুদ্ধি এবং তির লাত্বিকামি গুশাহসারে তিন 
প্রন্কার ভিয়ত্ধ'হেডু সমপ্রন্পপ কখাদান প্রডেদ শ্রযণ বর ॥ ২৯ 

চে ধলঙন্ধ)। খণ্ডে প্রযুরি, অবর্টে নিবৃত্রি হেশ ও কালে 
থে কার্ধা এবং অক, ক্যধাফাধা নিদিতর অথ ও অনৰ্থ, বন্ধ 
কি এবং মোক্ষ কি প্রকার হে বৃদ্ধি ( অদ:কদুণ) শবগত হব, 
তাহ সাবকী {কি ৷ ৩৯ 


৩৭৩৪ 


যর বর্মমধর্ঘক কাধাক্গাকাধামের চ। 

অবদ্বাবৎ প্রজানাতি বৃত্তি: সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 
অবর্ণ; ধর্মসিতি হা মন্যতে তমদাবৃত।। 

সার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পাখ তামসী ৷ ৩২ 
ধৃত্যা যয়া বারয়তে মন: প্রাপেন্তিততক্রিয়াঃ। 
বোগ্গেনাধাতিচারিণ্যা দৃতি: সা পার্থ সাবিকী ॥ ৩৩ 
বয়! তু ধর্ম-কামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারদ্রতেইছু ন। 


[ তীন্মপর্কদ 


প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ষী ডি: স! পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 
বনপা স্বপ্ং তন্তং শোকং বিষাদং আদমের চ। 

ন বিষুঞ্চতি ছুর্মেধা ধৃতি: সা পার্থ তামসী ॥ ৩৭ 
হুখং দ্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ধভ । 
অভ্যাসাদ্‌ রমতে হত্র দৃখান্তুক্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 
যৱদগ্রে বিষমিব পরিণামেংস্ৃতোপমদ্‌ । 

তং সুখং সাবিকং প্রোক্তমাস্ববুদ্ধিপ্রসাদজ্রম্‌ ॥ ৩৭ 





কার্যামকারাক্, তন্তাভয়ে কার্ধ্যাকা্য/নিমিত্ডী অর্থানথোঁ* 
কথং বন্ধ, কথং বা মোক্ষ ইতি যা বৃদ্ধির সবঃকরপং বেত্তি, 
লা লাৰবিকী। হয়! পুমান্‌ বেত্ৰীতি বক্তব্যে করণে 
কর্ৰষ্বোপচায়; কাষ্ঠানি পচন্্রীতিবং ॥ ৩৯ 
টীকা--রাজ্রলীং বুক্ধিমাহ--বয়েতি। 
সন্দেহাম্পদদ্বেনেত্যর্থ: । শ্পষ্টমপ্তং ॥ ৩১ 
চীকা--তামসীং বৃদ্ধিদাহ_ অধন্্মমিতি । বিপরীত 
গ্রাহিনী বুদ্ধিপ্তামসীত্যর্থ: । বদ্ছিরস্থ করণ: পূর্ক্মোকং, 
চ্ষানন্ত তদ্বৃত্তি:, পৃতিরপি তদ্রনতিরের । যন্ধা, অন্বাকরণন্ত 
শশ্মিণে। বুদ্ধিরপ্যধাবসায়লক্ষণ! বুত্বিবে< ; ইচ্ছাব্েবাদীনাং 
তদ্বৃত্তীনাং বত্বেছপি ধর্মাহর্শভয়সাহনচহেন প্রাধাস্যাদে- 
তাসাং ব্ৈব্ধ্যমুক্তন। উপলক্ষণকঞ্চৈতচন্য।সান্‌ ॥ ৩২ 
টীকা--উদানীং বৃতেই্ৈবিধামাত-ধুতেতি ত্ৰিভিঃ। 
যোগেন চিত্ৈৈকাগ্রেণ হেত্ুনাব।(ভচারিণা। বিযদ্রান্তুর- 
মধারর্ন্তা। বয় প্তত্যা লনস; প্রাণন্ত টন্দিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া 
ধারয়তে নিবচ্ছতি, সা ধৃতি: সাৱিকী । ৩৩ 
রাজসীং ধ্রতিমাহ_যয়া কিতি। থয়া তু প্রভা 


কে পার্থ! থে বুদ্ধির ঘবায়| বর্ম ও অবর্থ, কার্থা-অকার্থা 
সশ্বেছাম্প্ বলির! বিদিত হয়, তাহা রাজসী বুদ্ধ 1৩১ 

ছে পার্থ! থে বৃদ্ধি গর্বে স্ব বলিয়। বোধ করে ও দকল 
অথ ৰিপরীতডাৰে যনে বিবেচনা করি খাকে, অজ্ঞান শত্ধকারে 
সমাচ্ছ সে বৃদ্ধি ডামসী ॥ ৩২ 

হে পার্থ | চিত্তের একাগ্রতা-চেতু বিহার ধারণ না 
করিয়া থে শ্বৃতির দ্বারা ঘন, প্রাণ এবং টস্রিযসকলের ক্রি 
নিধিত ছা, সেই বৃতি লাখিকী ॥ ৩৩ 


তে ক্ষন! বৃতির ছার! সর্থ কান অধুদ্নূত প্রদানভাৰে 


অধখাবং 


বন্ার্ঘকামান্‌ শ্রাবাগ্তেন বারননতে ন বিসুঞ্চতি, ততপ্রসঙ্গেন 
কলাকাজক্ষী চ ভবতি সা রানী ধৃতি: । ৩৪ 

ভাঙসীং ধৃতিমাহ--হয়েতি । €&। মবিবেকবর্লা 
মেবা হস্ত স র্দেখা; পুরুষো। যয়া দবা স্বপ্রাদীন ন 
বিসুষ্চতি পুলংপুলরাবর্তটতি। দ্বপ্রোধত্র নিজঞা। সা. 
ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ 

টাকা উদানীং ] মুখন্ত ব্রৈবিপাং প্ৰতিজ্গানীতে 
আর্দেন_-সুখম্বিতি । স্পষ্টোহ্থ; ॥ ৩৬ 

টীকাঁ_তত্র সাত্বিক: সথখমাহ-__মভ্যাসাদিতি 
সান্ধেন। যত্র যন্মিন হুখে অচঃাস।॥তিপরিচল্লাদ রমতে 
ন ্ুবিষয়স্থখ ইব সহসা বতিং প্রাপ্রোডি। যন্দিন্‌ 
রমমাণশ্চ ছুখস্কান্তদবলালং নিতরাং গচ্চতি প্রাপ্নোতি। 
কীদৃশং তং! যং কিমপি আগ্রে প্রথমং বিষমিব 
মনংসংযম।ধীনম্বাদ্‌ ছুঃখাবহুমিব ভবতি, পরিণামে খসৃত- 
লদৃশম মাম্বিঘরা বুন্ধির৷স্ববৃদ্ধিপ্তন্তা: প্রসাদো 
রঙ্স্তসোমলত্যাগেন শ্বচ্ছতয়াবন্থানং ততো ছাতং বং 
স্থখং তং দাবিকং প্রোক্তং যোগিভি: ॥ ৩৭ 





ধৃত দয়, ত্যাগ করে না, তৎ প্রলঙ্গক্রমে কলের আকাঙ্ছা হরি 
খাকে, তাছা রাঞ্জদী তৃতি ॥ ৬৪ 

ছে পার্থ! ভুরু পুর্ব যে গ্রতির দ্বার। শিষ্তা, তয়, কোপ, 
বিদ্যাতা এবং হ্ (গর্ক।) ত্যাগ করিত লবণ হয় না নেই দ্বৃতি 
তাষদী ॥ ৩৫ 

ছে তরতর্যশত! অধুন) ত্রিযিধ হখও আমার নিকট জহণ 
বর-্বে থাকবে শতযাললিগিত আসক হয় এৰ দবখের 
অবদানও হয, তাহা প্রথমে বিদের তুল।, পরিণাদে শর্তের দুণ, 
আৰ্ধবিদিচিৰী বুদ্ধির প্রসপ্রড়। চটতে জাত লেট হুগ লবিক বলিছ। 
কহিত চয় | ৩৬৩৭ 


শি 


দহাভারতদ্‌, বিচহারিংশে হার: ] 


বিহেম্ত্িয়দংযোগাদ্‌ যন্দগ্রেহমডোপমম্‌। 

পরিণামে বিষমিব তং স্থবং রাজন: স্বতন্‌ ৷ ৩৮ 

বদগ্ে চামুবন্ধে চ শুথং মোহনমাস্মন:। 

নিত্রালস্তপ্রদাদোখং তত্তামসমুরাহৃতম্‌ ৷ ৩১ 

ন তদবপ্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 

স্ব প্রকাতিজৈমূক্তং যদেডি; স্াৎ ত্রিভিগু নৈ: ॥৪* 

টরীক!--রাজসং সুখদাহ _ বিহয়েতি। বিধয়াপামি- 
জিয়াপাঞ্চ সযোগাং যত প্রসিদ্ধ ্রলদর্গাদিুখস্ 
অম্ৃতমূগদ! হস্ত তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণাষে 
চ বিধতুলাম্‌ ইহামূত্র চ দ:ধহেতুৱ(ং তং হুখং রাজসং 
শ্দৃতম্‌ ॥ ৩৮ 

টাকা, তামসং স্বখম।হ--ঘদিতি। অগ্ৰে প্রথমক্ষণে 
অন্থযদ্ধে চ পম্চাদপি ঘং দুখঘায়নে! খহকরং তদেহাহ। 
নিজ চালস্তক্ষপ্রনাদস্ঠ কটবাররাধধানরা|হতোন মনো- 
রাজ]মেতেভ) উত্তি্তি যং সুবং তন্ডানসদুদাস্তম্‌ ॥ ৩৯ 

টীকা-__অন্ুকতগণি সংগুহুন প্রকরণার্থমূপসংহরতি ন 

জ্বস্তীতি থিভিঃ। এচি: প্রক্কতিদ বৈ; সবদিভিন্ত্িভি- 
গৃপৈ্কং হীনং সব: প্রাণিদাতন অপ যং সাত 
পৃথিব্যাং মনুষ্।দিখু দিবি দেবেঘু চ +1(প নাত ভার্থ: 1 ৪০ 

টাকা-নগ্ ঘডডেবং সর্বমপি ক্রিয়াঝারকফলাদিকং 
প্রাপিজাতিক ভিশুণাথ্কুমব। তহি কখনলা লোক্ষ 
ইত্যপেক্ষায়াং হ্ব্বাধিকর(বহিতৈ: বর্ম: পরমেন্থরা- 
রাষনাতংপ্রসাদলন্ধজ্ঞানেনেত্োবং সর্ববীতার্থলারং সংগৃহ্ 
প্রদর্শয়িতুং প্রকারাস্তরমারভড়ে--ত্রাক্গণেত্যাদি যাবদ- 
ব্যায়সদাণ্ডি। হে পরস্তপ! হে শক্রভাপন! ক্রাপ্ষপানাং 





শ্রম ভগবপৃষ্টিভা অষ্টাদশ অধ্যায় 


৩৭৬১ 


ত্রান্ধণ-ক্ষত্রিয়-বিশ।: শৃদ্রাণাঙ্গ পরস্তপ। 
ক্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবএভটৈশৈ; ॥ ৪১ 
শসে। দমক্তপ: শৌচং ক্ষান্তির্জবামের 61 
দ্বানং বিজ্ঞানদাস্তিকাং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ৪ ৪২ 
শোৌধ্য: তেজো ধৃতির্দাপ্াংদুদ্ধে চাপাপলাপ্রনম্‌। 
দানমীশ্বরভাব্চ ক্ষার. কব শবভাবজম্‌ ৪৩ 





ক্ষতরিয়াপাং বৈশ্যানাং শূঙ্খাপাক্চ কণানি প্রবিভক্তানি 
প্রকর্ষেণ বিভাগতে। বিহিতানি। শৃত্বাপাং দ্বভাৰাৎ পৃথক 
করণং দ্বিদ্ন্বাভবেন বৈলক্ষণযাং । বিভাগে।পলক্ষণদাহ_ 
স্বভাব: সাৰিকরাজসাদি: প্রচবতি প্রাহর্ভবতি যেভাত্তৈ- 
গপৈরুপলক্ষপণতৈ: |  ঘদ্ধা, স্ব চ!বপ্রভবৈ: পূর্বজ্ন্ম- 
সস্কারপ্রাহছতৈরিডাথ:। ভর সৃপ্রবান। ব্রাহ্মণাঃ, 
সব্বোপস্জনরজ্জ:প্রধানা: ক্ষত্রিণ:, তম উপসর্জ্নরজ:- 
প্রধান! বৈশ্যা:, র9:-উপসক্চ এ২ন:প্রধানা: শৃত্রাঃ 
টাকা--ডত্র ব্রাহ্থণস; স্বাভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ_ 
শম টতি। শনশ্চিত।পরনত দযনে। ব্ৰাফেশিয়োপরম:, 
তপ: পূর্বেধাক্তং শারীরাদি, শে১' খাহভা্তরং, ক্ষান্তি: 
ক্ষমা, আজ্ছ বহবক্রুঠা, ঢ)!ন: শান; বিস্ঞানমনুতব:, 
আস্তকানন্তি পরলোক চতি নিশ্চয়, এতচ্ছসাদি 
ভ্রন্ষণল। দ্বভাবাদ্দাডং কন্থ। ৬১ হিয়া ব্বাভাবিকং 
কণ্মাহ _ শৌধামিডি । শোৌঘ৷: পরাক্রদ: তেজ! 
প্রাগল্5):, বৃতি: বৈধাং, দাক্ষা: কৌবলং যুদ্ধে চাপ|- 
পলায়নম্‌ পরা ঘুখত1, দাননৌদাধ্যম্‌, ঈশ্বরভাবো 
নিয়ছনশক্কি:, এতৎ ক্ষত্রিযন্ত দ্বাভাবিকং কর্ম 19৩ 
বৈশ্তশূত্রয়োঃ কণ্াহ-কহীতি। কুষি; কষণং, গা; রক্ষ- 












বিষ ও হচ্দিযগণের সংখোগ নিদিৱ থে হুশ প্রখংদ অধ্ৃতের 
মত এবং শেখে বিষের স্টাং ধাপোধাদক, পেই শুধ রাগুল বদির! 


নত হং ॥ ৩৮ 
নিত্রা, আদশ্ত, অনবৰান সজাত ধেুখ প্রথমে এবং পরে 


এ মোহজসক, তাহা তান দুখ নাদে কবিত । 2 
দৃদিবীতে, ব্বর্গনোকে অহা দেবগণের দণে)ও এই প্রন্থতি- 
লব লদ্বাদিগুণধীন প্রাণিঞজ্জাত বা অস্ত কিছু নাই | ৪৭ 
তে শড্রতাপন ! ত্রান, ক্ষতি, কৈক ও পুলের কলমূহ 


পুর্বজন্বনাক্কার প্রাইস ত গুসকপের খার। প্রতেন অর্থাৎ উত্তন- 
পে বিভাগক্কদে বিদিত হইহাছে॥ ৪১ 

শব (চিত্তে উপর্ন ), বম (বাছেন্রিছ দমন ), শারীর বাচিক 
মানস তপস্যা, শৌচ ( দলনিৰ্লন শরীর সনের শুদ্ধি ), ক্ষমা, 
সরলতা, জান ( শাধীর), বিজ্ঞান ( সনু চব), আনিকা (পরলোক 
আছে ইহা নিশ্চ ) ব্রান্ধণের শ্বভাবআত বর্ণ । ৪২ 

শৌধ্য বেল, লাহল ), তেও: ( প্ৰতাপ, পৌদব প্ৰন্বোগ স্ষলে 
অদ্ডত। ), দৈধা, কৌশল, হুখে অপ্রাতুধতা, দান ইনা্ছা, ঈপ্ব র- 
তাৰ { নিচননশক্ষি ) করিতে শ্বাডাহিক কন্দ । ॥৩ 


৩৭৬২ 


কুষি-দৌরক্ষা-বাণিজ)ং বৈশ্রকন স্বভাবজেদ্‌॥ 
পরিচধধ্যারকং কর্ম শূত্রন্তালি স্বভাবজন্‌ ৪ ৪9 
মে স্বে কর্মপ্যভিরত: সংসিন্ধি: লভতে নর: । 
স্বকৰ্মদিরতং সিদ্ধি: হথ! বিন্দতি তচ্ছ পূ ॥ ৪৫ 


হতং প্রবৃত্তিতূ'তানাং যেন সংমিদং ততম ৷ 
শ্বকর্মশ! ভম]6| সিদ্ধি: বিন্দতি মানব: ॥ ৪৬ 


আধাশাঙ্গ 


[ ভীন্মপর্বৰ 


জ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুপ: পরৎখাৎ গশুচিতাৎ । 
স্বভাঝনিয়তং কম কুইন নাপ্রো(ত (কবিৱিম্‌ ॥ ৪৭ 
সহঞ্জং ক কৌন্তেয় সদোযমপি ন তাজেৎ। 
অর্ধারভ্া। হি দোষে? ধৃমেনারি(রবাবৃত্তাঃ ॥ ৩৮ 
অসক্তবুদ্ধি সর ছিতাত্খা বিগতন্পৃহঃ। 
নৈকৰ্দযলিন্ধিং পরমাং সঃ]াসেনা বিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 





ভীতি গোরক্ষত্তলা ভাবো গৌরক্ষাং পাশুলালা মিতার্থ;। 
বাণিজ্যং ক্রগ্মবিক্রয়াদি, এতছৈগ্রস্ত ব্বাভাবিক: কণ্ছ। 
ত্রৈবদিকপরিচধ্যান্থকং শূত্রসয।পি স্বভাব: কণ্ম ৪5৪ 
টাক! এবভৃতল্যাপি ত্রাহ্থণাদিকমণে। আলহেতুষ- 
মাহ--স্বে থে ইৃত্তি। শ্বন্বাধকারবিহিতে ক্মপ/ভিরত: 
পরিনিষ্টিতে! নর; সংলিদ্ধি: ওনঘোগ্যতাং লভতে। 
কমণা জ্ঞালপ্র।প্িকারমাহ --স্বকনেতি সার্দ্ধেন। শ্বকর্ম- 
পরিনিষ্টিতো যথা যেন প্রকারেণ তহজ্ঞানং লততে, ডং 


প্রকারং শৃণু ৪ ৪৫ 
টাকা__ তমেবাহ -- যত ইতি। ঘতোহস্ধ্যামিণঃ 
পরবেশ্বরাছুদ্কূতানাং প্রানিনা: প্রগতি তবাতি। 


যেন প্রকারেণায়না সর্বংনিদ: বিশ্বং তত: বপ্রম, তমীশ্বরং 
ব্বকর্মণাইভার্চ) পৃঞ্জযিয। পিচ্ছিং লততে নগ্ন; ॥ 9৬ 
টকা-্বকর্মণেতি বিশেষণস্ত ফলমাহ --শ্ৰেয়ানিতি । 
বিগুণোহপি শ্ববশ্ম; সম্যগ্রচিত।দপি পরধশ্থাহ শ্রেয়ান্‌ 
শ্রেষ্ঠ: ন চ বন্ধবধাদিযুক্তাদ যুদ্ধাদে; স্বধৰ্ম্ম দ্িক্ষাটন।দি- 
পরধর্শ্য জেষ্ঠ ইতি মন্তব্যদ্‌। ঘতঃ দ্বভাবেন পূরবেধাক্েন 
নিয়তং নিক্পমেলোক্ত; কর্ম কুর্্ন্‌ (কবিধং নাখ্রোতি ॥ ৪৭ 
টীকা বদি পুনঃ সাংখ্/দৃষ্ট্যা বন্ধে হিংসালক্ষণং 
দোবং মনা পরবর্থ, জেষ্ঠ: মন্তসে, তহি সগৌহস্, 


পরধর্ষেইলি তুল।দিত্যালয়েনাহ-_সহজদিতি । লহজং 
ম্বভাববিহিতং কর্ম্ম সগোহম(ল ন ত্যজেং। [হি হম্মাৎ 
লব্েবপ্যারস্ত! দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্ববাণ।পি কণ্মাণি দোষে 
কেনচিদাৰৃতা ব্যাণ্ড। এব, ঘথ! সহছেন ধূমেনা্নিরাবৃতস্ত- 
খং; অতো! যথাপ্রেপুমন্্পং দোষমপ।কৃত প্রতাপ এব 
তষ:শীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কমণোহপি গোছাংশ্রং 
বিহায় গুপাংশ এব সবশুঞ্চয়ে সেব/ত ইত্র্থ: ॥ ৪৮ 

টীকা_নহু কথং কণি ক্রিছুমাণে দোযাংশপ্রহাণেন 
গুধাংশ এব সম্পন্ও ইতাপেক্ষায়ামাই-- অসক্তবুদ্ধিরিতি। 
অসক্তা সঙ্গশৃক্তা বুদ্ধিযন্ত, দিতাঝ। নিরহদ্ধ।র: বিগত। 
স্পৃহা ফলবিহয়েস্ছা যনহাং স এবটতেন। “সঙ্গং তক] 
কলক্ষৈব স যাগ; সাঝিকে। মত; ঠত্যেধং গৃবেধাকে 
কর্মাশকজিতৎফলগ্োত্যাগলক্ষণেন সংগ্চ।ালেন নৈনর্ম্মসিদ্ধিং 
সববক্থনিরবিলক্ষণাং সহশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যডলি লঙ্গ- 
ফলয়োপ্ত্যাগেন বর্ধানুষ্ঠানঘণি নৈথপ্মামের কর্তৃধভিনি-* 
বেশাভাবাৎ । তচ্‌ক্তং--“নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে! 
মক্ষেত তববিৎ” ইত্যাদি প্লে।কচছু্টয়েন, তথাপানেনোক্- 
লক্ষণেন সঙ্্যাসেন পরমাং নৈঘ্্বলিদ্ধি:“সর্বকর্মানি মনসা 
সক্তক্কাতে হুখং বঈী” ইতোবং লক্ষণং পারমহংস্তাপর- 
পধ্যাক্সায প্রাঙ্গোতি ॥ ৪৯ 





কৃষি, গোরকষণ, পশুপালন, ক্রয় বিক্র্ধ আবি বাণিদ্বয 
ইহ বৈশ্তের ব্বাভাবিক কর্ণ। ৈধশিক পরিচধ্যা ( দেবা ) শুতে 


শ্বতাবাজাড কর্ণ । ৪৪ 
ব্ৰ স্ব আখিকারবিছিত কর্শে নিযুক্ত লদ্কঃ বানৰ জ্ঞান- 


ঘোগাতা লাজ করেন। বপন আপন কর্ণো অহুয়ক্ত যানৰ 
যেম্প নি্ধি অর্থাৎ চিত্গুকি লাত করেন, তাহা শ্রধণ কর ॥ ৫৫ 

থে আন্বরাদী পরমেশ্বর তটতে প্রাশিগণের এবৃতি (চেই।) 
হয়, ঘাহা বারা এই চয়াচর পিশ্ব লদাচ্ছন্র মানব শ্রী কর্টের খারা 
লেই ঈশ্বরকে পু করত সিন্ধি (তানহোগ/২।) লাড করেন ৪৬ 


অধীন স্ববর্দমও উ্মনধশে অনুরিত পরব হইতে অতি 
প্রশস্ত; স্বরাধধনীডূড ফর্শ করিয়া অপরাধী হয় না ৪ ৪৭ 

হেকৌনের! যোংমুক ও স্বভাংৰিছিত বশ ত্যাগ করিবে 
নাচ দৃষটাদৃষ্ সকল ক কোন না কোন ঘোযেছ দারা লহ 
দূৰের আগ ক্যাম আচ্ছাদিত যেঘ। ধার ॥ ৫৮ 

সকল বিধযে অনাসক ৰৃদ্ধি, ক্হ্াইবিহীন, সকল ইজ 
বিহীন, লালের ছাএ অহনা সর্যৰশনিবৃত্তিলব্দণ। চিন্ততি 
লাহ ঝরেন ॥ ৪৯ 


পা 


৬ 


নহাভারতঙ, ব্িচরারি:শোহলাায: ! 


সিদ্ধিং প্রাপ্ত যথা হী তথাপ্রোতি নিবোধ নে 
সদাসেনৈব কৌস্তেয় নিষ্ঠ! জ্ঞানন্ত যা পর। ॥ ৫* 
বৃদ্ধা! বিশুদ্ধ যুক্তে ধৃত্যাস্মানং নিযুম। চ 
শয্মাদীন্‌ বিধন্লাংস্তাক.। রাগ-হেবেঁ বুদস্ত চ ৮৫১ 
বিবিক্তসেধী লাজ যতবাক্কায়মানল: । 
ধ্যানযোগপরো নিতাং বৈরাগ্যং সমূপাত্রিত: ॥ ৫২ 


শ্রনদচগবদগীত) অক্টাদৰ আপা 


৩৭৬৩ 


অহঙ্কার; বলং দপং 





গলং ফ্রোদং পরিগ্রহুম্‌ । 
বিদুচ্য নির্বদ: শাছছে। প্রায় কণ্তে ॥ ৫৩ 
ব্রক্মৃতঃ প্রসহাত্থান শোচতি ন কাতক্ষতি। 

সদ: সর্ধেহু ভৃতেমু বছুক্তিং লভতে পরাদ্‌ ॥ ৫৪ 
ভক্যা যামভিজানাতি বাবান্‌ বশ্চাশ্মি ততঃ । 
তো মাং তৰতে। জ্ঞাৱ! বিনতে তদনন্তরদ্‌ ॥ ৫৫ 





টীকা-_এবনুতস্ত পরমহংসন্ত জ্ঞাননিষ্ঠয়া অ্ক্ধভাব- 
প্রকারমাহ-_সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি য় ভিঃ। নৈন্ধ্্যলিদ্ধিং 
প্রান্ত: সন্‌ যথা যেন প্রকারেণ শুক্ষ প্রা'প্রাতি, তথ! তং 
প্রকারং সংস্ষেপেণৈর মে বচনান্রিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা 
ত্ৰস্মপ্রাণ্তিস্তামিমাং তথা দশা|য়ডনাহ--নিষ্ঠ। ভ্ঞানস্ত বা 
পরেতি। নিষ্ঠা পধ/বদানাং পরিসমাস্রিরিত্যর্থ: ॥ ৫* 

টীকা--তদেবাহ--বৃদ্ধোি। উক্তেন প্রকারে 
বিশুদ্ধ পূর্বেবোক্তয়া সাবিকা) বু যুক্তে ঠত্যা সাবিকটা 
শ্বাস্থানং কার্ধ/-কারণদলজ্খাতকূপ1; তানেস বৃদ্ধি: নিয়ম) 
নিশ্চলাং কৃদ্ধা শব্দাদান্‌ বিষণ্াস্তযক্) ৬খিবয়ো রাগ- 
ছ্বেযৌ চ বুল) বৃদ্ধ বি যক টঙ্যানীনাং অ্ক্ষতূযায় 
কলমত ইতি তৃডীয়েনযমু: :2১ কিক বিৰিক্তেতি । বিবি 
সেবী শুদ্ধদেশাবন্থায়ী, লঘণানী মিতডোজী, এটতিপপা- 
মৈর্ঘতবাকার়মানস: সংঘতধা০হ চিত্তে! তুবা নিত): সর্বদা 
ধ্যানেন যে। যোগো তরহ্মসংপ্পরশস্তংপর: সন্‌ ধানাবিচ্ছে- 
দার্থং পুন: পুনৰ্ধ ঢ়: বৈরাপ]ং সমা পাল্রিতে। ভূঙা। ৫২. 

কিঙ্চ অহ্ধারমিতি । ততশ্চ বিএকেণইহ নিত্যাত্তস্কারং 


বলং ছুরাগ্রহং দর্পং যোগবলছৃন্ব/র্গপ্রবৃত্তিলন্ষণং প্রারন্ধ- 
বশাৎ প্রাপ্যমাণেদ্পি বিযয়েখু কালং ক্রোধ: পরিপ্রহন্ 
বিমূচ] বিশেষেপ তান্ত! বণাদাপপ্রেণু নির্মম: সন্‌ শান্ত 
পরমাসুপশ।ভিং প্রাপ্তে। ১81 এক্ষাহমিতি নৈশ্চলে।- 
নাবস্থানায় কমতে যোগে) তবতি ॥ ৫৩ 

টীকা ত্ঞ্চাহমিতি নৈশ্চলোনাবন্থানন্ত কলমাহ_ 
ক্ষতি! ত্রক্থীইডে। এগ) বপ্থিত: প্রসল্চিকু: লষ্ট ন 
শোচতি ন চাপ্রাপ্ত৷ কাক্রতি দ্ছোগ্ভিমানাভাবাহ! 
অতএব সব্বেৰপি হুতেযে সন র্রাগধ্বেষাদিকৃত- 
বিক্ষেপাতাবাং। জর্দহতে মদাবনালক্ষণা পরমাং 
ম্চকিং লভতে ॥ ৫৪ 








টীক1--ত৩প তক্োোত ৷ ওয়া ৯ পরয়। ভক্ত) 
ততো! নামভিদান।ত, কথ ইন, যাবান্‌ সর্বহব্যার্া 
যশ্চাস্মি সাভদ[নস্পধনন্তধাইত'. ৬:৫৮ মামেবং ততো 
ভ্ঞান্ধা তদনন্তরং তস্য ছনছ্টোপরছে সতি মাং বিশতে 
পরদানন্দরপা তবতডীঙ/াথ; ॥ ৫৫ 





ছে কৌনের। চিৰনুদ্ধি লাডের পর ছেপে বগা হওযা 
ঘাধ। তাহা দংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও এবং জানের 
পরিসাথি ভাহাও জাত হও ॥ ৫" 
পূর্ববকধিত সাধিকী বৃদ্ধিপ্প&, সাধিকী গৃতির দ্বার। আত্মাকে 
২ ফাথাকারেণ সত নেই নুদ্ধিকে নিশ্চল। করিং শামি বিবযসমূহ 
[রিতাগপূর্ব তছ্বিহধক অন্যাগ-বিয়াগ ত্যাগ করত অন্ধ 
ছেশে অবস্থানকারী, ঘিতভোজী, বাকা, শরীর, চিত্ত 
করিব! খ্যানযোগে পরম আলক, উ্তব্তশে বৈরাগা 
আধ্রিত, অস্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ বিশেষভাবে 
বিদুজ ছইঘ। মদতাবিহীন শদখদ্পস্পহ 'অঞ্ধাহং’ এইকল শিষ্চল- 


ভাবে অবস্থানে লম হন ॥ ৫১-৫৩ 
ব্ধপ্রাণ্ত প্রস্ধচিতৱ কোন বিধে পোক করেন ৭ অপ্রাপ্ত 

কিছুর আকাল করেন না, লব লঙ্তে লমভাবাপতর হই আমার 
প্রেদলগ্ষণ। পরা ভক্তি লাভ করেন ৪ ৫৪ 

দর্কৰ্যাপী সচ্চিমানন্দদনতণ আমাকে পরা তকির ছার! শরলত: 
অহগত হয়, অনপ্ধর আমাকে ধ্খার্থত: শর্খাৎ, একমাত্র অহ 
তিনিই বাস্বাবলঙ্বনে বিশ্বে সুই স্থিতি নাশ করেন, একমাত্র পরম 
ছোতি অদ্বঃজানই পরম লত। এইভ(বে অবগত হইয়া আদাতে 
প্রবিষ্ট চন ॥ ৪৪ 


৭৬৪ 


সব্কমাণাপি সদা কুবানে। সন্ধাপা শর । 
মংপ্রাদাদবাপ্রোতি শান্বতং পদমব্যঘ়ম্‌ ॥ ৫৬ 
চেতস! সরধকর্মাণি ময়ি সম্যক মৎপর: । 
বুদ্ধিযোগমুপাজ্রিত) মচ্চি; সততং ভব ॥ ৫৭ 
মত্ত শর্হর্সীণি মংপ্রসাদাং তরিন্তুসি । 

অথ চেৎ দমহদ্ধারার তোস্সি বিন ক্যাসি ॥ ৫৮ 


জাযাশানও 


[ চীক্মপবৰ 


বদহস্কারদাশ্রিত) ন হোত ইতি মস্তলে। 

মিখোব বাবসায়ন্তে প্রকৃতিপ্থাং নিযোক্ষাতি ॥ ৫৯ 
ম্বভাবজেন কৌন্তেপপ নিব: দ্বেন কণা) 

কতুং নেচ্ছসি হন্মোহাৎ করিষ্ঠলাবশোহাপ তৎ ॥ ৬৯ 
ঈশ্বর; সর্ঘৃতানাং হৃদ্দেশেইজু'ন ভিষ্ঠতি। 

জ্রাময়ন্‌ সর্বহৃতানি যস্ারঢ়ানি মায়! ॥ ৬১ 





টাকা-_লকপ্থভি: পরমেস্রারাধনাছকুং মোক্ষপ্রকার- 
দুপস্হুরতি __ সব্বকণ্মানীতি। সর্ববাণি নিত্যানি 
নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কশ্থানি পৃর্বোকতক্রমেগ 
মদ্বাপাশ্রয়: লন সর্ধধদা; কুর্ববাণ; অহমের ব্যপাশ্রয়:ঃ 
আশ্রন্ষ্টরো! ন তু বুগাদিফলং যশ্য স মম প্রেসাদ।ৎ 
শাশ্বতদনাদি অব্য নিতাং সবেবাংকৃষ্ট৷ বৈষ্ণবং পদং 
প্রাপ্লোতি ॥ ৫৬ 

টীকা--যন্থাদেরং তশ্মাং -- চেতসেতি । 
কণ্মানি চেতস। মরি লগ্যসা সমপ, মংপর: অহবেব পরঃ 
প্রাপাঃ পুরুষার্ঘে। যলা স বাগসাদাখিকয়া বুদ্ধ ঘোগ- 
সথপাশ্রিত্য সততং বম্মানুষ্টানকপেহপি এ্রক্ষাপণং ব্রহ্ম 
হৰিরিত স্যায়েন মূযাঝ চিন ঘসা স তথাহুতে। 
ভব ॥৫৭ 

টীকা -- ততে! হন্তৰিষ্যুতি ৬ ৭--মচ্চিন্ত ইতি। 
মচ্চিত্ত: সন্‌ মংপ্রসাদাৎ সব্বাণ।পি হুগাণি তৃস্তরাণি 
সাংসাতিকাণি ঘুঃখানি তরিঘ্যুতি। বিপাক্ষে দোষমাহ, 
অথ চেৎ বদি পুনস্বনহগ্কারাৎ | ভিমালাৎ মত্ুফমেবং 
ন আ্রোস্ুলি, তহি বিন ক্ষাসি ॥ ৭৮ 


সব্বাণি 


চীক।_কাদং বিন স্ ক্ষ্মামি, ন তু বন্ধুভিঘূ দ্ধা করিস্তা- 
মীতি চেন্তত্রাহ_যদিতি । মহৃক্তমনাদৃত্য কেবলমহ্্কার- 
ঘবলস্ব) যুদ্ধ৷ ন করিধ্যামীতি ব্বং যন্ক্কসে অধববস্তলি, 
এছ তে অধ্যবসারো। মিখোবাস্বতসবধাততব । তদেবাহ-__ 
প্রকৃতিস্তাং রজোগুণর্ূপেণ পরিণত সতী নিষোক্ষ্যাতি 
যুদ্ধে প্রবর্তয়িধাতে।ব ॥ ৫৯ 

টীকা--বিঞ্চ দ্বভাবেতি। স্বভাব: ক্ষত্রিয্ধহেতুঃ 
পুরবকণ্ঠসস্কারস্থাঞ্ধাতেন স্বীয়েন ক্্মণ। শৌধ্যাদিন! 
পূৰ্ববোক্রেন নিবন্ধে। যন্ত্িতস্বং মেহ।ং যং কর্ম যৃদ্ধলক্ষণং 
কণ: নেচ্ছনি, অবশোহপি তং কণ করিব্যস্যের ॥ ৬৯ 

টীকা_তদেবং প্লোকন্ায়ন সাংধাদিদতেন প্রকৃতি- 
পারতথ্াং স্বভাবপারতপ্তং চোক্তম্‌ : ইদানীং দ্ৰমতমাহ _ 
ঈশ্বর ইতি দবাভ্যাম্‌। সববচূত৷নাং ছাদ্দেশে হৃদয়মধ্যে 
ঈশ্বরোহস্তথামী তিষ্ঠতি। কিং কুন? সর্ববানি 
স্থূত৷নি মায়য়া নিজ্জশক্তা। আম়ংস্তংকননর প্রবর্তয়ন্‌, 
যথা দারুন্্মান্জঢানি কুত্রিমাদি ভূতানি সৃত্রধারো 
লোকে আময়তি তন্বদিত্য্ঘ;। যথা, য্াণি শরীরাণি 
আরুচানি ভূতানি দেহাভিনানিলে। জীবান্‌ আাময়দ্নিত্যর্থঃ। 





সতত দঞ্চল কণা অনুষ্ঠান করিদ্বাও একমাত্র আমাকে অনস্ত- 
ভাবে আশ্রম করত আদার প্রদাদে শ্বাশ্বত (দহ! একট) পবা 
ববানত্তরহিত, লর্কাবিক (শুর, লর্বেধাৎ$8 পরমপধ প্রাপ্ত হইয়। 
খাকে ॥ ৫৬ 

চিত্রের দ্বার নিবিল দ্ধ আদ।তে দররপবপূর্বাক যংপরাযণ 
হইয়া ব্যবলায়াত্বিক। অর্থাৎ তগবদ[র!গনে আমি অবস্তই ভ্তার্খ 
হইব এই বৃদ্ষিযোগ আলয় করত লতত নিখিল কর্দাহানকালে 
মদগ্নতচিত্ত হও ৷ ৫৭ 

তুসি সতত আনাতে লমপিতচিত হুই৷৷ আছার অহুগ্রহে 
দন্ত সাংসারিক হুঃসপমূহ উত্তীর্ণ হইবে । পার যদি তুমি “আমি 
কতা জ্ঞাতা” এই এডিনানবশে আমার বাৰু! গ্ৰহণ না কর, তাহ 


চইলে পুকদার্থ হইতে হইবে ॥ ৫৮ 
ধরি তুষি অহস্ধার আশ্রবপূর্কা দি যৃদ্ধ করিব না" হলে কর, 
তবে তোমানুসে নিশ্চ৷ মিত্যাই ; কেন না তুখি স্বাধীন নহ-_ 
তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতি তোমাকে শবশ্রই মুখে বিহুক করিবে (৫2 
হে কৌস্বে।! পজ্ঞালত/গ্রমুক হাহা করিতে ইচ্ছা করিতেন্ব 
না, তোমার জপ্ান্তরীহ কর্মজাতশ্বভাব উৎপর স্বীর্ন বর্শোর দ্বারা 
নিযিন্িত তুমি অবশতাবে সেই দৃত্ধই করিবে। ৯৯ 
হে পর্ভুন। সক্ষলতুতের হুদয়দথ্ো ঈশ্বর সঙণড তূতকে 
নিছশকি সাহার দাও! দাকবত্রারড় কাইপৃতলিকাপণে যেন 
শতবার ভুষণ করা, তজ্প লদণ করাই অর্থাৎ, তৎ তৎ বশে 
প্রধন্িত করত অবস্থান করিতেছেন ॥ *) 





মছাস্থারতম্‌, দ্বিচব/রিংশাইল্যায়; ] 


ভমেব শরণ: পচ্ছ দর্ঘভাবেন ভারত । 
তৎপ্রানাদাৎ পরাঃ শান্তিং স্থানং প্রাপ্সাসি শাশ্বতস্ঃ৬২ 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাডং গুস্তাদ গুস্তরং ময় । 
বিস্ৃশ্ৈতদশেহেদ যধেচছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 
__সর্যশুত্বতসং ভূর: শৃণু মে পরমং বচঃ । 


উ্মছছগবদ্গীত। অষ্টালশ অধ্যায় 


৩৭৬৫ 


ষ্টোহলি দে দৃঢ়নিতি ওতো বস্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ 
মন্বন| ভব মন্তুক্রো মদ্যাজী নাং নমন্কুর। 
মামেবৈশ্যাসি সভাং তে প্রতিজানে শ্রিয়োইসি মে ॥৬৫ 
সর্বধর্ধান, পরিত্যজ্া মামেকং শরণং ত্রজ । 
অহং ত্বাং সর্ষপাপেভ্যো নোক্ষয়িস্টামি দ! শুচ: ৪ ৬৬ 





খা 5 শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত, “একো! দেব: সর্ববনূতেষ 
গুড়, সর্বব্যাপী সর্বধৃতান্তরায। ৷ কর্মাধ্যক্ষঃ সর্কাকূতাধি- 
বাসা, সান্দী চেতা; কেবলো নির্গূপশ্চ"॥ উততি 
ন্তর্ধ্যামিব্রাস্মণঞু, “য আছলি চিঠপ্লায়াননস্তুর। ঘময়তি 
হমাঝ্খানং বেদ দদযাদ্রা শরীরন্‌ এব তে অস্বর্ধযা মমত” 
ইত্যাদি ॥ ৬১ 

টীকা--তমিতি_যস্থাদেব: সর্বে জীবা; পরমেশ্বরপর- 
তস্্াস্বন্মাদহস্কারং পরিঙ্যদ। সর্মমভাবেন সর্ববাস্থনা তমী- 
দ্বরমেব শরণ গচ্ছ, ততশ্চ তপ্যৈব প্রসাদাং পরাদুরমাং 
শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্ববং শাশ্বতং নিও): প্রাপ্পাদি ॥ ৬২ 

টীকা সর্ধধ়ীতার্থমুপসংতরপ্লাহ ইঠ্ঠীন্ডি। ঈত।লেন 
গ্রকারেণ তে তৃড)ং সর্বধজন পরনকাকণিকেন ময়! 
জানদাখ্যাতসুপদিষ্টম। কথস্ূতন, প্রন্ধাং গোপ্যাহ 
রহমামন্ত্রযোগাদিক্ঞানাদপি প্িহাতরষ্‌, এতশ্রয়োপদিষ্টং 
সীচাশাস্্মশেষতে! বিমশ্য প্যযালোচা পশ্চাদ যথেচ্ছসি 
তথ! কুরু। এতন্মিন্‌ পণ্যালোচিতে সতি তব মোহো। 
নিবতিস্্তে ইতি ভাব: ॥ ৬৩ 

টীফা-_অতিগন্ভীরং সীতাশান্রমশে বত: পর্যালোচছি- 
হমশকবত: কুপন স্বচমেব ত্য সার: সংগৃ্ কথয়তি_ 


সর্বপস্ততদমিতি ত্রিডি:। সৰ্ব্বেড্যোংপি গুশ্বেভো। 
গুহতমং মে বচন্তত্র তত্রোক্তনপি দূত: পুনরপি বক্ষামাপং 
শৃপ্‌। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ_-গুঢ়মতাম্বং ছে মদ 
ছ্দিষ্ট প্রিন্লোছলীতি মন্ধা তত এব হেতোব্তে ছিতং 
বক্ষ্যামি ; যন্যা মং মনোষ্টেচলি ময়] বক্ষমাণং চ দৃচ়ং 
সর্কপ্রসাশোপেতনিতি নিশ্চিত। শস্যে বক্ষ্যামীত্যর্থ;। 
দৃঢ়ঘতিরিতি কেচিং প)গ্থি ॥ ১২ 

টীকা-_তাদসাহ -মহুন। টতি। আশ্রনা মক্ষিত্তো 
ভব, সন্ধক্রে! নগ্কদনলীলে। =>, মদ্থাদী অদ্যছনকীলে! 
ভব, মামের নমস্কুক,। এল! বর্ধমানস্ নংপ্রসাদাং লঙ্কা 
জানেন মামেনৈশুলি প্রাপ্স,সি, ময় চ সংশয়ং ন! কাষাঁঃ। 
ত্বং ছি নে প্রিয়োহলি, অত: দতাং হখ। তৰতেবং হুচ্যমইং 
প্রতিজানে প্রতিস্ঞা: কবোমি। ওতোহপি প্রস্বতন- 
মাহ --সর্বেতি নন্কুক্কৈ।ব সর্কাং ভবিধাঠীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন 
বিধিকৈষ্কর্যাং ত্যক্ত,। নদেকশৱণে। চন । এবং বর্তমালঃ 
কর্মত্যাগনিমিন্তং পাপং স্যাদিতি ন! শুচ; শোকং মা 
কাষ: হতন্বা দ্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভোহহং 
মোক্ষয়িষ্যাদি মোচয়িব্যামি ॥ ৬৫-১৬ L 





হে ভারত! কাবঘনোবাকে। দর্ষপ্রধর্রে দেই স্বর্ণামী 
উঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর। উছোর প্রদাদে পরঘ। শাঞ্চি এবং 
নিতা গরমের স্থান প্রাপ্ত হবে ॥ ৯২ 
a“ এই গু হইতে শর্খাৎ রহম্তদ্হ খোগাদি জন হুইতেও 
ঝর তোহাকে উপদেশ করিলাঘ। আমার উপচিষ্ট এই 
গতীশাহ অশেষতাে পর্যালোচনা করত প্নন্তর ঘাহা ইচ্ছা হব 
তাহীকর । ৬০ 

তুমি শামার পর্মপুহতম পরদবাক। পুনরা শ্রবণ কর_ 
আদার তান গ্রিথ তুমি, ওকষপ্ত (| নাব হিত আবার 
বনিতেছি ৷ ৯৪ 








তৃছি মচ্চিঝ হও, আদার তঙনপয়াহণ হ3, আমার বজনদীল 
হও, আছাকে নমঙ্কার কর-_এঝপ করিলে আদার অম্গ্রহসদ্ধ 
জানের ছার! বামাকেই প্রাপ গইধে। দংশয় করিও না 
যেহেতু তুদি আমার প্রি, তক্ছক্ক আছি তোষাদ সত্তা প্রতিজ্ঞা 
করি বলিতেছি 1 ৬৫ 

লর্কাৎন্ঘ পরিত্যাগপূর্জক একমাত্র আদার শরপাগত হও। 
আমার ভক্তি ছারাই সমস্ত হইতেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিছি বৈদ্য 
ত্যাগ করত মধদেকশরণ হ9। এপ করিলে কর্ধত্যাগলিত্ 
পাপ ছুইবে এল অহুশোচন। কৰিও ন), যেহেতু একমাত্ৰ আমার 
শহণাশ্হ তোদাকে আমি সমন পাপ হইতে নক করিব ॥ ৯ 


৩৭৬৬ 


ইদং তে নাতপক্ষায় নাভক্তাগু কদাছন। 

ন চাশুঞাববে বাচ্যং ন চ মাং যোইভাসত্বতি ॥ ৬৭ 

ঘ ইমং পরসং পুশ্নং মন্তক্তেষভিধাল্যতি । 

তক্তিং দরি পরাং কৃ! মামেবৈদ্বতাসংশয়: ॥ ৬৮ 

ন চ তশ্বাহ্ময়স্তেদূ কশ্চিন্সে প্রিয়কতমঃ। 

টাকা_ এবং সীতার্থতবসুপদিশ্য তংসনপ্রদানুপ্রবর্তনে 
নিক্সঘমাহ _ ইদমিতি। ইদং পীভার্থতবং তে সয়া 
আগ্তপক্কায় স্ববর্দায়ষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যন, ন চ অভক্তাঙ্জ 
শুরাবীন্বরে চ ভকতিশুস্থায় কদ।চিদপি ন বাচন, ন 
চাস্তক্ষযবে পরিচর্ধ্যামকুর্বতে শ্রোড়দনিচ্ছতে বা বাচ্যম্‌ , 
মা১ পরমেশ্বরং ঘোহভান্থয়তি মহুধানৃষ্টা) দোহারোপেণ 
নিন্দতি, তশ্ফৈ ন চ বা6)ন্‌॥ ৬৭ 

টীকা-এতৈর্দোবৈধিরহিতেভে)। গীতাশাস্ত্রোপদেষ্ট: 
ফলঘাছ_য ঈমমতি॥ নদুকেহতিধান্ডতি ন্থকোভো। 
ঘো। বক্ষাতি ল ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো 
নিঃসংশয়: সন মামেব প্রাপ্ধে।ভীতারধ: ॥ ৬৮ 

টীকা কিছ ন চেতি_তশ্যাশ্রদজেছে।। শীতাশাস্্- 
ব্যাথ্যাহুঃ সকাশাদন্তে। মগ্ুযোধু নধ্যে কশ্চিদপি মন 
শ্রি্নকতমোইত্যন্তং পঞিতোষক1 নাকি, ন 6 কালাস্তুরে 
ভবিতা ভবিষ/তি। নলাপি তন্ন; প্রিয়তরোহধুলা 
ভুবি তাবন্ান্তি, ন চ কালান্থরেইপি ভবিৰ/তীতার্থ;। 
পঠছ; ফলমাহ __ অধোধ্যত ঈতি। আাবয়োঃ 








এই ঈতার্থ তব শষপআগ&[নতঠকে বলিবে না। আর 

ওর এবং ঈশ্বরে ডকিশবরকে বলিনে না. থে শুক্রযাকারী নছে 
তাহাকে ৰলিবে ন। এবং পরমেশ্বর দানাকে থে অহ্গূরীতে নিশা 
করে, তাহাকে বদিবে ন ২৬% 

বিনি পরহ গোপনীছ লামার এই নীতাশাত্ব আমায় তর- 
গশঙ্ষে যনিবেন, তিনি শামাতে প্রেষল্ধশ। শুকিলাত করত 
নিশ্চই আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন । ৬৮ 

অন্তএৰ আপনার গক্গণের নিট সীতাশাস্ব ধ্যাগাত। 
চইতে হয্ূসণের সদ] কেট আমার নিরতিশ পরিতোসকর্ঠ। 
নাই; কালান্বরেও টইনে না, আদর? তাহ। চ?তে অঙ্ প্রিতর 
অধূনা লংসারে নাউ কালাম ইয়ে =: ৬৯ 


[ ইীশ্বপর্বব 


ভবিতা। ন চ মে তম্থাদ্ত; প্রিয়তরে! ভুবি ॥ ৬৯ 

গআধোস্ততে চ ব ইমং ধর্ম সংবাদসাবয়োঃ। 

ভ্ঞান্যক্রেন ডেনাহসিষ্ট স্থাদিতি মে মতি; ৪ ৭৯ 

শ্রচ্ধাবাননস্তষ্চ শৃণুয়াদপি যো নর: ৷ 

গোইপি যুক্ত: শুভালোকান্‌ শ্রাণু ব্াৎ পুণাকর্মণাম্‌ ॥৭১ 
জরক্বকান্ছুনরোরিস: বর্ম ধর্মাদনপেতং সংযাদং 
যোইবোথাতে জপরূপেণ পঠিষাতি, তেন পুংল! সর্ব 
হৱ্রেভ্য: কেেন দ্রানহভ্রেন অহসিষ্ট স্কাং ভবেয়মিতি 
দে মতিঃ। যভ্ভপাসৌ গীতার্থমবুষ।মান এব কেবলং 


জপতি, তথাপি সদ তচ্চ তো মানেবাসৌপ্রকানয়তীতি শখ 


বুদ্ধিরবতি। 
কদাচিৎ কন্ছচিন্লাম গৃভাতি, তদাসে। নাণেবায়মাহবয়র্ভীতি 
মনা তংপার্থবন।গচ্ছতি, তথাহনপি তস্ক সন্গিহিতে 
ভনেয়ন্‌, অতএস অঙ্গানিলক্ষত্বদ প্রমুধাপাং কথাকল্মা- 


যথা লোকে যনৃচ্ছয়াপি হদা কশ্চি + 


নোচ্চারণদাত্রেণ প্রলগ্জোইন্ডি, তথৈবাস্কাপি প্রসো। ৪৮ 


ভবেয়নিতি ভাবঃ ॥ ৬৯-৭০ 

টাকা_লল্স্ক জপতে যোহন্ছ: বশ্চিচ্ছৎণোতি 
তশ্থাপি ফলমাহ-শ্রদ্ধাবানিতি। যে। নর: অন্ধাবুক্ত: 
কেবলং শৃদুয়াদপি । শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিং কিমর্ধময়ু- 
গুচ্চৈক্ম লতি অসম্বন্ধং বা দপতীতি দোধদৃষ্টিং করোতি 
তথ্যার্তার্থনাহ _ অনমৃল্চাসুয়ার(হিতে| যঃ শৃৰ্যাৎ, 
সোহপি সৰ্বে: পাপৈষ্ক; সরশ্বমেধ।দিপুণ্যাকৃতাং 
লোকান্‌ প্রাপুয়াৎ ॥ ৭১ 





এবং খিনি আামাধের এই ধ্খমুক সংবাদ প।& করিবেন, তাছার 
ছারা আদি সর্কাবের শ্রেষ্ঠ হজ জানবে দার! অভিত ছইব। 
ধৰি কেন গীতাৰ্থ না রুকি্বাও পাঠ করে, তাহা হইলেও আমি 
তাহার প্রতি প্রসয় ছইণ। বেদন কেহ কাহাকেও ধদচ্ছাকৰে 
নাদ ধরিয়া আহ্বান করিলে সে তাহার নিকট উপস্থিত হৃত, জপ 
ক্বতাপাঠকারী আমাকেই আহবান করিতেছে ঘনে করিয়া তাহার 

১ নিষ্ট উপস্থিত হইব ৷ ৭+ 

শাপলা ও গুণে দোযাবিদ্ধারহীন বে দানব কেবদদাত্র 
শ্রদপত করিবেন, তিনিও সমন্র পাপ হতে দূর হটণ| অন্থঘেণ 
যজকারিপণের লোকসমূত প্রাল হইবেন ॥ ৭১ 


[] 
স্পা 


৫০ 


দহাতারতদ, বিচ বিংশোহবাাড: ] 


কচ্চিদেতচ্ছ তং পা বয়ৈকাগ্ৰেণ চেতসা । 

কচ্চিদন্তানলস্মোহ; নষ্ট বলয় ॥ ৭২ 
অৰ্জ্জুন উবাচ ৷ 

নষ্টো দোহ; স্বৃ্তি্দন্ধা স্বংপ্রলাদাশ্ময়াচুত। 

স্থিতোংস্মি গতসন্দেহ: করিশ্যে বচনং তব ॥ ৭০ 
সহগয় উৰাচ । 

ইত/ছং বান্তাদবন্ত পার্থস্ক চ মনবাস্থন: । 


উমদ্‌ভপবদূপীত। অষ্টাদশ হধ্যাঢ় 


5৯৬৭ 


সংবাদহিমমক্রৌধদদুতং রোনহধপম্‌ ॥ ৭৪ 
ব্যাসপ্রসাদাচ্চ তবানিমং গুহদহং পরদ্‌ । 

যোগং যোগেম্বরাৎ কৃষ্ণাং স্যক্ষাৎ কখয়ত; ব্বয়দ্‌ 8৭৫ 
রাজন্‌ সংশ্মত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিসদন্ুতস্‌। 
কেশবাঞ্জনরোঃ পুণ্যং দন্তানি চ মুদি; ॥ ৭৬ 

ভচ্চ সংস্যত্য লংস্মৃত) লঘত)চুতং ছরেঃ। 

বিস্ময়ে! মে মহান্‌ রাজন হৃত্যাসি চ পুন; পুনঃ ৪ ৭৭ 





টীকা __ লব্যগ_বোধানুংপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্া ীত্যা_ 
শয়েনাহ-_কচ্চিদিতি। কচ্ছিদিতি প্রশ্নার্থ,। অন্ঞান- 
সম্োহবাআনকতে। বিপর্ধযয়:। স্পষ্টদন্তং ॥ ৭২ 

টাক। -- কৃতাৰ্থ: স্র্জন উবাচ _ নষ্ট ইতি। 
আস্থবিবয়ে। মোহে! নষ্ট, হতোইয়মহমস্থীতি হরপাস্থ- 
লদ্ধানরূপা স্বতিশ্বংপ্রস৷দ৷শ্নয। লক; স্থিতোহনি, 
যুদ্ধায়োখিভোইল্মি। গত: ধর্ম্মবিহয: সন্দেহে। হন্ত 
লোহহং তবাজ।ং করিছে। ইতি ॥ ৭৩ 

টাক।--তদেবং ধতবাই্ঠং প্রতি ভ্ীকধগর্চুনলংবাদং 
প্রত্থতাং কথামগুদন্দধান: পচ ঈবাড--ষঈতীতি। রোম" 
হর্ষশং রোমাঞ্চকরং  সংবাদনহ্রৌবং  শ্রুতবানহম্‌ । 
ম্পষ্টম্তুং ॥ ৭৩ 

শান্বনস্ত্য বণ সডাবন।মাহ-_বা।স্প্রসাদাদিতি । 
'৪গবতা ব্যাসেন দিব); চক্ু:শ্রোত্াদি মহা: দন্ব্, জতে! 
বাসনা প্রদাদাদেতং মং জ্রঙবানন্দি। কিং 
তদিত্যপেক্ষারাদাহ -প্রং পরদ্াবিঞ্চরোতি 
_যোগেশ্বরাৎ প্রীরু্চাং "পনের লাক্ষাং কথন: 
তবানিতি ৪ ৭৭ 

টাকা--কিঞ্চ-- রাজনিতি । 


যোগন্। 


হৃধ্যাদি রোদ!ঞ্চিতো 


ভবামি হৰং প্রাপ্রোমীতি বা। স্পষ্টদপ্ডুং ॥ ৭৬ 

টীকা_কিক্ষ_তচ্েতি। দিতি বিশ্বব্পং নিদ্দিশতি। 
ম্পষ্টমন্তুৎ ॥ ৭৭ 

টীকা-_অতন্থং পুৱাণাং রাজযাদিশস্কাং পরিত্যজেত্যা- 
শয়েলাহ-ঘাত্রতি। যর চ হেবাং পাণ্ডবানাং পক্ষে 
যোগেশ্বর শ্রীকঞ্ে। বর্ধতে, ঘয় চ পার্থো। গাণ্ডীব- 
ধুধরত্ততৈর চ প্র: রাজলশ্মীস্থটযেব চ বিদ্তয়ন্তার্লৈর চ 
ছুতিকনারোতরাহিসন্ধিষ্ঠ । বীতিনয়োহপি তজৈব। 
করবা সর্বত্র নিশ্চিতি সথগগাছে তি নম মতিনিচ্চয়। 
আত ইপানীষপি তাবং ধুত্রপ্থং শ্রকষ্চ৷ শরণমুপেতা 
পাণুবান্‌ প্রসাক্জ সর্ব্রক তেভো। নিবেন পুত্রপ্রাণরক্ষাং 
কুবিবিতি ভাব: । তথাতি--"পুকষ: স পর: পার্থ ভক্তা। 
লভাববনভুয়া।” "5ক্ৰ।| বনগ্য়া। শকারমেবংবিধো- 
হঞ্জুন ৮৮ উত্যাদৌ তগবন্ধক্রেদ্দাক্ষ: প্রতি সাধক- 
তমন্শ্রবণাতদেকাভভ[ক৫ব তপংপ্রলাদোখঘ্রানাবান্ীর- 
ব্যাপারমাত্রতুক। মোক্ষছেতুরিতি ক্ষুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানল। 
চ ভক্তাবান্তরব্যাপাবহমেধ দুক্'ন। “তেষাং সততবুক্তানাং 
ভজতাং এইতিপূর্বকদ্। দদামি বৃদ্ধিঘোগং তং হেন 





ছে গাখ। তুমি একাঞ্জচতে উহ! শ্রবণ বন্বিযাছ তে]? 
ছে খনগ॥। তোমার অজনকত ব।তিত্রম উদ্তথয়ণে ধ্বত্ত 
ছইছাছে ত 1৭২ 
bt অঞ্জু বলিলেন,_তে অচ্যুত! আমার আস্মন্বিযক দো 
(খান) ন) হইয়াছে । তোদার প্রসাধে আদি স্বতপ অঙদন্তান- 
রশি, তি লাচ কষরিধাছি, আহি বুদ্ধের আস প্রন্থত হইাছি, 
আমার ধথবিঘধক সংশধ আহ নাট, খাদি তোমার আজ্ঞা পাদন 
করিব ৪ *৩ 
গন হলিলেন,--ব্সছি ভগবান বাশ্ুলেত এবং অতাভু। অনেক 
৪৭৩ 





এই রোদাকচৰর বিপ্থথজনক এক সংবাদ শ্রংণ করিলাম ॥ ৭৬ 

আমি ভগহান্‌ বাসের রূপার এই নিয়তিশর গোপনীয় 
খোগকখনকারী- সাক্ষাৎ যোগেশর প্রীক্ষেয ইঈনুখ হইতে 
প্নিলাহ ।৭৫ 

হে রাজন! কেশব ও অর্জনের এট বিশুদ্ধ বিশ্মদজনক বুঝা 
পুনঃ পুনঃ উত্তযজ্ঞপে শরণ করত বারংবার পুলকিত হইতেছে ৪৭৮ 

হে রাজন । ছারর লেই বিস্ছজলঞ বিশকণ শ্মণ করিহা, 
করণ করিছ। মহান বিস্ব॥ হঠতেছে, আদি বরষা আহলাদিত 
ইষ্টটেছি ॥ 5২ 


হত্র যোগেম্বর: কুে। হত্র পার্থে। হনুর্ধর: । 
ভর শ্রীধিহরো! সুতির নীতি্তি্সঘ ॥ ৭৮ 


আধ্যলান্র 


[ভীম্পবর 


উতি প্রীদহাভারতে শঙসাহত্র্যং সংহিতায়াং বৈয়ালিক।ং 
প্রমন্তগবদগীতাশ্পনিহদ্নু রক্চবিদ্যায়াং হোগশাস্তে 
গকজাজ্ুনসংবাদে মোক্ষলগ্লালযোগো নমাষ্টাদশোই- 
ধা: ৪ ভীন্মপর্বলি তু দ্বিচত্বারিংশোংধ্যায়:ঃ ॥ 
উমদ্ভগবদগীত। সমাপ্ত 





মাসুপবান্তি তে ॥” প্দস্কজ এতদ্বিজ্ঞায় সন্ভাবায়োপন্ভতেশ 
ঈত্যাদি বচনাৎ,'ন তবজ্রানমেব ভক্তি রিতি বৃক্তম্‌, “সম: 
সর্ব কূতেঘু ন্ুক্তিং লভতে পরাদ্‌। তক্তা আমন্ডি- 
ছানাতি বাবান্‌ বশ্চান্মি তত্বত: ৪” ঈ'ভাদে ভেদদর্শনাৎ । 
এ চৈবং সত্ি “তমেব বিদিরাহতিম তামেতি নাল্প: পদ্থা। 
বিচ্যতেইয়নায়” তি শ্ুতিনিরোধ: শ্ধনীয়:, ভক্াবান্তর- 
বাপারদ্ধাৎ জ্ঞানস্য। ন (তি কা্টৈ: পচভীত্াকে ছালা- 
নামসাধনত্বসুক্তং ভবতি কিক, “ঘস্য দেবে পরা ক্রিহছ। 
দেবে তখ। গুরৌ। তৈতে কবিতা হ্রখ।; প্রকাশস্তে 
মতাস্মনঃ 8" “দেহান্তে দেবঃ পৰং পক্ষ তারক: বাচষ্টে” 
“ঘমেবৈৰ বুগুতে তেন লভ।:” ইত্যাদি শ্রতিস্দ ডিপুরাণ 
বচনাক্ষেবং সতি সমজসালি ভবন, তন্দাদ্গবদ ভক্তিরের 
মোক্ষাহেতুরিতি নিদ্ধন ॥ ৭৮ 

যে পাওবগণের পক্ষে অং হোগেনত প্রচ বমান, ছে পক্ষে 
শান্তীৰ ধৰ্দ্ধর অর্ভুন, লেগানেট রা9।স্ধী ও দেখানেট বিদয় 
এবং উত্তর উত্তর আডি4ক্ছি নীতি « নত) উচাট আমার নিশ্চয় । 


তেনৈব দত্তগ্লা মত্যা তছসীতাবিবৃতি: কৃতা । 

স এব পরমানন্দত্তয়া শ্রীণাতু মাধব: ৪ 

পরমানন্পপাদান্তবজ:-শ্রীধাবিণাধুনা।॥ 

আধরন্বামিঘতিনা কৃত। গীত৷-সুবোধিনী ॥ 
ন্বপ্রাপলভাবলান্ধিলোডা চগবদসীতাং তদস্তর্গতং 
তক প্রেন্দরূপৈতি কি: গ্ুককুপাগীৰ্যৃরিং বিনা। 
মন্ব, হাগুলিনা (নিবন্ত জলধের।চিংশুবন্র্মদী- 
নাবর্তেদু ন কিঃ নিসঞ্জঠি জন: সংকণ্যারং বিন! ॥ 


ইতি শ্র্ীবরস্বামিযতিক তাহা: শনদ্ধগসদী হাটীকায়াং 
শ্রবোধিদ্কাং পৱনাৰ্ণনণতে। ( মোগঘোগং ) নাম 
অষ্টাদশেহঘ] পি: ॥ ১৮ 

শুনা আপনি প্রকঞ্চের পরাগ হইত পাগুযগণকে প্র 
করত সর্বমন্থ তাহাদের 'এবেগনপূর্ক পূত্গণের প্রাণয়ক্ষা 
ক্ষন ৷ '৮ 


চতি দন চারতে বেদালবিরঠিত শতদহশ্র-সংহিত। মে) চীয্পর্ষা্তর্গত ইবনধগপগীও। উপ নিধতে 
তদ্ববিচ্ধাবিবহক বোগশাহে রক্জার্ডুনদংবাগে নোদ্ষল/ালঘোগ নামক 
টাদশ অন্যায় । 
সনদ লীলনলাত গ্রিইঠাকুর ঈীদতদীতারামদান ওক্কারনাধদেবকু 
শ্রমদ্ভগবধ্গীতার পরবাদ সমাধা । 


শ্ৰীমদ্ভগৰদৃসীতা সম্পূর্ণ! 


{ সীতাপ।24 পুলে মবাবিঠিত সন্ধল, আঙ্গগ্তদ, করন্থাদ = ধরানাদে পূঙ্জাপুন্দ+ এট নঙ্গলাচরণ 
শ্রোকগিলি পাঠ করিতে হয় । ) 
ও নমো ভগবতে বান্তদেবায়। 


অথ ্রদন্তগবদ্রীতায়।: ওর: 
অঙ্গলাচএপম্‌। 
ও হখণ্ডমগ্ুলাকারং বং যেন চরম, । 
তৎপদং দশিতং বেন তন্রৈ শবে নম: ॥ 
য জাদিনাধে। ভগখানন।দি- 


জানাগুধি, ।কুরতিনহান্থা । 
ঞদেশিকেন্্ করপানুরাশি- 


নানান্বরুপৈশ্চরতী2 লোকে ৪ 


উহগীনায় এন: 
শু্াস্থরধরং বিষ্ণুং শশিবণ" ৮৫৪ €ন। 
প্রসন্ভবদনং ধ্যাঞ্জেৎ সর্ববিখাপশাগ্তয়ে 


বারীশাভাঃ সুমনস: সর্ববাথ।ন(মুপ ক্রমে । 

যং নন্ব। কৃতকৃত্য: স্বযন্তং নমামি পজ্জাননম্‌ ॥ ২ 
নমো ধন্মায় মতে নম: কৃষ্ণায় বেধসে। 
ভ্রাক্মপেভ্যো নমন্কূত| ধৰ্ম্মান বক্ষে। লনাতনান্‌॥ ও 
নারা্ণং নদপ্কুত। নরঞ্চৈব নরেৱসন। 

দেবীং সরন্বতীক্ষৈব ততে। জয়মূদী রণ ॥ ৪ 
বাস: বশিষ্ঠনপ্রারং পৌন্রমকন্পবম্‌। 





পরাশগ্রান্থজং বন্দে উকাভাতং তপোনিধিষ্‌ ॥ ৫ 
ব্যাদার বিধ্চুক্তপায় বাসরপায় বিধবে॥ 
নমে বৈ ব্র্থবিহয়ে বাশিচ।9 নামা নমঃ ॥ ৬ 





প্রবল! দ্ধা খিবাঠরপতো হরিং। 
অভালংলাচন: শ টু হগবান বাদ্রায়ণিঃ॥ ৭ 


্ৰীশ্ৰীগীতামাহাত্ম্যম্‌ 


ধারোবাচ 
= ভগবন্‌ পরনেশন ৩জএবাতিচাবিনী । 
প্রারন্ধং ভৃষ্ছমালগ্য কথ: '54(৩ হে প্রুতো ৪ ১ 
উবিষ্৫বাচ । 
প্রারন্ধ ভুঁদমালে। তি গীতা তাংলরত; সদা । 
স মুক্ত: স সুধী লোকে কশ্মপা নোপপিপাতে ॥ ২ 
মছাপাপাডিপাসা!ন গীতাধ]।নং করোতি চেৎ। 
ক্ষিচিং স্পর্শং ন কুর্ববন্থি নলিনীদলমণুবং॥ ৩ 





"গ্রীনীগীতামাহাত্ম্য 
অন্তৰাদৰ--এীমীাকুর পরিংৎসী তারামদল ওক্ধারনাধদ্ের । 
প্রাদেবী। বলিলেন_€ে ভগবন্‌ পরমেশ্বর! হে প্রতো। 

ধুর্রারক$ তোগকারীর অব্যতিচারিদী অনন্ত নিশ্চল! তুক্তি কি 
সারে হং?) 
ঘ.চগবান্‌ বিষ্ণু বলিলেন-_ছে ছেবি! সর্বধ। থে' দানৰ 
গীতা) লে রত প্রারন্ধ ভোগ করিলেও ভিনি দৃক, »গতে ভিনি 
হী এবং কোন করের ছার। লিন্ত হল এ! ॥ ২ 


স্বতায়া; পুস্তকং ঘএ যত প1) প্রবন্থতে। 

তত্র লর্বধানি তীধানি পরয়াধাদানি হলে ॥ ৭ 

সবের দেবাশ্ড কষয়ে। যোগিন: প্রপাষ্চ যে ॥ 

গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপাধদৈ: ॥ 
সহায়ে জায়তে শীসং যন গীতা প্রবর্মতে ॥ ৫ 


হত্র পীডাবিচারশ্চ প?নং পাঠনং ক্রুতস্‌। 
তঙ্জাহং নিশ্চিত: পৃতি নিবলামি দদৈব তি ॥ ৬ 


বেদ পশ্মণতরে ছল লং হও এ, ও উপ ধান সীতাৰ্যান করেন, 
তাহাকে যচাপাশ অতিপাশ সকল কবন০স্পশ করিতে পারে ন। ॥৩ 
যে স্থানে সীতাপুস্তক ছাকে, তে ছলে সীত! পাঠ হয়, সেখানে 
প্রহাগ আছি নিখিল তীখ বর্ধন থাকে ৪ ৪ 
বে স্থলে দত পাঠ অহটিত হয, তথায সদ্য ঘেবত। ববিসহৃহ, 
/যোগসিগণ, পরাগ লৰ, গেপালবৃন্ধ, গেপিকান্ধ, নারদ, উদ্ধব 
আৰি পাধৰলদূদত লহ সত্ব লা হন ৫ 
হে প্রন! ঘেবানে সীত। [বচার, পাঠ, পাঠ, শ্রবণ হয়, আমি 
নিশ্চিত সততই সে স্থণে নিবাস করি । ৬ 








৭, 


সীতাশ্রয়েইছ: তিষ্টামি ঠাহ! মে চোদ: গৃহন। 
ঈতাজ্ঞানদুপাশ্রিত্য ীল্লে কান পালয়াম্যহম্‌ ॥ ৭ 
সীতা দে পরম বিষ্ঠা ব্রহ্থরূপ! ন সংশরং। 
নপ্দাত্রাক্ষেরা নিত্য। শ্বানিরবহাচ)পদা[গথক। | ৮ 
চিদানন্দেল কেন প্রো শ্বৃখতোইঞ্জুনদ্‌। 
বেদত্রয়ী পরানন্দা গবার্থভ্ঞানদংমুতা ॥ ৯ 
যোচষ্টাদশ জপেঘিতং নরে। নিশ্চলমালস:। 
জ্ঞানসিন্ধিং স লভতে ততে! ঘ/তি পরং পদম ॥ ১৯ 
পাঠেংসমর্থ; সম্পূণে ততোহরধং পাঠঘাচরেং ৷ 

তদ! গোদানজং গুপ।ং লভতে লাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ 
ত্রিভাগং পঠমানস্ত গঙ্গা ্রানফুলং লভেৎ। 

যড়ংশং জপমানভ্ত সোমযাগফলং লতেং ॥ ১২ 
একাধ্যাযং তু ঘো নিঙাং পঠতে ভক্তিসংযুত: । 
জঙ্লোকমবাপ্পোতি গণো ভূত বসেচ্চিরহ্‌॥ ১৩ 
অধ্যাত়ং শ্লোকপাদং বা নিঙয: হঃ প/ত নর: । 





মীতাকে আশ্রহ করিয়। আনি অবস!ন করি, নীত। আদার 
উৰ্ধ গৃহ, উত্তমরূপে গীতাঞাণ আল্রহ করত অমি নিব 
পালন করি॥ ৭ 

শীত। আমার অর্ডমাতা অক্ষরা নিতা। খনীর্$নযা পদাৰবিক। 
অন্ধপা! পরম। বিস্ত।, ইচাতে কোন সহ নাই । ৮ 

চিন কুক স্বমুসে বেগতী ভিবেঞগরপিনী পরানন্ধ। 
তবারথজ্ঞানসংঘূতা এট গীতা অর্দুনফে বলি$1চিলেল ॥ ৯ 

বে ঘানয আগ্রচচিতে অঠাচশ অধ্যায় গীত। নিত) পাঠ করেন 
তিনি লিদ্িলা করিম] বাকেন এবং অনন্তর পরবপদ প্রাপ্ত 
হল ॥ ১০ 

স্পূ্ণ পাঠ করিতে অসমর্থ হলে অর্ক লাই করিবেন, 
তাহাতে গোষান-আনিত পুণা লাভ করিবেন-__এবিদছে কোন 
লংশর নাই ॥ ১১ 

গীত অ্রিভাগ পাঠ করিলে গদ্গাস্বানের ফললাত ছয়; ঘড়ভাগ 
পাঠে সোম্যাগের ফল লাত হটরা থাকে ॥ ১২ 

বিনি তক্কি সহকারে নিত্য এক পৰ্যায় পাঠ করেন, তিনি 
দেহাত রত্রলোক প্রাপ্ত হন এবং রুও্ত-গণ হইছা চিরকাল তথা 
বাস করিয়া খাকেল ॥ ১৩ 

হে ধন্ন্ধরে! থে মানব নিত) গীতার এক অধ্যায় অথবা 


আতাশাক 


{ ভীম্মপপর 


স ঘাতি নরতাং ঘ।বগ্রন্থ গর পন্ুক্করে ৷ ১৪ 
সীতায়াঃ প্লেঃকদশক: সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্‌ । 

দ্বৌ ভ্বীনেকং তদধং বা প্লোকানাং যঃ পৰেল়র: ৷ ১৪ 
চশ্রলোকমবাপ্রোতি বধাণাদঘুতং এ্রবম্‌। 
বীতাপাঠলঘাহৃক্তো মৃতে। মাহুবতাং ব্ৰজে ॥ ১৬ 
গীতাত্যাসং পুল; কমা লভতে মূক্তিমূত্তমাম্‌ । 
সীতেত্যাচ্চারলংযুক্তো! ড্রিয়ণাণ: গতিং লতেৎ ॥ ১৭ 
সীতার্ধশ্রবণাসক্তে। মহাপাপযুতোংলি বা। 
বৈকুণ্ঠ: সমবাপ্রোতি বিছুনা সহ মোদতে ॥ ১৮ 
সীতার্ঘং ধ্যাযতে নিঙাং কৃষ। কর্ণ্মানি তুরিন; । 
জীবঙ্ুকু: স (বিছেয়ো দেহাস্তে পরমং পদম্‌ ॥ ১৯ 
সীতামাঙ্গিঙ] বহুবে| চূতুজ্জো! জনকাদয়; । 
নিধৃ'তকলুঘা লোকে গীতা বাতা পরং পদছ ৷ ২ 
ভায়া; পঠনং কৃষ মাছ: নৈব ঘঃ পঠেহ।, 
বৃখ। পাঠে। ভবেতগ্ত আম এব হাদান্কত: ॥ ২১ 


অধ]ায়ের চতুগ অংশ শা) করেন, (তিনি মযধন্তরকাল নরম লাভ 


ক্রিয়া থাকেন ॥১$ 
হে মানধ গীতার ৮টি সাতটি পাটি চারিটি কি ছুইটি 


তিনটি একটি অধিক কি অর্ লোকও পাঠ করেন ॥ ১৫ 

তিনি নিশ্চিত অদৃত ব কাল চগ্রলোক প্রাণ ৪ন। দীত।- 
পাঠহিরত ঘৃত মানৰ লরজন্ম লাভ করিত থাকেন ॥ ১৬ 

পুনঃ পুনঃ গীতা অভ্যাস করত উত্স মুকি লাভ করেন, 
ঘঃণ কালে “গীতা” এই মহামঃ উচ্চারন করিজ। দেহত্যাগ 
করিলে পরষা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ 

যহ্াপাপদুক বাক্তিও দছি গীতার্ণ শ্রবণে সাস ছন, তাহা 
হইলে বৈকুঠে গমন করত বিষ্থার লছিত আনন্দে অবস্থান 
করেল ৪ ১৮ 

হকক্ানুষ্ঠান করিরা1ও বিনি নিত। গীতার অর্থ চিন্তা করেন 
তাছাকে জীনু্ক্ত বলিয়া জানিবে, দেছান্তে তিনি পরপর প্রা 


হইস্থা থাকেন ॥ ১৯ 

লংসারে জনক প্রভৃতি বর সরপতি গীতাকে আতর করিয়া 
ৰিগতপাপ বলিয়া কখিত হইছা অন্তে পরদণদ লাত 
করিয়াছেন? ২৯ 


হিনি গীতা পাঠ করত মাছাঝ্া পাঠ করেন না, তাছার পাঠ 
বৃষা শ্রহযাত বলি! কধিউ হয়৷ ২১ 





(= 


মহাতাবতম] 


এভমাহারাদংতুকং যত চ্যান: করোতি মঃ। 
স তংহলদবাধ্েতি ছুলভাং গতিযাপ য়াৎ ॥ ১২ 


মদ চণবদতোহ। তিঠাছলাহা 





৭৭১ 


স্থৃত উবাচ 
বাহাব্থাচমেই= গিভায়া নয়। প্রো ঞ্: সন।তনৰ্‌ । 


সীতাস্তে চ পঠেদ্‌ ধন যহকং তং ফল: লচভেং ॥ ২৩ 
চতি জীস্৷ত।ন।হান্ত: সমাপ্ত ॥ 








খিসি এই হাহাত্তদহ গীত! অভ্যাস করেন, তিনি ধধোক 
ক্ষল লাভ করেন এবং গঙ্গে ভুর্ঘভ গতি প্রান্ত ঘন ৪ ২২ 


পাটের পর ইহা পাঠ করেন, তিনি কতিত ফ্লপ লাভ করিয়া 
খাকেন ও ২০ 


সাদি গীতার এই সনাতন ঘাতাত। বলিলাম: হিনি পীতা। নীবকৃবিত ই১াহুর অঁমংলীতারাবধাস ওষারনাঘদেবকত 


প্রীতাহাহান্রোর অনুবাদ লাগ ॥ 


অথ দ্বিতীয়মাহাত্ম্যম্‌ ৷ 


সীতাশাপ্রমিদং পুণাং যঃ পঠেং প্রযত: পুৰান্‌ । 
বিকো: পদমবাপ্রে।তি ভয়পোকাদিবক্ষিত: ॥ ১ 
সীতাধায়ননীলপ্ত প্রাণাযামপরস্ত ৮। 

নৈৰ সম্ভি ছি পাপানি পূৰ্হঙকুডানি চ॥ ১ 
মলনির্মেচনং পুলা: জলসানং দিনে দিনে। 
সবদ্‌ টীতান্তুসি শ্বানং সংস।রদলন।শনম্‌ ॥ ৩ 
গীতা সুবুীত। কব কিম; শাহ্থবিস্তরৈ:। 
ঘা স্বয়ং পদ্মনাচল্ত মৃধপদ্বাপ নি:নতা ॥ ৭ 


অঙ্যাধ্ক--অনপ্ধনীবঢূখিত ৪3739 দনংদীতা রামলাল 
ওয্াঃনাধচ্বে। 


থে লংঘত পুক্কধ এট পরিহ গীতাপান্ত পাঠ করেন, তিনি 
ভশোকাদিবিদীন বিষ্ণুর পরম পদ এপ হট দাকেন। ১ 

শীতাব্যাহনীল ও প্রাণাগাঘপগরারণ ব।কিও পূর্বজ্গ্নরত পাপ 
বাৰিতে পারে ৪ ২ 

খুযের প্রতিদিন গলের হার! সনে গাঘম দৃরীতৃত হয় 
একবার মাত্র গীতারপ শরম পাধনব[তে আন্‌ করিলে সংগার- 
দল নাশ হইয়া খাবে ॥ ৩ 





ভাৱতাযৃতলনবদ্ৰ' বিস্কোবকু 1? বিনি:ঃম্ৃতম্‌ ৷ 
সীতাগঙ্গোদ্ক: দা পুন ন বিদ্চতে ॥ ৫ 
লর্বেহাপনিহাদো গাবো দোডা গোপাজগনন্দনং 
পার্থো বস; শ্বধীতোক্জা হাব বিহামতং মহৎ? ৬ 
একং শান্ধং দেবকীপু রি $ 

ছেকে। দেবে দেবকীপুত্র এব। 
একে। ম্থন্তঙ্জ নাছানি মানি 

কম্মাপোক! তথ্য দেবন্ত দেবা ॥ ৭ 
ছে গত স্ব ১15 বাহডেের দুদপর্ হটাডে নিনিঃলত 

হইয়াছে, তাহা উদ্মব্ধপে অই)৯ কবা করবা, অন্ত দিশ্বর 







হ্রদুধ হইতে বানগত 
. 
নিখিল উপনিহহ্‌ গ(ডা, তোঃনক্: নন্দনন্দন রক, অর্জুন 
বল, গু মহৎ দীত।দবত, শ্বদীলণ ৪519 ভোকা। ৯ 
থ্বেন্ধীপূত্-ককদ্িত সীতাই তকমাত্র শান্ত, একমাজ দেবত। 
হেবকীপুজ। একমাত্র দয হইল তাহার নাদ-াহার লেবাই 
একমাত্র ক ॥ ৭ 


অনন্বত্রবিতৃবিত গ্রইিঠাকুর ীথৎসীভারাহহাল ওড়ারনাদখেবকৃত 
ইপীভাষাছাত্রোর খসথযাহ লঘাপ্ত। 





অথ ততায়মাহাস্মাস্‌। 


কবিকনাত । 
স্বভারাশ্চৈর মাহদি) বখাবত সৃতি ! হম বদ) 
পুরা নারাপুণ-ক্ষোত্র যানেন মুনিনোদিতম্‌ ॥ ১ 
সৃত উবাচ । 
তত্র ভগবত। পুষ্ট, থদ্ধি ওপ্ততনং পরম্‌। 
শকাতে কেন তথক্তং প্িভামাহাঝযুন্তমন্‌ঃ ২ 
কে জানাতি বৈ লম্যক্‌ কিঞ্চিৎ কুন্তী সুত: ফলম্‌। 
ব্যাসো ব। ব্যালপুতে। বা বাওুবক্যোহঘ মৈথিল: ॥ < 
অস্তে শ্রবণ: ক্রু! লেশং পংকী্ুগন্তি চ। 
তশ্ছাৎ কিকিন্বদামাত্র বচাসস্ঠান্ঠাত্রয়া শ্রাতম্‌ ॥ < 
সব্ধোপনিষদে। গাবো দো! গোপালনন্পন; ॥ 
পার্থো বৎস; হ্বধী/ভোক। পৃদ্ধ" 28৩1মতং মহৎ £ ৫ 
সারথামজ্জুনন্তাদোৌ কুববন্‌ গীত দী। 
লোকত্রয়োপকারয় তগ্রৈ কৃষ্ণায়নে নমঃ ৮৩ 
অংসারসাগরং ঘোপং ৩বু,লিচ্টতি যে। নথ: । 
অথ তৃতায়মাহা্্য॥ 
অন্থবাধক উই ৪ডারনাখলেৰক শ্ররাগতিনক বাব ঃক ণতীখ । 
কৰি বলিলেন,_াতে 5৩1 পুর্কালে নারাণেক্ষেহ মই 
বান-কখিত গীতার মাতা চ। অনার 1790 কীততন কপ ৪ ১ 
দুত কহিলেন,-তগবন। আপস উতম বিষ লিজাস। 
করিযাছেন। ঘাহ। পরম গোপনীলেদুতের ॥বোকও গোপনীয়, 
লেট ভরম লীতামাতান। কেন বাকি বখন। করিতে পারেন? ২ 
একদাঞ্জ চগবান্‌ 2৫৬ হহ। সম এবগত আছেন, কুন্ধী- 
নখন অর্চুন উহার কিকিৎ ফল আনেন এবং বাল, ব]ালপুত 
ও মিখপাধিপতি ৪নক কই৷ কিছ অবগত 





শকদেব, 


আদ্ধেন ৪৩ 
অন্তাক্ণ বাক্তিগণ পরস্পরের মুখে শ্রবণ করি ইহার লেশখজ 


সবীর্ঠন করেন। অস্ত এব আমি ব/ালদেবের মুখে যেড়প শুনিদ্বাছি, 
তাহার কিঞ্চিৎ কীর্তন করিতেছি ॥ ৪ 

শষ উপনিবহ্‌ খ্নুব্ৰতপ , নন্দনন্দন ভগবান্‌ শ্রীকক বোহন- 
বর্ষ, ফুদীপুর অৰ্জুন ধস, জ্ঞানী তোক এবং এট গীতাছণ 
অৰৃত উদ দৃষ্ধ ॥ ৫ 

ধিনি অৰ্ভুনের লারখাক 1) ব্রতী হইগ। লোকব্র্ধের উপকার 
লীতায়প অমৃত্ত দান করিদাছিলেন, সেট ভগ্বান্‌ ইঃক্চৰে 


প্রণাম করি ॥ ৬ 
বে দানৰ খোর নংসারদ্াগর উৱা হতে ইচ্ছা করেন, তিনি 





স্মতানাবং সব/স।গ পাএ. খাতি পুবেন স:॥ ৭ 

ক্টিভাভ্ঞানং শ্রুতং নৈব মদৈবাত্যালযঘোগতঃ । 

মোক্ষমিচ্ছতি চৃচাস্থ। যাতি বালকছান্ততাম্‌। 

বে শৃতবত্তি পঠন্তেযব গীতাশাগ্রসহনিশম্‌। 

ন তে বৈ মাহুৰ জেয়া দেবরূপ। ন সংশ্ঃ ॥ ৯ 

শীতাজ্ঞানেন সম্বোহং কৃষ্ণ প্রাহার্জ্জুনাদ্র বৈ 

ভক্তিতক্ধ পরং তত্র সপ্থণং বাথ নিগু'লম্‌& ১* 

ধোপানাষ্টাদশৈরেবং ডুক্িমুক্তিসমুক্কিতৈঃ। 

ক্রমশশ্চি্তশুদ্ছি: সৎ প্রেমঙ্যাদিকশ্মনু ॥ ১১ 

সাধোগাঁতান্তুসি পান: সংসারমলনাশনম্‌। 

শ্রস্ধাহীনন্ত তং কধ্যং হন্তিগ্রানং তেব তৎ ॥ ১২ 

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্‌। 

স এব মানুহে লেকে মোঘকনশ্মকররে| ভবে ॥ ১৩ 

তশ্থাদ্‌ গাতাং ন ছানাতি নাবমপ্রংপরো। জন: । 

ধিকু তষ্ট বানুধং দেহ; বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্‌॥ ১৪ 
গাও বোকা পাঙ কারছ। অনাধাস উই! পর হধতে সবখ 
হন॥ ২ 

থে দৃচব/কি সব্দং। অশ্যাসধোগের থার। গীতাজান শ্রধণ 
করে নাই, অথচ মো প্রতিও হঞ্ছ। ক লে বালকের ভঁপ- 


হালাল্পদ হা ৷ ৮ 
যাহার! 1৮বারাজ লতার শ্রবণ ব পা) করেন, ওছার। 


মহ্ক্ক নন; দেওকুপা ইহাতে কে।49 সংশ নাট ॥৯ 
আরম গীত1জাল থারাহ লবণ ৬ পিন এগপযন্ধীয় পরদ 
ভক্তিতত্ত অদুনের বোগোখপ1এলেন আত ভাঙার লিফট দীর্ষন 


করিয়াছিলেন ॥ ১৯ 
ৰুক্িদূক্তিল্নিত অষ্টাদশ অধ্যাহককল লোপান(পি ি)-বিশিষ্ট 


এই সীতা বারা ক্রমে প্রেদণক্যাদি লকল কাছে। চিত্তশুদ্ধি জন্মে ৪১১ 

এই সীতান়প সলিল ত্রান করিলে সাবুজনের লংসারদূল নাশ 
হং; কিন্তু জছ্যাবিহীন যানবেছ পক্ষে এই স্মানকাধ) হস্কিমানের 
সায় বৃদ্ধার পর্যবসিত হয় ॥ ১২ 

থে হ্যক্তি গীতাশাত্রের প৷১, অধায়ন ও অধ্যাপনা অৰ্গত 
নহে, হহক্ষলোকে তাদৃশ ব/ক্তি বৃখা ছর্কারী অর্থাৎ তাহার 
নঞ্চল কৰ্ণই বিকল হইয়। খা 

অতএব বে ঝ/কি গীত। পাস অবগত নহে, তনপেক্ধ। ধন 
আর নাই। তাহার যাহ্হদেহে খিক্‌, তাহার শাম্মপাঠজনিত 
বিজ্ঞানে এবং বুলনপতাতেও বিক্‌ ॥ ১৪ 





৫৯ 


নী 


মহাভারত) 





সীতার্থং ন বিজ্বানাতি নাধমন্তংপরে ঈন:॥ 

বিক্‌ শরীরং শুভং নীলং বিভবস্তদ্গৃহাঙ্রনস্‌?) ১৫ 
সঈতশান্্ ন জানাতি নাধম্তংপরে। জন; 

ধিক্‌ প্রারনধং প্রতিঠাক্ষ পৃজাং দানং মহত্তমম্‌ ১৬ 
সীতাশাস্তরে তিনি সর্ব: তন্িক্ষদং জপ 

বিক্‌ তস্ক ভালদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো। বশ: ॥ ১৭ 
সীতাৰ্খলঠনং নাস্তি নাধমস্তংপরে। জন: । 

সীতাগীতং ন হচছজ্ঞানং তবিদ্ান্বরসম্মতম । 

তক্থোঘং ধর্ম্মর ছিত: বেদবেদ।ম্বগচিতদ ॥ ১৮ 
মানসী গীত! সৰ্ববজ্জানপ্রঘোজিকা। 
সর্বশাত্রলারতৃত। বিশ্ুন্ধ। সা বিশিন্যুতে ॥ ১৯ 
যোহধীতে বিষ্ণুপরববতে গীহাং ব্রহৰিবাসরে । 
দ্বপন্‌ াপ্রং চলন, 0৩%ন শকভিনঁ স চীয়তে ॥ ১. 
শালপ্রাস-শিলায়াং ব। দেবাগারে (লিবালয়ে। 
চঃপগীা' (দৌ ভাগ।ং পচে ধনৰ ৫১১ 
কে সীতপােন সত 





থে হাসি গীতার দহ বগ? পত্রে, তাচাৰ দপেক্ষা অধম 
আর নাই; ভাঙার ঘলোচর ৮৮ সাচার উৎচই চবিতে 
দিক্‌, তাহার উষ্ঠদ বিডবে দিব ০১ ১1516 এমা পৃহাশ্রমেও 
কৃ ১৫ 








যে বাকি পীতাশাগ অবগত নহে, তদপেক্ষা অধদ আর 
নাই; তাহার প্রারঝে দিক্‌, প্রতিঠাহ ছি, পূজ্য শিব, হানে 
খিক ও মযত্বে দিক্‌ । ১৬ 

পীতাশাস্তে ঘাছার ঘতি নাই, ত1ঠার লমপটট নিক্ষল বলিয়। 
কীৰ্টিত হনব ; তাহার জ্ঞানদাত্তাকে ধিক, তাহার ব্রত, লি] ও 
তপস্তার় দিক্‌, তাহার ৭০০ দিক ॥ ১+ 

দে ব্যক্চি গীতার অর্থনহ'প1ঠ না জানে, তহপেক্ষ। অধম আর 
নাই। যে জ্ঞান গীতার উদ হব নাই, তাহা আমর জ্ঞান বলিয়া 
জানিষে; তাহ! বিফল ধর্হীন এবং বেহহেদানে নিন্দিত ॥ ১৮ 

অতএব ধর্মী প্ৰীত লকল ভ্ঞানেরই কারসস্বদ্ধণ।, ইহা দর্কা- 
শবাস্বের পারতৃতা ও বিশ্ুদ্ধা বালি! প্রশংদিত। ৪১৯ 

ঘিনি বিষুপর্কদিনে ও শ্রহরিবাসরে গীত) ধান করেন, 

জাগরিতাবস্থায, পদসক!লে হ) অবস্থান কালে তিনি 

শককতুক পরাভূত ছল না ॥ ২+ 

দিনি শালগ্রাশিল।-সমীপে, দেবাজছে, শিবনঞ্রে, তীখে ও 


হগবজ্গীভ নাহ, চা 


হথা ন বেদৈদালেন যন্ঞতীর্থত্ৰত।দিলিঃ ॥ ২২ 
গীতাধীতা চ হেনা[প ভক্রিভাষেন চেত্তসা । 
বেদশাস্পুত্রাণানি ভেনাধীতানি সর্্ষশ ॥ ২৩ 
যোগস্থানে সিজ্ধদীঠে শিলাগ্রে সংসভান্থ চ। 
যচ্ছে চ বিষ্ণুভক্ত্যাঞ্জে পঠন্‌ লিদ্ধি: পরাং লতেং ॥২৪ 
সীতাপাঠঞ্চ শ্রংণং য: করোতি দিনে দিনে। 
ক্রতবে! বাছিমেবাডা: কৃতান্তেন সদক্ষিশাঃ ৪ ২৫ 
যঃ শৃপোতি চ সীতার, কী্ঘতোন ঘঃ পরম । 
আবরেচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্‌ ॥ ২৬ 
স্টতায়া: পৃস্তকং শুদ্ধ: যোংপঁযত্ৰ লাদরাং। 
বি(িন। তক্তিভাবেন তন্ঠ হান প্রিয়া তানেং ॥ ১৭ 
যশ: মৌতাগ্যবারোগা লভাতে নাহ সংশয়: 
গয্সিতানাং প্রিহে। ছু পৰম: এসনশ্ তে ৪ ২৮ 
অভিচাবোদুনং শে বধশাপাগহক্চ হং। 
নোপসপতি হৈ য 
নমীতীরে গীত শা) 
করেন ॥ ২১ 





১:৯৭: ঠুতে ॥ ২৯ 


"5158 শৌভাগলাত 





চ্কীনস্ন ভগন।ন্‌ তঠ% শীনপযে হেস্ণ লৰ্বোধ লা 
করন, বেল্পা, দান, বক্সাঠাল। সিল টন এ ব্রত পতৃতি 
দ্বারা লেরণ লক্ষ 03 1॥ ২২ 
থে বাকি ডকিৰুক মনে গীত! অ):৭ করেন, তৎকর্তৃ্ষ লমৃষ্ 
বে, নিধিলশাস্থব ও পূর(এ_ = পদ সর্ব কারে শীত হয ॥২৩ 
খোগস্থানে, সিন্ধনী0, শালগ্রমনীলা সক্ুখে, লঙ্জনগণের 
লতা, হজে। এবং বিজ্ু্তকসনীপে গাঁত! পাঠ করিলে পরম 
সিদ্ধিলাত হয । ২৪ 
ধিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তংবর্ব্ক দদ্দিশাসত 
শ্বয্েধ প্রভৃতি দমপ্ত হক সম্পাদিত চইটদ। থাকে 1 ২৫ 
ধিনি গীতার অর্থ শ্রাবণ সধবা কর্ন করেন, কিংবা অঙ্ক 
“ব্যক্তিকে শৰণ করান, কাহার পরমপদ প্রাণি হইয়া থাকে ॥ ২৯ 
ঘিনি আমরসহকারে ধখাবিদি ত(কভাবে কাছাকেও বি্তদ্ধ 
গীতাপুত্তক ঘান করেন, তাহার পঢ্নী প্রিদ্তমা হয় 1 ২৭ 
তিনি হণ, সৌভাগ্য ও আরোগ। লাভ করেন, ইছ্ধাতে দক্ষেহ 
নাই এবং পরীর প্রিচতমা হই পরম হুখ লা করেন ॥ ২৮ 
দে গৃহে প্রতিনিংত গীতার অর্চন! হর, তথাদ্ধ অভিচারজাত 
হু:হ অধরা কঠোর শাশডাত ক্লেশ উপস্থিত তয় নার ২৯ 





নশালো নৈব পাপ ছ্গিররকং ন চ ॥ ৩ 
বিস্ফোটকাদয়ে! দেহে ন বাধস্তে কদাচন ॥ 
লভেৎ স্বঞ্চপদে দান্ত: তক্তিঞ্চাবাভিচারিশীম্‌ ॥ ৩১ 
জায়তে সততং সঘ্যং সর্ববজীবগণৈ: সহ । 
প্রারন্ধ: ছুজতে বাশি সীাল্যাসরতন্ত চ॥ ৩২ 
স মুক্ত; স সুখী লোকে বন্দনা নোপলিপ্যতে। 
মহাপাপাতিপাপানন গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। 
ন কিঞ্চিৎ প্ৃশ্যুতে ত্য নলিনীদলমন্তস। ॥ ৩৩ 
অনাচারোকবং পাপমব।চ্যাদিকৃতক্চ যং। 
অন্য তক্ষ্রং দেযমস্লৃপ্তস্প৮৬ং তথা । ৩১ 
জ্ঞানাল্জ৷নকৃতং নিত)নিল্য়ৈছ[নওঞ্চ যং। 
তৎ সধ্বং নাশনায়াতি টিভাপ।ঠেন তংক্ষণাৎ ॥ ৩৫ 
সর্বত্র প্রতিভোক্ত। ৮ প্রতিগুণ্ ১ দর্বশ: । 
সীভাপাঠং প্রকুববাণে। ন লিপেঃড কদাচন ॥ ৩৩ 
রয়পূরণাং মহীং সকাং প্রতিত্হাবিধানতঃ 
"তায আথ্যাদ্ধিক, আটক, অ" 
ডাপজতে পীড়া হয ৭), শাপ, পপ, দুখ 
বাকে না॥ ৩ 
পেট গৃহে বিশ্দোটক10৮ ক1হ145 দেতে পীচা উৎপাদন 
করিতে পারে না; পে গৃহিত ৬৭1৭ ₹ধাছে পালন ও 
অব।ভিচারি ওকি লাভ কৰেন ৩১ 
থে ঝাকি দীত।চ্যাদে রত খাকেন, তিনি এক বশে হখ ছে 
ভোগ কঠিলও লক্ষজীবগপর দহিত ঠাহার বন্ধুত্ধ স্থাপিত 
8০২ 
ঈভাখাহনকারী ঝাকি সতত মু ও হুধী ; তিশি মহথাপাতক 
খা অভিপাত্ক করিলেও তেমন পদ্ধপত্রে জল লিগ হয না, 
লেইরপ তিনিও সঞ্ধাঘ ব। নিম কোন কণ্েই লিপ্ত হন না॥ ৩৩ 
খন/চার-আনিত, অধাচাধাক্য-প্রয়োগজাত, অভঙ্গ/-তক্ষণঞজাত 
স্পৃওস্পর্জনিত। জানাজানকত এবং প্রাত্যহিক ই ত্রিচলতে গঞ্জ 
লর্কাবিদ পাপই গীতাপাঠে তৎক্ষবাৎ বিল হয় ৷ ৩৪-৩৫ 
দর্কত্র ভোজনকারী এবং সর্বমৰিদ দানপ্রহনকারী দীত। পা 
করিলে, কদাপি পাপে লিগু ছা নাও ০৬ 
অবিবিপূর্ধক র9-পূর্ণ। লমগ্র পুত্ৰী প্রতিএ্রং করিছ1ও বে 
বাকি এফবারদাজ গীত পাঠ করেন, তিনি (বিশুদ্ধ স্টিক 
[িন্ধলন্ ব্ঠয। ধান । ০৯ 





ৰু এড জাৰৰ 
১এ৫কের পল্জাবন। 






আবঃশাস্থ 


{ তীশ্বপৰ্ 


গ্রীতাপাঠেন চৈকেন শুস্তশ্যটিকবং সণ) ৷ ৩৭ 

বঙ্গান্ব:করণং নিত্য: পীতায়াং রমতে সদ।। 

স সায়িক: সদা জাস ক্রিয়াৰান্‌ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ 

দর্শনীয় স ধনবান্‌ স ঘোগী। জ্ঞানবানপি । 

স এব যান্ভিকে! যাজী সর্বববেদাঘদর্শৰঃ ॥ ৩৯ 

ভায়া: পুস্তকং হত নিত্যপাঠ্5 বর্ততে । 

গতর সৰ্ব্বাণি তীর্ঘানি প্রন্নাগাদীনি ভূতলে ॥ ৪৮ 

নিবসন্তি সদ! দেহে দেহলেবেংপি সর্বদা । 

সর্ব দেবাম্চ গ্ধষরো ঘোগিনো দেহ্রক্ষকাঃ ॥ ৪১ 

গোপালে। বালকফোহপি নারদ-র্বপার্ঘদৈ; 

সহাজো। জায়তে শিং যত্ৰ গীত প্রবর্তাতে ॥ ৪২. 

ঘত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং ৩থা। 

দোদতে তত্র শ্রীকুষেণ ভগবান্‌ রাধা! সহ ॥ ৪৩ 

উভগবানুবাড । 
গীত! মে হৃদয়: পাথ ৷ গীতা মে সারমৃত্তমম্‌। 
গীঙ। মে ভালমতু।এং গীত। মে জনমব্যয়ম্‌॥। ৪৪ 
ধাথার চিত কত)ই নিংত গীতাত নিহত বাকে, এই ঝুলে 

তিনিই লাখিক, তিনিই ক্ৰিমাৰীল ও তিনিই পণ্ডিত ॥ ০৮ 

তিনি দর্ণনীয, [তন ধনবানু, তিনি ধোগী, তিনি জানান, 
তিনিই তাজিক, তিনি ধাঙী এবং [তিনিই লমুধ বেদার্ধ- 
পরেধশী ॥ ৩৯ 





দে স্থানে প্রত/॥ গীও। পুস্তক খাছে এবং অনীত হয়, ডূতলে 
সেই স্থানেই প্রথাগাধি দৰল তীখ ই সৰ্বমদ। বিয়।ঞিত খাকেন ॥৪* 

পীতাপাঠকের দেহে এবং এমন কি দেংশেছেও নর্ম৷ যব! 
এবং যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন। ৪১ 

ৰে স্থানে গীভাপাঠ হয, তথাত বাদকষ্ণবেইী গোপাল, 
ততশাৎনারদাছি (অদবা নারধ ও এব প্রতৃতি) নিভ্য-পাধগগণের 
সহিত দহায়কন্ূপে উপস্থিত ছন ॥ ৪৫ 

হেখানে সীতার বিচার, অধ্যংন ও অধ্যাপন| ঘর, তথায় 
প্রীরাধিকার লছিত তগধান্‌ গ্রহ নিরতিশখ আনন্দ লা 
ফরেন। ৪৩ 

৪চগৰান বলিলেন,_(হে লাখ! গীতাই আমার হু, 
শীতাই আমার উত্তৰ দার-ব্প, গীতাই আদার অতুঃ্র জান 
এংং সীতা আনার অঙ্ষ জান ও ৪৪ 





তত 


মহাভারতম ] 


গীত৷ নে চোতসং স্থানং সীত। নে পরমং পদম্‌ । 
গীত৷ মে পরসং শুহং সীহ! মে পরযো গুরু ॥ 9৫. 
গীতাশ্রয়েংহং ডিষ্ঠামি পিতা মে পরনং পৃহস্‌। 
নীতাজ্ঞানং সমান্রিত্য তিলোকী: পালযাম্যহম্‌॥ ৪৬ 
গীতা মে পরদা বিকা ব্রহ্মরপা ন লং: 
অর্ণ্মাত্রাক্ষরা নিত্যমনিরবধাচাপদাস্মিক) ॥ ৪৭ 
গীতানামানি বক্ষ গুহথানি শৃণু পাণ্ডব। 

কাঁর্তলাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তংক্ষণাৎ ॥ ৪৮ 
গঙ্গা গীত৷ চ সাবিত্রী সীত! লত্যা পতিত্ৰতা । 
অঙ্গাবলিক্রদ্বিগা ত্রিসন্ধ্য৷ মুকিগেছিনী ॥ ৪৯ 
ঘর্চ্মাত্রা চিদানন্দা ভবন ্ান্্িনাশিনী ॥ 

বেদী পরানন্দ! ত্যার্থহ্মানমঞ্জরী 
উত্যেতানি জপে্চিত্য: নো নিষ্চলমানস: । 
জ্ঞানলিদ্দিং লভে|ত্রত্যং তপ।ছে পরমং পদছ্‌ ॥ ৫১ 
পাঠেইসমর্থ; সম্পূ্ণে তদর্দং পাঠমাচরেং। 








গীতা আমার উৱদ স্থান, পীত। আদার পরম পদ, পীত। 
আমা পরদ ওফ বন্ত এবং এমন কি গীতাই আনার পর 
গর 

শাষি গীতার আ্বাশ্রয়েট অবস্থান কব. গীত। আদার পরদ 
গছ এবং এই গীতাজান আশ্র্ধ করিখাই আমি অিকৃহন পালন 
ফরিব। থাকি ৷ ৪৬ 

গীতাই আমার দর্ষো বম। বহ্ধরণ। বিস্যা-উছাতে কোনও 
সন্দেহ নাই; উদ্। পরম অনির্বনাচ]-পঙ্গস্মিক। (বাকের অগোচর) 
অর্ধ্মাত্রাস্বত্স। } ৪) 

হে পাওুনন্দন ওর্ধুন! গীতার গু ॥নামলক্ষল কীর্ষন 
করিতেছি, তুষি শ্রবণ কয়। এই ন1দলদৃহের সবীর্কনে তৎক্ষণাৎ 
লক্ষল পাপ বিনাশ প্রান্ত হয) ৫৮ 

গন্ধ, গীতা, সাবিত্ৰী, লীতা, প্রঃ, পতিত্রতা, বদ্ধাবলি, 
অ্ববি্বা, ত্রিলন্ধযা, দৃক্তগেছিনী, অর্ডমাতা, চিদানন্দ, জবস, 
আবিনাশিনী, বেদতরৰী, পরানন্যা, তত্াথভ্ঞানমরী-_ঘিনি 
শা ্রচিতে প্রভা এই লকল নাছ জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি 
লাউ করেন এবং অন্ধে পরমপহ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯৫১ 

প্রত্যহ দশপর্ণ পাঠে অলমর্থ বাকি গীতার অর্ডেক অংশ পাঠ 
ফ্রিবেন। ভাছাতে তিনি নিংলন্েতে গোঙালজ পুত্টা লাভ 
করিবেন ৫২ 

৪৭৪ 


হন হগহদগী ত: নাত। চা 


চে 


তদ। গোজানং পুণাং লভাত নাজ সংশয়: ॥ ৫১ 
তিভাগং পঠমনেস্ত সেমঘাগফল: লতেং । 
যড়ংলং জপনানস্ত গঙ্গ।দ্ভানকলং লাভে ৪ ৫৩ 





ভথাধ্যায়দ্ধয়ং নিত্যং পঠঘালো নিরন্তুরম্‌। 
উন্্রলোকমনাপ্রোতি কচমেকং বসেদ্ধ্রবম ( ৫৪ 
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিদংবুতঃ । 
রুত্রলোকদবাপ্রেতি গণো চুব! বসেচিযম্‌ ॥ ৫৫ 
অধ্যায়ার্ছগ পাদ: বা নিতাং ঘঃ পঠতে জন: 
প্রাপ্নোডি রবিলোকং স =পস্তরসমা: শতম্‌॥ ৫৬ 





গীচায়া: শ্লোসদশকং দপ্ব পঞ্চ চহুষ্টরম্‌। 
ত্রি-দ্বো কমর্্চমধব৷ প্লোকানা' যঃ পণঠত্র:। 
চহ্দলে কমনাপোতি হধ্ণামগৃত: তথা ॥ ৫৭ 


শ্ীতাদনেকপাদঞ্চ প্রো কনধ্যায়নের চ। 
স্বরস্তাক্ত। জনে দে প্রযতি পরমং পদম ॥ ৫৮ 


খিনি তিন ভাগের এক চাগ পা? কবেন, তিনি পোমবালের 
ফল এবং ছং ডাগের এক ভাগ তা করিলে গঙ্গাহানের ফল লা 
ক্রেন ॥ ৫৩ 





দিলি লাবদানতার লহিত ৯১: পাত উঠার ছুটি 
খধ্যা লা কারন, কিনি নিশ্চই ই্জলোক লাও ফরেন এংং 
লেখানে এককমকাল বাদ ক:যন। 





খিনি শকিঘুক্ত হং! প্রভাত একটি আরা পাঠ করেন, 
তিনি কত্লোকে গমন ফরেন এবং হগবান্‌ শবে গণদখো 
পরিগণিত হই! বহুকাল তখাহ বাল কয়েন। ৫৫ 

হে বাকি প্রতাহ উতার অর্ খধাায বা অধ্যায়ের চারি 
ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি পুর্যালোক প্রাপ্ত হন এবং 
শত ঘর ব’ল তথা অবস্থান করেন ॥ ৫৩ 

বিনি প্রতাহ গীতার হশটি, সাতটি, পাচটি, তিটি, ছইটি, 
একটি বা অর্ধ স্োকৰাত্ একাগ্রচিতে পাঠ করেন, ডিনি চন্ালোক 
প্রাপ্ত ছন এবং অমৃত বর্ধকাল তথা৷ বাস রিনা খাকেন ॥ ৫৭ 

থে ৰাক্ধি গীতার অর, এধপাহ, একটি শ্লোক ঘা একটি 
অধ্যায় বণ করিতে করিতে লছ তযাগ করন, তিনি পরদপদ 


শ্রাপ্ত ঘন ॥ ৫৮ 


৭৭৬ 


সীতার্ঘমলি পাঠং ব। শৃনুযাদস্তকালত:) 
সহাপাতকতৃক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্ছন; 1 ৫৯ 
সীডাপুন্তক-সবুক্ত; প্রাণাংস্ত্যক,। প্ররাতি হচ। 

স বৈক্ুঠমবাদে।তি বিঘ্ন! সহ মোদতে ॥ ৬* 
কীতাখ্যায়সদাযুক্তো স্ৃতে! মান্বতাং ত্রাবেং। 
সীতাত্যাসং পুনঃ কৃষ লভতে যুক্তিযুত্তমাম্‌ ॥ ৬১ 
সীতেত্যাচ্চার-সংযুক্তে ড্রিয়মথাণো! গতি: লভেং ॥ ৬১ 
বদ্যৎ কৰ্ম্ম চ সর্বত্র সীডাপাঠপ্রকীত্তিমং। 

ততৎ কর্শ্ম চ নির্দ্দোৰ: ঢুৰ। পূর্ণরমাপ্র.রাং ৷ ৬৩ 
পিত্ছুদিত্র য: শ্রান্ধে গীতাপাই: করোতি ভি। 
সন্তষ্টা: পিতরস্তম্ণ নিরয়াদ য।শ্বি ব্বর্দতিম ॥ ৬৪ 
গীতাপাঠেন সন্তষ্টা: পিতরঃ স্রান্ধতপিতা: । 
পিতৃলোকং প্রয়াস্থে।র পৃত্রাশীর্কবাদ্ডংপবা: ॥ ৬৫ 
গীতাপুস্তকদানঙ্ক ধেপুচ্চ দন ॥ 

কুক চ তদ্দিলে লমান্ কৃতাৰ্থ গাগুতে জন: ॥ ৬৬ 
পু্তকং কেবলংহুক্ং গাতাঘা: প্রকারে(তি য:। 





থে বাকি সর্বকালে গীহার আখ. পা) বা ্র করেন, মক, 
পাতকী হইলেও তিনি দৃক্ষি গাগী 40 ৫৯ 

থে বাতি পীতাগ্র্থলঘুর চইয। প্রাণহাগ করেন, তিনি 
বৈষু(& গঘন করেন এবং বিষ্ণুর লতিত আলে, সাস করেন ৬৬ 

গীতার একটি অন্যার সংদুক হবা দিলে নগন্তঞন প্রাপ্ত 
ছটা পুনরবাছ গীতাত্যাস পূর্ত দুক্ষি লাঠ করেন ॥ ৬১ 

“গীতা” এই শষ উচ্চারণ পূর্বক থে ব/কি গেতা!গ করেন, 
ভাঙার পদ্রদা| গতি লাচ চয় ॥ ৬২ 

সর্ব পীতা। পাঠ করিয| বে কর্ণ অহ্তীত ছয়. তৎসহন্ত 
নির্দোষ ও পূর্ণতা প্রান্ত চব ॥ ৬৩ 

বে যাক শ্রান্চকালে পিতৃগপের উদ্দেশে গীতা পাঠ করেন, 
সাচার পিতৃগণ লন ছা নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন ৬৪ 

শ্রান্ধে গীতাপাঠ ধার। ভৃণ্তিপ্রাপ ও সন্ধঃ হই! পিতৃগণ 
পুতকে আদীর্বাথ করিতে করিতে হর্গলোকে গদন করেন ॥ ৬ 

খেপুজ্ছ (চাদর ) লমন্বিত পীতাপুত্তক দলে করিলে, দেই 
(চিনে ঘানৰ লদ্যক্‌ কৃতার্থ চন ॥ +৯ 

হিনি স্বৰ্ণসংঘূক গীতাপুথক বিছান্‌ ব্ৰান্ধণকে প্রদান করেন, 
কাচাকে আর পুনর্বার ভুলোকে ছু গ্রচণ করিতে চয় নাহ» 


[জীন 


দবা বিপ্রায় বিছুখে জায়তে ন পুনর্ভবস্‌ ৷ ৬৭ 
শতগুস্তকদালছ সীতাঘা: প্রকরোতি য:। 
স যাতি ব্রহ্মলদনং পুনরাবৃত্তিদূর্ভম্‌ ॥ ৬৮ 
সীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকলমিডা: সমা: । 
বিষুলোকমবাপ্যান্তে বিল! সহ মোদতে ॥ ৬৯ 
সমাক্‌ ক্ষৰ চ গীতাৰ্থ: পুন্তকং ব: প্রদাপয়ে। 
ত্মৈ প্ৰীত: উভগবান্‌ দদাতি মালসেশ্লিতম্‌ ॥ ৭* 
দেহং সামুঘমাপ্রিতা চাতুৰ্বমদেষ্‌ ভারত । 
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরুপিদীম্‌ । 
হন্তাব্যকামতং প্রাপ্তং স নরে। বিষশ্র তে ৪৭১ 
জন; সংসারছ্তখার্তো গীতান্মানং দমালভেহ । 
সীতা গীতানৃতং লোকে লন্ধ,। চক্তিং সুদী ভবে ৪৭২ 
গ্লীতামাশিত্য বহবে! ভূছুকে। জনকা দয়: | 
নিধু তক'ল্মব। লোকে গতাজে পরমং পদম্‌ ॥ ৭৩ 
গীতান্ব ন বিশেবোইন্তি জনে, গা বচেষু চ। 
আলেছের সমগ্রেখু সম! ত্রক্মৎরূপিদী ॥ ৭৪ 
হে ধাক্কি একশ” গীতাগ্রৰ গান করেন, তাহার ব্রহ্ধধামে 
গত হা এবং আর দর্ডঃলোকে জনগণ করিতে ছয় ন| ৪ ৬৮ 
সীতাছছানের প্রভাবে বিচ্চুলোকে লক পরিমিতকাল 
অবস্থান পূর্কাক বিষ্ণুর পতিত বাল করিয়। শানন্দ লাঙ কর! 
হায় ॥ ৯৪ 
গীতা সঙগাক্‌ শ্রবণ পূর্বক থে বাকি এ গ্রন্থ দান করেন, 
ভগবান্‌ ভাঙা প্রতি প্রসয়। চইঙ্গা তাহার মনোবাদনা পূর্ণ 
করেন ॥ ৭৯ 
চতুৰব্দিধো শাস্থপাঠোপঘোগী মাম দেহ ধারণ করিয়া যে 
বাকি অব্বতন্তপিণী গীতা! শ্রবণ বা পাঠ না করে, লে হস্তপ্রাপ্ত 
ব্বরৃভ ত্যাগ করিব! বিষ চক্ষণ কনে ॥ ৭১ 
সংসার-ছুঃণে একাহ কাতর বাকি গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইব 
গীতাত পান পূর্বক জগতে রুচি লাভ করিবে ও সুখী 
হইবে ॥ +২. 
ইছলোকে জনকাছি বহ রানা গীতার আশরপ্রহণে নিষ্পাপ 
ছা পরবপৃদ লাভ করিযাছেন ॥ ৭৩ 
গীতাজ্ঞানদ্ত্ধে উচ্চ নীচ নদমূে কিছুদাত পরতে সাই। 
লমগ্র জ্ঞানের মলো গীতাঞ্জানট নিন্বিশের এবং গীতাই 
পি ॥ ১৪ 





নি জে 


se 


ব্‌ 


দহাভারতম ] 


যোইভিমানেন গর্কেণ ফীতানিন্াং সায়োডি চ। 
স ঘাতি নরকং ঘোরং য।বদাহুতসংগ্লবম্‌ ॥ ৭+ 
অহষ্কারেণ মূঢ়াব্রা গীতার্থং নৈব মন্যতে । 
কুম্ভীপাকেু পচ্যেত্ যাবৎ কতক্ষতো ভবেং }.৭৬ 
গীতার্থং বাচ্যমানং বে। ন শৃণোতি সমাসত: ৷ 

স ন্ুকরভবাং বে।নিমনেকামবিগচ্ছতি ॥ ৭৭ 
চৌধধ্যং ক্বত্ব। চ গীতায়া: পুস্তকং ব সমানয্লেৎ । 

ন তন্তু সফলং কিকিং পঠনঞ্চ বৃথ। তবে ॥ ৭৮ 
যঃ অন্ধ! নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ । 
নৈব তন্ত ফলং লোকে প্রমন্তন্ত ঘা আম: ॥ ৭৯ 
গীতাং শ্রুত্থা হিরণাঞ্চ চোড]ং পট্টাস্বরং তথ্ব।। 
নিব্দেয়েং প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মন: ॥ ৮* 
বাচকং পুজযেন্ধও। ডব|-ব্টাছাপস্থরৈ;। 


১থে বাড়ি অভিমান ব। গর্ধাডরে গীতার নিচ্ছা করে, হতদিন 

শ্রল্কাল উপস্থিত ন। তত, ততদিন পান্থ সে ঘোর নরকে 
অবস্থান করিব খাকে। ৭৫ 

ছে মৃচাত্মা। বাতি আহভারবশত; গীতা মানে না, দে বদি 
কক্ষ ন। হয়, ততদিন পথ) কৃ্ীপ(ক-সএ৫ক পচিতে থাকে ৪৭৬ 

গীতাখ লমাক্‌ বযাখাত চঃতে থাকেকেও ঘে ঝাকি হাহ। 
শ্রবণ না করে সে বহবার শৃকরযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ++ 

হে যাক্ি গীভাগ্রদ্ চুরি কারঘা আলে, তাহার কিছু সকল 
তত না এবং পাঠও বৃখা। হা ৷ ৭৮ 

ছেবাক্তি গীতাৰ্থ শ্রবণ করি৷ প্রত গ্রশ্থাবে আনন্দ বোধ 
করে না। প্রধন্ত বক্র পৰিশ্রনের গ্রাঘ টঃলোকে তাঙ্চার দদপ্তই 
বিফল হয় & ৭৯ 

গীত৷ শ্রবণ পূর্বক পরছাঞ্থা ভগবান উফ গ্রীতিলাধনাগ 


শরমহুগবদগী তামাচাত্ড= 


ঠখন+ 


অনেবৈর্বতধা পীত৷! তুষাতাং ভগবান হরি: ॥ ৮১ 
মৃত উবাচ। 

মাহান/মেত্দগীতায়া: কুষ্ণপ্রাকতং পুরাতনম্‌ ॥ 
গীতাস্বে পঠতে যস্য হো কফলভাগ ভবেং ৪ ৮২ 
গীতায়াঃ পঠলং কৃ মাহাম্মাং নৈব য: পঠেহ। 
বৃথা পাঠকলং ত্য শ্রম এব উদান্কতঃ ৷ ৮৩ 
এতগ্রাছায়ালংঘুক্ত: গীতাপাঠং করোতি ধ;। 
অন্ধ ব: শৃপোত্যেব পরমাং গতিমাগু সাং ॥ ৮৪ 
ক্রুত্ব৷ গীতামর্থবুক্তাং মাত1চাও যঃ শৃণোতি চ । 
তন্তু পুণাফলং লোকে ভবেং নর্ববস্তৰবাবহয্‌ ॥ ৮৫ 





ইতি প্রীনৈজবীয়তছপাতে হদছযাবদ্গীত।- 
মাহা): সম্পূণন 





আ্াস্বণাদিকে দিবার ৬% বর্ণ “লগ এ শব নিবেন 
করিবে ৮- 

চগবান্‌ প্রহরির পীতির = গ’?'পা)ককে ভক্িলতক্কাংরে 
পু করিয়া মানাহি সৰা, বই এ উপকরণ প্রগন করিবে ৪ ৮১ 

স্থত হলিলেন,- হে বাকি গহাপাঠান্তে শররঞপ্জোক এই 
পূৰাগ্ডন গীতামাধান্ত। পাঠ করেন, তিনি দখোক ফল লা 
করিঘ। থাকেন ॥ ৮২ 

গীতা-পাঠাম্বে থে ঝাকি মাঠাক) পাঠ ৭) কয়েন, তাহার পাঃ 
বৃধা ও পরিভ্রমমাহই সার ৪৫ $ ৮৩ 

হেষাক্কি এট মাহাঘা-স্মস্থিত শীতা পাঠ কয়েন, বা প্রদধ।- 
সৃচকারে জাবণ কৰেন, তীচ।৪ স্৫ম। গতি লাভ তর ৪৮৪. 
ছে বাকি শর্থমুক গীত। চকিদহ্‌কারে ভবন করিয়। এই ঘাছান্ধ। 
শ্রবণ করেন, তাচোর পুপাফল দর্কস্রগের ক(বপ হাই থাকে ॥ ৮৪ 








প্রথওকঞারনাখসেবক প্ররাদরগ্রন-কাহা-ব্যাকরণতীর্থকত ীবৈক্কধীঘতত্রলারোক জীৎধ্চগবদ্গীতা- 
মাহাত্মোর হবার সমস । 


বালীবিস্ৃৰিতকরাদবনীরদাভাং পীতাম্বরাদরুণবিশ্ক্লাহরোঠাৎ। 
পূর্ণে্ুহদ্দরমুাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃফাৎ পরং কিদপি তথ্মছং ন জালে? 


এ 





গুদের জানযোগ- কর্ম্মে অবিরক্ত কামনা-প্ারণগণের কর্ম্মযোগ আর 
আমান কথাদিতে জন্মে বারা একাত্ত নিবিবগ্র বা অত্যন্ত 
আসন্ত নহেন, তাদের ভক্তিবোগ সুব্প্রদ । আমার কথিত প্ক্তিযোগ 
রা দে মুনিবৃত্তিসম্পর্দা্যক্তি আমাকে নিত্য ভবরনা করেন, আনি 
গার হৃদয়ে বাল করি, অতএব" তত সমপ্ত কামনা বিয্ত হয়ে থায়। 
আমি অখিপা্ব! আলাকে যিনি দর্শন করেম-_স্ঠার হৃনয়গ্রশ্থি ভিন্ন 
হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যার, সমস্ত কর্শ্মের ক্ষয় হয়ে থাকে, 
অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত--আমাতে অপিভচিত্ত ঘোর ভ্রান বা 
বৈশ্ুগ্রা ইহলোকে আর কি মঙ্গল সাধন কর্‌বে 1 করাল, 
ভপস্যাদ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য্ধাপ্লা, যোগ ও দালধর্্ৰ+: আগবা 
শ্রেয়সাধন অন্যান্য কর্টের ছারা যাহ) লাভ কলা যায়, তৎসনন্ত এব" 
স্বর্গ যুক্তি, এমন কি আয়া বৈরুষ্ঠলোকও যদি আন? তক প্রন 
করেত আমার ভকিন দ্বারা ভাও তৎক্ষণাৎ লাভ করে থাকে। 
আনবে একান্ত তক ধীর-সাধূগণ কিছুই কামলা করেন না। অর 
কি? আছি আতাত্তিক মুক্তি প্রদান করুলেও ভারা তপে অভিলান 
করেন না। কামনা-ত্যাগই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল ও ফলের উৎসৃষ্ট সহ 
ক'িত হয়েছে, অতএব কামনাশৃস্ত প্রার্থনাহীন ব্যক্রিরই দদ'£ ভে 
লাত হয়। 

সথা উদ্ধবকে বলেছিলাম-_সঅঅতএব ছে উদ্ধব ! তি-দ্বতি, 
প্রবৃত্বি-নিবৃত্ধি, আোতব্য-ত্রুত, সমন্ত বিসর্জন দিয়া লর্বভাবে 
সর্বনেহীর শরণা পরমাত্থা আমার শরণ লও, তাহলে জানার দ্বারা 
তোমার সকল ভয় অপসারিত হবে । 

নির্্লমনা মানব সৰ্ব্বব্যাপক আকাশের মত পরমাস্তা 
আমাকেই দ্বীর আত্মার ও সর্বভূতের অন্তরে বাইরে অনাকৃতরূপে 
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অবলোকন কনূবে । কেবল জ্ঞানময় দৃষ্টির আত সকল শ্রাীকে রণ 

আমার ভাবে ভাবিত মনে, করে, হিনি-ভারদ প্রতি সঃকারু করেন 

oe এবং আদ ও অত্য্যজ, তস্বর্‌ ও দাত” সূর্য্য এবং অগ্নি, কুটিল ও 


স্রলেন্‌ প্রতি সমদর্শা হন--তিনিই" পণ্ডিত [যে ব্যক্তি নিত্য সর্ব" 
১৮০? প্রাষকেসনীয় ঈশ্বরভাবে চিন্তা করেননীস্ অহস্ধারের সহিত স্পন্ধা, 
অসুয়া, আক্রোশ নিঃসংশয়ে আশু বিনষ্ট হয়'। স্বজন হতে উপহাস, 
উচ্চ নীচ দৃষ্টি এবং ডজ্ছন্য.লম্দা উপেক্ষা করে, কুক্র-চণ্ডাল “সৌ -গর্কত 
পথ্যন্ত প্রানিগণকে দণ্ডের তায় ভূমিতে পতিত হয়ে প্রান ধুকে? 
“যে পর্যন্ত সর্বঞানীতে মানার ভাব ন! অসার তাষৎকাল এইরূপে , 
বাক্য, নন ও শরীরের দ্বারা উপাসনা করবে? এ প্রকার আচরণে ঠার 
সন্ত বক্মনয় হয়ে যায়। তারপ্ সরবত ঈ্দৃ্িাপা বিদ্যার খারা 
সর্বত্র ত্রক্ষভাব দর্শন করতে করতে' বুক্তসন্দেহ হয়ে তিনি সমস্ত 
বন্্ ছে উপরভ হল | লল+ বাক্য ও কায়কৃভ ব্যাপারের দ্বারা এই 
যে সর্বড়ঞে মদায় চাব, একেই আলি অন্যান্ট সন্ত উপায় ছতে 
সনীচ:ন হনে করি। আমার এই ভাগবন্ধর্ম সংলোপ হলে তা 
সংস্থাপন করাতে অ:নায আসতে হয়। 





NO থা? 


বর 
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শেপ শা শা??? 
শ্ীরামরজল কাবা-ব্যাকরগীর্ঘ কর্ঠক শীদীতারাম বৈদিক মহাধিপ্ভালয়, ৭২, পি.ডব্রিউ, ডি রোড, কলিকাতা--৩৫ 
হইতে প্রকাশিত এ শাছুভগবান প্রেস, বঙ্গানিলল ন), পি. চত্রিট. ডি. রোড, কলিকাহা-৩? ইইতে সুপ্রালি্। 


